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0 

7 

3 

Q 

QUITMAN 

62.5 

37,5 

50.0 

-  4,3 

79 

15 

17 

21 

463 

0 

0 

11 

0 

2.84 

-  ,51 

.95 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

TIFTQN  EXP  STATION 

59.9 

37,8 

48.9 

-  2.8 

76 

15 

17 

20 

494 

0 

0 

9 

0 

2.55 

-  ,84 

.61 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

VALDOSTA  4  Nw 

64.9 

38,9 

51.9 

79 

25  + 

12 

21 

406 

0 

Q 

1 1 

0 

2.59 

.79 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

50.  1 

-  2.8 

2.90 

_  ^29 

.  0 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

61.9 

41,2 

51,6 

77 

4 

18 

20 

412 

0 

0 

7 

0 

2.49 

.69 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

60  ■  9M 

39. 3M 

50,  IM 

76 

4 

20 

21 

459 

0 

0 

10 

0 

,  0 

0 

BRUNSWICK 

M 

M 

M 

20 

21 

0 

0 

0 

.0 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

61.4 

41.8 

51.6 

78 

23 

21  + 

409 

0 

0 

5 

0 

2.12 

0 

FLEMING 

62.5 

39.5 

51.0 

78 

24 

17 

21 

430 

0 

0 

8 

0 

2.87 

,58 

5 

.0 

0 

7 

4 

0 

FOlKSTDN  9  SW 

65.3 

41.6 

53.5 

81 

25 

19 

21 

355 

0 

0 

7 

0 

2.79 

,75 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

FORT  STEWART 

63.6 

40.5 

52.1 

78 

24  + 

15 

21 

398 

Q 

Q 

1  .77 

.51 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

GLENNV I LLE 

62.4 

40.6 

51.5 

-  1.1 

77 

14  + 

18 

20 

415 

0 

0 

5 

0 

2.07 

-  ,68 

.46 

15 

T 

0 

6 

0 

0 

JESUP   8  S 

63.5 

39 . 9 

51.7 

79 

24  + 

17 

2  1 

409 

0 

0 

9 

0 

2.26 

.61 

5 

.0 

0 

8 

2 

0 

NAHUNTA 

64.7 

40.5 

52.6 

79 

24+ 

17 

21 

395 

0 

0 

6 

0 

3.63 

1.39 

6 

.0 

0 

5 

4 

1 

sapelo  island 

61.4 

42.0 

51.7 

75 

31  + 

21 

20 

407 

0 

0 

5 

0 

1.55 

.49 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

SAVANNAH  USOA   PL  GRDN 

61.1 

36.2 

48,7 

-  2.6 

78 

25 

9 

20 

501 

0 

0 

9 

0 

2.56 

.06 

,77 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAVANNAH  WSQ  R 

61.7 

38.4 

50.1 

-  1.6 

78 

25  + 

17 

21  + 

458 

0 

0 

10 

0 

3.40 

.62 

1,36 

5 

T 

0 

7 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

59.8 

42. 2M 

51. OM 

71 

23 

22 

20 

428 

0 

0 

5 

0 

3.06 

,87 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

63.5 

38.9 

51.2 

77 

4 

15 

20 

421 

0 

0 

10 

0 

1.76 

,28 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

WAYCROSS   4  NE 

63.0 

35.2 

49.1 

-  5.4 

80 

26 

15 

22  + 

491 

0 

0 

u 

0 

2.31 

-  .41 

,63 

6 

,0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

51.2 

-  2.0 

2.39 

-  .11 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FOLKStON  9  SW 


LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ELLUAY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SAPELO  ISLAND 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MARSHALLVILLE 


GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
3  STATIONS 


GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
2  STSTIONS 


81 

DATE 

25 

7 

DATE 

21  + 

9.34 

1  .55 

3.15 

DATE 

05 

2.0 

2 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


2S     26  27 


sw 


NORTHWEST 

ADAIRSvlLLE  2  S 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAVEROALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVILlE 
CARTER5VULE 
CEDARTOHN 
CHATSWORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRYVULE  2  M 

DALLAS  2  SSE 

DAITUN 

EHBRY 

PAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCOlO 

RONE 

ROME  MSO 

SUHMERVILLE  I  SSl 
TAYLORSVILLE 


7.09 
9.33 
S.68 


1.37 

1.06  ,90 
1.95 
l.tO  2.12 
l.«5 
.»2 

.96 
.6e 
.02  .93 
.92 
1.70 

.01  .78 
1.96 

.02  1.04 
1.90 
.98 

l.«5 


.19 

T 

.09 
.04 


.10 
.15 
.07 
.05 


.67 
.70 
.64 


.62   1.24  1.19 


.28   1.20  .72 


.45  1.12 
.80 
.10  1.29 


NORTH  CENTRAL 


SSW 


ALPHARETTA 
ATHENS 
ATHENS  COL  DF  AGRI 
ATHENS  WSO 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  WSO 
BALL  GROLJNO 
BLAIRSvILLE   EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  4  NNW 
CUNMINC  2  NNE 
DAHLONEGA 
DAWSONVILLE 

ELLIJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
MAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  4  N 
HALESKA 
MINDER   1  SSE 
HOOOSTOCK 


5.19 
4.32 
9.28 


7.13 
4.19 
4.30 


9.34 
4.67 
9.12 
8.26 
3.92 

4,64 
9.43 
6.23 
9,42 
4,23 


.13 
1.49 
1.17 


.99 
1.67 
1.89 

T  1.28 
T  1.12 
■42  1.01 


.05 
.10 
.29  .75 


.44  .35 
T  .34 
.23 

T  .49 
.13  .97 
.40  l.OB 

.09     .69  .48 

.22     .76  .96 
.09     .30  .40 
.83 

.21  .86  .96 
T         .89  1.20 

.80  2.22 
.10  .32  .48 
.87  .63  1.29 
.39   1.26  1.00 


NORTHEAST 

BOHMAN 
CARNESvILLE 
CLAYTON  1  M 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 


3.62 
5.19 
7,93 
5,75 


.09 
.05 
.05 


,40  1.00  .40 


MEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 

carrollton 
columbus  mso 

CONCORD 

OOUGIASVULE 

EXPERIHENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNU 
HAMILTON  4  w 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVlLLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SUNNySIDE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
MEST  POINT 

MOOOBURY 


5.76 
5.06 
5.47 


1.95 
3.15 
2.15 


1.06  .05 
.65  l.lo 
1.39 


.08  ,02 
.25  T 


.25 

.95 

.38     .48  ,05 
,05  ,05 


T  .66 

T         T  1.22 
.30 
.20  .53 
.01     .02  .99 


.42 
.40 
.69 


CENTRAL 

AIIEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  £ 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRMINTON  4  HNM 

JULIETTE 
MACON  MSO 
HILLEOGEVIlLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  W 

SANOERSVILLE 
SUOam 

SPARTA  2  NNM 


2.23 
1.76 
1.53 
.95 


.03  1.69 
2.09  T 

1.94 
1.45 
1.35 

.10  1.30 
1.23 
1.36 


.03     .02  1.35 


1.90  .61 


.09     .06  .06 


.13 
.29 
.26 


.20 
.35 
.09 


loll«wtng  Station  lad«i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


e3 

1   1  2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

10  1 

lU  1 

\\  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  I 

18 

19  1 

2fl 

21 

£1 

22  1  23  1 

24 

25 

26  I 

27 

2fl  1  9Q  1  m 

AO         AiO  i3U 

31 

•       •  « 

EAST  CENTRAL  06 

»5 

.95 

.05 

03 

.64 

.  05 

.  10 

.29 

.48 

1 . 50 

.26  . 

au&usta  hsq  r 

ee 

I  IB 

.93 

J 

.05 

.44 

.55 

T 

- 

* 

^46 

.07 

.15 

1 .20 

.17 

1.16 

• 

1.41 

I  ' 

3.69 

.05 

1.25 

T 

1.00 

.72 

.IS 

T  T 

.30 

.20 

.06 

.13  . 

LOUISVILlE  3  S 

3.15 

1.2t 

.43 

■  SO 

.25 

T 

T 

.56 

.03 

T 

.14  . 

3 .57 

,03 

.23 

.50 

.80 

.02 

.47 

.  30 

.09 

.05 

.22 

■  05 

•  04 

•  13  . 

nIOVILLE 

A.  IS 

.59 

.30 

1.56 

.20 

.11 

1.15 

.03 

.21 

.07 

.44 

.42 

.60 

.30  . 

HIOVILLE  Exp  STA 

4.U 

.57 

1.01 

.62 

.23 

.01 

.01 

.01 

.21 

.06 

.05 

.67 

.07 

.62  . 

NULEN  «  N 

3.50 

.30 

.05 

.65 

.58 

.02 

.29 

.10 

.66 

.32 

.55  . 

H I L CH AVEN~M ADE   2  SE 

.  IZ 

•  20 

1 1 

0? 

1.35 

.05 

22 

1 2 

* 

.43 

20 

55 

NEwINCTON  2  NE 

,  *  - 

•  ^4 

.07 

1  '07 

_ 

.25 

- 

.  17 

.32 

_ 

*  30  ' 

CT 1 1  1 Mno  c 

•  50 

•  35 

•  19 

SUAlNSBORO 

U*l 

.69 

1.16 

.40 

T 

.55 

.53 

!i9  ! 

W&RRENTON 

5.04 

•  •00 

1.10 

.06 

.02 

.70 

.20 

.48 

.38 

1.10 

T 

WAYNESBORO  2  NE 

•  12 

■ 

* 

.30  . 

•       *  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

2  00 

1 ,65 

.06 

.03 

.04 

.03 

.04 

.  06 

•  19  • 

AHERICuS  ^  ENE 

.03 

•  07 

,07 

•  13 

.  1 1 

• 

B A  t  NBR I OCE 

1  Q! 

*  36 

.56 

•  11 

!21 

.22 

,24 

31 

01 

2  *99 

02 

*2B 

•  02 

.11 

.25 

.37 

•  01 

.01 

03 

CAIRO  2  NNH 

3.*2 

i!os 

.08 

.33 

.17 

.92 

.22 

,27 

T 

.45 

!30 

CAMILLA 

2  59 

.56 

29 

.46 

12 

02 

47 

18 

47 

COLQUITT  2  E 

3.00 

.86 

.07 

!98 

.07 

.21 

.04 

.56 

.06 

.03 

.12  . 

CUTHBERT 

1.7* 

•  03 

.29 

.21 

.04 

.07 

.03 

.05 

DAMSON 

3!  69 

2.95 

.40 

.11 

.03 

.04 

.03 

!23  ! 

DONAlSOMVULE   1  S 

2.04 

.77 

T 

.28 

T 

.30 

T 

.01 

.31 

.15 

T  .01 

T 

.07 

.14  • 

FORT  CaINES 

3 

2.05 

46 

LUMPKiN  2  SE 

* 

•  * 

.16 

HORGaN  I  M 

2  76 

lis? 

'  20 

'10 

•  15 

*26 

.  16 

HORCaN  5  NH 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

3.76 

T 

2!»8 

.11 

!70 

.05 

!l5 

.01 

.13 

.02 

.02 

.03 

.06  . 

PRE  S  T  On 

18 

63 

30 

14 

* 

* 

THQHASVILLE  4  SE 

1  '00 

*  4? 

10 

'58 

*5 

45 

* ,  , 

'q7 

?B 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEvIllE 

60 

70 

15 

05 

05 

12 

.  18 

alapaha  e^p  ^tation 

ASHBURN  3  ENE 

2.89 

!7e 

.02 

1.14 

.03 

.03 

.01 

.09 

.12 

.02 

.02 

.  19 

.44  . 

C  ORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 

2.13 

.81 

.  12 

.08 

.76 

.06 

T 

.20 

.  10 

FITZGERALD 

2.98 

.61 

.09 

.13 

.65 

T 

T 

.03 

.37 

.05 

.19 

.08 

.22 

.56 

HOHERVILLE    3  MSW 

01 

1.02 

.  20 

*  pi 

T 

^  A 

.01 

* 

LUMBER  C  t  T  V 

3 '  80 

01 

T 

1.31 

.05 

OB 

1  *02 

- 

*  01 

01 

'  04 

- 

- 

*m 

MOULTRIE  2  ESE 

1.81 

.04 

* 

. 

. 

* 

' 

.09 

.29 

.01  . 

NASHVILLE  i  SSE 

3.07 

.69 

.16 

.35 

.78 

.06 

.13 

.66 

.04 

.16 

.05  . 

OUITHAN 

2.64 

.15 

.28 

.32 

.96 

.75 

.11 

.  10 

.17  . 

TIFTON  EXP  STATION 

2 .55 

.81 

•  09 

.0 1 

.47 

.0 

04 

.05 

,33 

.15 

01 

VALOQSTA  U  NH 

2 . 59 

.  39 

•  33 

*79 

.01 

■  22 

• 

'  1  i  ' 
*  ' 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALHA  FaA  airport 

49 

T 

.69 

48 

05 

* 

38 

.07 

.  30 

. 

ATKINSQN   1  M 

3*  80 

10 

.30 

I  '00 

1  10 

*  80 

*  1  n 

*  30 

blackbearo  island 

.*! 

* 

BRUNSM I CK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

2.12 

.07 

.»2 

.97 

.40 

.16 

T 

.  10 

T 

T 

OOCTQRTOHN   1  HSH 

59 

' 

*  tp 

*  _ 

.03 

.04 

.15 

.40 

.01  . 

2*  67 

*  56 

'  at 

_ 

1  2 

FOL^STON  3  SW 

* 

FOLKSTQN  9  SW 

2  79 

'67 

* 

*43 

01 

'03 

T  * 

FORT  STEWART 

l]77 

.07 

.20 

.  10 

.51 

T 

.42 

T 

.03 

.02 

.28 

.  10 

.04  . 

glennville 

2.07 

.3<. 

.18 

.02 

.34 

.43 

T 

.01 

T 

T 

T 

.46 

T 

.04 

.02 

.02 

.03 

.18 

T 

jESUp  e  s 

2.26 

.10 

.61 

.51 

T 

.11 

.41 

.07 

T 

.12 

.10 

.23 

NAHUNTA 

3.63 

.90 

1.39 

.56 

.56 

.03 

.19 

PATTERSON 

3.09 

1.20 

.90 

.30 

.23 

.46 

SAPELO  ISLAND 

1.65 

.01 

.11 

.49 

.27 

.14 

.36 

T 

.03 

.02 

.21 

T 

.01 

T 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

2.66 

T 

■  02 

.12 

.77 

.50 

.06 

.32 

.10 

.03 

.02 

.  09 

.25 

.04 

.05 

.23 

.06  . 

SAVANNAH  WSO  R 

3.40 

T 

T 

1.36 

.42 

.42 

.29 

.01 

T 

.42 

T 

T 

.04 

.34 

.10 

T 

SAVANNAH  BEACH 

3.06 

.33 

.60 

.  19 

.12 

.87 

.09 

.19 

T 

.05 

.32 

.10  . 

SURRENCY  2  WNH 

1.78 

T 

.26 

.23 

T 

.28 

.26 

.01 

.26 

.01 

.01 

.20 

.08 

.16 

T 

T 

WAYCROSS  *  NE 

2.31 

.34 

.63 

.52 

.44 

.05 

.03 

.18 

.04 

.08  . 

See  lelaience  nolM  loUowing  Slalion  lodax. 


DAILY  TEMPERATURES  «orcu 

 JftNUAl 

Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•            •  • 

NORTHWEST 

01 

4LL1T0ON4   DAM  I 

MAX 

47 

55 

55 

68 

41 

38 

40 

34 

46 

43 

53 

60 

60 

57 

56 

39 

45 

40 

30 

38 

55 

54 

58 

48 

56 

55 

31 

43 

59 

54 

49.6 

MIN 

24 

29 

39 

34 

26 

23 

23 

30 

30 

34 

42 

39 

43 

46 

25 

24 

30 

20 

11 

12 

16 

47 

35 

45 

43 

20 

19 

22 

24 

30 

29.5 

CALHOUN  EXP  STATION) 

MAX 

*7 

55 

55 

65 

60 

39 

36 

34 

45 

43 

53 

61 

60 

55 

50 

50 

45 

43 

36 

38 

55 

60 

51 

52 

56 

58 

42 

48 

50 

64 

52 

51.9 

MIN 

26 

23 

30 

46 

33 

29 

24 

27 

32 

26 

41 

39 

38 

53 

46 

25 

29 

29 

22 

15 

15 

43 

48 

35 

46 

42 

21 

20 

22 

50 

24 

32.2 

cartersville 

MAX 

«e 

57 

55 

64 

59 

37 

39 

34 

47 

44 

55 

62 

60 

69 

57 

46 

44 

41 

36 

36 

55 

53 

51 

55 

56 

54 

46 

45 

60 

63 

59 

51.8 

MIN 

26 

19 

38 

51 

30 

28 

25 

28 

32 

27 

42 

41 

45 

53 

46 

23 

22 

30 

21 

9 

14 

45 

44 

31 

43 

20 

16 

19 

53 

19 

31.7 

CEOaRTOwN 

MAX 

*9 

56 

56 

63 

53 

39 

41 

35 

49 

46 

57 

62 

63 

71 

59 

45 

50 

45 

38 

40 

57 

67 

64 

54 

56 

58 

47 

50 

63 

65 

62 

53.6 

MIN 

27 

22 

30 

49 

32 

26 

23 

28 

31 

29 

43 

46 

37 

57 

44 

23 

29 

33 

21 

11 

16 

44 

44 

36 

46 

44 

21 

20 

23 

54 

25 

32.6 

DALLAS  2  SSE 

MAX 

38 

50 

58 

55 

64 

42 

38 

43 

38 

48 

46 

54 

63 

62 

55 

56 

39 

40 

32 

40 

59 

55 

59 

53 

58 

56 

34 

47 

62 

63 

50.5 

MIN 

25 

22 

25 

31 

30 

25 

21 

24 

29 

28 

33 

40 

34 

37 

49 

21 

25 

19 

9 

1  1 

19 

42 

32 

40 

43 

19 

11 

14 

26 

29 

27. 1 

DALTON 

MAX 

36 

44 

49 

56 

63 

35 

35 

34 

33 

45 

44 

50 

63 

60 

61 

52 

37 

43 

40 

26 

31 

53 

60 

54 

5  1 

59 

52 

26 

44 

58 

64 

47.2 

Mm 

26 

24 

25 

33 

33 

28 

23 

23 

26 

32 

35 

40 

42 

44 

50 

24 

24 

31 

21 

15 

15 

24 

43 

37 

40 

43 

20 

20 

24 

26 

30 

29.7 

LA  FAYETTE 

MAX 

36 

50 

54 

55 

62 

37 

36 

34 

33 

44 

44 

50 

60 

60 

63 

53 

40 

46 

41 

26 

37 

53 

51 

55 

52 

60 

57 

30 

45 

58 

55 

46.4 

MIN 

26 

22 

24 

33 

32 

27 

22 

22 

26 

25 

36 

41 

36 

41 

51 

20 

21 

30 

20 

9 

9 

19 

43 

33 

39 

40 

19 

16 

19 

20 

30 

27.5 

ROME 

MAX 

50 

54 

53 

64 

55 

40 

42 

34 

45 

45 

54 

60 

63 

66 

56 

45 

43 

46 

33 

40 

57 

54 

53 

52 

56 

56 

45 

SI 

51 

64 

50 

52.4 

MIN 

26 

23 

30 

47 

33 

27 

24 

28 

29 

31 

42 

45 

38 

53 

43 

25 

28 

32 

i:2 

15 

17 

45 

45 

37 

48 

43 

22 

23 

23 

50 

28 

33.0 

ROME  WSO 

MAX 

51 

55 

53 

65 

48 

39 

40 

35 

47 

45 

54 

58 

t3 

67 

56 

39 

46 

41 

30 

40 

56 

64 

53 

52 

55 

59 

32 

49 

60 

64 

39 

50.6 

*          *  • 

Mm 

28 

25 

30 

48 

29 

28 

24 

28 

28 

28 

43 

40 

38 

54 

34 

26 

23 

29 

19 

12 

15 

40 

35 

35 

49 

32 

16 

19 

20 

39 

21 

30.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSw 

MAX 

36 

46 

56 

51 

54 

43 

40 

47 

33 

44 

42 

53 

62 

50 

69 

57 

40 

46 

43 

30 

39 

53 

62 

53 

47 

58 

56 

31 

46 

51 

52 

49.4 

Mm 

26 

21 

25 

35 

37 

28 

22 

22 

29 

27 

34 

40 

34 

39 

47 

22 

22 

28 

19 

u 

10 

13 

45 

31 

43 

44 

21 

18 

20 

20 

30 

27,6 

ATHENS 

MAX 

51 

57 

51 

63 

63 

47 

51 

42 

48 

42 

55 

68 

60 

57 

53 

50 

48 

44 

42 

43 

53 

50 

51 

53 

52 

50 

48 

50 

52 

65 

53 

54.3 

Mm 

30 

26 

30 

46 

44 

37 

2B 

31 

31 

36 

40 

46 

.>9 

47 

43 

27 

30 

34 

24 

15 

19 

41 

51 

38 

42 

48 

23 

21 

27 

53 

36 

34.9 

ATHENS  CUL  OF  AORI 

MAX 

52 

60 

52 

65 

66 

47 

52 

48 

44 

45 

56 

70 

60 

70 

64 

55 

43 

46 

43 

44 

55 

60 

61 

56 

52 

60 

52 

51 

55 

57 

57 

56.0 

Mm 

29 

26 

30 

45 

43 

36 

25 

30 

31 

32 

37 

46 

27 

46 

52 

26 

29 

32 

24 

12 

17 

39 

50 

36 

42 

48 

23 

19 

25 

52 

35 

34. 1 

ATHENS  WSO 

MAX 

50 

57 

ii 

65 

64 

46 

51 

38 

37 

43 

56 

67 

53 

58 

60 

45 

43 

44 

33 

43 

52 

60 

61 

49 

52 

59 

33 

49 

62 

66 

59 

52.3 

Mm 

31 

28 

33 

46 

37 

37 

29 

32 

32 

36 

39 

45 

38 

47 

37 

26 

31 

32 

16 

14 

16 

40 

39 

40 

43 

33 

23 

21 

26 

54 

24 

33.3 

ATLANTA  WSO 

MAX 

IB 

56 

54 

65 

54 

38 

46 

36 

43 

43 

54 

63 

63 

67 

61 

42 

52 

43 

31 

39 

53 

62 

61 

65 

60 

60 

33 

51 

61 

54 

51 

52.2 

Mm 

30 

28 

36 

48 

31 

29 

26 

30 

32 

35 

42 

47 

43 

51 

37 

27 

31 

29 

17 

15 

20 

44 

41 

45 

49 

33 

21 

21 

29 

52 

21 

33.5 

BLAIRSVILlE  EXP  STA 

MAX 

34 

41 

56 

5? 

60 

54 

40 

38 

38 

51 

45 

63 

64 

58 

62 

52 

36 

40 

36 

22 

35 

51 

50 

55 

50 

55 

47 

22 

38 

54 

58 

47.3 

Mm 

23 

16 

18 

41 

36 

23 

22 

23 

31 

22 

26 

36 

30 

30 

50 

18 

19 

26 

16 

7 

7 

11 

42 

26 

42 

40 

13 

12 

14 

15 

26 

24.7 

Blue  ridge 

MAX 

MIN 

COMMERCE  «  NNM 

MJVX 

3'' 

50 

56 

50 

58 

57 

45 

51 

33 

44 

44 

54 

66 

54 

62 

60 

45 

45 

42 

32 

40 

54 

52 

52 

46 

53 

50 

30 

47 

62 

67 

50.3 

Mm 

28 

25 

26 

30 

37 

37 

28 

29 

31 

32 

34 

34 

36 

40 

44 

27 

26 

29 

23 

13 

13 

20 

40 

33 

36 

37 

23 

20 

22 

30 

35 

29.7 

DAHlONEGA 

MAX 

35 

45 

54 

48 

56 

54 

46 

48 

33 

47 

43 

56 

t5 

57 

56 

54 

41 

44 

41 

37 

38 

50 

58 

59 

4^ 

53 

52 

26 

42 

56 

61 

48.5 

Mm 

2B 

25 

29 

36 

42 

29 

28 

28 

28 

26 

31 

36 

36 

42 

47 

25 

24 

29 

20 

13 

13 

17 

41 

35 

37 

37 

19 

16 

21 

22 

33 

28.9 

GAINESVILLE 

MAX 

35 

46 

57 

53 

57 

51 

45 

46 

39 

46 

42 

53 

63 

57 

62 

5  1 

41 

40 

42 

29 

4  1 

51 

51 

57 

45 

55 

55 

29 

45 

59 

61 

48.8 

Mm 

29 

25 

29 

36 

42 

31 

25 

26 

29 

29 

32 

40 

40 

43 

46 

24 

27 

26 

20 

12 

12 

19 

40 

33 

40 

41 

20 

20 

21 

25 

32 

29.5 

HELEN   I  ESE 

MAX 

4<> 

55 

48 

52 

55 

45 

47 

40 

43 

48 

59 

66 

t7 

56 

56 

42 

43 

41 

33 

39 

54 

47 

58 

46 

54 

52 

39 

41 

55 

58 

53 

49.5 

Mm 

27 

23 

25 

40 

36 

27 

27 

29 

28 

29 

39 

37 

32 

45 

40 

22 

26 

23 

17 

12 

14 

40 

43 

30 

32 

38 

17 

18 

25 

49 

22 

29.4 

JASPER   I  NNh 

MAX 

43 

57 

51 

60 

48 

37 

43 

33 

45 

43 

55 

62 

58 

58 

56 

42 

42 

40 

32 

37 

51 

53 

50 

50 

55 

52 

37 

44 

58 

52 

59 

49.1 

Mm 

24 

28 

31 

4S 

30 

24 

21 

29 

29 

27 

39 

41 

43 

47 

42 

2  I 

28 

29 

17 

1  1 

19 

40 

45 

34 

46 

37 

16 

16 

22 

52 

22 

30.9 

HINDER  1  SSE 

MAX 

50 

58 

58 

64 

64 

45 

51 

46 

43 

42 

53 

66 

.'•9 

69 

59 

53 

54 

54 

••2 

42 

53 

61 

50 

55 

53 

59 

62 

51 

61 

64 

64 

55.4 

•          *  * 

MIN 

29 

25 

33 

41 

40 

34 

26 

29 

29 

28 

38 

40 

39 

45 

45 

32 

27 

26 

22 

14 

17 

36 

49 

35 

34 

49 

21 

19 

34 

45 

34 

32.7 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  W 

MAX 

50 

56 

51 

50 

55 

45 

48 

42 

38 

51 

65 

67 

62 

60 

57 

50 

42 

42 

36 

43 

54 

54 

60 

59 

52 

52 

42 

39 

55 

57 

53 

51.2 

Mm 

21 

21 

25 

41 

44 

29 

27 

28 

26 

28 

39 

31 

33 

43 

49 

26 

32 

30 

18 

7 

14 

36 

46 

32 

35 

41 

17 

17 

22 

46 

32 

30.4 

CORNELIA 

MAX 

45 

48 

48 

48 

53 

42 

47 

40 

40 

42 

55 

65 

52 

57 

54 

50 

44 

39 

32 

40 

46 

47 

58 

46 

53 

51 

36 

43 

54 

56 

48 

47.6 

Mm 

23 

21 

23 

42 

39 

30 

24 

26 

26 

27 

36 

34 

34 

43 

40 

22 

27 

27 

17 

6 

15 

39 

44 

32 

32 

35 

15 

13 

19 

46 

25 

28.7 

ELBERTON  2  N 

MAX 

47 

53 

54 

66 

66 

53 

49 

48 

43 

45 

56 

60 

69 

56 

65 

56 

47 

45 

41 

40 

51 

61 

62 

55 

49 

58 

51 

48 

60 

66 

64 

54.4 

Mm 

28 

19 

24 

42 

48 

38 

25 

31 

31 

33 

35 

34 

32 

45 

54 

22 

26 

25 

26 

9 

12 

35 

52 

31 

40 

45 

23 

19 

18 

46 

39 

32.0 

HAI^TKELL 

MAX 

50 

46 

50 

60 

62 

54 

54 

40 

42 

46 

50 

56 

60 

50 

52 

50 

44 

46 

44 

45 

55 

50 

50 

54 

50 

50 

50 

55 

60 

69 

55 

52.9 

Mm 

25 

30 

34 

42 

46 

40 

28 

30 

30 

32 

36 

40 

42 

38 

42 

24 

26 

34 

24 

12 

24 

38 

38 

40 

44 

45 

21 

23 

28 

44 

34 

33.4 

TOCCOA 

MAX 

50 

55 

49 

51 

59 

46 

51 

46 

41 

45 

58 

63 

60 

58 

59 

59 

45 

44 

42 

45 

54 

52 

51 

56 

51 

55 

44 

46 

55 

63 

60 

52.4 

Mm 

28 

26 

30 

44 

46 

37 

25 

26 

29 

31 

41 

36 

37 

43 

50 

24 

30 

27 

21 

14 

19 

36 

41 

34 

31 

40 

19 

18 

21 

44 

33 

31.6 

WASHINGTON 

MAX 

44 

48 

58 

54 

67 

61 

50 

51 

41 

40 

43 

66 

53 

59 

70 

56 

64 

56 

43 

35 

41 

52 

52 

59 

58 

56 

61 

42 

51 

52 

64 

54.2 

«          *  • 

Mm 

30 

25 

25 

29 

40 

35 

28 

25 

22 

32 

33 

38 

55 

50 

45 

23 

23 

29 

29 

14 

14 

20 

43 

39 

37 

40 

26 

23 

28 

26 

42 

30.7 

WEST  CENTRAL 

eUENA  VISTA 

MAX 

66 

72 

71 

59 

47 

43 

57 

63 

70 

55 

51 

52 

Mm 

42 

50 

54 

29 

25 

14 

23 

45 

53 

51 

32 

21 

carrollton 

MAX 

56 

58 

54 

63 

62 

37 

46 

46 

46 

43 

50 

62 

60 

59 

57 

56 

59 

47 

36 

37 

56 

60 

51 

54 

62 

52 

48 

47 

57 

54 

52 

54.9 

Mm 

28 

22 

28 

48 

33 

28 

24 

28 

33 

26 

41 

46 

36 

54 

47 

25 

25 

33 

23 

14 

15 

35 

47 

45 

50 

44 

22 

20 

22 

53 

30 

33.2 

COLUMBUS  USD 

MAX 

55 

60 

61 

68 

60 

46 

53 

41 

44 

49 

55 

63 

".8 

74 

56 

50 

59 

50 

39 

46 

59 

65 

63 

73 

69 

55 

43 

54 

67 

72 

55 

58.2 

Mm 

33 

29 

35 

56 

39 

36 

30 

36 

35 

41 

42 

46 

43 

54 

40 

32 

31 

39 

25 

16 

20 

49 

54 

55 

53 

43 

27 

24 

30 

53 

32 

38.  1 

S—  R«fM»c*  No1*s  FoUowlog  Sutloa  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES  «o«c,a 

Conllnued  JtNUAKV  1971 


Day  oi  Month 

cn 

10 

Station 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

39 

50 

57 

55 

65 

49 

41 

49 

37 

45 

44 

56 

63 

61 

69 

61 

47 

55 

45 

32 

41 

54 

60 

58 

67 

64 

50 

34 

53 

62 

65 

52.8 

Mm 

28 

27 

35 

46 

39 

31 

26 

26 

31 

31 

37 

40 

39 

44 

57 

27 

34 

36 

23 

13 

15 

26 

50 

43 

46 

47 

25 

20 

23 

30 

34 

33.2 

GREENVILLE   2  NNw 

MAX 

55 

59 

57 

68 

65 

44 

51 

48 

48 

50 

56 

61 

62 

71 

69 

53 

58 

52 

42 

43 

56 

61 

63 

66 

66 

64 

57 

58 

64 

67 

66 

58.2 

Mm 

39 

24 

28 

43 

37 

31 

25 

32 

32 

34 

34 

44 

35 

49 

48 

26 

30 

33 

22 

14 

15 

35 

44 

47 

48 

46 

25 

26 

20 

53 

35 

34.0 

LA  GRANGE 

MAX 

51 

51 

61 

64 

64 

45 

49 

46 

47 

47 

56 

59 

64 

70 

55 

58 

57 

42 

42 

56 

63 

70 

73 

67 

65 

57 

53 

64 

72 

55 

57.6 

MIN 

33 

23 

22 

56 

38 

31 

25 

32 

32 

32 

42 

51 

37 

52 

49 

27 

26 

39 

23 

14 

15 

37 

45 

50 

53 

46 

27 

20 

23 

44 

45 

35  .2 

H4RSHALLVILLE 

MAX 

53 

58 

63 

67 

67 

56 

53 

52 

45 

47 

59 

62 

65 

73 

72 

5  8 

58 

57 

50 

43 

55 

63 

71 

68 

66 

62 

52 

66 

68 

67 

59.9 

MIN 

30 

27 

35 

50 

46 

36 

27 

34 

33 

39 

40 

50 

40 

49 

54 

28 

32 

40 

25 

15 

19 

41 

53 

53 

51 

28 

22 

29 

50 

42 

37.3 

NEWNAN 

MAX 

50 

56 

57 

64 

63 

40 

46 

41 

45 

44 

57 

59 

62 

66 

6 1 

50 

56 

50 

39 

40 

56 

62 

61 

64 

55 

52 

52 

51 

52 

66 

63 

55.2 

MIM 

28 

27 

35 

50 

36 

30 

25 

30 

32 

35 

42 

49 

40 

53 

50 

28 

31 

35 

21 

15 

19 

44 

49 

44 

50 

46 

24 

20 

26 

54 

32 

35.5 

SUNNYSIDE 

MAX 

50 

58 

54 

65 

48 

41 

49 

36 

42 

43 

55 

62 

tl 

68 

63 

44 

55 

46 

34 

41 

55 

61 

54 

64 

64 

60 

45 

52 

61 

66 

50 

53.1 

MDi 

22 

27 

35 

46 

39 

31 

26 

31 

31 

33 

36 

46 

40 

50 

44 

27 

33 

34 

22 

14 

18 

45 

51 

42 

50 

45 

24 

22 

25 

50 

34 

34.8 

TALSOTTON 

MAX 

52 

60 

60 

65 

65 

48 

53 

49 

43 

47 

50 

64 

64 

74 

70 

52 

60 

56 

46 

47 

65 

64 

63 

70 

70 

69 

60 

53 

65 

69 

65 

59.0 

MIN 

29 

27 

30 

50 

41 

33 

28 

34 

33 

38 

40 

50 

36 

49 

52 

28 

29 

36 

24 

16 

16 

42 

52 

52 

49 

49 

28 

21 

28 

52 

39 

36.6 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

5* 

57 

56 

64 

60 

39 

41 

42 

52 

48 

61 

67 

63 

66 

62 

55 

53 

51 

39 

40 

56 

65 

66 

70 

63 

64 

50 

51 

61 

64 

58 

56.1 

MIN 

25 

19 

27 

48 

32 

25 

22 

27 

32 

29 

41 

48 

34 

50 

45 

19 

26 

30 

19 

8 

13 

40 

45 

43 

49 

38 

21 

15 

19 

50 

30 

31.3 

TH0M6ST0N  2  S 

MAX 

54 

61 

61 

66 

63 

46 

57 

50 

45 

47 

62 

65 

61 

73 

71 

56 

59 

50 

49 

47 

66 

63 

63 

70 

66 

65 

51 

55 

65 

61 

62 

58.8 

MIN 

30 

26 

29 

49 

41 

33 

27 

35 

33 

37 

39 

50 

37 

48 

26 

29 

29 

23 

15 

15 

33 

51 

51 

63 

48 

27 

19 

25 

49 

35 

35.4 

WEST  POINT 

MAX 

55 

60 

60 

40 

72 

65 

62 

Iz'.e 

«          •  « 

MIN 

29 

2B 

27 

29 

39 

31 

26 

28 

34 

34 

37 

45 

40 

40 

55 

45 

26 

35 

22 

15 

15 

20 

38 

50 

55 

45 

26 

22 

22 

28 

28 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

46 

53 

67 

74 

61 

47 

55 

43 

52 

66 

66 

68 

7  1 

50 

59 

53 

40 

40 

54 

67 

64 

74 

73 

55 

42 

54 

65 

65 

58.4 

MIN 

30 

23 

30 

35 

31 

32 

30 

36 

38 

40 

35 

44 

48 

31 

31 

35 

iO 

15 

17 

22 

45 

50 

54 

56 

30 

24 

25 

26 

46 

34.2 

C0VINGT3N 

MAX 

49 

58 

54 

64 

64 

46 

50 

46 

39 

42 

55 

66 

63 

69 

6 1 

52 

5  1 

46 

40 

40 

55 

62 

61 

53 

57 

59 

47 

52 

64 

64 

62 

54.6 

Mm 

29 

26 

32 

47 

40 

33 

26 

32 

32 

35 

40 

49 

37 

47 

62 

27 

28 

34 

23 

14 

13 

40 

48 

37 

45 

47 

24 

19 

24 

51 

32 

34.3 

DUBLIN  3  S 

MAX 

46 

55 

60 

65 

71 

60 

46 

53 

38 

43 

52 

65 

66 

68 

77 

70 

50 

60 

63 

40 

42 

54 

59 

62 

73 

71 

55 

42 

54 

64 

65 

57.7 

MIN 

33 

25 

27 

35 

56 

38 

31 

31 

31 

32 

37 

40 

39 

42 

48 

30 

31 

34 

32 

15 

16 

19 

44 

50 

53 

55 

30 

22 

24 

26 

49 

34.7 

EASTMAN  1  H 

MAX 

46 

54 

58 

61 

68 

60 

46 

54 

40 

47 

52 

67 

60 

68 

75 

70 

50 

59 

53 

38 

42 

55 

65 

62 

70 

70 

56 

41 

54 

62 

62 

57.3 

MIN 

32 

27 

29 

40 

52 

39 

31 

31 

33 

36 

41 

41 

;9 

43 

61 

29 

30 

36 

29 

15 

17 

19 

38 

51 

56 

55 

30 

23 

23 

32 

50 

35.4 

FORSVTH  1  S 

MAX 

57 

59 

57 

66 

65 

48 

51 

51 

41 

47 

53 

63 

60 

72 

70 

55 

56 

63 

46 

42 

65 

62 

61 

66 

66 

62 

60 

53 

63 

68 

67 

58.0 

MIN 

29 

26 

30 

47 

41 

33 

27 

32 

31 

36 

37 

48 

36 

46 

53 

28 

28 

36 

23 

13 

12 

39 

50 

47 

51 

48 

23 

18 

22 

52 

36 

34.9 

HAWKINSVILLE 

MAX 

46 

57 

61 

63 

70 

65 

50 

58 

42 

51 

52 

69 

60 

65 

75 

72 

55 

61 

52 

42 

46 

56 

67 

63 

73 

73 

70 

45 

57 

56 

65 

59.6 

MIN 

31 

24 

25 

45 

51 

39 

30 

30 

33 

35 

41 

41 

40 

44 

51 

30 

29 

38 

27 

14 

14 

16 

46 

50 

53 

54 

29 

22 

22 

26 

49 

34.9 

IRWINTON  <<  WNH 

MAX 

59 

57 

60 

73 

70 

57 

50 

55 

40 

53 

63 

68 

67 

75 

72 

55 

47 

42 

55 

65 

54 

65 

65 

72 

53 

50 

65 

65 

63 

60.6 

MIN 

31 

29 

27 

53 

50 

36 

32 

26 

32 

31 

35 

40 

41 

50 

43 

33 

35 

35 

33 

17 

17 

40 

49 

51 

60 

50 

30 

29 

21 

50 

39 

35.7 

MACON  WSO 

MAX 

56 

61 

62 

70 

66 

53 

58 

46 

45 

52 

56 

65 

64 

78 

71 

52 

61 

62 

39 

45 

58 

69 

51 

74 

70 

67 

43 

57 

68 

69 

63 

59.7 

MIN 

33 

29 

30 

50 

41 

39 

32 

35 

35 

41 

41 

43 

41 

51 

42 

32 

33 

36 

25 

16 

19 

45 

54 

53 

50 

41 

28 

24 

28 

52 

31 

37.  I 

MILlEOGFVILLE 

MAX 

41 

53 

59 

59 

68 

60 

53 

55 

44 

42 

49 

55 

66 

66 

75 

67 

49 

57 

50 

36 

42 

55 

54 

61 

71 

52 

65 

39 

55 

64 

66 

56.5 

Mm 

32 

25 

26 

32 

48 

38 

31 

32 

33 

35 

39 

42 

40 

42 

51 

30 

30 

31 

29 

17 

17 

16 

35 

52 

50 

52 

30 

24 

24 

27 

49 

34.2 

HDNTICELLO 

MAX 

39 

53 

60 

59 

66 

54 

44 

52 

45 

41 

54 

54 

69 

67 

72 

64 

61 

51 

34 

44 

57 

62 

61 

71 

60 

64 

41 

55 

64 

55 

56.8 

Mm 

30 

31 

32 

42 

43 

34 

28 

28 

32 

34 

37 

40 

40 

42 

55 

29 

35 

25 

15 

15 

21 

45 

52 

52 

50 

26 

21 

29 

29 

37 

34.3 

sandersvIlle 

MAX 

52 

57 

60 

69 

65 

54 

56 

47 

42 

49 

5B 

69 

67 

73 

68 

55 

66 

51 

45 

41 

54 

65 

62 

70 

65 

65 

67 

54 

63 

55 

54 

58.6 

Mm 

32 

25 

35 

52 

52 

40 

35 

32 

32 

38 

38 

50 

42 

52 

5  5 

3 1 

33 

39 

30 

16 

15 

41 

54 

51 

51 

55 

29 

23 

25 

53 

45 

36.6 

S I L  OA  M 

69 

73 

67 

47 

52 

4  2 

56 

6 1 

59 

57 

56 

62 

52 

S 1 

63 

64 

62 

56.2 

•          »  • 

Mm 

29 

28 

33 

46 

43 

33 

28 

32 

32 

35 

37 

37 

39 

48 

40 

26 

30 

35 

25 

11 

19 

39 

52 

4'' 

43 

42 

24 

21 

26 

53 

32 

34.2 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  Nto 

MAX 

47 

52 

58 

55 

70 

65 

52 

52 

39 

42 

46 

58 

67 

52 

72 

65 

48 

51 

48 

36 

42 

53 

65 

58 

56 

58 

62 

37 

52 

61 

66 

54.3 

Mm 

30 

23 

26 

35 

49 

39 

29 

33 

32 

34 

36 

44 

35 

37 

52 

26 

28 

31 

31 

12 

16 

20 

47 

42 

43 

43 

27 

23 

24 

31 

49 

33.1 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

53 

58 

62 

73 

68 

53 

53 

43 

42 

48 

58 

67 

51 

72 

67 

47 

53 

48 

41 

41 

52 

65 

61 

69 

57 

65 

38 

52 

61 

65 

63 

56.3 

Mm 

27 

23 

27 

44 

47 

42 

33 

33 

33 

38 

37 

43 

39 

50 

36 

26 

31 

33 

23 

15 

15 

35 

50 

45 

45 

37 

25 

24 

24 

52 

30 

34.3 

BROOKLET  1  w 

MAX 

53 

59 

68 

77 

70 

62 

54 

49 

♦5 

52 

66 

61 

63 

73 

72 

56 

56 

53 

49 

40 

63 

68 

63 

73 

72 

66 

60 

52 

62 

67 

65 

60.5 

Mm 

35 

26 

35 

49 

53 

42 

37 

31 

32 

37 

38 

40 

40 

50 

64 

32 

32 

39 

31 

17 

18 

34 

55 

50 

53 

59 

31 

25 

26 

47 

54 

38.8 

LDUIiVILLE   3  S 

MAX 

52 

66 

63 

72 

71 

64 

64 

54 

43 

53 

62 

70 

69 

74 

6  1 

56 

54 

48 

43 

54 

55 

64 

70 

69 

65 

62 

54 

63 

67 

66 

61.7 

Mm 

33 

26 

31 

49 

55 

41 

33 

32 

32 

38 

38 

47 

41 

51 

56 

29 

33 

36 

31 

15 

17 

39 

55 

52 

49 

55 

30 

23 

28 

50 

49 

36.5 

HETTIR 

MAX 

53 

60 

66 

76 

73 

62 

66 

61 

45 

53 

70 

75 

64 

75 

72 

60 

69 

55 

52 

43 

55 

67 

64 

73 

72 

68 

65 

54 

66 

65 

63 

63.0 

Mm 

32 

28 

31 

52 

57 

41 

31 

33 

32 

39 

42 

42 

39 

48 

62 

32 

34 

41 

30 

18 

20 

35 

55 

50 

53 

52 

33 

25 

30 

47 

52 

39.0 

HIDVlLLE  EXP  STa 

MAX 

53 

60 

63 

73 

70 

60 

55 

52 

43 

52 

63 

69 

c5 

73 

70 

57 

55 

53 

48 

41 

53 

66 

63 

70 

69 

65 

61 

53 

53 

65 

65 

60.3 

Mm 

30 

26 

33 

52 

55 

41 

36 

32 

33 

39 

39 

46 

41 

49 

65 

39 

33 

36 

28 

12 

19 

37 

56 

52 

51 

41 

27 

23 

28 

50 

45 

38.2 

HILLtN  4  N 

MAX 

53 

60 

65 

75 

70 

65 

57 

52 

43 

52 

65 

67 

70 

75 

70 

54 

55 

51 

45 

45 

55 

65 

61 

71 

56 

68 

60 

55 

60 

57 

55 

60.8 

Mm 

33 

23 

26 

53 

51 

52 

30 

33 

33 

38 

38 

40 

40 

50 

54 

39 

31 

29 

30 

10 

11 

35 

50 

57 

50 

52 

30 

25 

32 

52 

43 

37.6 

NEKINGTON  2  NE 

MAX 

56 

62 

66 

75 

70 

61 

58 

46 

43 

43 

70 

64 

66 

76 

73 

51 

55 

56 

51 

41 

54 

70 

69 

72 

70 

66 

61 

52 

62 

69 

66 

60.9 

Mm 

34 

25 

36 

50 

61 

46 

40 

37 

36 

39 

42 

41 

47 

43 

51 

28 

27 

37 

30 

14 

17 

38 

51 

46 

53 

45 

32 

23 

25 

48 

54 

36.6 

SHAINSBORO 

MAX 

53 

52 

f. . 

71 

63 

59 

55 

49 

42 

49 

61 

66 

68 

74 

69 

60 

56 

52 

43 

40 

65 

69 

71 

69 

70 

66 

59 

49 

64 

65 

54 

59.5 

Mm 

31 

23 

32 

>2 

53 

37 

31 

32 

30 

37 

36 

46 

S7 

47 

30 

30 

37 

32 

14 

19 

35 

46 

48 

51 

55 

29 

22 

26 

45 

49 

37.2 

MARRENTON 

49 

58 

52 

72 

65 

47 

56 

36 

4  1 

53 

56 

70 

63 

59 

62 

35 

53 

63 

65 

55.1 

Mm 

31 

28 

21 

39 

49 

37 

30 

31 

32 

33 

38 

39 

i9 

41 

51 

28 

30 

32 

31 

16 

15 

17 

45 

44 

45 

47 

28 

22 

24 

27 

44 

33.4 

HAVNtSSDRD  2  NE 

MAX 

63 

58 

58 

63 

73 

66 

53 

53 

65 

63 

67 

69 

73 

68 

46 

61 

57 

36 

44 

54 

68 

62 

69 

63 

64 

40 

53 

62 

65 

60.0 

Mm 

32 

34 

34 

3'. 

48 

42 

34 

36 

36 

39 

44 

39 

40 

40 

62 

29 

29 

32 

35 

17 

16 

16 

42 

50 

49 

51 

29 

24 

24 

25 

40 

35.2 

S«e  RelaroQC*  N 

Ql»a  FoUowina  Slatl 

on  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
J4NUARV 


Day  oi  Month 


1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*               *  ' 

sduthhest 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

52 

54 

61 

69 

72 

62 

48 

55 

45 

48 

49 

64 

64 

70 

75 

71 

53 

62 

55 

40 

44 

58 

66 

69 

76 

72 

69 

46 

56 

67 

67 

60.0 

MIH 

3* 

26 

26 

37 

54 

42 

32 

32 

36 

38 

40 

47 

4  2 

44 

48 

33 

25 

26 

30 

19 

15 

25 

5  1 

55 

55 

59 

33 

20 

2 1 

27 

52 

36.3 

AHERICUS  «  ENE 

MAX 

53 

58 

61 

68 

66 

53 

53 

50 

44 

50 

61 

66 

65 

74 

70 

57 

59 

56 

48 

43 

54 

64 

60 

70 

71 

68 

65 

54 

65 

66 

64 

59,9 

MIN 

3 1 

29 

38 

48 

28 

38 

34 

40 

43 

46 

30 

3 1 

43 

26 

1  4 

2  1 

42 

55 

53 

2  9 

22 

30 

49 

39.5 

BAIN8RI0GE 

MAX 

55 

63 

72 

74 

71 

56 

57 

52 

56 

54 

65 

67 

68 

79 

72 

63 

61 

60 

55 

50 

62 

67 

76 

76 

72 

72 

63 

58 

70 

70 

73 

64.8 

Mm 

32 

27 

32 

53 

52 

43 

34 

4  3 

38 

36 

45 

56 

4  3 

43 

58 

31 

28 

45 

33 

20 

18 

45 

56 

56 

60 

57 

35 

24 

29 

53 

53 

41.2 

BLAKELY 

MAX 

52 

55 

60 

70 

73 

57 

46 

56 

45 

47 

52 

62 

71 

69 

74 

71 

55 

62 

56 

40 

45 

59 

67 

74 

76 

77 

69 

47 

56 

68 

69 

60 . 6 

MIN 

35 

31 

3 1 

38 

48 

40 

38 

38 

48 

47 

49 

34 

3 1 

30 

1 9 

19 

2 1 

32 

^' 

2  5 

37.5 

CAIRO  2  NNM 

MAX 

55 

61 

71 

72 

70 

5B 

57 

56 

56 

53 

64 

70 

72 

79 

75 

62 

60 

60 

55 

44 

59 

66 

77 

77 

72 

71 

68 

57 

68 

66 

74 

64.8 

MIN 

3* 

29 

38 

56 

52 

40 

34 

42 

38 

36 

47 

46 

45 

5 1 

57 

34 

30 

46 

32 

20 

1 8 

4  1 

45 

54 

60 

58 

34 

25 

31 

51 

59 

41.4 

CAMILLA 

MAX 

52 

57 

69 

73 

70 

56 

55 

50 

52 

50 

61 

65 

67 

75 

71 

55 

60 

56 

50 

42 

56 

67 

74 

7J 

72 

67 

60 

57 

66 

66 

71 

61.6 

MIN 

34 

28 

34 

54 

42 

33 

40 

36 

56 

43 

49 

^' 

34 

2  8 

45 

18 

1 9 

41 

54 

59 

32 

30 

50 

56 

41.0 

COLQUITT  2  E 

MAX 

5* 

51 

59 

69 

73 

60 

55 

56 

49 

53 

50 

61 

65 

67 

71 

66 

62 

60 

49 

41 

59 

62 

67 

76 

79 

75 

74 

46 

57 

68 

71 

61.5 

Mm 

3* 

28 

34 

38 

50 

41 

3 1 

30 

38 

38 

39 

49 

4  5 

46 

44 

29 

38 

36 

31 

19 

20 

44 

55 

59 

55 

33 

23 

29 

51 

36.2 

CUTHBERT 

MAX 

53 

60 

67 

70 

68 

54 

56 

54 

45 

51 

63 

70 

67 

72 

70 

59 

62 

59 

52 

46 

58 

64 

64 

72 

73 

67 

63 

56 

67 

66 

65 

61.8 

Mm 

33 

31 

3B 

55 

44 

36 

29 

38 

36 

39 

46 

44 

52 

56 

3  1 

32 

44 

27 

17 

20 

46 

5  8 

56 

58 

54 

31 

25 

32 

52 

50 

40.9 

FORT  GAINES 

MAX 

52 

57 

66 

71 

68 

52 

55 

52 

45 

50 

61 

67 

65 

70 

69 

58 

60 

58 

50 

44 

58 

65 

65 

73 

75 

66 

60 

55 

66 

68 

65 

60.8 

Mm 

3  5 

30 

36 

45 

37 

30 

38 

37 

39 

46 

54 

46 

53 

55 

33 

3 1 

4  5 

2  8 

19 

2  1 

47 

57 

56 

57 

52 

32 

24 

34 

50 

46 

41.0 

LUNPKIN  1  SE 

MAX 

46 

57 

60 

62 

59 

50 

55 

51 

45 

52 

63 

68 

69 

73 

71 

59 

61 

59 

51 

47 

59 

64 

63 

73 

74 

72 

66 

55 

70 

70 

60.8 

Mm 

30 

35 

42 

5  3 

33 

27 

32 

34 

37 

53 

39 

29 

23 

34 

27 

1 2 

1  3 

39 

53 

53 

53 

52 

2  3 

18 

22 

36.2 

MORGAN  1  w 

MAX 

53 

58 

68 

72 

70 

55 

55 

54 

45 

49 

62 

66 

66 

69 

71 

62 

62 

59 

52 

44 

57 

65 

66 

75 

7^, 

68 

64 

55 

66 

65 

61.6 

Mm 

32 

29 

34 

32 

29 

38 

35 

35 

4  2 

46 

31 

26 

42 

2  7 

1 6 

19 

56 

55 

56 

54 

30 

23 

42 

39.0 

PLAINS  SK  6a  EXP  STA 

MAX 

47 

51 

58 

62 

68 

56 

47 

54 

39 

44 

51 

62 

69 

67 

74 

67 

52 

60 

52 

37 

45 

56 

63 

60 

71 

72 

64 

42 

55 

67 

68 

57.4 

Mm 

31 

30 

30 

39 

47 

37 

30 

30 

35 

36 

40 

46 

42 

45 

51 

31 

31 

35 

26 

16 

16 

22 

49 

54 

55 

53 

30 

22 

23 

31 

53 

36.0 

THDMASvILlE  *  SE 

MAX 

56 

63 

72 

72 

72 

58 

63 

59 

59 

58 

60 

72 

67 

60 

78 

63 

60 

64 

58 

48 

59 

65 

75 

74 

74 

72 

68 

58 

69 

71 

76 

65.9 

•          *  • 

Mm 

27 

^' 

40 

39 

37 

36 

47 

56 

33 

37 

4  1 

16 

36 

46 

59 

59 

23 

27 

45 

49 

40.  1 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

55 

61 

73 

73 

71 

55 

57 

55 

52 

50 

Mm 

33 

27 

34 

56 

54 

40 

35 

36 

36 

40 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

<>8 

51 

57 

67 

69 

61 

46 

53 

42 

46 

50 

65 

65 

68 

73 

69 

50 

56 

54 

36 

39 

54 

62 

63 

72 

69 

66 

43 

52 

64 

64 

57.4 

Mm 

^' 

29 

34 

42 

54 

40 

40 

46 

4  1 

43 

50 

32 

3 1 

4  1 

28 

17 

1  8 

22 

50 

5 1 

56 

3 1 

20 

26 

34 

56 

37.3 

COROELE 

MAX 

Mm 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

53 

54 

60 

71 

76 

68 

47 

56 

43 

51 

49 

62 

66 

66 

75 

75 

51 

60 

54 

40 

41 

54 

64 

72 

76 

72 

66 

52 

55 

66 

69 

60.3 

Mm 

30 

29 

30 

42 

63 

43 

37 

37 

35 

38 

43 

46 

42 

42 

50 

34 

34 

38 

30 

18 

18 

19 

37 

49 

58 

59 

33 

26 

2 1 

29 

55 

37,6 

FITZGERALD 

MAX 

51 

56 

68 

71 

71 

59 

53 

53 

45 

52 

64 

66 

67 

73 

73 

61 

59 

58 

51 

39 

53 

62 

72 

73 

72 

67 

64 

53 

64 

63 

65 

61.2 

Mm 

35 

30 

37 

^' 

53 

38 

33 

36 

34 

40 

45 

5  5 

44 

51 

54 

32 

33 

43 

29 

1  6 

22 

41 

52 

5 1 

59 

57 

33 

26 

33 

50 

53 

41,0 

HOHERVILLE  3  WSW 

MAX 

56 

62 

73 

76 

71 

56 

59 

56 

53 

51 

60 

70 

72 

76 

70 

61 

62 

59 

57 

41 

56 

65 

75 

76 

77 

72 

62 

56 

68 

69 

75 

64,3 

Mm 

34 

28 

35 

42 

39 

40 

37 

35 

45 

5  3 

45 

46 

5  5 

34 

29 

44 

30 

19 

1 8 

32 

42 

52 

59 

6 1 

35 

23 

24 

49 

62 

40.5 

LUMBER  CITY 

MAX 

49 

53 

58 

69 

75 

65 

47 

55 

44 

46 

51 

67 

67 

69 

75 

71 

50 

60 

52 

39 

41 

53 

65 

68 

74 

73 

67 

42 

53 

65 

65 

59.0 

Mm 

35 

28 

28 

42 

59 

43 

37 

36 

36 

37 

42 

43 

42 

43 

52 

32 

32 

32 

32 

19 

19 

19 

44 

49 

52 

60 

34 

25 

25 

29 

37.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

54 

60 

72 

71 

70 

55 

55 

52 

53 

53 

58 

63 

70 

77 

71 

59 

61 

56 

52 

42 

57 

63 

76 

75 

72 

69 

64 

58 

66 

65 

65 

62.5 

Mm 

32 

28 

35 

48 

52 

37 

33 

37 

35 

37 

45 

5  5 

40 

46 

55 

31 

29 

44 

29 

16 

1 6 

37 

53 

50 

59 

52 

32 

23 

29 

44 

39.3 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

55 

62 

72 

73 

72 

65 

60 

57 

55 

53 

61 

67 

71 

76 

73 

62 

61 

58 

54 

45 

54 

64 

75 

76 

74 

70 

65 

55 

66 

66 

73 

64.3 

Mm 

29 

23 

28 

53 

50 

37 

33 

36 

33 

35 

52 

39 

44 

5 1 

29 

26 

4  1 

26 

1  6 

14 

30 

59 

46 

57 

50 

33 

2 1 

26 

50 

60 

37.8 

QUITMAN 

MAX 

57 

54 

63 

75 

72 

66 

46 

60 

45 

58 

50 

60 

68 

74 

79 

72 

55 

63 

62 

43 

44 

58 

64 

73 

76 

77 

72 

49 

58 

66 

75 

62.5 

Mm 

34 

28 

30 

40 

59 

42 

36 

37 

38 

39 

43 

48 

42 

43 

47 

32 

29 

30 

32 

18 

17 

16 

4  5 

5 1 

53 

60 

35 

23 

24 

33 

55 

37.5 

TIFTCN  fXP  STATION 

MAX 

51 

56 

62 

70 

70 

62 

47 

56 

42 

53 

57 

61 

67 

71 

76 

70 

54 

61 

55 

41 

44 

55 

63 

69 

75 

68 

69 

46 

55 

66 

64 

59.9 

Mm 

34 

30 

34 

44 

55 

36 

34 

36 

35 

37 

40 

45 

43 

45 

50 

32 

31 

34 

29 

17 

20 

24 

47 

51 

54 

58 

33 

25 

26 

35 

55 

37.8 

VALDC^STA  *  NW 

MAX 

55 

67 

74 

73 

72 

64 

60 

45 

55 

50 

59 

67 

72 

79 

74 

65 

64 

61 

53 

40 

58 

66 

77 

78 

79 

72 

64 

58 

70 

69 

76 

64,9 

*           *  * 

Mm 

23 

32 

5  3 

4  1 

4  2 

40 

36 

35 

48 

54 

4  0 

43 

58 

28 

25 

41 

30 

14 

1 2 

39 

50 

47 

59 

48 

29 

18 

24 

51 

38.9 

SOUTHEAST 

09 

ALMA    FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

61 

71 

77 

69 

53 

56 

45 

52 

49 

62 

69 

69 

76 

68 

56 

62 

54 

48 

43 

55 

63 

70 

76 

72 

68 

58 

56 

67 

69 

69 

61.9 

Mm 

36 

28 

36 

59 

53 

43 

38 

38 

37 

42 

4  5 

54 

4  3 

50 

56 

33 

31 

42 

31 

18 

19 

33 

56 

52 

59 

58 

34 

24 

28 

46 

54 

41.2 

BLAC'<BEARD  ISLAND 

MAX 

61 

54 

70 

76 

70 

70 

67 

57 

56 

46 

46 

67 

70 

40 

42 

51 

63 

74 

71 

71 

71 

45 

52 

60 

71 

60.9 

Mm 

39 

30 

32 

^' 

62 

44 

43 

44 

42 

37 

43 

35 

32 

22 

20 

27 

42 

52 

57 

59 

36 

22 

25 

44 

38 

39.3 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

76 

66 

67 

59 

43 

41 

55 

68 

78 

77 

80 

73 

70 

55 

67 

75 

74 

Mm 

44 

46 

33 

34 

35 

32 

22 

20 

40 

49 

50 

55 

60 

36 

26 

28 

BRUNSWICK  FAA  AF 

MAX 

55 

59 

67 

72 

69 

57 

57 

53 

48 

48 

58 

69 

60 

67 

69 

51 

61 

55 

45 

43 

52 

66 

76 

76 

73 

72 

57 

55 

61 

74 

76 

61.4 

Mm 

34 

3 1 

43 

54 

5ft 

46 

44 

42 

38 

38 

46 

48 

47 

47 

46 

36 

35 

44 

28 

21 

2 1 

35 

50 

57 

55 

56 

34 

29 

34 

49 

50 

41.8 

FLEMING 

MAX 

53 

62 

68 

76 

73 

62 

56 

45 

48 

46 

66 

63 

61 

76 

70 

52 

59 

56 

53 

43 

55 

70 

72 

78 

75 

69 

67 

55 

65 

71 

68 

62.5 

MIN 

36 

27 

40 

48 

61 

45 

40 

37 

36 

38 

42 

4  1 

45 

50 

45 

31 

30 

40 

33 

19 

17 

29 

45 

50 

53 

61 

35 

23 

26 

42 

61 

39.5 

FOLKSTON  9  Sw 

MAX 

65 

63 

73 

78 

72 

63 

63 

51 

48 

51 

61 

68 

70 

77 

66 

58 

61 

59 

52 

41 

57 

70 

76 

77 

81 

73 

67 

56 

72 

74 

78 

65.3 

Mm 

35 

28 

39 

56 

60 

44 

44 

41 

36 

38 

47 

54 

44 

47 

53 

34 

29 

44 

35 

21 

19 

30 

45 

53 

54 

61 

37 

23 

31 

46 

61 

41.6 

FORT  STEWART 

MAX 

57 

61 

70 

77 

72 

62 

58 

53 

49 

49 

66 

6J 

60 

78 

76 

59 

60 

54 

52 

42 

58 

69 

74 

78 

76 

70 

64 

56 

65 

72 

71 

63.6 

Mm 

37 

29 

39 

51 

60 

46 

38 

36 

36 

40 

43 

45 

46 

46 

46 

34 

33 

43 

32 

16 

16 

39 

51 

52 

56 

61 

34 

23 

26 

48 

46 

40.5 

glennville 

MAX 

53 

63 

70 

77 

73 

58 

57 

52 

49 

49 

69 

62 

60 

77 

72 

59 

60 

56 

51 

41 

55 

64 

71 

75 

75 

69 

64 

55 

64 

66 

65 

62.4 

Mm 

35 

29 

38 

55 

58 

42 

38 

34 

35 

40 

43 

43 

-0 

49 

53 

33 

33 

42 

31 

16 

19 

35 

53 

52 

56 

61 

33 

25 

29 

50 

58 

40.6 

3—  R*I*r«oc»  NoUt  FoUowlito  Suuoo  Iad*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 
JANUARY 


Stalion 


JESUP  e  s 

N4HUNTA 

sapelo  island 
savannah  usoa  pl  crdn 
savannah  usd 
savannah  beach 
surrency  2  wnw 
uaycross  4  ne 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Pay  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

53 

61 

70 

79 

75 

60 

58 

57 

74 

60 

58 

52 

41 

55 

68 

75 

79 

76 

69 

64 

54 

66 

72 

71 

63.5 

35 

27 

34 

49 

60 

43 

41 

38 

35 

35 

44 

45 

46 

48 

57 

32 

30 

39 

33 

18 

17 

28 

60 

52 

56 

59 

31 

25 

27 

43 

57 

39.9 

56 

62 

73 

79 

76 

62 

64 

54 

50 

43 

5 1 

69 

75 

79 

78 

71 

65 

5  5 

75 

70 

75 

64.7 

35 

27 

35 

53 

60 

42 

42 

38 

35 

34 

42 

54 

47 

46 

55 

34 

24 

42 

32 

19 

17 

28 

46 

56 

60 

62 

35 

23 

27 

45 

59 

40.5 

55 

56 

63 

69 

67 

b2 

56 

5  1 

48 

46 

60 

68 

59 

73 

59 

63 

75 

71 

65 

59 

73 

75 

61.4 

35 

32 

38 

55 

59 

46 

43 

42 

37 

39 

45 

47 

46 

46 

54 

35 

34 

43 

34 

21 

23 

36 

46 

55 

51 

58 

36 

26 

32 

47 

61 

42.0 

56 

61 

68 

69 

75 

69 

50 

58 

45 

48 

47 

70 

67 

56 

7 1 

53 

^9 

56 

79 

75 

50 

56 

68 

61.1 

32 

25 

33 

48 

51 

46 

36 

39 

34 

38 

40 

39 

43 

46 

49 

27 

30 

39 

33 

10 

12 

39 

44 

53 

51 

33 

26 

27 

38 

54 

36.2 

55 

62 

70 

78 

71 

57 

58 

43 

49 

49 

64 

56 

76 

5 1 

70 

69 

76 

70 

5 1 

65 

7 1 

69 

61.7 

32 

29 

38 

51 

57 

46 

40 

37 

36 

39 

42 

41 

46 

43 

42 

30 

32 

40 

25 

17 

17 

34 

51 

53 

53 

51 

26 

23 

29 

46 

43 

39.4 

56 

58 

60 

70 

65 

63 

56 

54 

45 

47 

59 

64 

59 

70 

70 

59 

60 

57 

49 

41 

49 

60 

71 

69 

68 

70 

67 

54 

57 

61 

66 

59.8 

<.« 

39 

54 

52 

47 

42 

40 

37 

40 

44 

47 

47 

42 

55 

36 

32 

37 

34 

22 

25 

34 

51 

51 

55 

56 

39 

25 

34 

49 

55 

42.2 

55 

61 

72 

77 

75 

61 

57 

48 

51 

51 

67 

65 

67 

76 

73 

61 

61 

59 

57 

43 

55 

65 

74 

76 

73 

69 

64 

55 

65 

70 

67 

63.5 

34 

27 

33 

53 

57 

42 

38 

35 

35 

38 

43 

44 

41 

48 

55 

32 

29 

40 

30 

16 

17 

30 

52 

48 

57 

56 

30 

21 

27 

41 

56 

38.9 

68 

55 

65 

73 

79 

78 

58 

58 

42 

40 

58 

62 

71 

71 

79 

70 

51 

62 

55 

42 

42 

56 

68 

77 

79 

80 

71 

45 

56 

68 

74 

63.0 

36 

24 

2<. 

40 

42 

40 

37 

40 

34 

35 

36 

40 

46 

48 

49 

33 

29 

29 

34 

18 

16 

16 

28 

40 

53 

55 

45 

22 

22 

30 

50 

35.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

WincJ 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

uns©t 

1.0 

c 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

.50-.99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

0 
0 

1— 

ATHENS  WSO 

27 

8.4 

23  +  + 

31 

26 

78 

82 

62 

65 

6 

2 

7 

3 

0 

0 

18 

6.6 

ATLANTA  WSD 

29 

3.^ 

8.6 

33 

NW 

26 

79 

82 

63 

67 

4 

3 

8 

3 

0 

0 

18 

43 

6.6 

AUGUSTA  WSD 

26 

3.7 

8.6 

25++ 

27 

26 

79 

86 

56 

69 

4 

2 

4 

3 

1 

0 

14 

7.0 

COLUMBUS  WSO 

30 

2.4 

7.8 

29++ 

32 

15 

81 

85 

66 

69 

5 

4 

5 

1 

2 

0 

17 

6.6 

MACON  WSO 

28 

4.0 

8.8 

44 

NW 

15 

80 

85 

62 

68 

2 

5 

4 

2 

0 

1 

14 

47 

6.6 

ROME  WSO 

4 

6 

3 

3 

1 

0 

17 

SAVANNAH  WSO 

27 

3.6 

8.7 

30 

NW 

15 

78 

81 

56 

68 

6 

2 

6 

0 

1 

0 

15 

46 

6.8 

S«e  Refeteoce  Notes  FoUowlag  Station  Index 
_  8  - 


EVAPORATION  AND  WIND  geokc* 

JANUARY  1971 


Station 

Day  Of  Moolh 

Is? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  « 

NORTHhE  ST 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.00 

- 

- 

- 

.02 

* 

« 

« 

•  12 

.07 

- 

.06 

.06 

.02 

.03 

« 

.19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,06 

- 

WIND 

* 

65 

31 

98 

64 

50 

34 

35 

72 

14 

14 

8 

25 

56 

30 

55 

17 

24 

42 

52 

26 

27 

42 

37 

35 

32 

70 

29 

41 

46 

54 

1229 

*       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

•  03 

.00 

•  02 

.  29 

~ 

.04 

.17 

•  29 

~ 

•  02 

•  00 

.14 

.06 

* 

.52 

.07 

.11 

•  07 

* 

* 

* 

.  23 

.21 

•  06 

~ 

•  17 

* 

• 

•  03 

•  20 

•  19 

WIND 

54 

4 

2 

11 

31 

29 

4 

B 

2 

5 

3 

4 

5 

7 

5 

69 

6 

12 

109 

47 

10 

12 

15 

6 

13 

62 

1*5 

61 

5 

34 

70 

'e72* 

MAX 

47 

49 

49 

56 

62 

54 

49 

50 

43 

42 

51 

63 

63 

60 

61 

55 

44 

4S 

45 

60 

59 

52 

56 

55 

61 

66 

53^8 

HIN 

35 

35 

41 

46 

54 

41 

40 

36 

35 

34 

42 

50 

50 

40 

33 

44 

46 

46 

50 

37 

46 

43 

42.5 

*        «  • 

WEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

.16 

.04 

•  04 

.07 

- 

.15 

•  19 

•  00 

- 

•  03 

•  07 

.01 

.13 

.05 

- 

- 

.06 

•  10 

* 

* 

* 

.19 

•  24 

•  04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•  21 

WIND 

56 

27 

30 

60 

100 

10 

83 

27 

55 

20 

15 

0 

25 

45 

95 

73 

92 

10 

45 

75 

30 

115 

175 

25 

50 

55 

100 

135 

75 

170 

135 

2010 

MAX 

37 

47 

52 

62 

52 

40 

46 

37 

42 

42 

50 

64 

59 

60 

60 

44 

52 

46 

63 

57 

62 

62 

59 

60 

52.3 

h:n 

33 

36 

39 

47 

34 

33 

33 

34 

34 

39 

41 

47 

47 

53 

35 

35 

39 

32 

43 

52 

54 

55 

32 

44 

40.5 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 

.02 

• 

•  21 

- 

- 

- 

- 

•  08 

- 

.00 

.00 

.05 

.08 

.07 

.06 

.11 

.06 

.13 

.05 

• 

* 

.40 

- 

•  02 

.06 

.00 

- 

- 

- 

- 

- 

NINO 

51 

12 

9 

56 

17 

13 

14 

29 

4 

6 

1 1 

13 

44 

14 

1 1 

22 

19 

46 

16 

15 

52 

11 

IS 

34 

79 

46 

38 

32 

60 

796 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTDn  EXP  STATION 

EVAP 

•  06 

.06 

•  OS 

.05 

.03 

.13 

•  04 

•  03 

•  06 

•  03 

.01 

.01 

.04 

.05 

.06 

.12 

.07 

.09 

•  09 

.04 

.01 

.  03 

•  06 

•  07 

•  06 

.01 

•  23 

•  10 

•  10 

•  11 

•  00 

WIND 

92 

29 

35 

66 

89 

64 

48 

61 

72 

35 

27 

2* 

10 

29 

62 

91 

31 

53 

67 

106 

26 

59 

101 

37 

79 

74 

92 

72 

46 

92 

122 

1693 

MAX 

50 

56 

59 

62 

66 

61 

40 

56 

43 

52 

54 

58 

65 

70 

72 

69 

56 

60 

53 

47 

56 

68 

71 

67 

71 

64 

62 

59.9 

MIN 

37 

36 

35 

40 

53 

43 

37 

37 

37 

37 

42 

46 

46 

46 

51 

35 

34 

36 

33 

30 

40 

53 

S3 

57 

36 

32 

50 

41.2 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  MSO 

EVAP 

.13 

.05 

•  08 

.08 

* 

•  09 

•  02 

.05 

.03 

.01 

.04 

.03 

.03 

.21 

.08 

.18 

.06 

.11 

.09 

.07 

.13 

•  05 

•  05 

•  03 

.32 

•  31 

•  16 

•  10 

•  04 

•  13 

2.851 

WINJ 

128 

26 

65 

69 

86 

74 

87 

126 

103 

42 

27 

31 

21 

38 

124 

79 

61 

57 

116 

87 

44 

79 

78 

38 

48 

165 

220 

132 

66 

123 

144 

2584 

MAX 

52 

57 

64 

69 

66 

64 

57 

53 

44 

46 

61 

61 

58 

69 

67 

64 

52 

50 

48 

39 

45 

62 

61 

71 

75 

66 

56 

45 

60 

64 

67 

56.5 

MIN 

35 

36 

38 

52 

63 

47 

39 

36 

34 

39 

42 

45 

49 

46 

56 

36 

37 

38 

36 

29 

29 

38 

51 

55 

57 

58 

34 

32 

36 

46 

60 

42.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

01 

Day  of  month 

4) 
0> 

Station 

?■ 
0) 

Q 

I  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
HIN 

43 
41 

43 
41 

44 
40 

45 
41 

so 

44 

48 
43 

43 
40 

40 
40 

41 
40 

42 
40 

42 
40 

42 

49 
45 

50 
47 

52 
50 

52 
45 

45 
43 

44 
42 

43 
40 

40 
38 

36 
36 

40 
37 

46 
40 

50 
47 

47 
46 

SO 
47 

49 
44 

44 
41 

41 
40 

45 
40 

49 

45 

45.2 
42.1 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

49 
46 

54 
43 

56 
44 

52 
46 

59 
52 

60 
53 

53 
30 

54 
48 

51 

47 

52 

46 

52 
51 

56 
51 

56 
53 

57 
52 

60 
55 

61 
50 

61 

50 

55 
50 

53 
46 

49 
40 

48 
41 

49 
39 

S3 
46 

60 
50 

58 
53 

62 
58 

62 
49 

53 
43 

52 
43 

54 
45 

57 
51 

55.1 
47.5 

HOHE^VILLE  3  HSW 

4 

MAX 
MIN 

54 
50 

52 
47 

52 
48 

55 
44 

61 
55 

61 
57 

57 
53 

56 
53 

53 

51 

52 
50 

52 

50 

56 
52 

55 
55 

60 
55 

60 
56 

61 
52 

52 
50 

52 
49 

53 
50 

50 
45 

46 
44 

46 
44 

52 
46 

57 
52 

59 
55 

61 
56 

60 
53 

53 
47 

50 
47 

57 
48 

59 

57 

55.1 
50.7 

PLAINS  SK  CA  EXP  STA 

4 

MAX 
HIN 

48 
43 

53 
43 

56 
40 

54 
44 

62 
54 

61 
51 

52 
45 

63 
44 

49 
46 

48 
46 

53 
46 

58 

53 

65 
55 

61 
49 

65 
57 

66 
46 

55 
46 

56 
45 

52 
44 

49 
36 

48 
37 

51 
38 

56 
49 

57 
56 

63 

57 

66 
60 

66 
49 

55 
43 

54 
43 

60 
45 

61 
55 

56.5 
47.4 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

52 
40 

57 
39 

62 
39 

64 
45 

65 
54 

60 
49 

51 
43 

61 
44 

46 

43 

57 
43 

58 
46 

62 
47 

64 
50 

66 
49 

66 
S3 

68 
42 

60 
41 

59 
41 

55 
39 

52 
34 

54 
3S 

56 
35 

56 
46 

65 
53 

67 
53 

67 
58 

68 
41 

55 
36 

59 
36 

66 
40 

60 
52 

60.  1 
44.3 

4 

MAX 
HIN 

54 
47 

57 
46 

60 
47 

61 
50 

65 
58 

63 
55 

55 
50 

60 
50 

52 
49 

56 
49 

56 
52 

61 
53 

64 

55 

67 
54 

67 
58 

67 
50 

60 
49 

59 
49 

57 
48 

54 
42 

54 
42 

57 
43 

57 
50 

63 
56 

65 
57 

66 
62 

67 
49 

57 
45 

59 
45 

64 
48 

62 
57 

60.3 
50.5 

8 

MAX 
MIN 

53 
50 

54 
46 

55 
49 

58 
51 

63 
57 

61 
55 

56 

51 

57 
51 

53 
50 

53 
50 

56 
53 

56 
53 

60 
55 

61 
55 

61 
57 

65 
53 

58 
52 

56 
51 

55 
50 

54 
45 

52 
45 

53 
46 

53 
49 

58 
53 

60 
55 

63 
60 

64 
53 

56 
48 

55 
46 

59 

50 

59 
54 

57.4 
51.5 

CALHOUN  EXP  STATION  ,  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50  SO.  FT. 

AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.      TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HAWKINSVILLE  =  SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMO- 

METERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION  ,  GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.  TYPE 
OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 

TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


S«e  R«Ier«nc«  NotM  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  gedrg.a 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«       •  • 

NORTHWEST  01 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERSVlLLE 

CEDARTOWN 

ROME 

ROME  MSn 

•  •  • 

NORTH  CENTRAL  !>2 

ATHENS  HSO 

ATLANTA  HSO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
OAINEStflLLE 
JASPER   I  NNH 

•  •  * 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  M 

•  •  * 

WEST  CENTRAL  0'< 

NEHNAN 

•  •  * 

CENTRAL  05 

COVINGTON 

•  •  • 

EAST  CENTRAL  06 

AUCUSTA  HSO 

BROOKLET   1  W 
METTER 

nehinctdn  2  ne 
shainsboro 
wavnesboro  z  ne 

southeast  09 

BRUNSWICK  FaA  AP 
GLENNVILLE 
SAVANNAH  WSG 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.0 
2 

.8 

T 

2.0 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

M 

3 

o 
z 
5 

2 

2 
< 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABUS 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

1  COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

h 

SPECIAL 

r 

ft 

ABBEVILLE 

ooto 

OB 

HILCOX 

« 

32  00 

83  16 

2*0 

MRS    MARY  E  CAMPBELL 

GREENVILLE  2  NNW 

3919  C 

4  NERlNETHER 

6 

33  03 

8*  43 

660 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAHP 

AOAIHSVtLLE  2  S 

BARTON 

3*  21 

84  96 

740 

CHARLES  F.  JARRETT 

HAMILTON  4  H 

4033  e 

4  HARRIS 

3 

32  45 

660 

7A 

6LUE  SPRINGS  FARM 

ABEL  Z  S 

0093 

06 

COOKE 

16 

31  07 

83  29 

2*0 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

HARALSON 

4070  C 

4  CDNETA 

6 

33  14 

8*  3* 

MRS.  RUTH  T.  CABLE 

AKEV 

0090 

09 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

82  3* 

233 

BA 

HAVHOOO  E.  BOYD 

harthEll 

3  HART 

RALPH  0.  SCOTT 

AlAPAHA  EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

290 

SP 

ROY  E.  HOLLAND 

HANKINSVILLE 

9  PULASKI 

^5 

32  17 

BA 

8A 

MRS.  CLIFFORD  MClENDON 

ALBANY  3  IE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

8*  08 

180 

7A 

LOUIS  E.  ROGERS 

HA2LEHURSr 

420*  C 

8  JEFF  DAVIS 

1 

31  52 

K.   BYRON  SANDERS 

ALLATOQN*  OAR  1 

0161 

01 

6ART0H 

9 

3*  10 

8*  *4 

973 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HELEN  1  ESE 

*230  e 

2  WHITE 

3 

34  42 

1443 

6P 

*P 

COMER  L.  VANOIVER 

AIHA  FAA  AIKPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

196 

7P 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HDMERVILLE  3  WSW 

4429  C 

8  CLINCH 

16 

31  02 

6P 

6P 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

ALPHARETT*  3  SSN 

0219 

02 

fulton 

3 

3*  00 

8*  16 

1040 

7A 

SCOTT  C.  CHAHBLEE 

IRHINTON  4  HNW 

4594  C 

9  WILKINSON 

10 

9P 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

ALPHAKETTA  2  NNH 

0221 

02 

FUUTON 

3*  07 

8*  16 

IID 

TEDDY  R.  HALKER*  SR. 

JACKSON  DAM 

4623  C 

5  BUTTS 

9 

33  19 

430 

CA.  POhER  company 

AMEKICOS  4  ENE 

0293 

07 

SUMTER 

ft 

32  06 

9P 

u^of^ca.exp.sta!  NRSY. 

464B  C 

2  PICKENS 

9 

34  29 

6*  27 

1463 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

AHEXICUS  EXP  STA  NHST 

SUMTER 

1$ 

32  06 

6*  16 

430 

JASPER 

4631  C 

2  PICKENS 

34  28 

1312 

AMICALOla  El  MSHP  CORP 

APPLING  1  NN 

0311 

06 

COLUMBIA 

33  33 

62  20 

360 

8A 

H 

ROY  0.  TANKERSLEY 

JESUP 

4671  C 

9  WAYNE 

J 

31  37 

61  S3 

CITY  OF  JESUP 

ASHBUHN   )  ENE 

06 

TURNER 

31  *3 

63  37 

439 

8A 

BILLY  J.  WILLIAMS 

JESUP  6  S 

46  76  C 

9  WAYNE 

1 

31  29 

100 

9P 

9P 

BRUNS.  PULP  e  PAPER  CO. 

ATHENS 

0«30 

02 

CLARKE 

10 

33  98 

63  23 

700 

6P 

PROf.  E.  S.  SELL 

JOHNTOHN 

*6BB  C 

2  OAWSON 

9 

34  33 

1310 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAIO 

ATHENS  COL  OF  ACHl 

0*32 

02 

CLARKE 

10 

33  99 

63  21 

683 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

JONESBORO 

470D  ( 

4  CLAYTON 

6 

33  31 

930 

BA 

CICERO  H.  SHINT 

ATHENS  MSO 

0*3S 

02 

CLARKE 

10 

33  97 

83  19 

602 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JULIETTE 

4728  C 

5  MONROE 

9 

33  06 

490 

JOHN  H,  OORSETT 

ATKINSON  1  H 

0«'>1 

09 

BRANTLEY 

13 

31  13 

61  92 

39 

MRS,  CATHLAEEN  SMITH 

KENSINGTON 

4602  C 

1  WALKER 

IB 

34  47 

690 

7A 

TVA-722 

ATLANTA  BOLTON 

02 

fulton 

3 

33  *6 

64  28 

772 

HENRY  T,  BABNETT 

KINGSTON 

4B94  C 

1  BARTOW 

9 

34  1* 

730 

TA 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

ATLANTA  mSO  R 

0*51 

02 

fulton 

33  39 

84  26 

1010 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LA  FAYETTE 

4941  < 

1  nalker 

34  42 

797 

8A 

6A 

CLYDE  T  IVEY 

AJOUSTA  MSO  R 

0*95 

OA 

RICHMOND 

1» 

33  22 

81  96 

1*3 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4949  C 

3 

33  03 

65  01 

715 

9P 

7A 

H 

RAY  J .  HE L IHAN 

BAINBKIOCE 

DECATUR 

30  95 

8*  3* 

120 

7P 

H 

MAS.  HARV  E.  H.  MULLEN 

LEXINGTON 

9169 

3  OGLETHORPE 

1* 

33  52 

729 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

BALL  CftOUNO 

0603 

02 

CHEROKEE 

! 

3*  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  CRQCAN 

LIME  BRANCH 

1  POLK 

69  16 

CLOSED  11/1/70 

BEAVEHDALE 

07*6 

HHITFIELO 

11 

3*  99 

84  91 

724 

MRS.   H.   E.  HARMACK 

LINCOLNTON 

9204 

3  LINCOLN 

33  47 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

bellvule 

07B7 

09 

EVANS 

U 

32  09 

81  98 

183 

HENRY  C.  HEARN 

LOUISVILLE  3  S 

9314 

6  JEFFERSON 

11 

32  96 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

blackbearo  island 

09*6 

09 

NC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

U.S.  FISH  C  HLOLF.  SVC. 

LUMBER  CITY 

8  TELFAIR 

31  55 

7A 

7A 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

BLAIXSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

3*  91 

83  96 

1917 

GEORGIA  nTN.  EXP.  STA. 

LUMPKIN  2  SE 

9394 

7  STEWART 

3 

PERRY  T,  USHER 

SLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

31  23 

8*  97 

300 

7A 

lohrey  s.  stone 

MACON  WSO  R 

9443 

9  BIBB 

9 

32  42 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLUE  ItlOCE 

102A 

02 

FANNIN 

^ 

3*  52 

8*  19 

1760 

7P 

P.   B.  CARRUTH 

MARSHALLVlLLE 

*  MACON 

32  27 

CITY  OF  MARSHALLVlLLE 

B9HNAN 

1132 

01 

ELBERT 

I* 

3*  12 

83  02 

783 

CARNETT  H.  BARTON 

MAVSVILLE 

2  JACKSON 

ic 

3*  15 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

BROOKLET  I  M 

1266 

06 

BULLQCM 

11 

32  23 

81  41 

190 

H 

W    C     CROHLEV  JR 

9611 

6  CANDLGR 

11 

32  24 

82  04 

120 

H 

CITY  OF  METTER 

BRUNSWICK 

GLYNN 

31  10 

81  30 

13 

9P 

^  H 

CITy'of  BRUNSWICK 

MIDVILLE 

5B58 

6  8URKE 

11 

32  49 

179 

SPENCER  A.  JONES 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*9 

09 

GLYNN 

] 

31  09 

81  23 

20 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MIDVILLE  EXP  STA 

6  BURKE 

62  12 

GH 

SE  CA.  BRANCH  ExP.  STA. 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

6 

32  19 

84  31 

660 

9P 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

MILLEOGEVILLE 

9  BALDWIN 

7a 

TA 

H.  LOUIS  HORNE 

BJRTON  OAH 

1*13 

03 

RABUN 

1* 

3*  47 

63  33 

1770 

GEORGIA  POMGR  CO. 

MILLEN  *  N 

6  JENKINS 

KERMIT  J.  CHANCE 

BUTLER 

1*29 

0* 

TAYLOR 

32  33 

6*  1* 

623 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MiLLHAVEN-WADE  2  SE 

9B96 

6  SCREVEN 

6A 

MILTON  R.  REODICK 

CAIRO  2  NNH 

07 

CRADY 

1 

30  5* 

64  13 

269 

J.  D.  8ELCHER 

MONROE 

2  WALTON 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

CORDON 

12 

34  29 

64  96 

695 

6P 

6P 

0 

NH  GA.  Exp.  STATION 

MONTEZUMA 

*  MACON 

GEORGE  FOHLER 

CAMILLA 

1900 

07 

MITCHELL 

6 

31  1* 

64  13 

179 

CHARLES  L.  KELLY 

MDNTICELLO 

9  JASPER 

POSTMASTER 

CANTON 

19B9 

02 

CHEROKEE 

5 

3*  t* 

64  30 

670 

JOHN  T.  HOLeROOK 

MORGAN  I  H 

7  CALHOUN 

CALHOUN  PUB.   HKS.  CAMP 

CARNESVILLC  3  N 

1619 

03 

14 

3*  26 

6043 

6 

31  36 

84  38 

273 

TA 

CARROLLTON 

CARROLL 

33  36 

85  09 

989 

C  H 

city''of  carrolltdn 

MOULTRIE  2''eSE 

6  CDLqSitT 

RADIO  STATION  HNTM 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

i: 

3*  36 

84  *2 

699 

RUFUS  P.  DONALDSON 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

6126 

5  WHEELER 

l< 

32  12 

6Z  38 

155 

TA 

GARLAND  L.  GiLLIS 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTON 

12 

3*  10 

6*  48 

792 

9P 

RADIO  STATION  HKRH 

NAHUNTA 

6219 

9  BRANTLEY 

13 

31  11 

71 

9P 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

CARTERSVILLE  )  SH 

1670 

01 

BARTOH 

3 

3*  09 

8*  91 

700 

CR4NVEL  P.  TATUM 

NASHVllLE  9  SSE 

6237 

8  BERRIEN 

31  08 

238 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CAVE  SPCS  *>  SSM 

1719 

OL 

POLK 

3*  03 

65  21 

BOO 

MRS.   &RAOT  0EMP5ET 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

6  SCREVEN 

14 

32  37 

149 

6P 

6P 

MRS  MARY  A.  POLK 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

34  01 

89  19 

789 

6P 

RALPH  H,  AYERS 

NEWNAN 

6339 

4  COWETA 

3 

33  22 

990 

6P 

JAMES  0.  HAROIN,  JR. 

ckatsmorth 

1896 

01 

MURRAY 

i: 

3*  46 

763 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

NORCROSS  *  N 

6*07 

2  CWINNET 

3 

34  00 

990 

7A 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

chickanauca  park 

1906 

01 

WALKER 

16 

3*  99 

85  17 

760 

TVA-966 

PATTERSON 

6636 

9  PIERCE 

13 

31  23 

109 

6A 

CA.  FORESTRY  COMM. 

CISCO  7  ENE 

19** 

01 

MURRAY 

12 

3*  96 

6*  39 

980 

CHARLIE  L.  SILVER 

PEARSON 

6879 

8  ATKINSON 

13 

31  16 

203 

COUNTY  AGENT 

1982 

03 

14 

9P 

H 

CARROLL  LGE 

7087 

7  SUMTER 

6 

32  03 

B«  22 

900 

6A 

8A 

CH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

CLERHONT  J  mSh 

1998 

HALL 

3*  27 

83  *9 

1346 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

PRESTON 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
JANUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building.   University  of  Georgia.  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIIIENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations 
on  davlight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation- 
table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  tne 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data'  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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-  3.1 

84 

28 

17 

11 

427 

0 

0 

10 

0 

3.87 

,74 

2.16 

a 

T 

0 

3 

2 

2 

SAVANNAH  WSO  R 

65.7 

39.1 

52.4 

-  .7 

81 

27+ 

19 

10 

359 

0 

0 

9 

0 

2.60 

-  1,08 

,80 

a 

.0 

0 

t 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

61,7 

42,3 

52,0 

77 

28 

22 

10 

356 

0 

0 

7 

0 

2.01 

,75 

7 

.0 

4 

2 

0 

SURRENCY  2  MNM 

68,5 

39.4 

54,0 

83 

26 

19 

10 

316 

0 

0 

7 

0 

3.23 

1,25 

7 

.0 

I 

6 

3 

1 

WAYCROSS  <!  Nb 

67.4 

36.1 

51.8 

-  4.2 

85 

27 

19 

11  + 

373 

0 

0 

12 

0 

2.82 

-  .62 

1,27 

8 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

53.6 

-  1.0 

3.13 

,00 

T 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CUTHBERT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SAVANNAH  BEACH 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CUTHBERT 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
JASPER   1  NNW 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
JASPER   1  NNW 


85 

DATE 

27  + 

3 

DATE 

10 

9.80 

2.01 

4.1,2 

DATE 

20 

6.0 

5 

DATE 

14 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CEOIICU 


Day  of  Month 


1   1  2 

1  ^ 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

e  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  {  17  {  18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  I  24 

25  1  26  I 

27 

28 

•      *  • 

NORTHWEST 

ADA IRSvI LLE  Z  S 

ALLATOQNA  0AM  2 

6.61 

T 

•  28 

1.91 

.59 

.67 

•  04 

.22 

.  12 

.50 

.10 

1.36 

.09 

.  77 

.44 

BE  AVE  IQ'^L  E 

7,97 

.60 

2.38 

.06 

.19 

.21 

.75 

,03 

.74 

1.42 

.02 

.63 

.74 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.94 

•  OS 

1 .02 

1  ^09 

.25 

.26 

.15 

.22 

T 

.69 

.60 

.60 

1.B2 

CARTERS 

7.57 

T 

•  50 

1  ^42 

.23 

.92 

.20 

.72 

,02 

.41 

1  .77 

.06 

.67 

1.09 

c artersvi lle 

9.76 

.62 

•  28 

1^53 

•  28 

1.52 

.24 

.04 

T 

.32 

1.87 

.38 

2.65 

.03 

CARTERSVILlE   3  Sh 

B.27 

•  03 

.45 

1  ^72 

.62 

.52 

,43 

.03 

.02 

.50 

.29 

1.76 

.09 

1.03 

.78 

,( 

C  E  OAR  TOi^N 

7.  U 

•  46 

1^33 

.40 

.46 

■  20 

,12 

.90 

.40 

1.21 

1.10 

.53 

cmatshqrth 

6 .27 

•  46 

1 .62 

T 

.31 

.13 

.45 

•  55 

.03 

1.14 

.46 

1. 12 

chickamauca  park 

9.6? 

•  55 

2.05 

,23 

.03 

,30 

T 

.65 

.13 

2.05 

.96 

1.45 

CURRYVILLE   2  H 

6.52 

T 

T 

.11 

2.12 

.10 

.20 

T 

T 

,02 

.48 

.  10 

1 .30 

.20 

.55 

1 .34 

DALLAS  2  SSE 

7.37 

.31 

1,4b 

.62 

,69 

,15 

1.19 

.26 

1.05 

1,38 

.30 

OALTDN 

7.56 

.32 

2,5o 

.07 

.24 

•  19 

.21 

,06 

.68 

.02 

1.62 

.04 

.67 

.94 

7. 15 

•  16 

l.7y 

.82 

.62 

.40 

.20 

.  13 

.63 

.40 

1 .09 

.70 

.30 

FAIRMOUNT 

7.29 

T 

.53 

1.62 

.30 

.60 

7 

.70 

T 

.50 

.17 

U85 

,60 

.42 

KENSINGTON 

8.17 

.50 

2.19 

.20 

•  03 

•  19 

.03 

.87 

.12 

2^05 

.92 

1.07 

K I NOSTQN 

B.Z3 

T 

.47 

K35 

.20 

.98 

T 

.40 

.46 

.62 

T 

1.70 

.22 

1,37 

7.73 

T 

,33 

2.99 

.03 

.22 

.07 

,07 

.26 

.02 

.Rl 

•  11 

1 .43 

.83 

,98 

7.S9 

•  09 

2,05 

.06 

.23 

1 

.10 

.90 

1^90 

.  10 

•  40 

1.80 

R I NCGOLO 

7.33 

.60 

2.20 

.20 

.10 

.26 

T 

•  73 

T 

1.42 

T 

.90 

.92 

ROME 

7.00 

T 

,50 

1.90 

.26 

.33 

T 

.31 

.02 

T 

.63 

•  49 

1.26 

.03 

.95 

.46 

ROME  MS3 

6. 92 

.29 

,95 

.82 

.20 

.21 

.22 

.03 

•  13 

•  91 

.66 

1 .68 

8.33 

T 

,03 

3.20 

.01 

.02 

.30 

T 

1 .02 

T 

1 .72 

1 .40 

.63 

tayldrsville 

7.10 

■  11 

1.33 

.71 

.54 

.46 

.94 

•  49 

.36 

1.17 

.07 

.26 

1 .02 

•    •  » 

NORTH  CENTRAL 

OZ 

ALPHARE'TA  5  5SW 

7.47 

T 

.29 

.'I 

.25 

1.15 

.03 

.34 

.02 

.03 

•  57 

.65 

1 .53 

.50 

.  56 

.64 

•  10 

1 .02 

.61 

1 .20 

•  09 

ATHENS  COL   OF  AuRI 

6.34 

.53 

.70 

1.65 

.45 

.90 

.05 

.70 

■  51 

.75 

.25 

.20 

. 

ATHENS  WSO 

5  .62 

T 

.43 

,5b 

1 .52 

.28 

.06 

.34 

T 

.59 

•  40 

1 .  10 

.32 

.02 

ATLANTA  BDLTQN 

9.16 

.53 

.37 

.43 

1.33 

.14 

.23 

,11 

.43 

1.77 

1.67 

.63 

.41 

1.11 

ATLANTA  H50 

5.77 

.10 

,33 

.59 

1.25 

.36 

T 

.20 

.11 

.15 

T 

.76 

,57 

.63 

.72 

. 

BALL  GROUND 

6.97 

.57 

1.47 

.36 

,67 

.05 

.30 

.11 

.41 

.10 

1.03 

.70 

.66 

.  34 

6LAIRSvIlI-E   EXR  STA 

6.65 

.43 

1.74 

.  18 

.70 

.07 

.96 

,04 

.31 

1.33 

.39 

.36 

.56 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

7.19 

.03 

■  69 

1.99 

T 

1. 11 

.02 

,35 

.10 

T 

.40 

.25 

1 .40 

.  13 

.63 

.33 

C  L  c VE  L  ANQ 

7.44 

.66 

1 .33 

.44 

.73 

.08 

.39 

T 

.44 

.08 

1,47 

.41 

.26 

1.13 

COMMERCE   ^  NNH 

6.72 

.40 

1.40 

T 

1.10 

T 

.90 

,20 

.60 

.01 

,80 

.55 

.36 

•  60 

CUMMINQ  2  NNE 

6.51 

•  30 

1,30 

.30 

.80 

T 

.23 

.05 

.40 

T 

1.85 

.04 

.77 

.47 

OAHLONgCA 

7.42 

2.01 

.03 

.99 

.09 

.45 

.42 

1.29 

.58 

.  15 

1.45 

oansonv I lle 

6.80 

.48 

1,47 

1 .03 

.26 

a 

,46 

1 .25 

.<.7 

T 

1 .  34 

ELlIJiY 

8.94 

,67 

1.92 

.  30 

.73 

.10 

.57 

.05 

•  50 

1 ,82 

.70 

.62 

1 . 36 

CAINeSVILlE 

6.9S 

.72 

1.08 

.96 

.66 

.16 

.22 

.05 

•  52 

1,05 

.54 

.26 

•  70 

HE  L EN  \  E  S6 

7.62 

.06 

.90 

1.21 

.63 

.57 

.52 

.60 

.50 

U29 

1.28 

,10 

7.39 

T 

.50 

1  .60 

,92 

,59 

.10 

•  76 

.09 

.50 

U41 

,23 

■  53 

,60 

maysville 

6.27 

T 

•  44 

:,io 

,30 

,70 

■  43 

.37 

.02 

T 

.99 

T 

,54 

.72 

.26 

.84 

MONROE 

5.27 

.07 

1 ,00 

1.65 

.30 

.22 

.10 

.  09 

.13 

.38 

.66 

.01 

.64 

NDRCftaSS  *  N 

4  .04 

•  01 

.02 

,96 

.47 

.62 

.03 

•  28 

.06 

.02 

.60 

,02 

.03 

.73 

.05 

,34 

8.37 

.98 

1,69 

.49 

.81 

,04 

•  43 

.05 

.01 

■  44 

1.30 

.49 

1,58 

.94 

HINDER   1  sSc 

5.36 

1  .OB 

.62 

.86 

.02 

.06 

.63 

,02 

.92 

.  30 

.65 

hoodstqck 

7.24 

T 

.01 

.03 

1.69 

.43 

.67 

.20 

.19 

.44 

,54 

•  99 

1.75 

.34 

.    .  . 

NORTHERS  T 

BOWMAN 

5  .74 

T 

T 

1,12 

1 .25 

.32 

•  50 

.  1  5 

.57 

.30 

1 .00 

.53 

CARNESVULE  3  H 

6.74 

.09 

1,90 

1.31 

.34 

.67 

.46 

.44 

1.04 

.65 

.24 

Clayton  l  w 

6.15 

.14 

1.13 

1.15 

.69 

.96 

.89 

.44 

2,15 

.78 

.24 

cornel  1 A 

6.68 

•  38 

1.47 

1.12 

.29 

•  5tt 

•  41 

1.26 

.36 

.06 

1.01 

ELBERTQN  2  N 

6. 56 

•  12 

1.19 

1.75 

.33 

.  34 

.  15 

.05 

.55 

.40 

1.40 

.32 

harthEll 

5.65 

.90 

1 ,00 

1 .20 

.60 

.15 

.50 

•  40 

.  3C 

.90 

.10 

LEXINGTON 

6.59 

,85 

T 

1 .45 

1.05 

T 

.35 

T 

'60 

•  60 

.  80 

T 

65 

L I NC  QLNTQN 

4.33 

.52 

T 

1.93 

.30 

T 

.04 

!62 

Io4 

.10 

,12 

.66 

B  7.63 

.25 

1 ,56 

.97 

.31 

.920 

.19 

.42 

1 .06 

.62 

.07 

1.26 

H A5HI NC I ON 

5.54 

.02 

.65 

•  01 

.01 

2. 16 

.27 

.36 

.01 

.04 

•  64 

.04 

.12 

.20 

1  .01 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

.  _ 

.02 

.60 

1.63 

.  19 

.28 

* 

* 

2.60 

BUTLER 

5.B9 

.69 

1.19 

.69 

•  09 

.41 

•  82 

•  01 

■  05 

.02 

1  .96 

c  arrclltd** 

6.05 

•  19 

1.06 

.96 

.76 

.38 

.16 

.05 

.07 

.81 

•  51 

1 .36 

,10 

COLUMBUS  MSO 

R 

7.13 

.04 

T 

.96 

1.74 

.07 

.20 

.12 

.  64 

.2C 

1.13 

1  .79 

,02 

CONCORD 

6.15 

•  7a 

1 .60 

1 .00 

.72 

•  12 

.90 

.35 

,72 

DOUGL  AS ■ I L  L  E 

6.78 

.60 

1 .09 

.70 

.61 

.  10 

.31 

.32 

.80 

.21 

1 .20 

.43 

.41 

E  XPER I MENT 

6.43 

.11 

.64 

2.11 

.26 

.23 

•  03 

.19 

.37 

FR ANKL 1 N 

6.51 

.15 

.73 

.70 

.80 

.49 

.24 

1  '?o 

.24 

1 '  45 

05 

* 

*50 

GREENVILLE   2  NNW 

5.92 

.50 

* 

1.96 

•  10 

1 .90 

1.44 

HAMILTON  *  H 

6.93 

•  03 

.66 

1 .37 

.99 

T 

■  34 

.10 

.95 

.15 

.86 

1 .32 

J  ONE  S  BO^O 

LA  GRANGE 

8.39 

.39 

.65 

1.03 

.60 

.92 

1.63 

.74 

.34 

1.25 

.05 

•  63 

MARSHALLVlLLE 

5>62 

,95 

1,79 

1 .00 

•  10 

.47 

1 .39 

montezuna 

4,97 

.01 

.63 

2,06 

T 

.41 

T 

■  33 

•  92 

T 

.22 

.77 

T 

NEWNAN 

6.69 

.17 

.87 

.79 

.96 

.01 

.45 

T 

.04 

1.05 

.06 

1.36 

.33 

.01 

,55 

SUNN YS I DE 

5,77 

•  03 

,91 

1.83 

•  01 

.05 

T 

.87 

■  21 

1.31 

.55 

T  AL  BOTTON 

6.95 

1.05 

1  20 

.46 

.  32 

10 

60 

* 

1.19 

TALLAPOOSA   2  N 

1 . 10 

,80 

.82 

.32 

.22 

.  26 

.04 

26 

* 

^  l66 

',76 

.78 

.60 

THOHASTON  2  S 

9.56 

.26 

.81 

1 .82 

.  13 

T 

•  17 

•  36 

•  42 

•  90 

.19 

.47 

kEST  POtNT 

5.89 

.09 

,60 

1.72 

.25 

.56 

•  49 

.23 

.86 

1.15 

itOODB  JRY 

5.S6 

.88 

1.45 

.  66 

.22 

■  42 

.96 

.22 

■  69 

•       *  • 

CENTRAL 

05 

3.85 

T 

.29 

.16 

T 

1.20 

.26 

.06  .03 

.03 

.36 

T 

1.41 

, 

COV INGTuN 

6.14 

,  13 

.80 

1.53 

.  66 

.21 

,02 

.05 

.  60 

.05 

1.01 

.23 

.45 

DAN V I LLE 

4.11 

,73 

1.25 

.79 

T 

.94 

.68 

DUBLIN  3  S 

4.07 

.50 

T 

1,51 

•  12 

■  46 

.12 

•  39 

T 

.56 

.31 

EASTMAN  L  W 

3.69 

.91 

1 .02 

,52 

■  10 

•  35 

T 

■  45 

T 

T 

.60 

FORSyTH  I  s 

5.66 

T 

T 

2.82 

.10 

.40 

.55 

•  12 

•  60 

.75 

.32 

T 

FORT   VALLEY  2  E 

5.92 

.86 

2 . 40 

.  26 

.55 

GODFREY  3  NE 

6.6! 

•  12 

,90 

2 .26 

.  44 

.04 

01 

.90 

•  12 

.92 

.92 

HAHKINSVILLE 

4.88 

T 

.9d 

.12 

.39 

1.20 

.02 

.32 

T 

■  09 

.93 

T 

.51 

T 

1.18 

IRHINTON  <•  WNW 

5.57 

.09 

•  62 

1.7* 

.71 

,20 

•  51 

•  60 

1.10 

JULIETTE 

9.23 

.05 

•  75 

1.00 

1.16 

.04 

,26 

•  03 

.03 

■  97 

.  13 

.62 

.30 

MACON  HSQ 

R 

9.61 

.02 

.02 

.46 

2.61 

.26 

,26 

.17 

.66 

.06 

.23 

.65 

.04 

MiLLEDCEVlLLE 

monticello 

5.18 

!76 

1  .67 

.36 

!30 

.66 

.09 

.63 

!73 

MOUNT  vERNON  3  WNW 

3,69 

1.90 

.75 

.62 

SANOERSVILLE 

4.17 

.41 

1.62 

.55 

.29 

.03 

.31 

.04 

.25 

.04 

.61 

SIlOah 

5.15 

1.90 

.26 

.10 

.25 

.88 

.15 

.45 

1. 16 

SPAR1A  2  NNW 

4. 65 

.62 

1^21 

.79 

,27 

.04 

.70 

.07 

.99 

Sm  R«l«r«nc*  Nolva  Followtng  Suilon  lnd*x 


-   15  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1   1  2 

3 

4 

5  1 

g 

7 

3  1 

9 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1  15 

16  1  17 

IB 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I  29  1  30 

31 

».J5 

.03 

.*5 

.08 

1 

71 

.14 

.21 

.02 

62 

.39 

.33 

3,35 

T 

.05 

.26 

1.17 

76 

.03 

.44 

T 

T 

.24 

!o2 

1.60 

.06 

6.75 

.49 

.93 

84 

.12 

.04 

.35 

.19 

3.52 

.46 

3.11 

.38 

1 

01 

.36 

.12 

.06 

.99 

4.96 

.37 

.25 

T 

2 

00 

.60 

.19 

T 

.12 

.  13 

.  10 

.28 

.92 

3.95 

T 

.38 

.86 

1 

14 

.37 

<|.«5 

.35 

.82 

50 

.33 

.03 

.18 

1.36 

!88 

7.10 

.56 

.16 

1 

72 

.59 

.32 

.10 

.14 

1.40 

2.00 

.11 

4.91 

.02 

.35 

1.12 

70 

.02 

.90 

.02 

.24 

1.00 

.92 

.02 

5.15 

.33 

1.05 

50 

.56 

.75 

.74 

1.14 

.08 

3.62 

T 

.25 

I 

00 

.21 

.30 

T 

T 

.03 

.12 

1.13 

.58 

4.19 

.36 

.75 

93 

.16 

.41 

1.26 

.32 

4. 54 

.27 

I 

04 

.33 

.17 

.12 

.46 

.69 

1.46 

.42 

1.21 

49 

.43 

1.32 

.35 

_ 

5.05 

.10 

.30 

I 

60 

.45 

.80 

.10 

T 

.55 

.05 

.75 

.50 

1 

50 

.48 

• 

.20 

_ 

.70 

5.35 

.70 

.26 

2 

00 

.10 

.69 

1.10 

.24 

.02 

8.54 

.76 

1.90 

2 

19 

.46 

1.45 

.27 

.26 

.28 

1 .24 

1 

79 

.89 

.78 

.51 

.81 

.71 

T 

.22 

2 

46 

.90 

T 

1.94 

T 

.72 

.92 

.15 

5. 27 

.54 

1 . 15 

70 

.79 

.73 

.08 

.50 

.63 

.15 

6.20 

.30 

2 

48 

1 .27 

'."45 

7.10 

.52 

1 .38 

73 

1.09 

.40 

!29 

.49 

.75 

9.60 

T 

.95 

1.44 

45 

.36 

.45 

4.42 

.13 

.34 

.94 

.32 

e.42 

1.30 

1.00 

52 

.80 

.  10 

2.45 

.50 

1.75 

9.Z8 

.48 

T 

.05 

1 

61 

1.10 

.26 

1.28 

T 

.19 

.31 

e.9s 

1.31 

1.77 

25 

.50 

.15 

3.46 

.16 

.  19 

.  10 

1.09 

7.26 

.85 

2.35 

20 

.50 

1.25 

.  19 

.93 

.99 

a. 65 

1.00 

2.30 

50 

.25 

.70 

1.70 

.25 

.35 

.70 

.90 

8.43 

1 .00 

.60 

1 

46 

1.07 

2 . 69 

1.07 

.13 

7.26 

.80 

1.42 

90 

.86 

T 

.25 

1.20 

.04 

1.04 

6.84 

.  89 

.58 

1 

67 

.38 

1 . 78 

.05 

1.17 

4.10 

.68 

1.72 

73 

.63 

.11 

.10 

.08 

.05 

T 

6.76 

•  65 

.05 

1 

60 

.45 

.48 

.50 

.53 

2.05 

2.51 

.45 

1.01 

55 

.23 

.07 

.10 

!io 

4.65 

.57 

.  17 

.21 

2 

05 

.43 

.88 

.02 

.21 

.11 

5.95 

.67 

.20 

1.24 

48 

.52 

.03 

1.01 

.05 

.39 

.62 

.54 

3.02 

.62 

2 

06 

T 

T 

.22 

.12 

5.06 

.03 

.55 

1.57 

59 

.33 

.65 

.62 

.70 

.02 

3.81 

.32 

1.42 

78 

.30 

.30 

.02 

.36 

.31 

4.61 

T 

T 

T 

.44 

.01 

1 

51 

.70 

.04 

.  18 

T 

.37 

T 

.05 

1.22 

.09 

5.58 

.72 

T 

1.22 

1 

26 

.53 

.02 

.48 

.02 

.22 

.94 

.17 

3.34 

.54 

1.16 

70 

.30 

.04 

.15 

.24 

.21 

5.71 

.95 

3 

18 

.68 

.04 

.54 

.05 

.22 

.05 

5.22 

.40 

.  16 

2 

35 

.42 

T 

.68 

.01 

.41 

.79 

T 

4.94 

.77 

1.90 

77 

.39 

.02 

.90 

.33 

.26 

3.46 

.54 

1 .43 

69 

.22 

■  10 

.30 

.  10 

.08 

2.95 

.40 

1 

40 

.30 

.40 

.45 

2.97 

.87 

• 

.90 

1 

02 

.08 

.10 

2.70 

.35 

.75 

1 

47 

.  13 

3.86 

.31 

.01 

.43 

.86 

1 

61 

T 

.02 

T 

.56 

T 

.06 

2.63 

.02 

1 

16 

.57 

.10 

.06 

.37 

.05 

.30 

2.92 

.26 

.83 

80 

.06 

.05 

.87 

.05 

4.01 

.36 

2 

45 

.47 

.15 

.55 

.03 

4.05 

.46 

1.30 

1 

65 

.16 

.48 

T 

3.06 

.37 

1 .00 

70 

T 

.09 

.81 

.06 

.03 

2.71 

.40 

.92 

70 

T 

.07 

.12 

.19 

.31 

T 

3.00 

.40 

.81 

1 

04 

.10 

.34 

.16 

.15 

4.23 

.34 

1.06 

1 

32 

.40 

.  12 

.50 

.42 

.0 ; 

2.98 

.38 

1 

60 

.40 

.  15 

.05 

2.96 

.02 

.09 

.43 

.64 

1 

01 

.01 

.07 

T 

.05 

.20 

T 

.04 

3.87 

.05 

.19 

2 

16 

.05 

.05 

.07 

1.25 

.03 

.02 

2.60 

.01 

T 

.23 

.77 

80 

.06 

.02 

.36 

.20 

.05 

.10 

2.01 

.23 

.75 

61 

T 

.37 

.05 

3.23 

T 

.56 

1.25 

75 

.20 

T 

.24 

.14 

.09 

2.82 

.48 

1 

27 

.33 

.  12 

.38 

.10 

.14 

E«ST  CENT«»l 

APPLING  1  NM 
HUtUSTt  WSO 
8IIOOKLEr  1  W 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  9  S 
METTE8 

hioville 

nioville  Exp  st» 

MILLEN  4  N 

HILLHAVEN-WftOE  2 
NEHINCTDN  2  NE 
STILLND8E 
SMAINSBORO 
HARRENTON 

WAVNES80R0  2  NE 


SOUTHnEST 

AL8ANY  3  SE 
ABERKUS  4  ENE 
8AIN8RIDGE 
81AKELY 
CAIRO  2  NNh 

CAMILLA 

COLOUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAMSON 

DONAlSONVILLE 


1  S 


FORT  GAINES 

LUHPkIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NH 

PLAINS  SM  OA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 


SSE 


NASHVILLE 
gUITHAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NH 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  u 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOHN  1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SM 
FOLKSTON  9  SM 
FORT  STEMART 

GLENNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 
SAVANNAH  USD 
SAVANNAH  8EACH 
SURRENCV  2  HNH 
HAYCROSS  4  NE 


S«e  Bel«T«Dce  NotM  Following  Station  Indu 
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DAILY  TEMPERATURES 


Statloa 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         *  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONl  DiH  2 

MAX 

MIN 

36 
14 

33 
14 

38 
IB 

35 
28 

hi 
32 

58 
30 

64 
31 

47 
40 

45 
13 

28 
9 

39 
9 

55 
19 

55 

25 

30 
11 

16 

50 

65 
30 

67 
37 

70 
37 

70 
43 

72 
42 

63 
47 

66 
34 

48 
26 

61 
26 

73 
31 

58 
46 

66 
3$ 

63.4 
27.7 

C4LHCUN  ExP  ST4TI0N 

MAX 
MIN 

32 

u 

33 

20 

37 

30 

42 

31 

58 
40 

60 
27 

53 
33 

45 
22 

28 
12 

36 
9 

55 
17 

54 
25 

54 
22 

40 
14 

46 

21 

62 
25 

65 
40 

71 
35 

71 
41 

70 
51 

65 
40 

66 
54 

58 
36 

59 
25 

70 
30 

69 
45 

65 
51 

63 
34 

64.6 
30.2 

CiRTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

31 
13 

31 
18 

33 
29 

40 
29 

57 
39 

62 
25 

60 
25 

46 
26 

26 
13 

38 
5 

55 

11 

54 
24 

49 
22 

38 
12 

49 
18 

64 
30 

64 
47 

71 
35 

70 
46 

72 
52 

66 
39 

65 
54 

58 
34 

60 
23 

73 
26 

70 
45 

67 
52 

65 
30 

64.9 
29.5 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

3* 

16 

35 
19 

37 
21 

36 
31 

59 
35 

62 
23 

53 
32 

47 

27 

27 
13 

39 
9 

56 
17 

59 
24 

51 

22 

40 
9 

52 
21 

65 
32 

66 
41 

73 
46 

72 
47 

73 
51 

69 

44 

65 
56 

58 
35 

60 
27 

73 
29 

68 
45 

65 
48 

63 
33 

55.7 
30.5 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

40 
12 

35 
16 

39 
20 

37 
27 

49 

29 

60 
26 

67 
31 

49 
36 

45 
10 

27 
5 

42 
10 

53 

17 

48 
21 

24 

12 

42 
15 

49 
23 

66 
38 

62 
33 

74 
37 

72 
45 

69 
45 

59 
49 

64 

30 

52 
27 

60 
27 

72 
33 

61 
43 

66 
34 

63.0 
26.8 

DALTON 

MAX 
MIN 

31 
14 

30 
14 

35 

20 

37 
32 

48 
37 

57 
31 

59 
33 

44 
39 

44 

11 

25 

B 

35 

13 

52 
25 

55 

28 

28 
15 

35 
16 

49 

26 

61 
26 

63 
39 

71 
40 

69 
50 

71 
39 

60 
40 

65 

38 

44 

2» 

58 
29 

70 
37 

57 
49 

64 
35 

60.6 
29.0 

lA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

31 

12 

33 

13 

32 
20 

34 
30 

48 
33 

57 
25 

58 
25 

45 
37 

43 
10 

25 
5 

36 
6 

55 
18 

53 
26 

26 
6 

41 

10 

52 
23 

64 
22 

64 
35 

72 
32 

69 
34 

70 
35 

63 
44 

63 
37 

60 

22 

70 
33 

60 
46 

66 
31 

61.6 
25.0 

ROME 

MAX 

Mm 

35 
16 

34 

20 

37 
31 

41 
31 

56 
40 

62 
25 

55 
35 

48 
27 

27 
14 

38 
11 

57 
16 

56 
25 

52 
13 

45 
16 

49 
22 

64 
31 

66 
42 

74 
38 

72 
37 

72 
46 

64 
42 

65 
54 

56 
34 

62 
27 

72 
31 

65 
46 

67 
45 

66 
34 

55.6 
30.5 

ROME  MSO 

•          •  • 

MAX 
MIN 

34 
14 

32 
17 

37 
29 

42 
30 

56 

30 

62 
24 

49 

32 

45 
22 

27 
13 

36 
7 

56 
15 

54 
24 

37 
20 

41 
9 

46 
19 

64 
25 

65 
41 

73 
39 

74 
37 

73 
42 

60 
41 

65 

42 

46 
29 

62 
24 

72 
29 

57 
43 

65 
36 

64 

34 

53.5 
27.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSk 

MAX 

MIN 

51 
14 

31 
14 

43 
18 

34 

27 

43 
30 

57 
26 

64 
25 

53 
40 

47 
13 

26 
6 

37 
7 

52 
13 

57 
27 

32 
12 

40 
12 

52 
18 

63 
29 

65 
32 

71 
33 

69 
42 

69 
47 

60 
48 

66 
33 

50 
26 

58 
26 

69 
31 

60 
44 

65 
31 

53.1 
25.9 

ATHENS 

MAX 
MIN 

41 
18 

44 

24 

41 
30 

34 
28 

60 
34 

66 

28 

61 
39 

50 
33 

33 
15 

40 
12 

54 
20 

63 
26 

60 
31 

ATHENS  COL  OF  AORI 

MAX 

57 
17 

46 
24 

41 

30 

35 
27 

62 
33 

66 
27 

58 
40 

52 
28 

31 
15 

42 

10 

56 
16 

67 
27 

60 
25 

46 

15 

60 
24 

67 
31 

70 
41 

75 
34 

73 
45 

73 
53 

72 
50 

71 
52 

65 
37 

64 
30 

71 
32 

61 
42 

71 
50 

64 

59.9 
31.9 

ATHENS  WSO 

MAX 
MIN 

37 
18 

44 
24 

36 
28 

35 
29 

60 
34 

65 
31 

46 
41 

51 
23 

29 
16 

39 
12 

54 

20 

65 
29 

51 
22 

47 
16 

59 
27 

65 
33 

69 
44 

72 
36 

71 
44 

71 
54 

59 
51 

69 
51 

53 
38 

62 
32 

70 
36 

54 
44 

70 
45 

6? 
38 

55.9 
32.7 

ATLANT4  WSO 

MAX 

Mm 

34 
16 

".1 

22 

38 

30 

37 
30 

60 
37 

64 
33 

48 
39 

<.9 

23 

28 
15 

39 
12 

53 

22 

57 
31 

49 
20 

42 
14 

59 
27 

66 
39 

70 
47 

72 
41 

71 
45 

72 
53 

63 
55 

67 
45 

5! 
35 

59 
30 

69 
37 

62 
47 

65 
45 

62 
40 

55.4 
33.2 

8LAIRSVILLE  EXF  ST4 

MAX 

Mm 

31 
8 

23 
9 

34 

16 

45 
30 

51 
42 

56 

20 

62 

20 

53 
42 

51 
7 

20 
3 

36 

52 
13 

52 
27 

29 
7 

36 
9 

52 
14 

60 
21 

60 
32 

68 
35 

64 

39 

66 

29 

60 
31 

64 
32 

42 
27 

54 
26 

67 
27 

59 
43 

61 
27 

50.4 
22.9 

BLUE  RIDSE 

MAX 

Mm 

COMMERCE  <•  NNU 

MAX 

Mm 

4« 
16 

37 
16 

40 
23 

35 
28 

35 
31 

59 
26 

60 
26 

55 
35 

47 
14 

29 
10 

40 
11 

53 
20 

60 
27 

32 
14 

47 
14 

56 
23 

64 
32 

67 

31 

71 
31 

70 
36 

66 

42 

62 
45 

70 
36 

50 
30 

63 
32 

70 
37 

52 
41 

69 

32 

54.0 
27.2 

DAHlONECA 

MAX 
MIN 

40 
14 

29 
15 

38 
21 

34 
27 

40 
32 

56 
28 

61 
28 

48 
40 

47 
10 

26 
9 

39 

10 

49 

18 

64 
28 

32 
15 

43 
17 

55 
28 

62 
28 

65 
33 

68 
34 

67 
46 

69 
39 

58 
41 

65 
34 

40 
31 

59 
33 

67 
34 

55 
43 

65 
36 

51.1 
27.6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

42 
15 

32 
15 

40 
19 

33 
26 

35 
30 

57 
25 

63 
29 

46 
36 

46 
12 

24 
9 

38 
9 

52 
15 

58 
28 

28 
13 

41 
15 

54 
26 

63 
26 

64 
33 

70 
33 

70 
39 

71 
41 

58 
42 

68 
34 

46 

31 

60 
29 

68 
29 

56 
42 

62 
32 

51.6 
26.2 

HELEN  1  Ese 

MAX 

Mm 

29 
13 

37 
IB 

36 
28 

33 
28 

60 
32 

60 
26 

56 
27 

49 

27 

28 
11 

39 
9 

50 
13 

53 
19 

52 
23 

41 
13 

57 
21 

62 
24 

64 
29 

69 
26 

67 
36 

70 
49 

63 
32 

63 
49 

62 

32 

58 
33 

69 

29 

66 
35 

65 
46 

69 
29 

64,5 
27. 1 

JASPER  1  NNW 

MAX 

Mm 

27 
11 

37 
16 

35 
29 

43 
27 

55 
39 

62 
29 

5<> 
38 

46 

20 

24 
8 

35 
5 

5  I 
19 

5 1 
36 

47 
24 

35 
9 

46 
22 

62 
26 

60 
42 

70 
36 

66 
47 

69 
52 

58 
42 

63 
52 

56 
32 

55 
25 

69 

33 

60 
45 

63 
50 

67 
37 

52.5 
30.4 

WINDER  1  SSE 

•          •  * 

MAX 

Mm 

46 
15 

44 

21 

40 
29 

33 
29 

59 
31 

04 
26 

56 
39 

48 
30 

31 
13 

37 
7 

59 
14 

61 
26 

58 

23 

45 

13 

57 
23 

64 
26 

66 
39 

72 
35 

69 
34 

70 
45 

66 

50 

69 
50 

65 
39 

61 
26 

70 
32 

67 
34 

66 

49 

63 
35 

57.5 
29.6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  W 

MAX 

Mm 

33 
11 

38 
15 

38 
17 

34 
28 

60 
32 

61 
30 

58 
30 

47 
32 

39 
10 

40 
6 

52 
16 

54 
21 

49 
23 

43 
5 

54 
22 

62 
26 

61 
30 

69 

30 

67 
37 

70 
49 

66 
35 

67 
45 

62 
33 

61 
26 

66 
35 

67 
37 

66 
44 

69 
33 

55.5 
27. 1 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

30 
11 

36 
16 

32 
23 

30 
23 

56 
29 

58 

25 

53 

37 

42 

22 

25 
10 

40 
7 

50 
16 

52 
22 

47 

20 

49 

10 

55 
26 

63 
25 

64 
34 

67 
33 

65 

41 

67 
47 

56 
36 

63 
46 

66 
30 

57 
27 

67 
31 

58 
36 

67 
46 

61 
32 

52,4 
27.3 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

40 
17 

42 
24 

42 
31 

34 
28 

56 
31 

61 
24 

60 
28 

50 
35 

35 
17 

38 
11 

53 
13 

62 
19 

62 
26 

46 
14 

59 
25 

62 
26 

67 
30 

71 
30 

72 
33 

69 
49 

67 
49 

71 
52 

70 
37 

63 
30 

71 
30 

64 

34 

72 
49 

66 

30 

69.1 
29.4 

HARTMELL 

MAX 

Mm 

44 

16 

40 
23 

35 
27 

34 
28 

62 
32 

52 
30 

52 
40 

46 
35 

35 
15 

42 

10 

56 
19 

62 
25 

55 

30 

46 
14 

61 
29 

66 
31 

69 
39 

75 
40 

71 
41 

65 
46 

55 
46 

70 
50 

70 
36 

66 
31 

74 
35 

65 
40 

70 
45 

75 
40 

57,7 
32.1 

TQCCOA 

MAX 

Mm 

37 
16 

21 

28 

33 
28 

32 

29 

59 
35 

4  5 
30 

30 
14 

44 
9 

54 

22 

56 

22 

34 

26 

39 
15 

59 
26 

30 

37 

71 
34 

69 
41 

7  \ 
42 

40 

68 
49 

63 
35 

63 

30 

7  \ 
36 

65 
39 

7  I 
48 

70 
36 

66,6 
30,4 

WASHINGTON 

•          •  • 

MAX 

Mm 

59 
19 

41 

20 

43 
23 

36 
29 

45 

30 

62 
29 

64 

30 

64 

40 

53 
17 

34 

12 

41 
13 

55 

22 

65 

20 

34 
15 

60 
16 

62 
26 

65 
31 

70 
39 

71 
39 

73 
43 

70 
42 

61 
51 

72 
39 

69 
29 

63 
31 

71 
29 

63 
42 

73 
39 

66,1 
29,1 

WEST  C6NTRAL 

01, 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

41 
20 

50 
23 

47 
37 

56 
33 

64 
43 

62 

35 
17 

41 
14 

56 
24 

63 
33 

17 

65 

70 
40 

72 
51 

73 
46 

73 
48 

71 
57 

67 
39 

carrollton 

MAX 

Mm 

42 
16 

37 
l« 

36 

32 

39 
30 

55 
36 

63 
24 

55 
34 

47 
26 

26 
13 

43 
9 

55 
16 

56 

22 

SO 
22 

44 

11 

54 
21 

67 
36 

69 
38 

72 
35 

73 
34 

71 
55 

66 
46 

66 
54 

67 
36 

67 
29 

71 
29 

68 
41 

67 
47 

67 
41 

57,0 
30.4 

COLUMBUS  WSO 

MAX 

Mm 

44 

23 

48 
25 

46 
39 

53 
36 

65 
42 

67 
33 

62 
42 

51 
29 

36 
19 

43     57  62 
15     21  31 
S««  R*Im«bc«  N 

42     50  66 
27     19  28 
o1«B  Following  SUU 

71  74 
35  42 
on  Indox 

76 
40 

76 
43 

66 
60 

71 
62 

69 
49 

60 
40 

66 
33 

70 
35 

7B 
49 

74 
49 

60 
41 

60.9 
36.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUARY 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
<; 

Experiment 

MAX 

•,5 

37 

43 

37 

53 

61 

66 

46 

48 

31 

40 

54 

59 

28 

45 

61 

67 

72 

72 

71 

73 

66 

67 

58 

61 

71 

63 

69 

55.9 

MIN 

16 

16 

22 

28 

30 

28 

41 

43 

15 

11 

21 

27 

28 

14 

26 

32 

36 

45 

47 

53 

56 

56 

36 

30 

30 

39 

4 1 

38 

32*4 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

39 

44 

44 

41 

62 

66 

65 

54 

32 

43 

56 

59 

51 

46 

63 

69 

71 

69 

74 

74 

68 

67 

59 

62 

72 

65 

55 

58,5 

MIN 

17 

20 

29 

30 

38 

25 

27 

28 

15 

10 

17 

31 

25 

14 

23 

30 

40 

33 

45 

48 

54 

49 

36 

28 

29 

58 

32 

30.9 

LA  GRANGE 

MAX 

50 

44 

43 

45 

60 

64 

62 

51 

31 

41 

56 

61 

51 

50 

66 

68 

73 

76 

74 

73 

71 

68 

64 

63 

73 

73 

70 

56 

60.3 

MIN 

U 

19 

32 

32 

43 

30 

42 

29 

14 

9 

15 

33 

26 

11 

21 

34 

41 

33 

37 

53 

53 

56 

34 

27 

28 

44 

57 

31 

32.2 

MAR5HALLV1LLE 

MAX 

«9 

48 

47 

48 

69 

66 

64 

56 

38 

42 

54 

66 

64 

50 

67 

70 

73 

74 

72 

70 

72 

71 

69 

66 

69 

76 

77 

73 

62.9 

MIN 

21 

23 

36 

31 

41 

33 

36 

34 

16 

15 

23 

32 

28 

18 

27 

36 

47 

41 

45 

57 

56 

61 

38 

33 

37 

49 

61 

44 

36.5 

NEWNAN 

MAX 

37 

41 

39 

38 

60 

66 

59 

47 

29 

41 

57 

59 

50 

44 

61 

67 

71 

75 

73 

74 

66 

68 

59 

61 

73 

66 

68 

64 

57.7 

Mm 

17 

20 

35 

30 

38 

30 

41 

28 

14 

9 

21 

35 

23 

14 

27 

36 

49 

42 

47 

52 

52 

54 

33 

28 

34 

51 

54 

40 

34.1 

SUNNYS I DE 

MAX 

36 

42 

36 

35 

60 

65 

46 

46 

30 

39 

54 

60 

50 

45 

60 

67 

72 

72 

71 

74 

65 

68 

58 

60 

71 

68 

59 

63 

56.6 

MIN 

17 

31 

34 

29 

35 

28 

41 

27 

16 

10 

20 

30 

24 

14 

28 

38 

48 

42 

43 

54 

55 

58 

36 

30 

34 

48 

58 

37 

34.5 

TALBCJTTON 

MAX 

47 

47 

45 

42 

63 

68 

67 

53 

34 

42 

57 

62 

62 

50 

66 

70 

73 

75 

74 

72 

69 

71 

62 

65 

71 

77 

72 

65 

61.5 

MJN 

18 

22 

34 

32 

41 

30 

37 

30 

16 

12 

19 

29 

28 

16 

16 

34 

42 

39 

40 

58 

59 

55 

36 

32 

34 

45 

50 

39 

34.0 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

42 

36 

39 

41 

59 

65 

62 

49 

37 

41 

55 

61 

53 

45 

54 

67 

68 

72 

71 

76 

68 

65 

60 

59 

71 

69 

66 

65 

57.7 

MIN 

15 

18 

31 

30 

37 

29 

26 

25 

10 

4 

13 

23 

2? 

15 

19 

35 

38 

33 

32 

48 

44 

54 

33 

23 

24 

40 

48 

30 

28.6 

THOHASTON  2  S 

MAX 

43 

51 

46 

42 

65 

70 

63 

55 

35 

45 

56 

63 

57 

46 

66 

72 

74 

76 

74 

74 

72 

68 

64 

68 

74 

75 

75 

75 

62.4 

MIN 

19 

22 

32 

32 

37 

28 

35 

31 

17 

13 

16 

26 

27 

17 

16 

32 

42 

36 

39 

58 

56 

49 

36 

29 

31 

41 

60 

36 

32.6 

WEST  POINT 

50 

42 

48 

42 

5B 

63 

66 

55 

50 

35 

35 

55 

59 

30 

45 

65 

65 

72 

72 

74 

73 

70 

68 

68 

60 

71 

59 

70 

57.9 

*          *  * 

MIN 

20 

20 

22 

34 

34 

27 

28 

42 

15 

12 

13 

20 

27 

14 

18 

22 

35 

35 

35 

40 

54 

50 

38 

30 

30 

33 

39 

33 

29.3 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

62 

44 

52 

45 

62 

69 

71 

65 

57 

36 

41 

56 

71 

49 

65 

70 

72 

75 

74 

69 

74 

62 

65 

69 

61 

76 

62.9 

MIN 

2'' 

24 

27 

32 

33 

33 

36 

48 

22 

16 

19 

30 

31 

20 

22 

33 

39 

38 

4  1 

49 

51 

58 

42 

33 

35 

46 

56 

47 

35.3 

COVINGTON 

MAX 

36 

45 

40 

34 

61 

66 

58 

51 

30 

39 

56 

64 

57 

45 

62 

67 

73 

74 

73 

74 

65 

70 

59 

60 

73 

60 

69 

61 

57.9 

MIN 

17 

23 

33 

28 

34 

27 

41 

26 

16 

12 

18 

30 

2! 

15 

22 

37 

45 

37 

•^6 

54 

55 

54 

34 

27 

32 

46 

52 

34 

32.9 

DUBLIN  3  S 

MAX 

60 

45 

52 

42 

62 

65 

65 

56 

54 

38 

42 

58 

68 

35 

52 

66 

70 

74 

76 

75 

70 

74 

75 

65 

69 

70 

79 

76 

62.0 

MIN 

23 

24 

25 

32 

34 

30 

31 

44 

22 

15 

17 

21 

34 

20 

23 

26 

36 

38 

40 

44 

55 

58 

43 

33 

35 

38 

56 

44 

33.5 

EASTMAN  1  W 

MAX 

58 

42 

52 

44 

64 

69 

70 

64 

55 

36 

41 

59 

63 

37 

51 

66 

70 

73 

76 

74 

65 

76 

74 

62 

65 

70 

81 

78 

62.0 

MIN 

23 

23 

23 

26 

33 

33 

33 

47 

21 

14 

15 

21 

32 

18 

29 

29 

35 

42 

44 

44 

55 

58 

42 

33 

36 

37 

55 

48 

34.0 

FORSYTH   1  S 

MAX 

<,! 

47 

44 

38 

62 

66 

57 

52 

33 

41 

55 

62 

60 

47 

65 

69 

72 

74 

72 

69 

66 

70 

63 

62 

72 

67 

72 

68 

59.7 

MIN 

18 

21 

33 

29 

35 

28 

40 

31 

17 

10 

15 

25 

25 

15 

23 

32 

43 

38 

40 

55 

58 

52 

34 

30 

32 

40 

58 

42 

32 .  B 

HAWKINSVILLE 

MAX 

59 

48 

53 

45 

62 

71 

70 

62 

57 

40 

45 

58 

70 

37 

53 

66 

73 

76 

76 

73 

68 

75 

70 

66 

66 

70 

80 

77 

63. 1 

MB) 

21 

21 

24 

33 

33 

30 

30 

47 

20 

15 

15 

19 

32 

19 

19 

20 

34 

37 

36 

41 

55 

60 

40 

32 

34 

36 

53 

43 

32.2 

IRWINTON  *  WNW 

MAX 

49 

38 

45 

68 

69 

66 

59 

35 

57 

63 

65 

69 

67 

70 

70 

75 

77 

70 

69 

72 

73 

72 

68 

57 

76 

75 

64.8 

MIN 

26 

28 

29 

29 

38 

35 

40 

26 

19 

12 

23 

32 

26 

17 

29 

40 

41 

40 

44 

45 

54 

53 

43 

30 

40 

42 

44 

4 1 

34.6 

HACON  USD 

MAX 

45 

52 

45 

44 

69 

68 

56 

56 

40 

45 

56 

70 

63 

51 

68 

70 

75 

76 

74 

70 

73 

72 

65 

68 

72 

78 

75 

60 

62.4 

MIN 

23 

27 

35 

33 

41 

32 

40 

31 

22 

1' 

24 

32 

29 

20 

26 

35 

41 

39 

46 

56 

56 

54 

40 

33 

34 

46 

50 

39 

35,8 

milledgeville 

MAX 

62 

42 

50 

40 

50 

67 

67 

51 

56 

35 

42 

56 

69 

36 

50 

66 

68 

73 

75 

73 

70 

70 

72 

62 

64 

72 

57 

75 

59,5 

MIN 

25 

25 

26 

31 

33 

29 

30 

36 

20 

15 

16 

20 

26 

19 

19 

25 

38 

36 

40 

40 

54 

58 

42 

34 

32 

33 

41 

37 

31.5 

MONTICELLD 

MAX 

50 

38 

49 

38 

55 

65 

66 

57 

53 

35 

42 

67 

64 

31 

54 

65 

69 

72 

74 

71 

71 

69 

70 

61 

62 

74 

73 

69 

59.1 

Mm 

19 

19 

25 

29 

30 

33 

35 

42 

16 

12 

12 

21 

30 

16 

26 

30 

42 

45 

47 

46 

56 

59 

38 

31 

39 

40 

47 

45 

33.4 

SANDERSVlLLE 

MAX 

45 

47 

43 

39 

69 

67 

59 

55 

36 

41 

56 

67 

64 

48 

65 

69 

72 

74 

73 

68 

71 

69 

64 

64 

72 

66 

75 

71 

61.0 

Mm 

23 

25 

35 

30 

38 

30 

38 

34 

21 

16 

19 

26 

29 

18 

29 

3! 

43 

39 

42 

56 

59 

62 

44 

36 

35 

46 

54 

35.9 

S I  LOAM 

MAX 

40 

46 

42 

34 

64 

55 

60 

56 

33 

40 

56 

66 

61 

47 

64 

69 

72 

76 

73 

70 

66 

73 

65 

64 

72 

66 

73 

69 

60. 1 

•          *  * 

Mm 

17 

24 

33 

23 

33 

30 

41 

31 

17 

11 

20 

31 

25 

15 

26 

37 

46 

40 

46 

54 

54 

55 

37 

5' 

36 

45 

45 

38 

33,8 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  Nw 

MAX 

53 

42 

45 

37 

55 

65 

66 

57 

55 

35 

42 

55 

66 

35 

48 

62 

66 

71 

73 

73 

70 

68 

71 

60 

64 

71 

63 

74 

58,6 

Mm 

19 

21 

29 

28 

32 

27 

31 

42 

19 

13 

16 

21 

29 

16 

20 

34 

35 

35 

39 

45 

52 

55 

41 

33 

31 

35 

45 

32 

31.3 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

42 

47 

37 

38 

68 

65 

50 

55 

36 

41 

54 

66 

52 

46 

63 

63 

71 

75 

75 

70 

70 

72 

62 

66 

71 

59 

75 

63 

59.1 

Mm 

23 

22 

31 

30 

38 

27 

34 

29 

21 

14 

19 

25 

26 

19 

23 

35 

35 

34 

38 

53 

54 

54 

43 

32 

32 

38 

45 

32.5 

BROOKLET   I  W 

MAX 

59 

51 

49 

57 

66 

69 

66 

66 

40 

40 

57 

68 

62 

45 

63 

68 

72 

75 

74 

69 

74 

77 

69 

65 

68 

80 

77 

73 

64,3 

Mm 

26 

26 

36 

32 

49 

38 

45 

38 

24 

18 

21 

33 

33 

21 

26 

36 

37 

42 

42 

57 

51 

60 

47 

37 

36 

42 

58 

37.9 

LOUISVILLE  i  S 

MAX 

53 

48 

48 

42 

70 

66 

67 

62 

46 

41 

56 

67 

67 

50 

64 

70 

75 

75 

74 

74 

72 

74 

71 

64 

71 

70 

76 

75 

54.0 

Mm 

22 

25 

37 

31 

38 

30 

49 

46 

21 

15 

20 

29 

31 

18 

29 

36 

41 

36 

41 

55 

55 

50 

43 

36 

34 

44 

51 

35.0 

METTER 

MAX 

59 

53 

51 

52 

70 

71 

70 

64 

46 

44 

59 

72 

69 

49 

67 

71 

74 

77 

76 

72 

72 

77 

73 

68 

73 

82 

80 

75 

66.5 

Mm 

26 

27 

37 

32 

45 

37 

45 

40 

25 

19 

22 

33 

29 

28 

29 

39 

40 

41 

44 

55 

55 

55 

38 

36 

37 

46 

50 

38.2 

MIOVlLLE   EXP  STA 

MAX 

52 

49 

46 

42 

68 

69 

67 

57 

43 

41 

56 

68 

62 

48 

63 

66 

72 

75 

74 

70 

74 

71 

70 

65 

70 

71 

75 

65 

62.5 

Mm 

34 

26 

36 

30 

35 

32 

42 

37 

19 

17 

22 

30 

29 

20 

29 

41 

40 

39 

43 

52 

52 

58 

43 

35 

35 

44 

59 

*' 

36.5 

MILLEN  "t  N 

MAX 

55 

57 

45 

43 

70 

70 

67 

65 

47 

43 

56 

70 

69 

58 

60 

61 

65 

77 

75 

73 

76 

75 

70 

59 

71 

73 

76 

72 

64.2 

Mm 

24 

29 

36 

31 

40 

35 

42 

42 

22 

15 

16 

25 

30 

30 

20 

31 

30 

33 

40 

58 

45 

52 

41 

31 

32 

40 

51 

51 

34.7 

NEMINGTDN  2  NE 

MAX 

54 

49 

47 

52 

65 

69 

62 

65 

47 

41 

56 

68 

60 

46 

63 

67 

73 

75 

73 

73 

78 

77 

78 

70 

68 

78 

60 

74 

64.6 

Mm 

25 

25 

36 

32 

45 

36 

43 

46 

24 

18 

19 

29 

31 

16 

26 

37 

34 

39 

41 

56 

53 

65 

53 

38 

35 

40 

45 

49 

37.1 

SWAINSBCRO 

MAX 

52 

49 

41 

61 

69 

68 

66 

54 

38 

41 

56 

68 

63 

48 

64 

66 

71 

76 

75 

70 

72 

73 

65 

67 

69 

74 

77 

69 

63.0 

Mm 

22 

24 

32 

30 

54 

31 

45 

34 

21 

16 

16 

32 

29 

18 

26 

35 

42 

37 

42 

56 

52 

56 

43 

32 

33 

46 

50 

41 

35.7 

ViARRENTON 

MAX 

66 

40 

48 

38 

53 

67 

66 

58 

66 

35 

41 

56 

66 

36 

48 

64 

69 

72 

77 

75 

74 

71 

72 

60 

62 

73 

73 

62 

60.4 

Mm 

21 

22 

27 

30 

26 

30 

31 

43 

19 

14 

15 

20 

29 

17 

18 

27 

42 

39 

40 

46 

48 

49 

41 

42 

35 

34 

46 

38 

31. S 

HAVNESSQRO  2  NE 

MAX 

58 

42 

43 

38 

6B 

68 

68 

52 

58 

47 

43 

52 

6B 

35 

47 

62 

66 

72 

76 

74 

71 

71 

71 

63 

66 

72 

62 

78 

60.1 

Mm 

24 

26 

26 

28 

28 

28 

27 

38 

23 

20 

18 

18 

27 

17 

18 

33 

33 

36 

38 

41 

54 

56 

45 

34 

33 

35 

59 

36 

32.2 

S«e  R»fer«iic9  NoleB  Following  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORSU 

FEBRUARY  1971 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

67 

45 

52 

56 

75 

70 

71 

71 

57 

41 

43 

58 

70 

40 

62 

67 

72 

74 

75 

73 

66 

76 

70 

63 

68 

70 

64 

74 

64,3 

MIN 

2  7 

33 

2  3 

19 

1 8 

^' 

^' 

26 

32 

38 

03 

51 

35.7 

MAX 

52 

50 

47 

58 

67 

68 

67 

62 

36 

42 

55 

64 

52 

50 

65 

70 

73 

73 

71 

66 

71 

67 

64 

65 

67 

78 

76 

69 

62 . 3 

2Z 

24 

39 

50 

19 

1 5 

19 

38 

58 

63 

63 

39 

35 

40 

" 

62 

46 

38.9 

MAX 

66 

53 

65 

75 

72 

73 

69 

64 

43 

43 

62 

74 

65 

50 

68 

72 

77 

79 

76 

73 

60 

78 

66 

68 

72 

85 

76 

74 

68.5 

30 

2  8 

40 

58 

34 

46 

24 

19 

36 

24 

26 

34 

36 

38 

59 

61 

63 

40 

36 

49 

59 

64 

57 

40.9 

MAX 

69 

47 

52 

60 

74 

70 

70 

70 

53 

41 

44 

57 

67 

40 

52 

67 

72 

79 

75 

74 

65 

74 

66 

63 

68 

70 

83 

74 

63*9 

27 

41 

3B 

24 

22 

30 

36 

41 

46 

60 

62 

41 

38 

38 

50 

61 

48 

37.4 

MAX 

61 

52 

64 

75 

74 

75 

74 

64 

53 

43 

61 

71 

69 

53 

67 

73 

75 

78 

75 

73 

78 

74 

66 

68 

73 

81 

79 

73 

68.5 

29 

2  8 

41 

59 

50 

37 

23 

20 

24 

28 

39 

38 

42 

58 

61 

65 

44 

39 

50 

59 

65 

98 

42.  1 

MAX 

56 

51 

60 

75 

68 

69 

67 

62 

40 

40 

57 

71 

94 

46 

64 

71 

75 

76 

74 

66 

76 

70 

61 

65 

70 

89 

75 

70 

64.9 

2  B 

38 

23 

20 

34 

^' 

34 

38 

40 

47 

60 

36 

69 

63 

54 

40.2 

MAX 

69 

51 

55 

64 

70 

70 

70 

68 

55 

41 

42 

68 

50 

69 

70 

75 

72 

73 

71 

76 

68 

67 

83 

75 

69.3 

28 

29 

40 

45 

46 

23 

20 

27 

23 

30 

38 

4  1 

49 

56 

56 

62 

39 

38 

53 

94 

38.6 

MAX 

52 

50 

54 

71 

70 

70 

67 

65 

38 

43 

57 

65 

53 

48 

67 

72 

74 

75 

74 

70 

71 

70 

67 

68 

71 

81 

60 

72 

64.8 

2* 

25 

40 

39 

46 

20 

16 

23 

3 1 

19 

28 

38 

42 

43 

55 

60 

39 

39 

45 

53 

63 

49 

39.0 

MAX 

56 

50 

55 

72 

70 

67 

68 

65 

38 

41 

55 

66 

51 

49 

66 

70 

73 

74 

79 

70 

70 

70 

63 

67 

70 

81 

76 

67 

64 .  1 

26 

25 

32 

20 

^7 

^' 

31 

29 

39 

42 

60 

61 

58 

39 

36 

65 

62 

50 

39.8 

MAX 

<,i 

52 

50 

71 

70 

69 

69 

63 

36 

43 

57 

64 

54 

62 

67 

72 

75 

75 

74 

70 

73 

71 

65 

66 

72 

60 

80 

72 

69,0 

MIN 

21 

20 

37 

35 

51 

37 

46 

30 

17 

19 

17 

33 

26 

16 

27 

30 

42 

33 

46 

52 

57 

60 

32 

37 

42 

52 

63 

48 

36,6 

MAX 

53 

52 

56 

73 

72 

69 

69 

69 

49 

42 

56 

68 

63 

50 

66 

71 

73 

75 

75 

71 

73 

70 

67 

67 

69 

62 

80 

72 

65.8 

1 8 

47 

38,8 

MAX 

55 

42 

49 

56 

62 

68 

70 

64 

54 

37 

44 

56 

64 

33 

50 

66 

71 

74 

73 

72 

65 

" 

70 

62 

67 

70 

80 

73 

61.4 

MIN 

22 

22 

25 

35 

35 

38 

39 

46 

19 

15 

16 

24 

29 

19 

19 

31 

39 

42 

47 

51 

60 

61 

38 

39 

38 

44 

59 

42 

35,4 

MAX 

73 

55 

68 

71 

76 

76 

75 

71 

46 

63 

71 

67 

68 

74 

76 

77 

75 

79 

76 

70 

74 

72 

79 

76 

71.4 

24 

19 

" 

24 

26 

32 

35 

60 

65 

37 

65 

58 

39.5 

MAX 

MAX 

64 

42 

50 

49 

66 

66 

66 

64 

57 

32 

38 

54 

67 

36 

48 

63 

68 

70 

72 

70 

64 

72 

71 

60 

63 

69 

80 

74 

60 , 6 

25 

27 

38 

38 

34 

22 

1 8 

19 

25 

21 

3 1 

39 

41 

58 

62 

43 

38 

41 

48 

58 

52 

37,3 

MAX 

54 

50 

49 

67 

71 

68 

68 

62 

38 

39 

56 

69 

66 

50 

65 

70 

74 

75 

73 

71 

79 

73 

67 

65 

68 

84 

75 

72 

64  ,9 

37 

16 

33 

20 

26 

" 

38 

60 

63 

34 

49 

48 

38,6 

MAX 

68 

46 

53 

52 

72 

70 

72 

68 

65 

40 

49 

60 

72 

38 

49 

65 

71 

73 

75 

71 

74 

76 

73 

64 

66 

73 

63 

78 

64,9 

23 

26 

26 

41 

19 

1 9 

" 

23 

^' 

36 

38 

39 

54 

36,6 

MAX 

54 

50 

50 

69 

70 

66 

66 

64 

38 

40 

56 

69 

68 

47 

63 

69 

74 

74 

74 

70 

75 

74 

69 

61 

70 

82 

60 

73 

64 , 9 

26 

27 

39 

37 

56 

4  1 

50 

3  7 

23 

19 

26 

39 

33 

22 

3 1 

41 

40 

44 

49 

56 

60 

64 

45 

39 

44 

56 

50 

93 

41,0 

MAX 

6<. 

55 

58 

73 

71 

75 

67 

68 

43 

44 

62 

73 

68 

53 

66 

72 

75 

76 

79 

74 

80 

70 

69 

72 

85 

80 

68,0 

42 

42 

42 

23 

^' 

^' 

37 

^' 

3 1 

35 

39 

50 

56 

36 

54 

65 

39,0 

MAX 

65 

45 

52 

47 

67 

70 

70 

59 

62 

39 

43 

58 

71 

36 

49 

65 

69 

72 

75 

75 

66 

76 

74 

63 

66 

71 

82 

77 

63,0 

28 

27 

2  7 

36 

5  1 

26 

20 

20 

2  2 

36 

2  3 

2  3 

29 

3  5 

38 

38 

41 

55 

58 

47 

35 

35 

43 

52 

36,2 

MAX 

57 

55 

59 

76 

72 

73 

70 

66 

41 

42 

60 

72 

67 

50 

66 

71 

74 

76 

75 

72 

79 

74 

66 

67 

71 

84 

77 

72 

66.9 

27 

26 

43 

56 

39 

33 

I  8 

39 

33 

20 

2  8 

3  3 

39 

39 

42 

5 1 

60 

62 

42 

39 

45 

52 

63 

55 

39.8 

MAX 

67 

60 

58 

74 

72 

73 

72 

65 

49 

44 

60 

72 

68 

56 

65 

71 

73 

75 

75 

73 

60 

79 

73 

67 

72 

85 

82 

77 

69.2 

MIN 

28 

24 

36 

42 

55 

37 

50 

39 

29 

20 

20 

33 

34 

22 

26 

30 

35 

37 

39 

49 

57 

53 

43 

35 

41 

59 

47 

56 

38.3 

MAX 

77 

49 

56 

57 

79 

71 

72 

66 

60 

43 

45 

64 

73 

43 

52 

68 

74 

76 

79 

77 

77 

83 

74 

72 

70 

76 

85 

62 

67.9 

25 

29 

58 

38.7 

MAX 

69 

45 

52 

52 

74 

72 

74 

65 

59 

40 

44 

56 

70 

39 

51 

65 

73 

75 

75 

74 

65 

77 

73 

62 

67 

74 

83 

MIN 

27 

27 

29 

40 

41 

39 

45 

55 

23 

19 

23 

33 

33 

21 

23 

34 

40 

43 

47 

53 

59 

62 

43 

38 

44 

52 

60 

55 

39.6 

MAX 

58 

55 

64 

76 

70 

76 

69 

64 

48 

52 

64 

75 

60 

52 

67 

74 

77 

78 

78 

78 

83 

73 

67 

66 

64 

79 

1  8 

1 7 

32 

26 

^' 

29 

55 

36.8 

MAX 

5* 

55 

50 

70 

70 

73 

65 

66 

41 

44 

61 

72 

66 

53 

66 

72 

76 

74 

74 

67 

75 

73 

68 

66 

70 

6? 

77 

72 

66.2 

Mm 

30 

26 

40 

39 

5  8 

39 

56 

38 

26 

2 1 

40 

36 

25 

27 

3  3 

37 

38 

39 

60 

60 

63 

46 

36 

44 

62 

66 

93 

41.1 

MAX 

75 

65 

51 

51 

62 

63 

66 

65 

67 

61 

45 

55 

62 

71 

70 

70 

72 

69 

72 

74 

69 

69 

70 

69 

65,0 

MIN 

2  7 

42 

44 

49 

5 1 

4  0 

30 

29 

24 

29 

38 

39 

40 

41 

43 

54 

54 

58 

54 

45 

42 

47 

41.2 

MAX 

75 

47 

60 

65 

72 

73 

71 

72 

68 

66 

58 

56 

68 

72 

79 

74 

73 

76 

78 

78 

75 

75 

69 

76 

79 

78 

70,1 

Mm 

26 

29 

43 

43 

54 

26 

29 

24 

34 

36 

32 

36 

38 

40 

42 

45 

50 

60 

53 

42 

40 

53 

62 

51 

42,9 

MAX 

50 

50 

53 

59 

65 

65 

65 

73 

44 

45 

52 

66 

59 

52 

60 

63 

69 

69 

69 

73 

67 

71 

70 

70 

64 

70 

81 

68 

62,9 

Mm 

33 

29 

45 

45 

49 

54 

57 

36 

29 

24 

22 

46 

36 

27 

31 

41 

40 

42 

4  8 

58 

56 

59 

54 

42 

45 

59 

63 

57 

43,8 

MAX 

65 

52 

47 

67 

69 

79 

65 

68 

62 

43 

59 

70 

64 

49 

66 

72 

73 

77 

76 

73 

77 

78 

72 

66 

71 

ei 

79 

73 

67,9 

MIN 

30 

27 

40 

37 

52 

43 

50 

54 

26 

21 

19 

32 

36 

25 

25 

33 

45 

37 

40 

53 

50 

60 

50 

37 

37 

44 

62 

52 

39,9 

MAX 

68 

54 

57 

77 

73 

75 

69 

71 

44 

44 

63 

75 

75 

53 

65 

66 

73 

76 

75 

81 

83 

78 

69 

69 

68 

85 

80 

62 

69.6 

MIN 

33 

27 

42 

45 

55 

48 

57 

44 

28 

24 

20 

37 

34 

26 

29 

34 

40 

40 

42 

58 

57 

64 

50 

39 

48 

58 

62 

56 

42.8 

MAX 

60 

53 

48 

69 

67 

73 

67 

69 

55 

44 

60 

70 

69 

49 

67 

72 

78 

78 

76 

71 

77 

78 

72 

70 

73 

82 

80 

75 

67.9 

Mm 

30 

28 

40 

37 

54 

43 

46 

53 

27 

21 

20 

37 

36 

24 

28 

37 

36 

39 

38 

57 

52 

61 

50 

40 

40 

50 

64 

94 

40.9 

MAX 

59 

55 

50 

69 

67 

72 

65 

68 

43 

42 

56 

70 

66 

49 

66 

70 

75 

76 

75 

70 

76 

76 

71 

67 

71 

84 

80 

74 

66.5 

MIN 

28 

27 

39 

35 

57 

41 

48 

43 

25 

19 

21 

37 

34 

23 

28 

39 

39 

41 

42 

58 

54 

62 

48 

39 

40 

48 

63 

94 

40.4 

SOUTHWEST  0 
ILBlNV  3  SE 
AMERUUS  4  ENE 
BAINBRIDCE 
BLAKELV 

Cairo  2  nnk 

CAMILLA 
CQLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGAN  1  w 

("LAINS  SW  Ca  EXP  STA 
THOMASvILLE  4  SE 

*  •  • 
SOUTH  CENTRAL  0 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HDHERVILLE  3  mSu 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
aUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NM 

*  •  • 
SOUTHEAST  0 

ALIA   FSl  AIRPORT 
BLACKtEARO  ISLANO 
BRUNSHICK 

brunswick  faa  ap 
Fleming 
folkston  9  sw 

FORT  STEWART 
CLENNVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


GEORGIA 
FEBRUARY 


Station 


JESUP  8  S 
NAHUNTA 

sapelo  island 
Savannah  usda  pl  gron 
Savannah  hSd 
savannah  beach 
surrency  2  wnh 
waycross  *  ne 


Day  ol  Month 

►rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

I4AX 
MIN 

59 
i>9 

54 
26 

50 
36 

68 
38 

68 
52 

74 
43 

72 

70 
52 

59 
26 

43 

62 

20 

74 

67 
35 

51 
25 

67 
26 

73 
32 

75 
35 

76 
37 

77 
40 

73 
54 

78 
52 

78 
59 

71 
48 

68 
33 

72 
38 

85 

50 

83 
60 

79 
53 

68,8 
39,5 

MAX 
MIN 

66 
31 

57 
27 

52 
42 

71 
41 

69 
56 

74 

73 

69 

49 

43 

60 
20 

74 
35 

66 
39 

53 
25 

66 
23 

72 
32 

75 
36 

75 
39 

74 
41 

75 
55 

77 
55 

72 
59 

71 
51 

79 
40 

70 
41 

84 
51 

81 
64 

77 
55 

68,8 
41,2 

MAX 
MIN 

65 
31 

49 
29 

52 
42 

55 

42 

66 
47 

65 
50 

63 
54 

71 

61 
26 

43 
23 

50 

63 

58 

51 

57 
31 

65 
37 

69 
41 

71 
42 

68 
47 

74 
56 

71 
54 

67 
63 

68 

62 

69 
43 

67 
43 

71 
51 

81 
60 

80 
55 

63,9 
42.6 

MAX 
MIN 

67 
27 

48 
24 

51 
30 

46 
29 

66 
37 

68 
40 

64 

64 

70 

43 

45 
j7 

59 

68 

42 
23 

50 
23 

67 
34 

71 
33 

75 
35 

76 
40 

74 
51 

74 
49 

77 
59 

72 
52 

68 
35 

64 
37 

59 

38 

60 
39 

84 
49 

64,0 
35.4 

MAX 
MIN 

<r7 
2  9 

51 

45 
36 

65 
36 

70 
57 

n 

43 

67 
47 

71 
32 

42 
26 

43 
19 

59 
20 

67 
34 

58 
30 

48 
24 

67 
27 

72 
38 

74 
36 

76 
39 

75 
44 

72 
57 

78 
53 

78 
61 

68 
47 

70 
38 

73 
37 

81 
43 

61 
63 

69 
52 

65,7 
39.1 

MAX 

64 
30 

47 
32 

46 
40 

49 
40 

61 
46 

63 
46 

62 
53 

70 
55 

66 
29 

43 
22 

50 
25 

56 
41 

58 
36 

61 
28 

55 
28 

60 
40 

60 
41 

67 
44 

65 
49 

67 
51 

68 
50 

66 
55 

69 
59 

68 
43 

64 
45 

68 
50 

75 
55 

77 
50 

61.7 
42.3 

MAX 
MIN 

>6 
28 

55 
25 

52 
39 

69 
37 

68 

55 

74 
39 

69 
47 

68 
45 

49 
25 

45 
19 

60 
21 

72 
34 

71 
35 

53 
22 

67 
28 

72 
33 

74 
37 

75 
38 

76 
40 

73 
57 

78 
53 

75 
56 

72 
44 

69 
37 

80 
42 

63 
50 

61 
64 

79 
53 

68.5 
39.4 

MAX 
MIN 

75 
30 

50 
25 

58 
25 

55 
40 

73 
42 

69 
43 

77 
43 

69 
47 

68 

20 

42 
19 

45 
19 

63 
20 

73 
32 

42 
25 

52 
25 

67 
26 

74 
31 

76 
35 

77 
37 

78 
40 

75 
55 

77 
55 

76 
48 

68 
35 

70 
35 

73 
47 

85 
57 

81 
55 

67.4 
36.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum' 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

c 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mil( 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

o 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

O 

O; 

O 
lO 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO 

27 

2. a 

8.8 

31++ 

31 

35 

71 

76 

54 

57 

2 

3 

5 

2 

2 

0 

14 

5.6 

ATLANTA  WSD 

28 

1.5 

8.6 

32 

NW 

13 

65 

7A 

51 

54 

2 

1 

6 

5 

1 

0 

15 

58 

5.7 

AUGUSTA  WSO 

25 

2.8 

8.3 

31++ 

26 

13+ 

79 

84 

53 

65 

3 

4 

5 

1 

2 

0 

15 

5.3 

COLUMBUS  WSO 

31 

1.0 

7.7 

27++ 

28 

26 

84 

53 

60 

1 

3 

4 

2 

3 

0 

13 

5.2 

MACON  WSO 

27 

1.9 

8.5 

29 

S 

22  + 

75 

83 

54 

58 

0 

4 

6 

2 

0 

1 

13 

54 

5.3 

ROMfc  WSO 

0 

1 

5 

4 

1 

0 

11 

SAVANNAH  WSD 

2A 

2.6 

8.9 

38 

W 

13 

75 

79 

48 

63 

1 

4 

4 

2 

0 

0 

11 

60 

5.5 

Se»  Reference  NoIm  FoUowlog  SuUon  lodex 
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EVAPORATION  AND  WIND  ceorcu 

fEBRUARY  1971 


Day 

Oi  Month 

SUUon 

4 

- 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

in 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

*      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

«THEN$  COL  OF  iGRI 

EVAP 

« 

* 

* 

• 

1.26 

.04 

- 

- 

* 

« 

* 

.07 

* 

• 

.43 

.08 

.04 

.12 

.11 

- 

- 

- 

- 

.09 

.08 

.12 

.20 

.08 

3.416 

WINO 

69 

le 

22 

17 

21 

14 

8 

42 

113 

39 

12 

2 

85 

110 

15 

5 

19 

6 

2 

2 

5 

15 

73 

32 

12 

11 

14 

6 

781 

MAX 

- 

- 

- 

- 

61 

61 

59 

50 

- 

- 

- 

45 

- 

- 

48 

61 

62 

69 

70 

68 

66 

69 

66 

62 

64 

63 

71 

65 

62.2 

MIN 

39 

40 

43 

39 

13 

33 

41 

4J 

47 

92 

96 

56 

96 

42 

40 

41 

49 

52 

45 

44.7 

•      •  • 

MEST  CENTRAL 

0'< 

EXPERIMENT 

EVAP 

* 

• 

« 

.79 

.15 

.12 

« 

.09 

.11 

.12 

.22 

.29 

.06 

.32 

.48 

.29 

.13 

.21 

.20 

.25 

9.238 

WINO 

60 

30 

* 

170 

29 

50 

20 

140 

69 

20 

SO 

150 

140 

20 

70 

10 

30 

90 

120 

35 

69 

130 

100 

29 

50 

99 

39 

1840 

MAX 

52 

63 

63 

92 

47 

53 

33 

50 

68 

69 

73 

67 

72 

67 

69 

61 

61 

IS 

60 

I? 

61.0 

MIN 

32 

40 

43 

45 

32 

33 

32 

33 

42 

51 

90 

90 

56 

61 

32 

36 

38 

43 

91 

42.4 

•      *  * 

CENTRAL 

05 

AUEY 

EVAP 

• 

• 

.25 

- 

- 

.19 

.19 

• 

• 

• 

« 

.49 

* 

* 

* 

.47 

.16 

.16 

.30 

- 

.01 

.00 

.11 

.29 

.12 

.18 

• 

.06 

3.318 

WIND 

40 

♦0 

19 

29 

31 

20 

29 

40 

93 

92 

12 

23 

145 

37 

38 

16 

21 

21 

95 

17 

44 

60 

40 

20 

18 

36 

16 

1010 

*      •  « 

SOUTH  CENTRAL 

OS 

tifton  exr  station 

EVAP 

.12 

.12 

.12 

.07 

.07 

.09 

.09 

.17 

.08 

.06 

,08 

,08 

.16 

.06 

.06 

.11 

.  1 1 

.04 

.13 

.17 

.00 

.07 

.11 

.16 

.16 

.11 

.00 

.13 

2.77 

WINO 

91 

61 

70 

80 

68 

33 

54 

69 

106 

82 

28 

46 

120 

112 

34 

26 

21 

37 

74 

35 

67 

109 

60 

31 

36 

45 

1715 

MAX 

- 

68 

5« 

66 

70 

73 

63 

- 

- 

- 

59 

69 

- 

50 

66 

74 

79 

79 

71 

62 

79 

73 

67 

70 

73 

79 

76 

66.9 

MIN 

■ 

33 

38 

41 

45 

44 

56 

- 

- 

- 

30 

37 

- 

30 

34 

40 

44 

47 

46 

54 

99 

44 

41 

41 

48 

97 

96 

44.0 

•      «  • 

SOUTHEAST 

09 

1 

SAVANNAH  HSO 

EVAP 

.29 

.11 

.12 

.02 

.09 

.11 

.10 

.28 

.29 

.10 

.06 

,07 

.11 

.19 

.09 

.15 

.08 

.19 

.13 

.06 

.09 

.11 

.29 

.21 

.10 

.11 

.13 

.081 

3.98 

WINO 

151 

81 

178 

90 

90 

39 

70 

128 

214 

108 

30 

76 

224 

169 

44 

55 

28 

35 

42 

65 

29 

109 

173 

97 

35 

53 

84 

58; 

2991 

MAX 

63 

52 

50 

60 

65 

75 

68 

65 

58 

44 

55 

67 

65 

45 

63 

70 

68 

74 

71 

71 

76 

77 

69 

71 

77 

76 

75 

69.6 

MIN 

3S 

34 

37 

37 

54 

51 

50 

57 

31 

31 

33 

40 

34 

31 

33 

34 

43 

45 

48 

56 

55 

63 

l\ 

40 

44 

90 

63 

58, 

44.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


o 

Day  of  month 

« 

Station 

1 

Q 

(  INl 

Tin> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATIUN 

HA) 

MU 

4! 

4( 

40 
39 

39 

BE 

3S 

37 

4  1 

37 

47 

46 

40 

45 
43 

45 
40 

4( 
3f 

3( 
37 

39 

37 

42 

39 

41 

39 

40 

36 

39 

38 

43 
39 

47 
43 

49 
44 

50 
47 

49 

40 

53 
49 

54 
4-/ 

48 
44 

46 
43 

50 
45 

50 
46 

54 
49 

45.0 
41.4 

HAWKINSVULE 

4 

MAX 

Si 
46 

53 
44 

53 
43 

49 
47 

53 
47 

59 
49 

58 
54 

61 
52 

55 

45 

50 
42 

48 
41 

51 
41 

53 
45 

49 

41 

48 
40 

52 
43 

57 
42 

57 
55 

59 
51 

6U 
53 

59 
53 

63 
58 

62 
56 

61 
53 

61 
53 

59 
53 

61 
56 

65 
59 

56.2 
48.6 

HOMERVILLE  3  HSh 

4 

MAX 
Mlh 

61 
53 

ss 

49 

53 
48 

55 
51 

58 
53 

61 
57 

62 
56 

59 
59 

59 
49 

52 
45 

54 
49 

50 
40 

55 
45 

50 
45 

51 
46 

53 
45 

56 
48 

58 
49 

59 
52 

59 
53 

63 
55 

64 
58 

62 
53 

61 
58 

61 
56 

66 
60 

57.6 
51.2 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MU 

62 
45 

60 
42 

55 
42 

51 
46 

56 
46 

64 

50 

65 
48 

61 
56 

56 
42 

47 
38 

48 
37 

53 
39 

54 
44 

45 
40 

47 
39 

55 
41 

61 
47 

65 
52 

65 
54 

71 
56 

63 
61 

69 
63 

67 
52 

62 
51 

67 
51 

66 
53 

69 
59 

71 
59 

59.8 
48.5 

TIFTDN  EXP  STATION 

2 

HA) 

HU 

6q 
4C 

56 
38 

60 
36 

56 
45 

66 
48 

67 
46 

70 
46 

63 
58 

61 
36 

53 
36 

55 

36 

60 
37 

65 
43 

44 
36 

55 

36 

62 
37 

70 
42 

73 
46 

73 
49 

66 
50 

60 
56 

72 
60 

71 
49 

66 
46 

70 
46 

74 
53 

77 
60 

74 
58 

64.7 
45.5 

4 

MAX 
HU 

66 
49 

59 
46 

59 
46 

56 

51 

65 
53 

65 
53 

67 
53 

64 
61 

64 

45 

54 
44 

55 
44 

59 
44 

63 
50 

52 
43 

55 
43 

60 
45 

66 
49 

69 
53 

70 
55 

66 
56 

61 

60 

70 
61 

70 
55 

66 
53 

68 
53 

70 
56 

73 
63 

73 
62 

63.8 
51.7 

e 

MA) 

63 
52 

57 
49 

56 
50 

55 
51 

59 
53 

60 
5S 

60 
53 

62 
59 

62 
46 

53 
46 

52 
45 

54 

46 

56 
51 

53 
45 

52 
45 

54 
46 

59 
50 

62 
52 

64 
55 

61 
56 

58 
58 

66 
56 

67 
57 

63 
55 

64 

56 

65 
58 

67 
60 

69 
62 

99.6 
52.5 

CALHOUN  EXP  STATION  :   MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO.   FT.   AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HAWKINSVILLE  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION     ,  GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCU 
FEBRUARY  1971 


Day  of  month 


1      2      3      4      5     6  7 


9     10    11     12    13     14    IS    16    17    16    19    20    21    22    23    24  25 


NORTHWEST 
CALHOUN  ExP  STATION 

CARTERSVILLE 

CEOARTOHN 

DALLAS  Z  SSE 

OALTON 

ROME 

ROME  WSO 

•  •  * 

NORTH  CENTRAL 

AlPHARETTA  5  SSH 
ATHENS  HSQ 

ATLANTA  WSO 

BLAIRSVILLE  EXP  ST4 
COMMERCE  <.  NNW 
GAINESVILLE 
JASPER   1  NNw 

•  •  • 

NORTHEAST  1 

CLAYTON   1  W 

HARTWELL 

TOCCOA 

•  *  * 

WEST  CENTRAL  ! 

COLUMBUS  wSO 
EXPERIMENT 
SUNNYSIOE 
TALBOTTON 

•  •  • 

CENTRAL  C 

COVINGTON 
MACON  W5D 

mqnticello 

SANDfcRSvlLLE 
SILDAM 

•  •  • 

EAST  CENTRAL  0 

APPLING   1  NW 
AUGUSTA  WSO 

LOUISVILLE  3  S 
SWAINSBORO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
!>N  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  gND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


Conlinyd 


SOuThkESt  0 
CUTHBERT 

flaiNS  Sl<  OA  EXP  ST4 


•      •  • 

SOUTH  CENTRilL  08 


SOUTHEAST  09 
ALBA   FaA  airport 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SNOWFALL 
SN  On  ENO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  On  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SAVANNAH  USOA  PL  SRDN  SNOWFALL 
i  SN  ON  GNdI 


Day  of  month 


GEORGIA 
FEBRUARY 


See  Roierence  Nolei  Following  Slallon  Index 

-  23  - 


STATION  INDEX 


bl  Allvjri 

INDEX  NO. 

DIVISION 

ouuni  I 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

tONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

yjoOLttx  V  E>n 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

VISION  j 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  j 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

 —  

TEMP.  1 

£ 

SPECIAL 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

00 IC 

01 

MKCOx 

}2  00 

240 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

—   

GREENVILLE  2  NNW 

3919 

MERIWETHER 

t 

33  03 

84 

43 

860 

5P 

SP 

H 

HEHIwETHER  CO  WORK  CANP 

00«1 

01 

12 

34  21 

7*0 

CNARlES  f,  jarrett 

4033 

o< 

32  45 

b* 

3* 

660 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

31  07 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

HARALSON 

COWETA 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

MONTGOMERY 

32  U 

HAYWOOO  E.  BOVD 

RALPH  D,  SCOTT 

0131 

BERRIEN 

31  21 

ROY  E.  HOLLAND 

MRS.  Clifford  mclenoqn 

OOUCHERTy 

31  32 

7A 

LOUIS  E.  ROGERS 

JEFF  DAVIS 

K.   ByRON  SANDERS 

OIBL 

3^  10      14  4« 

SA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COMER   L,  uaNOIVER 

0211 

31  32 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOMERV I L  LE  3  WSW 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

ALPHtRETTA  9  SSM 

0211 

ik  00 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

IRWINTON  4  WNW 

WILKINSON 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

ALPHARETTA  2  NNM 

0221 

34  07 

110 

TEDDY  R.  WALKER/  SR. 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

GA,    POWER  COMPANY 

AMEHKUS  ^  ENE 

0233 

01 

SUMTER 

32  06 

476 

9P 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

JASPER  1  NNW 

464B 

o; 

PICKENS 

5 

34  29 

84 

1465 

6P 

BA 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

02911 

07 

32  06 

490 

U.OF  GA. EXP. STA,  NRSYt 

4651 

5 

34  28 

84 

1512 

amicalola  El  mshp  corP 

COlUMBI a 

33  33 

HOY  0.  TANMERSLEY 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

31  t.3 

83  37 

BILLY    J.  MIlLIAMS 

BRuNs.  Pulp  c  paper  co. 

0*3t 

PROF.  E.  S.  SELL 

JOHNTOWN 

oahSon 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAIO 

33  55 

B3  21 

6P 

ftp 

COLLEGE  EXP.  STATION 

JONESBORQ 

Clayton 

CICERO  W.  SwlNT 

33  57 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONROE 

JOHN  W.  ODRSETT 

ATKINSON  1  U 

31  13 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

KENS  I NOTQN 

TVA-722 

33  48 

HENRY    T,  BARNETT 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

33  39 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLYDE  T  IVEY 

AUGUSTA  USO  ( 

06 

RICHMOND 

33  22 

145 

HlO 

HIO 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LA  GRANGE 

4949 

TROUP 

3 

33  03 

85 

01 

719 

9P 

74 

C  H 

RAY  J.  HELIHAN 

osat 

OT 

DEC  ATUR 

( 

30  99 

120 

7P 

C  H 

5165 

o; 

OGLETHORPE 

I* 

33  52 

83 

07 

721 

BA 

SIDNEY  E.  STEVENS 

BALL  CRHU'^D 

°f 

Cherokee 

3«  20 

hrs!  ESTELLE  grogan 

L InCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  C.  BLACKWELL 

HHI  TF  lEt-D 

34  95 

84  51 

HRS.  H.   E.  WARNACK 

LOUISVILLE  3  S 

JEFFERSON 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

OS 

HENRY  C.  NEARN 

ljmber  city 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

OS 

31  29 

81  13 

7A 

U.S.  FISH  e  wldlf.  SVC. 

LUMPKIN  2  SE 

PERRY  T,  USHER 

BLAlRSvlLLE  CxP  STA 

34  51 

BA 

GEORGIA  HTN.  EXP.  STA, 

MACON  WSO  R 

BIBB 

NATL  WEATHER  SERVICE 

07 

31  23 

lowrey  s.  stone 

MARSHAlLVI LLE 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

BLUE  A t OCE 

34  52 

P.   B.  CARRUTH 

MAYSVlLLE 

JACKSON 

EARL   L.  SAILERS 

uYz 

34  12 

CARNETT  H.  BARTON 

METTER 

C  ANOLER 

CITY  OF  METTER 

BROOKLET  1  M 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32  23 

190 

6P 

H 

H.  C.   CROMLEY  JR. 

MIOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32  49 

82 

14 

175 

BA 

SPENCER  A,  JONES 

OS 

J 

31  10 

13 

5P 

C  » 

CITY  OF  BRUNSWICK 

MIDVILLE  ExP  STA 

566: 

11 

32  93 

82 

12 

280 

6P 

6P 

CH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

BRUNSWICK  fAA  AP 

GLYNN 

31  09 

FED.   AVIATION  AGENCY 

1  MlLLEOCEVlLlE 

SI 

BALDWIN 

H.   LOUIS  HORNE 

SUENA  ViSTA 

32  19 

83  3* 

CITY  OF  aUENA  VISTA 

'  MKLEN  4  N 

JENKINS 

K  ERM I T  J .   CHANC  E 

BJRTQN  DAH 

ii 

GEORGIA  POWER  CO. 

MULHAvEN-WAOE  2  S£ 

5e9< 

SC  RE  VEN 

MIlTON  R.  REDDICK 

32  33 

84  14 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MONROE 

WALTON 

CITY  FIRE  D£PT 

30  54 

J,  0.  BELCHER 

MONTEIUHA 

GEORGE  FOWLER 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

31.  29 

6P 

NW  GA.  ExP.  station 

HONTICELLO 

POSTMASTER 

MITCHELL 

31  14 

CHARLES  L.  KELLY 

MORGAN  1  W 

CALHOUN 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

CHEROKEE 

34  1ft 

JOHN  T.  HOLBROOK 

Calhoun 

CARNESVlLLE  3  H 

1619 

03 

PRANKLIN 

34  26 

900 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

MOULTRIE   2  ESE 

6067 

oe 

COLQUITT 

16 

31  10 

83 

49 

340 

6P 

H 

RADIO  STATIjN  WMTM 

C ARROLLTON 

16«>( 

04 

Carroll 

i; 

33  36 

985 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

0! 

MHEE  LER 

10 

32  12 

82 

38 

19: 

tI 

MURRAY 

34  36 

RUFUS  P.  DONALDSON 

NAHUNTa 

BRANTLEY 

GEORGIA  FORESTRY  COMM, 

cartersville 

BARTOM 

3<.  10 

84  4B 

RADIO  STATION  WKRn 

NASHVILLE  5  SSE 

BERR I  EN 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CAitTERSVlLLE  3  $H 

BARTOW 

CRANVEL  P.  TATUM 

NEWINGTON  2  NE 

SCREVEN 

MRS  MARY  A.  POLK 

34  03 

BS  21 

MRS.   GRAOY  DEMPSEY 

NE-NAN 

0* 

JAMES  0.  HAROlNi  JR. 

CEOARTQWN 

POL>« 

34  01 

8A 

RALPH  H,  AVERS 

NORCROSS  4  N 

Gw I NNET 

MRS.   M.   H,  DEMPSEY 

CHATSHQBTH 

MURRAY 

34  46 

MRS,   LOIS  J.  COLE 

PATTERSON 

CA.   FORESTRY  COMM. 

chickahauca  park 

WALKER 

34  59 

TVA-S66 

PEARSON 

ATK I NSQN 

COUNTY  AGENT 

CISCO  T  E^e 

34  58 

CHARLIE  l<  SILVER 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

CLAVTON    1  M 

1982 

03 

RABUN 

34  93 

1940 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

PRESTON 

720 

01 

WEBSTER 

6 

32  04 

84 

32 

409 

BA 

RICHARD  M,  MATTHEWS 

CLERHONT  3  HSU 

t99( 

02 

34  27 

1346 

HRS.   FANNIE  H.  Q  KELLEY 

QUITMAN 

7276 

brodks 

16 

30  47 

03 

170 

7A 

7A 

H 

JAMES  A<   HI LLER 

CLEVE  L  and 

34  36 

MARY  L.  SUTTON 

RESACA 

°o' 

GORDON 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

COLQUITT  z  e 

31  10 

GEORGIA  FORESTRY  COMm 

rinqgolo 

I 

CATOOSA 

COlUnBuS  mso  ( 

MUSCOCEE 

32  31 

NATL  WEATHER  SER^ ICE 

ROME 

WILLIAM  M.   TOWERSf  III 

COMMERCE  4  NNM 

02 

JACKSON 

34  15 

7A 

JOE  NEISlER 

ROME  8   SW  R 

JACK  MONTGOMERY 

CONCORD 

PIKE 

33  06 

SA 

GEORGE  D.  WHITINC 

ROME  WSO  R 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COOL lOCE 

o] 

THOMAS 

31  01 

C.  W.    ELLINGTON,  JR. 

SANOERSVILLE 

WASH INQTON 

RADIO  STATION  WSNt 

CORDELE 

l\ 

32  00 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSH 

HABERSHAM 

34  31 

MRS.  BOBBIE  C,  FOSTER 

SAVANNAH  USDA    PL  GRON 

Chatham 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

COVINCTON 

OS 

NEwTON 

33  36 

770 

6P 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

SAVANNAH  WSO  R 

784- 

CHATHAM 

2 

32  08 

81 

12 

41 

MIO 

MtD 

:  Hj 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CJHHINO  Z  NNE 

2M0t 

02 

FCRSVTh 

; 

34  13 

1300 

MILES  M.  WOLFE 

SAVANNAH  BEACH 

11 

Chatham 

2 

32  00 

80 

91 

91 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

CURRVVILLE  Z  w 

Floyd 

34  27 

MRS.  AZLEE  e.  DAVIS 

SUOAM 

MRS.    MABEL  C.  CRUMPTON 

CUTH9ERT 

RANDOLPH 

31  46 

CITY  OF  CUTHBERT 

SPARTA  2  NNW 

o: 

HANCOC  K 

MRS.   LOIS  B.  WARREN 

dahldneca 

lumpkin 

34  32 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

STILLMORE 

EHANUEL 

295 

JESSE  W,  RflUTON 

OAHLQNECA    3  NNM 

LUMPK  1  N 

34  35 

JAMES  E,  FORTnER 

1  SJMMERV1LLE  I  SSW 

C  HATTOOGA 

34  27 

22 

01 

PAULDING 

33  54 

TA 

SJNNySIOE 

SPALDING 

930 

OALTJN 

WHITFIELD 

34  46 

JOHN  S.  ANDREWS 

SURRENCY  2  WNW 

11 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained   in    HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  T,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  Dumber  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowf al 1  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  precedluK  iJuno  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYTtBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    Tbls  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUUMART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  al  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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32.4 

44.9 

72 

1 

12 

5 

616 

0 

0 

18 

0 

6.37 

1 

37 

2 

1 

JASPER  1  NNW 

55.7 

34.6 

45.2 

72 

14 

19 

5 

60S 

0 

0 

16 

0 

6,90 

80 

26 

11 

6 

2 

MiNOER   I  SSE 

60.2 

34.2 

47,2 

73 

14 

18 

5 

544 

0 

0 

13 

0 

6.15 

1 

9^ 

3 

2.0 

2 

26 

12 

9 

3 

DIVISION 

45  ,4 

-  5.8 

7  •  5C 

1.93 

2.2 

•       *  « 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  H 

57  6 

32,1 

44  9 

-  3.3 

72 

16 

617 

0 

0 

19 

0 

7  2  3 

.05 

1 

08 

15+ 

13,0 

10 

7 

3 

CORNEL  I  A 

56,8 

32,6 

44 , 7 

-  5.3 

Jl 

2 

1 7 

5 

621 

0 

0 

18 

0 

6.95 

1.04 

96 

26 

6,0 

11 

4 

2 

ELBERTON  2  N 

61,6 

33,9 

47.9 

75 

14 

20 

5 

523 

0 

0 

16 

0 

7.60 

2 

80 

3 

4.0 

12 

3 

3 

hartwEll 

60.9 

34,9 

47.9 

-  4.6 

74 

15 

23 

10* 

525 

0 

0 

13 

0 

9.12 

3.87 

2 

28 

3 

7.C 

8 

25 

12 

7 

3 

TOCCQA 

59.2 

32.7 

46.0 

-  6.3 

73 

14 

2 1 

5 

581 

0 

0 

16 

0 

6.84 

.55 

1 

27 

29 

8.0 

8 

26 

12 

5 

3 

60.7 

33.1 

46.9 

-  7.3 

78 

15 

20 

7* 

552 

0 

0 

20 

0 

9,74 

4.76 

^ 

71 

3 

,0 

0 

10 

3 

3 

46.4 

_     J  ^  Q 

7.91 

2.15 

6.7 

•      •  « 

WEST  CENTRAL 

04 

a   tCMA  t/TCTA 

D  Jc  1 A    V  I  J  1  A 

*  ?^ 

38  4M 

40'f 

0 

0 

6 

0 

26 

_ 

* 

0 

1 2 

{ 

34.7 

48  O*^ 

0 

0 

16 

0 

9 '  15 

22 

2 

0 

13 

1 

3 

C3LUMBUS  HSO 

R 

52.0 

-  3.3 

75 

397 

0 

0 

4 

0 

9*16 

3.15 

2 

57 

25 

,0 

0 

11 

6 

3 

EXPERIMENT 

59  ^ 

36 , 2 

47,6 

7 1 

2  9+ 

24 

5^ 

0 

0 

12 

0 

14*  15 

4 

15 

2 

T 

0 

12 

6 

3 

GREENVILLE  Z  NNM 

62!l 

35,3 

46,7 

73 

16 

21 

5 

499 

Q 

0 

14 

0 

9,99 

2 

53 

26 

,  0 

0 

7 

7 

4 

Li  CRINGE 

34  6 

49 

73 

1 5 

9 

0 

0 

14 

0 

12.75 

3 

60 

2 

,  c 

0 

12 

6 

3 

M4RSH4LLVILLE 

0 

0 

7 

0 

2 

40 

26 

,  c 

0 

ic 

4 

2 

NEWMAN 

J  • 

37  3 

49  3 

_  4.3 

72 

31  + 

8  + 

0 

0 

12 

0 

11  *07 

5.26 

2 

78 

26 

T 

0 

12 

6 

3 

sjnnysioe 

58  9 

36,3 

47,6 

7 1 

26+ 

24 

5+ 

533 

0 

0 

12 

0 

9.92 

3 

35 

2 

T 

0 

10 

3 

3 

T1L90TT0N 

6<i.3 

3e!3 

51.3 

74 

28+ 

25 

9* 

419 

0 

0 

10 

0 

11.52 

3 

10 

2 

,0 

0 

12 

6 

3 

TALLAPOOSA  2  N 

61.6 

33.5 

47.7 

_  3 . 

75 

2 

16 

9  + 

5  32 

0 

0 

15 

0 

8.29 

2  ■  66 

2 

5C 

2 

.0 

0 

10 

T 

3 

THOMASraN  2  s 

65.6 

36.2 

50.9 

75 

16 

23 

5 

430 

0 

0 

13 

0 

13.81 

4 

56 

2 

T 

0 

10 

7 

4 

WEST  point 

61,7 

34.9 

48.3 

-  6,7 

78 

17 

19 

t* 

509 

0 

0 

15 

0 

12.08 

5,69 

3 

05 

2 

.0 

0 

9 

t 

4 

DIVISION 

-  4.9 

10  •  66 

4.75 

T 

•      •  • 

CENT«AL 

05 

AlLEY 

6<>.3M 

38, Jn 

51. 4H 

80 

16 

25 

I 

417 

0 

0 

9 

0 

7.51 

1 

66 

3 

.0 

0 

11 

t 

3 

COvINOTON 

60.8 

36,5 

46.7 

-  4.4 

75 

28 

22 

499 

0 

0 

12 

0 

10.92 

5.40 

3 

50 

3 

T 

T 

25 

10 

4 

3 

DUBLIN  3  S 

65.4 

37.1 

51.3 

-  6.3 

79 

16 

25 

416 

0 

0 

12 

0 

7.43 

2.79 

2 

11 

26 

.0 

0 

12 

1 

2 

EASTMAN  1  N 

65.0 

39.2 

52.1 

-  6.2 

81 

16 

26 

9+ 

400 

0 

0 

7 

0 

8.99 

3.91 

2 

00 

26 

.0 

0 

10 

5 

4 

FORSYTH  1  S 

63.4 

35.7 

49.6 

75 

26 

20 

474 

0 

0 

13 

0 

11.36 

4 

65 

2 

.0 

0 

11 

4 

4 

HAWKINSVILLE 

65.5 

37.6 

J1.6 

-  6,2 

77 

2 

24 

21  + 

411 

0 

0 

11 

0 

6.46 

3.93 

2 

55 

3 

.0 

0 

11 

! 

2 

IRWINTON   4  MNU 

65,7 

38.5 

52.1 

78 

15 

26 

398 

0 

0 

10 

0 

7.81 

2 

61 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

HACON  MSO 

R 

65,4 

39.3 

52.4 

-  4.5 

79 

15 

27 

387 

0 

0 

8 

0 

7.17 

2.23 

2 

61 

29 

.0 

0 

10 

6 

2 

MiLLEDOEVILLE 

63.2 

35.4 

49.3 

-  5.2 

79 

15 

25 

476 

0 

0 

12 

0 

8,48 

3.66 

2 

53 

26 

.0 

0 

10 

3 

3 

monticellq 

61.8 

36,9 

49,4 

76 

15 

26 

6+ 

460 

0 

0 

13 

0 

11.72 

3 

15 

3 

.0 

0 

11 

4 

4 

SANOERSVILLE 

64.3 

39,9 

52,1 

77 

15 

24 

396 

0 

0 

6 

0 

7.56 

3 

18 

3 

.0 

0 

11 

2 

2 

SIlOAN 

62.5 

37,5 

50.0 

-  3.8 

76 

14 

22 

456 

0 

0 

11 

0 

10.02 

4.62 

2 

76 

3 

.0 

0 

11 

3 

3 

division 

90.6 

-  5.0 

8.95 

3.82 

T 

«      •  « 

East  central 

06 

APPLING   1  NM 

61.9 

3J.5 

46.7 

79 

15 

20 

9 

498 

0 

0 

15 

0 

9.94 

2 

69 

26 

T 

0 

IC 

3 

3 

AUGUSTA  HSO 

R 

62.5 

37.1 

49.8 

-  5.1 

78 

14 

29 

9 

466 

0 

0 

9 

0 

9,57 

5.40 

2 

68 

3 

T 

c 

11 

4 

3 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

  MARCH 


Temperature  Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Higliest 

Date 

Lowesl 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1. 00  or  More 

•°l 

5  g 

°  0 

°l 

Tolal 

BROOKLET   1  W 

66,  1 

41,7 

53,9 

-  5.0 

80 

15 

26 

5 

347 

0 

0 

6 

0 

4,86 

1  .05 

1.39 

26 

.0 

0 

11 

2 

1 

LOUISVILLE   3  S 

66.9 

40,6 

53,8 

-  3.1 

81 

15 

27 

5 

344 

0 

0 

6 

0 

7,50 

2.96 

1.93 

26 

.0 

0 

9 

4 

4 

METTE9 

6B.9 

40.4 

54,7 

82 

15 

29 

5 

324 

0 

0 

5 

0 

6,53 

1.68 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

MIDVILLE   EXP  STA 

65,6 

37.5 

51,6 

78 

15 

25 

18  + 

411 

0 

0 

11 

0 

5.70 

2.10 

26 

.0 

0 

9 

3 

2 

MILLEN  *  N 

NEWlNGTON  2  NE 

69.2 

42.1 

55.7 

86 

15 

21 

5 

302 

0 

0 

8 

0 

5,99 

1.73 

26 

.0 

0 

7 

4 

3 

SWAINSBQRO 

66. 5M 

36. 9M 

52. 7M 

81 

15 

23 

5 

382 

0 

0 

10 

0 

9.98 

2.67 

2 

.0 

0 

7 

S 

4 

harremton 

62.* 

35.7 

49. 1 

-  5.9 

76 

15 

24 

6+ 

485 

0 

0 

13 

0 

11.37 

5.60 

3.20 

2 

.0 

0 

10 

5 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

63.'. 

36.9 

50.2 

79 

16 

24 

5  + 

454 

0 

0 

6 

0 

5.05 

2.00 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

52.0 

-  5.0 

7.52 

3.28 

T 

*       •  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

66.4 

36.5 

52.5 

-  7.5 

80 

16+ 

27 

5 

391 

0 

0 

11 

0 

9,09 

3.86 

2.00 

4 

.0 

0 

12 

5 

4 

AMERICUS  «  ENE 

64.5 

40.6 

52.6 

-  4,8 

76 

1 

26 

4 

381 

0 

0 

5 

0 

7,54 

2.26 

1.98 

26 

.0 

0 

10 

5 

3 

BAINBRIOGE 

71.6 

42.4 

57.0 

-  3,2 

83 

15 

27 

5 

253 

0 

0 

7 

0 

7.33 

2.06 

1.46 

14 

.0 

0 

u 

5 

3 

BLAKELY 

66.4 

39.7 

53.1 

-  5,9 

79 

3 

29 

5  + 

371 

0 

0 

7 

0 

5.91 

1.12 

3  •  4  5 

26 

^  ] 

CAIRO  2  NNW 

70.1 

43.5 

56.6 

81 

15 

26 

4 

262 

0 

0 

5 

0 

5,97 

.69 

1.35 

26+ 

.0 

0 

9 

4 

2 

CAMI LLA 

68. BM 

41 ,6M 

55. 3M 

81 

15 

26 

21  + 

312 

0 

0 

7 

0 

8.55 

4.25 

26 

.0 

0 

11 

5 

1 

CDLOUITT  2  E 

cuthbert 

67.7 

41,2 

54.5 

75 

15  + 

27 

4 

327 

0 

0 

5 

0 

5.72 

2.40 

26 

.0 

0 

11 

4 

1 

FORT  GAINES 

67.3 

42,1 

54 . 7 

-  3.9 

77 

1 5 

26 

4 

323 

0 

0 

5 

0 

5.75 

1.42 

2  •  OC 

26 

^ 

I 

2 

LUMPKIN  2  SE 

68.1 

36,6 

52.4 

79 

15 

21 

5 

385 

0 

0 

1 1 

0 

10.25 

.0 

0 

MORGAN   I  W 

68.0 

40.7 

54.4 

79 

2 

26 

6 

332 

0 

0 

5 

0 

8,15 

.0 

0 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

63.6 

39,7 

51.7 

75 

2 

26 

4 

410 

Q 

0 

5 

0 

8.39 

2.81 

26 

.0 

0 

11 

4 

3 

THOMASVILLE  '<  SE 

71.1 

41,9 

56.5 

-  3.8 

82 

15 

25 

5 

275 

0 

0 

7 

0 

5.79 

.51 

1.29 

13 

.0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

54.3 

-  5.1 

7,53 

2.31 

.0 

•       «  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATITN 

58.  1 

42.5 

55.3 

-  3.2 

80 

15 

28 

9 

305 

0 

0 

5 

0 

5.20 

.47 

2.00 

26 

.0 

0 

9 

4 

1 

ASHBURN  3  ENE 

53.6 

41.2 

52.5 

76 

15 

28 

4 

366 

Q 

0 

it 

0 

5,35 

2.02 

26 

.0 

0 

9 

3 

2 

CORDELE 

5  3  •  B 

80 

1 5 

26 

9 

355 

0 

0 

1 

0 

7,70 

2 . 00 

26 

.0 

0 

1 1 

3 

DOUGLAS   2  NNE 

66,  1 

41.0 

53)5 

82 

3 

29 

5  + 

358 

0 

0 

2 

0 

4,64 

1.75 

26 

.0 

0 

10 

2 

\ 

F IT^GERALD 

66.9 

43,2 

35. 1 

-  4.5 

80 

15 

29 

4 

309 

0 

0 

3 

0 

4.94 

.31 

1.63 

26 

.0 

0 

9 

4 

1 

HOMERVILLE   3  WSH 

59. 8M 

42, 2M 

56. OM 

83 

2 

27 

9 

263 

0 

4,29 

1.59 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

LUMBER  CITY 

65.9 

38,9 

52.4 

81 

16 

29 

6  + 

390 

0 

0 

10 

0 

4,57 

.01 

1.70 

26 

.0 

0 

10 

2 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

58 . 9 

42.1 

55.5 

-  5.3 

80 

15  + 

2  6 

9+ 

0 

0 

5 

0 

3.53 

2  6 

.  0 

5 

NASHVILLE   5  SSE 

59.6 

40,2 

54.9 

80 

15  + 

26 

9  + 

309 

0 

0 

7 

0 

5,55 

3.04 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

OUITMAN 

59.0 

40,9 

55.0 

-  5.9 

81 

16 

29 

9  + 

314 

0 

0 

8 

0 

5.23 

.30 

1.20 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

66.5 

42,2 

54.4 

-  3.9 

79 

16 

26 

4 

333 

Q 

5.32 

.56 

1.75 

26 

.0 

0 

12 
6 

3 

VALDOSTA  4  NW 

59.3 

41.3 

55.3 

82 

15 

24 

8  + 

308 

0 

0 

6 

0 

5.12 

1.50 

26 

.0 

0 

5 

1 

DIVISION 

54.5 

-  4.9 

5,54 

.87 

.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FaA  AIRPORT 

67,5 

42,6 

55 , 1 

83 

5 

315 

0 

0 

5 

0 

3.73 

1 .50 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

56.0 

42,1 

55.1 

80 

3 

29 

5 

309 

0 

0 

3 

0 

2,74 

.95 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

BRUNSWICK 

72 .  1 

43.3 

57.7 

_  3 ,  ^ 

87 

3 

29 

5 

0 

0 

2 

0 

2,11 

-  1.67 

*  83 

7 

.  0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

67.4 

45,6 

55.5 

65 

15 

31 

5 

279 

0 

0 

1 

0 

2,31 

.60 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

FLEMING 

70.0 

41,8 

55.9 

84 

1 5+ 

25 

9 

297 

Q 

Q 

9 

Q 

2,88 

1 . 20 

26 

.  0 

0 

7 

2 

1 

FOlKSTON  9  SW 

70.2 

43,2 

56.7 

86 

15 

26 

9 

275 

5 

3.17 

1.54 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT  STEWART 

70.5 

42,5 

56,5 

85 

2 

27 

5 

280 

0 

0 

6 

0 

3,16 

1.27 

26 

.0 

0 

9 

1 

1 

clennville 

56. 3M 

42, 6M 

55. 6M 

-  3.5 

82 

15  + 

27 

5 

306 

0 

3,72 

-  .29 

1 .42 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 
1 

JESUP   8  S 

69.9 

41,1 

55.5 

84 

15  + 

25 

5 

306 

0 

0 

8 

0 

4.17 

1.38 

26 

.0 

0 

6 

2 

NAHUNTA 

70.1 

43.6 

57.0 

84 

15 

26 

9+ 

268 

0 

0 

6 

0 

3,35 

1.25 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

sapelo  island 

67.6 

45,1 

56.4 

81 

16 

30 

■I 

279 

0 

0 

3 

0 

2.92 

1,06 

26 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAVANNAH  USDA   PL  GRON 

55.2 

39,9 

52.6 

-  5.1 

85 

15 

23 

5 

403 

0 

0 

9 

0 

3.05 

-  .77 

1,24 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAVANNAH  WSO  R 

56.0 

40,9 

54.5 

-  3,6 

85 

15 

26 

5 

338 

0 

0 

5 

0 

2.63 

-  1,34 

,62 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

69,7 

40,3 

55.0 

83 

2 

25 

5 

317 

0 

0 

6 

0 

3,59 

1.57 

26 

.0 

0 

8 

2 

1 

WAYCROSS  <<  NE 

69,0 

38,6 

53.6 

-  6,9 

85 

3 

25 

10  + 

353 

0 

0 

12 

0 

4,09 

,02 

1.48 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

55.5 

-  3.9 

3,18 

-  ,56 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GEORGIA 


MARCH  1971 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


North  Georgia  was  hit  by  a  record  spring  ice- 
and  snowstorm  on  March  25-26.  Snow  began 
falling  in  extreme  western  counties  in  the  early 
morning  of  the  25th  and  had  spread  across  the 
State  by  noon.  The  snow  changed  to  rain  in  the 
west  and  central  sections  during  the  afternoon 
and,  with  a  slight  drop  in  temperature,  some  of 
the  rain  began  freezing  on  trees,  shrubs,  wires, 
and  other  objects  near  the  ground.  The  accumu- 
lation of  ice  continued  through  much  of  the  night 
in  a  3-to  4-countywide  area  extending  from  the 
Metropolitan  Atlanta  area  east  northeastward  to 
Hall,  Jackson,  and  Clark  Counties.  By  morning 
of  the  26th  many  places  in  this  area  were  com- 
pletely paralyzed.  Tree  branches  and  entire 
trees  were  broken  or  pulled  down  by  the  weight 
of  the  ice.  Utility  lines  were  down  throughout  the 
area  and  thousands  of  homes  and  businesses  were 
without  electrical  service  for  periods  ranging 
from  a  few  hours  to  more  than  48  hours.  Many 
houses,  trailers,  and  automobiles  were  damaged 
by  falling  trees.  Two  people  were  killed  and  two 
others  injured  in  Fulton  County  when  a  large 
tree  fell  across  their  moving  automobile.  Un- 
counted other  minor  injuries  resulted  from  falls 
and  storm  related  mishaps.  The  power  companies 
alone  suffered  losses  estimated  at  more  than 
$1,000,000. 

The  poultry  industry  suffered  heavy  losses. 
Hatcheries  lost  an  estimated  2,000,000  eggs 
because  of  the  power  outage.  Many  chicken 
houses  collapsed  under  the  weight  of  ice  and  the 
chick  mortality  rate  increased  tremendously. 
Much  of  the  feeding,  watering,  and  handling 
equipment  is  electrically  operated. 


Snow  continued  to  fall  north  and  east  of  the  ice 
belt  and  by  early  morning  of  the  26th,  7  to  12 
inches  of  snow  covered  about  8  counties  in  the 
northeast  corner  of  the  State.  Damage  was  less 
in  the  snow  area  and  consisted  mainly  of  collapsed 
awnings. 

Precipitation  was  above  normal  for  the  month  in 
all  areas  except  the  southeast.  The  largest 
positive  departures  were  in  the  central  sections, 
and  especially  the  West  Central  Division  where 
some  totals  exceeded  14  inches.  Monthly  averages 
in  the  West  Central  and  Central  Divisions  were 
larger  than  for  any  March  since  1944.  The 
heaviest  rains  occurred  during  the  first  4  days 
of  the  month  when  totals  exceeded  7  inches  in 
several  West  Central  counties  and  were  more 
than  an  inch  in  all  areas  except  the  Southeast. 
Flash  flooding  occurred  along  numerous  small 
streams  and  some  of  the  State's  major  rivers 
overflowed  their  banks.  Heavy  to  excessive 
rains  returned  to  many  areas  during  the  last 
week  of  March,  when  up  to  5  inches  fell  at  some 
places.  Division  averages  for  the  month  ranged 
from  almost  5  inches  above  normal  in  the  West 
Central  to  about  two-thirds  of  an  inch  below 
normal  in  the  Southeast. 

March  was  unusually  cold.  Except  for  2  days 
at  the  beginning  of  the  month  and  4  or  5  days  at 
mid-month,  average  daily  temperatures  were 
consistently  below  normal.  Most  places  had 
their  coldest  weather  on  the  5th  when  minimums 
dropped  to  the  low  teens  in  the  mountains  and  to 
below  freezing  on  the  lower  coast.  Averages  for 
the  month  were  mostly  3°  to  6°  below  normal. 


Horace  S.  Carter 
NOAA  Climatologist  -  Georgia 
Agricultural  Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 


-  29  - 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 


Station 

Day  of  Month 

Tol 

2  1 

4  1  5  1 

g 

7  1  8  1  9 

10  1 

\\  1 

12 

13 
ij  1 

14  1 

15 

16  {  17  1  18 

19  1 

20  1  21 

22 

1 

23  I 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

1  1 

30 

31 

•     •  * 

NORTHWEST 

01 

ADAtRSVlLlE  2  5 
ALLATOONA  0AM  2 

7.67 

1.22 
1.37 

.52 
.77 

,12 

.62 
,49 

.45 
•  18 

.30 
,12 

•  05 

•  10 

T 

.27 

.55 

.01 

■  ^° 

J  •  * 

99 

'  B7 

BEAVEtDflLE 

6.32 

.67 

.78 

,10 

,32 

•  24 

,06 

tl9 

•  17 

•  62 

.59 

.  12 

CAlHOUN  EXP  STATION 

7.22 

1.05 

.55 

,  15 

.45 

•  30 

.05 

•  14 

.13 

•  40 

.66 

.  12 

CARTERS 

6.69 

.37 

.60 

•  20 

,19 

.09 

1.13 

.11 

1 .86 

1.04 

CARTFRSVt  LLE 
CARTERSVULE  3  Sk 

6.93 

T 

1.25 
1.29 

.70 
,79 

,19 

•  28 

•  29 

•  15 

,11 

T 

■  03 
*03 

.10 

•  40 

•  02 

.32 

.54 

.22 

9 '  ?n 

.01 

.02 

CEOARTQWN 

7.72 

1.51 

1.05 

.07 

T 

•  55 

•  05 

.17 

•  94 

.54 

■  35 

chatsmorth 

5.93 

.79 

.41 

,08 

•  51 

.33 

.18 

.08 

.25 

.26 

.67 

.03 

l!70 

!94 

CHICkahauca  park 

6.9* 

1 . 50 

T 

•  36 

•  22 

.12 

.27 

.66 

CURRYVILLE  2  H 

7.11 

1.1* 

.58 

.11 

•  56 

•  08 

.16 

.Ok 

.04 

.31 

T 

.70 

T 

.27 

2.21 

*02 

'^n 

•  1 1 

• 

DALLAS  2  SSE 

7.68 

1.66 

1.32 

•  11 

.21 

.60 

.55 

.18 

'91 

DALTUN 

6.07 

.75 

.6* 

.10 

.33 

•  16 

•  14 

.  10 

.14 

•  30 

.02 

.61 

•  02 

,06 

I '79 

'.60 

E-^BRY 

7.91 

1.65 

l.*0 

,02 

•  45 

.  U 

.46 

.60 

.05 

'^6 

2!l2 

FAlRMOUNT 

7.27 

1*15 

.51 

,  10 

■'0 

2  •  38 

.  BO 

KENS  1 NGTON 

6.5* 

,03 

•  33 

.09 

•  07 

.18 

.12 

.47 

.42 

T 

.03 

1.69 

.89 

KINGSTON 

7.17 

l!47 

'!66 

,26 

•  35 

.22 

•  32 

T 

.49 

.42 

.12 

2.10 

T 

.76 

T 

LA  FAYETTE 

7.15 

.7* 

1.36 

,04 

.30 

.18 

•  15 

•  05 

RESACA 

.85 

.*0 

.11 

.20 

T 

•  30 

.10 

.06 

.35 

.80 

T 

T 

2.10 

1.10 

RINCCOLO 

6.29 

.20 

1.38 

.03 

.30 

.18 

•  19 

.16 

.  1 1 

•  45 

.44 

1*85 

.96 

ROME 

7. 13 

1  1* 

.68 

04 

.47 

.31 

•  10 

.03 

.30 

.03 

.59 

T 

.19 

T 

2.26 

T 

,99 

ROME  WSO 

R 

7.28 

.30 

lil7 

,14 

T 

,** 

.27 

.13 

.30 

.06 

.62 

.21 

2.40 

.04 

.02 

1.16 

$UHHI=RVlLLE   1  SSr^ 

7.31 

1.00 

,80 

T 

T 

.43 

T 

T 

.  39 

.44 

.03 

.73 

.24 

2.18 

1.07 

TAYLORSVILLE 

7.60 

1.76 

1.42 

.19 

.49 

.22 

.  17 

.30 

.37 

2.21 

.47 

•       •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHaRETTA  5  5SW 

8.16 

.06 

1,90 

1.34 

,22 

,33 

•  20 

.07 

.10 

,45 

.40 

.08 

.29 

2.14 

•  24 

.  34 

ATHENS 

.47 

ATHENS  COL  Of   ACP  I 

.30 

2.00 

2.36 

.15 

•  11 

.  10 

.23 

.26 

1  .84 

^ '  06 

ATHENS  HSO 

''.91 

.*5 

2.08 

1 .77 

,  10 

T 

.08 

T 

.07 

.  4  I 

.17 

.20 

ATLANTA  BOLTON 

11.76 

.06 

2.05 

1.95 

,93 

•  71 

.73 

.73 

.59 

.17 

2.59 

.63 

.47 

.15 

ATLANTA  WSO 

R 

8.65 

.95 

2.16 

1.51 

T 

•  23 

.09 

T 

.04 

.10 

•  26 

.29 

•  23 

2,10 

.01 

.66 

BALL  GROUND 

7.13 

l.*6 

.65 

,09 

.49 

•  21 

.13 

.02 

.17 

.21 

.60 

.  l9 

2 .35 

.36 

BL&IRSVlLLE  EXP  STA 

.78 

.2* 

,09 

.42 

•  06 

•  36 

.08 

.08 

.02 

.31 

.73 

.06  .02 

.07 

1 .66 

.78 

BLUE  RIDGE 

.14 

2,35 

.37 

CANTO^^ 

6.76 

1.37 

.73 

,  10 

.  34 

•  17 

•  26 

.O't 

.10 

T 

.  16 

.63 

T 

CLEVELAND 

7.10 

T 

1.31 

.67 

,07 

.41 

•  02 

•  38 

.03 

.24 

.04 

.57 

.76 

.06 

2.06 

•  46 

COMMERCE  *  NNH 

6.97 

.20 

.70 

1.70 

,15 

.55 

.06 

•  23 

.20 

.U 

.30 

.35 

.20 

.  10 

1  .80 

.30 

CUMMISC  2  NNE 

6.93 

1.53 

.88 

T 

.16 

T 

•  35 

.  12 

T 

,72 

.47 

.  19 

2.  26 

T 

.27 

DAHLONECA 

6.73 

1.27 

.69 

,  13 

.57 

.03 

•  47 

.05 

.21 

.47 

.66 

.12 

.09 

1 .  39 

.96 

OAHSONVILLE 

7.36 

1.5* 

.80 

,11 

,51 

•  49 

.Ok 

,09 

.33 

.72 

.19 

2.17 

.39 

ELLlJAy 

7.79 

.90 

.*8 

,13 

T 

.65 

.03 

•  55 

.17 

.14 

,33 

1.15 

.12 

1.92 

1.22 

GAINESVILLE 

7.95 

1.92 

1.28 

,21 

,30 

•  38 

.05 

.07 

.  14 

T 

.32 

.55 

.08 

.13 

2.22 

.30 

HELEN  1  ESE 

6.37 

1.37 

.93 

,02 

,  10 

,38 

.45 

.24 

.03 

.62 

.79 

.03 

• 

.95 

.46 

JASPER   1  NNM 

6.90 

1.26 

.54 

,20 

.51 

•  13 

•  25 

.05 

.07 

.35 

.70 

.32 

1.60 

.72 

MAYSVlLLE 

7. "12 

.20 

1.58 

1.65 

,28 

,26 

•  23 

.08 

.14 

.33 

.35 

.18 

.11 

1.70 

T 

.30 

.03 

HDNRQE 

8.97 

.30 

1.26 

2.75 

,10 

,16 

•  12 

.01 

.11 

.07 

.45  , 

.19 

.15 

.33 

2.26 

.  13 

.46 

.12 

NORCROSS  <•  N 

6.B* 

1.92 

1,43 

.21 

,25 

•  02 

.03 

.07 

.57 

.33 

•  02 

.09 

1 .37 

.  16 

.35 

.02 

halgsxa 

7.76 

1.37 

.68 

.06 

,52 

•  20 

•  38 

,o*> 

.08 

.01 

.32 

.75 

.05 

.20 

2.67 

.45 

HINDER  1  SSE 

8.15 

.56 

l.*l 

1.99 

•  23 

,23 

•  22 

.  10 

.36 

.38 

.22 

1 .90 

.99 

HODDSTDCK 

7.60 

1.51 

1.00 

.16 

,33 

.21 

.22 

.72 

.54 

.26 

2.33 

.32 

NORTHEAST 

03 

80HHAN 

7.65 

.50 

1.27 

2,63 

•  04 

.  12 

•  15 

.03 

.08 

.15 

.23 

.23 

.12 

1.76 

.34 

CARNESVILLE   3  N 

7.75 

1.2* 

3,03 

.21 

.16 

.08 

.40 

.58 

.03 

1 .44 

.37 

CLAYTON    I  W 

7.23 

!o8 

1.05 

1,06 

,01  ,36 

.47 

T 

T 

.30 

.02 

1.08 

.66 

.03 

.02 

.66 

.63 

.58 

CORNELIA 

6.95 

1.27 

.89 

,22 

.36 

•  36 

•  03 

.22 

.46 

.54 

.26 

.01 

1 .96 

.39 

ELBERTON  Z  H 

7.60 

.30 

1.30 

2.80 

,  10 

.05 

•  10 

.20 

•  02 

.25 

.  16 

.  10 

1 .80 

.23 

.19 

hartmell 

9.12 

.60 

1.35 

2.26 

,32 

•  10 

.*0 

.25 

.60 

.60 

1.30 

.42 

.90 

LEXINGTON 

9.75 

1.85 

3.50 

T 

•  15 

T 

.10 

.50  T 

.25 

T 

.20 

.09 

T 

2 .00 

.35 

.60 

T 

lincolnton 

6.90 

.*1 

1.87 

2.57 

,19 

•  12 

.04 

T 

.30 

.03 

.05 

.39 

2.42 

.49 

.Ok 

TOCCDA 

6.8* 

.01 

1.22 

1.04 

•  23 

.18 

•  32 

*  12 

.16 

.05 

.47 

.52 

.26 

.01 

.96 

1.27 

WASHINGTON 

9.7* 

.*5 

2.15 

2,75 

,23 

.03 

•  02 

.05 

T 

.22 

.05 

.22 

.43 

2,59 

T 

.37 

,18 

*       *  » 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

9.95 

1.1* 

.60 

1.61 

.65 

,12 

.10 

.25 

.75 

.57 

.36 

2.90 

.70 

BUTLER 

7.35 

.2* 

.01 

1.64 

•  04 

.31 

,12 

.30 

.07 

,49 

.46 

.19 

2.86 

.16 

.46 

carrqlltqn 

.  10 

2.22 

1 ,80 

.40 

,27 

.  12 

.21 

.01 

52 

.74 

.16 

1.17 

.63 

.58 

COLUMBUS  MSO 

R 

9.16 

.2* 

1.38 

2,06 

,36 

T 

.15 

T 

.3k 

.55 

.75 

.07 

.  12 

2.57 

.01 

.94 

CONCORD 

12.50 

.30 

*.25 

3,00 

.30 

.30 

.35 

•  50 

3.05 

.49 

OOUCLASVILLE 

7.68 

T 

1.91 

2,00 

.21 

,  14 

.53 

.14 

2,10 

,65 

EXPERIMENT 

1*.15 

.36 

».15 

3,83 

.06 

.52 

.04 

.07 

T 

.21 

.13 

.60 

.62 

.04 

.27 

T 

2.69 

.44 

.10 

FRANKL I N 

.37 

3.35 

1,35 

.55 

.06 

.34 

.05 

.65 

.35 

.06 

2.80 

.60 

GREENVILLE  2  NNW 

9)99 

2.05 

2,00 

1.30 

.68 

.85 

2.53 

.98 

HAHILTDN  *  W 

12.08 

.53 

*.  18 

2,76 

.08 

.  30 

.06 

.23 

T 

.05 

.98 

.03 

T 

.36 

1 .90 

.03 

.97 

JDNESSORO 

LA  GRANGE 

.51 

3.60 

3,00 

•  08 

.55 

.03 

.10 

.26 

.06 

.34 

.79 

.03 

.10 

2.74 

.41 

.13 

HARSHALLVlLLE 

'6!7< 

.30 

.*2 

1,35 

.50 

.10 

.12 

.30 

.49 

2.40 

.80 

HONTEZUnt 

6.86 

,  16 

.03 

2, 17 

•  14 

,41 

T 

•  10 

.20 

.01 

.26 

.30 

.28 

2.11 

.6k 

NEHNAN 

11.07 

.39 

2. 30 

2.47 

.13 

,59 

.05 

•  05 

.04 

.16 

.16 

.13 

.72 

.02 

.43 

T 

2.78 

.02 

.93 

.08 

SUNNrSIOE 

9.92 

3.35 

1,52 

•  11 

.28 

.07 

T 

.  13 

.39 

.42 

.19 

2.98 

T 

,48 

TAL80TT0N 

11.52 

3.10 

2.95 

•  12 

.45 

•  12 

.26 

.30 

.67 

.30 

,60 

2.10 

.95 

TALLAPOOSA  2  N 

8.29 

2.50 

.05 

.04 

.50 

.35 

.02 

.U 

.36 

.78 

.04 

1.19 

.76 

1.05 

.55 

THOBASTON  2  S 

13.81 

.25 

*«  56 

.01 

14 

■  06 

,67 

.55 

WEST  POINT 

12.08 

.50 

3,05 

2!83 

T 

.29 

!o6 

T 

T 

.30 

■  OS 

1.39 

.09 

.79 

2.40 

.45 

WOOOBURT 

12.21 

.35 

*.30 

2.45 

.20 

.25 

.47 

.65 

.29 

2.85 

.28 

.16 

,       ,  , 

CENTRAL 

OS 

AILEV 

7.51 

i.*e 

•  05 

1.66 

•66  ,01 

.12 

.11 

.31 

■  OB 

.90 

.17 

.10 

1.97 

.02 

T 

.67 

COvIKGTON 

10.92 

2,16 

3.50 

,05 

.27 

•  21 

.12 

.05 

.24 

.34 

.03 

,33 

T 

2.75 

.01 

.80 

.0* 

OANVl LlE 

6.03 

.«o 

.*9 

1,04 

,45 

■  60 

.60 

1.90 

.55 

DUSLIN  3  S 

7.*3 

.76 

.30 

1,50 

'f 

,*8 

•  25 

.12 

.78 

.03 

.10 

.14 

2.11 

.30 

EASTMAN  I  M 

8.99 

,05 

1 .90 

02 

91 

FORSYTH  1  S 

11.36 

.20 

*,65 

1.91 

•  31 

.12 

.17 

.40 

.25 

1.12 

1,62 

.41 

FORT  VALLEY  2  E 

8.76 

.61 

.53 

'  51 

,07 

,61 

.12 

.21 

1.20 

.27 

.93 

.16 

2.30 

.64 

GODFREY  3  NE 

10.96 

.37 

2.48 

J. 20 

,08 

,21 

•  OS 

,15 

.10 

.33 

.21 

.38 

,34 

2.70 

.21 

.19 

HAHKINSVILLE 

8.*6 

.91 

.02 

''i 

•  >5 

.55 

.20 

.20 

T 

.43 

.12 

.02 

.55 

2.20 

.3* 

[RHINTON  4  HNM 

7.81 

.07 

.14 

•  02 

2.53 

.43 

JULIETTE 

11.47 

.*8 

3,61 

2.77 

•  12 

•  24 

•  08 

.15 

.32 

.27 

.06 

,07 

2.93 

.15 

•  22 

HACON  hSO 

R 

7.17 

.50 

.37 

1.12 

•  20 

•  01 

.08 

.10 

.79 

.21 

.60 

T 

2.61 

.04 

.94 

MILLEOGEVlLLE 

3.*8 

.12 

1,66 

2.46 

•  37 

•  14 

•  03 

.05 

.33 

.11 

.09 

.31 

2.53 

.02 

.30 

NONTICELLO 

11.72 

.20 

3,10 

3.15 

,21 

•  12 

.15 

.29 

.45 

.23 

2.79 

1.03 

HOUNT  VERNON  3  HNM 

7.37 

1.15 

1.93 

,98 

•  10 

.21 

.27 

.20 

.21 

1.62 

.70 

SANDERSVILLE 

7.56 

.*l 

,40 

3.18 

•  21 

.U 

.33 

.  17 

.16 

.25 

1.94 

.40 

SILDAX 

10.02 

.35 

2.45 

2.78 

,10 

.16 

.10 

.35 

.25 

.39 

2.70 

.39 

SPARTA  2 

10.85 

.  18 

3.63 

2.10 

,26 

•  13 

,07 

,05 

.67 

.11 

.43 

2.79 

.43 

1 

-  30  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


H 

1  1 

2 

3 

4 

5 

^  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11 

12 

13  [ 

14  j 

15 

18  1  n  1  18 

19  1 

20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

CAST  CENTRAL  06 

APPLING   I  NW 

9 .  5* 

■  30 

2.01 

^ '  !!■ 

.42 

•  09 

.08 

.04 

.38 

.11 

•  07 

.  36 

2 .  89 

.  19 

.20 
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6* 
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1)53 
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.34 
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136 

2.80 

[34 

LOUISVILLE  9  S 

7.50 

.38 

1.70 

1.31 

T 

1.21 

T 

•  42 

.10 

.19 

.05 

1 .93 

.25 

HIOVtLLE 

7!39 
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!06 

i!oi 

.77 

!20 

.06 

.75 

',30 

.21 
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2!ie 

miovillE  Exp  STi 

5.70 
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1.12 

.32 

.10 

.06 

.39 

.10 

2.10 

.23 

MILLEN  *  N 

Ml LLHAVEN-MtOE  2  SE 

zl 

1.24 

.10 

1.07 

1 .29 

.  14 

.03 

.  96 

.26 

.  13 

t 

NEhINSTON  2  NE 

ST  I LL  HQRE 

* 

* 

SHAINSBORQ 

9.96 

2.18 

2!67 

1.99 

.81 

.09 

,17 

l!70 

.37 

HARRENTON 

11.37 

.23 

3.20 

2.60 

.90 

.18 

.62 

.08 

.44 

3.02 

.  10 

.40 

HiYNESBORO  2  NE 

SOUTHMEST  07 

ALBANY  1  SE 

9.09 

1  •  10 

•  33 

1  •  36 

2  (OO 

•  0* 

.11 

.53 

.41 

.22 

.30 

1  'oa 

' 

AMERICuS  *  ENE 

7.64 

•  08 

1  .  17 

1 .42 

•  19 

.20 

.40 

*oi 

BAINBRIOCE 

7.33 

1 .01 

•  26 

•  53 

•  33 

•  33 

T 

1 .46 

.99 

•  2  3 

.66 

.11 

BLAKELY 

6.91 

•  53 

■  24 

•  49 

•  03 

.19 

•  01 

.18 

.10 

.28 

345 

CAIRO  2  NNm 

5.97 

1.35 

•  14 

.♦9 

.20 

.02 

.98 

.08 

.27 

.99 

.06 

U35 

.12 

CANlLLA 

8.99 

.93 

.26 

.60 

•  12 

•  38 

.09 

.  28 

.  30 

.52 

.12 

COLQUITT  2  E 

CUTHBf RT 

DAWSON 

6. 19 

iao 

!l9 

.65 

!o8 

•  29 

.22 

•  03 

.02 

.90 

!68 

2.02 

.38 

.37 

donalsonvUle  1  % 

7.22 

.56 

.13 

1.10 

.33 

.12 

.03 

1.14 

.50 

.78 

T 

.08 

2.39 

.01 

.05 

FORT  GaINES 

.42 

•  34 

1.11 

•  1 8 

LUMPKIN  2  SE 

10.29 

.40 

1.28 

1 .52 

.61 

.  30 

.  52 

.  72 

1 .23 

* 

\ '  f 

.96 

HORCAN  1  H 

* 

* 

* 

2  .40 

.15 

HORCAN  9  NH 

6*9* 

1  *  12 

*36 

^  *  29 

*26 

2  8 

.  9  1 

^  *67 

'75 

2  36 

28 

PLAINS  Sh  CA  ExP  STA 

8^39 

!25 

U76 

!l3 

!60 

.08 

!u 

.46 

.01 

.37 

.41 

1.00 

2i6l 

.40 

PRESTON 

10.50 

.37 

2 . 62 

.  13 

■ 

.  30 

■ 

.89 

1 .60 

3*10 

.47 

THOHASvIlLE  h  SE 

5. 79 

.92 

.26 

.  73 

1.29 

.0* 

.12 

1.12 

•  0* 

1.15 

.12 

SOUTH  CENTKAL  08 

ABBEVILLE 

.22 

AOEL  2  S 

7.12 

.  32 

.04 

,91 

.  16 

ALAPAHA  EXP  STAT  ION 

5.20 

•  91 

.  32 

,26 

.  09 

.13 

ASHBUKN  3  ENE 

9.39 

1.12 

.01 

.19 

.01 

.15 

.06 

.48 

*°3 

.04 

.16 

.11 

.26 

2)02 

.02 

.69 

CQRDELE 

DOUGLAS  2  NNE 

4.6<> 

.16 

T 

.40 

.28 

.24 

T 

.70 

.06 

.42 

T 

.  19 

.38 

1.75 

T 

.10 

FITZGERALD 

<>.94 

•  92 

.18 

.98 

.02 

.04 

,92 

.11 

.29 

.26 

1.63 

.43 

HQMERVILLE   3  wsw 

4.  29 

• 

.07 

•  89 

'i? 

.20 

J 

.03 

LUMB E R  C I T V 

4 .  57 

•  20 

• 

*   ft  I 

.  12 

' 

.01 

•  10  T 

.90  T 

.01 

•  31 

HDULTRIE  2  ESE 

'  fti 

Oft 

A 

t    1  i 

NASHVILLE  i  SSE 

9.95 

.36 

.  10 

.23 

.28 

.28 

.38 

.07 

.44 

.11 

3.04 

•  24 

OUITHAN 

5.23 

.33 

.02 

.49 

•  41 

.72 

.18 

.97 

.03 

.72 

.11 

1.20 

.09 

tifton  Ex'  station 

« *  ?5 

•  ^' 

.33 

*f  K 

•  03 

.63 

.  16 

.22 

.  22 

'W 

1  '  In 

.  0  1 

.  1 1 

VALOOSTA  4  NH 
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ALMA  ^AA  airport 

.08 
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2.90 

•  30 

.42 
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2.74 

.39 

.37 

•  12 

.53 

.06 

.18 

.16 

.99 

BRUNSWI CK 

2.11 

.40 

•  83 

•  23 

.  0 

BKUNSMICK  FAA  AP 

2.31 

.23 

.51 

T 

!96 

.01 

.10  T 

.01 

.80 

.09 

oocto*tokn  1  mSw 

3.27 

•  06 

.  99 
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•  19 
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•  ^® 

.  28 

•  ®^ 
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•  1 0 

.  08 

1 . 24 
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2.81 

.19 
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3>  13 

•  51 

FOLKSTQN  9  Sh 
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.27 

.04 
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•  01 
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T 
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.09 
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.12 

1.27 
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.09 

.22 

.30 

1.40 

sapelO  island 
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.03 

.01 

.29 
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•  12 

.61 

.01 

.18 

.19 

•  17 

.02 

.02 

1 .06 

.10 

.03 

SAVANNAH  JSDA   PL  GRDN 
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.08 

.25 

.23 

.02 

•  22 
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.22 

.08 

.30 

•  02 

.27 

1.24 

T 
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.29 
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,28 

•  18 

.06 
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.03 
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.32 

.98 

.04 

.17 

.08 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

*         •  • 

ndrthufst 

01 

4LLAT0nN4    CAM  2 

MAX 
MIN 

66 
39 

70 
50 

64 

52 

55 
23 

44 
2 1 

60 
23 

60 
33 

46 
25 

47 
23 

57 
25 

50 
29 

65 
30 

62 
38 

59 
48 

71 
54 

72 
39 

69 
32 

58 
26 

63 
28 

54 
35 

48 
25 

62 
35 

54 
35 

53 
27 

52 
29 

40 
31 

42 
30 

65 
40 

62 
48 

64 
35 

60 
29 

57.9 
33.5 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

71 
52 

70 
56 

60 
33 

42 

24 

5B 
20 

58 
33 

57 
34 

45 

30 

55 
21 

55 
39 

62 
29 

63 
39 

61 
42 

71 
53 

70 
53 

68 
36 

64 
33 

63 
29 

61 
4! 

49 

43 

57 
25 

55 
41 

52 
37 

49 
29 

47 

32 

44 

33 

64 
29 

65 
38 

63 
52 

60 
38 

69 
28 

59.0 
36.3 

cartersvIlle 

MAX 
MIN 

72 
51 

68 
55 

59 
32 

44 
23 

60 
18 

59 
32 

56 
34 

45 
28 

57 
18 

55 
35 

64 
29 

64 
34 

66 
50 

72 
53 

69 
56 

66 

33 

63 
32 

64 
24 

61 
44 

48 

35 

63 
21 

57 
36 

54 
33 

50 
26 

48 
31 

43 
32 

66 
2! 

63 
36 

64 
51 

59 
35 

71 
26 

59.7 
34.5 

CEOARTflMN 

MAX 
MIN 

77 
50 

69 
56 

60 
32 

44 

24 

59 
2  1 

60 
31 

59 
33 

46 
27 

58 
21 

54 

40 

62 
26 

61 
36 

63 
44 

71 
53 

70 
52 

68 
33 

60 
30 

66 
22 

64 

40 

49 
33 

60 
32 

60 
39 

57 
37 

52 
27 

46 
30 

42 
32 

6! 
28 

64 
48 

64 

52 

61 
34 

72 
28 

60.2 
35.2 

OALLAS  2  SSE 

MAX 

MIN 

63 
37 

73 
48 

65 
51 

52 
20 

44 
18 

59 
22 

55 
31 

45 
25 

45 
24 

59 
27 

55 
28 

66 
35 

62 
40 

65 
49 

66 
49 

70 
38 

66 
30 

56 
22 

67 
27 

55 

32 

51 
23 

60 
30 

58 
36 

54 
27 

52 
29 

34 
27 

41 
26 

67 
29 

66 
39 

64 
29 

62 
32 

58.1 
31.7 

oalton 

MAX 
MIN 

63 
39 

71 
54 

70 
46 

47 
25 

41 
21 

56 
22 

57 
33 

41 

31 

45 

25 

54 
27 

45 

32 

60 
34 

62 
44 

60 
52 

75 
54 

70 
36 

67 
31 

54 
28 

63 
30 

49 
36 

47 
25 

59 
30 

52 
36 

51 
28 

48 
29 

36 
33 

43 

31 

63 
36 

56 
45 

59 
35 

59 
31 

55.7 
34.2 

LA  fAYETTE 

MAX 
MIN 

64 
33 

73 
50 

70 
45 

46 
23 

44 
18 

58 
20 

58 
33 

43 
30 

45 
19 

57 

20 

48 

25 

61 
26 

61 
36 

62 
48 

73 
54 

70 
34 

24 

65 
26 

47 

35 

47 
21 

60 
26 

55 

35 

62 
26 

49 

27 

36 
33 

43 
26 

66 
30 

5  7 
45 

63 
28 

60 
27 

56.4 
30.8 

RIIHE 

MAX 
MIN 

72 
52 

69 
56 

60 
34 

45 

25 

60 
22 

60 
32 

53 
35 

47 
29 

57 
23 

53 
4  1 

63 
29 

61 
37 

68 
44 

71 
46 

72 
53 

69 

33 

61 

34 

67 
26 

63 
*t6 

47 
37 

61 
27 

57 
4  1 

54 
37 

53 
29 

50 
3  1 

44 

34 

62 
29 

65 
36 

65 
5  2 

62 
32 

73 
29 

60.  1 
35,6 

ROME  WSO 

•          •  • 

MAX 
MIN 

73 
52 

69 
57 

57 
28 

44 
25 

59 
20 

60 
31 

44 
34 

45 
26 

57 
20 

50 
35 

63 
26 

60 
37 

62 
42 

70 
50 

72 
41 

67 
32 

56 
31 

67 
26 

50 
42 

46 
28 

59 
22 

55 
40 

53 
37 

61 
28 

40 
30 

45 
35 

65 
30 

59 
36 

65 
47 

62 
35 

73 
29 

58.0 
33.9 

NORTH  CENTRAL 

"2 

ALPHARETTA   5  SSW 

MAX 
MIN 

ol 
31 

68 
46 

61 
5  1 

54 
22 

41 
18 

57 
18 

59 
33 

44 
26 

45 
19 

57 
19 

48 
29 

63 
29 

63 
35 

59 
46 

71 
51 

69 
36 

69 
32 

53 
23 

61 
23 

54 
35 

47 
24 

58 
24 

55 
36 

53 
25 

52 
25 

38 
28 

40 
25 

63 
26 

66 
36 

62 
31 

59 
27 

56.5 
30.0 

ATHENS 

MAX 
MIN 

ATHENS  COL  UP  AGS  I 

MAX 
MIN 

72 
<.7 

68 
59 

59 
36 

45 
25 

60 
20 

60 
31 

58 
33 

47 
27 

61 
22 

56 
36 

67 
27 

68 
40 

66 
43 

78 
52 

72 
53 

70 
44 

64 
36 

64 
28 

62 
47 

55 

35 

62 
25 

59 
44 

57 

42 

58 
29 

53 
29 

36 
31 

62 
29 

72 
38 

65 
55 

62 
36 

70 
34 

61.7 
36.5 

ATHENS  wSO 

MAX 
MIN 

70 
48 

61 
56 

56 
31 

44 
26 

58 
22 

50 
34 

52 
33 

47 
29 

57 
25 

46 
39 

63 
30 

67 
42 

64 
43 

76 
53 

71 
52 

68 
42 

57 
38 

62 
31 

61 
41 

48 
35 

60 
30 

57 
45 

55 
42 

56 
31 

45 

30 

38 
32 

60 
29 

70 
39 

65 
45 

62 
37 

68 
36 

58.8 
37.0 

ATLANTA  MSO 

MAX 
MIN 

69 

48 

61 
57 

57 
30 

44 
25 

57 
26 

59 
36 

50 
32 

48 
28 

58 
25 

58 
39 

65 
31 

59 

43 

69 
47 

66 
50 

72 
47 

69 
40 

56 
35 

64 
31 

57 
43 

47 
32 

59 
27 

61 
42 

54 
39 

53 
30 

41 
32 

41 
33 

63 
31 

68 
42 

63 
46 

58 
38 

68 
37 

56.2 
36.8 

blairsvillE  Exp  sta 

MAX 
MIN 

65 
32 

71 
50 

64 
49 

60 
18 

35 

14 

55 
14 

53 
28 

38 
25 

39 
22 

54 
23 

40 
28 

61 
28 

60 
36 

65 
45 

72 
51 

66 
27 

62 
26 

46 
18 

51 
20 

51 
30 

39 
26 

57 
30 

48 

30 

42 
22 

46 
23 

37 
27 

36 
27 

59 
29 

63 
36 

57 
31 

52 
23 

53.1 
28.6 

6LUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

61 
34 

70 
48 

60 
51 

51 
25 

41 
19 

58 
19 

57 
34 

47 
26 

46 
27 

58 
26 

40 
29 

64 
30 

65 
39 

65 
42 

75 
51 

65 
39 

63 
36 

58 
24 

62 
25 

56 
36 

48 

30 

64 
32 

54 
39 

57 
28 

56 
29 

39 

29 

37 
25 

61 
27 

69 
40 

64 
34 

60 
36 

57.2 
32.7 

OAHlJNEGA 

MAX 
MIN 

6S 
38 

73 
50 

59 
51 

53 
22 

38 
20 

56 
21 

51 
33 

43 
26 

42 
28 

56 
30 

41 

30 

62 
36 

64 
38 

63 
44 

72 
50 

68 
38 

65 
33 

51 
26 

57 
26 

53 
33 

43 
31 

59 
32 

49 

35 

50 
27 

52 
26 

38 
27 

40 
27 

57 
27 

63 
36 

61 
36 

56 
29 

54.9 
32.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

64 
35 

71 
46 

60 
51 

52 
23 

42 

19 

58 
20 

55 
33 

47 
28 

52 
28 

S8 
28 

50 
29 

64 
32 

63 
35 

58 
41 

74 
50 

66 
36 

66 
34 

55 
27 

62 
28 

52 
35 

44 
31 

58 
35 

49 
37 

55 
28 

53 
29 

17 
28 

38 
27 

60 
28 

64 
42 

65 
34 

60 
29 

56.6 
32.5 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

72 
45 

68 
53 

56 
33 

39 
22 

55 

12 

51 
24 

46 
32 

43 
27 

58 
27 

55 
29 

64 

33 

63 
35 

65 
40 

70 
49 

69 

52 

67 
30 

61 
31 

56 
20 

5  5 
".1 

45 
33 

61 
32 

56 
37 

51 
34 

54 
26 

50 
27 

40 
30 

57 
23 

62 
30 

60 
41 

57 

32 

67 
24 

57.3 
32.4 

JASPER  1  NNh 

MAX 
MIN 

71 
47 

64 
54 

55 
26 

39 
20 

56 
19 

48 
32 

48 
30 

44 
24 

55 
23 

51 
40 

62 
33 

61 
42 

57 
42 

72 
52 

68 
61 

65 
39 

55 
29 

60 

25 

55 
42 

43 
29 

57 
28 

50 
39 

50 
32 

51 
26 

45 
26 

39 
33 

62 
26 

60 
38 

60 
50 

55 
34 

66 
31 

55.7 
34.6 

WINDER   I  SSE 

•          *  • 

MAX 
MIN 

69 
46 

67 
55 

59 
34 

44 

22 

58 
18 

59 
26 

57 
34 

48 
27 

58 
22 

56 
34 

69 
26 

66 
35 

61 
42 

73 
49 

70 
54 

69 
36 

65 
39 

61 
25 

61 
"15 

54 
36 

53 

26 

60 

40 

56 
36 

56 
27 

56 
29 

36 
30 

62 
27 

69 
34 

65 
35 

62 
31 

68 
34 

60.2 
34.2 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  U 

MAX 

Mm 

72 
44 

67 
51 

57 
35 

48 
20 

56 
18 

56 
29 

46 
31 

41 
26 

53 
21 

55 
32 

62 
26 

62 
36 

62 
40 

71 
45 

68 
50 

66 
33 

60 
31 

56 
24 

54 
41 

43 

30 

58 
26 

55 

38 

53 

34 

53 
22 

53 
25 

47 
28 

57 
28 

63 
32 

62 
34 

59 

32 

66 
28 

57.6 
32.1 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

70 
46 

71 
52 

54 
28 

47 

20 

54 
17 

57 
37 

43 

30 

42 
26 

57 
24 

56 
32 

63 
25 

61 
36 

61 
42 

70 
46 

67 
55 

66 
33 

57 
31 

55 

24 

51 
41 

42 
31 

61 
29 

59 
40 

58 
34 

53 
24 

53 
24 

42 
25 

52 
22 

61 
37 

58 
43 

56 
29 

65 
25 

56.6 
32.6 

ElREPTON  Z  N 

MAX 
MIN 

70 
47 

68 
55 

61 
42 

47 
26 

59 
20 

63 
27 

60 
36 

49 
28 

58 
24 

55 
26 

65 
26 

69 
33 

71 
39 
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48 

73 
56 

70 
36 
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35 
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22 
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39 

53 
34 

62 
23 

60 
40 
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43 

57 
26 

52 
30 

39 

31 

58 
27 

71 
32 

67 
43 

64 
29 

69 
27 

61.8 
33.9 

HARTNELL 
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MIN 

70 
39 

62 
50 

58 
42 

56 
24 

61 
23 

55 
35 

60 
33 

50 
27 

60 
27 

52 
23 

65 
29 

70 
40 

70 
46 

72 
48 

74 
52 

72 
43 

68 
34 

60 
30 

62 
34 

50 
38 

60 
31 

62 
43 

58 
40 

60 
28 

48 
29 

40 
30 

54 

24 

60 
34 

65 
40 

63 

32 

71 
33 

60.9 

TOCCCA 

MAX 
MIN 

72 
36 

66 
54 

57 
35 

45 
23 

59 
21 

55 
33 

52 
36 

4t 
25 

57 
24 

54 
26 

64 
29 

66 
35 

66 
36 

73 
51 

72 
51 

69 
38 

69 
30 

59 
24 

57 
35 

47 
28 

61 
32 

56 
41 

67 
36 

57 
2! 

54 

31 

36 
26 

55 

24 

59 
33 

65 
35 

62 
27 

68 
31 

59.2 
32.7 

ViASHINGTOn 

•         •  « 

MAX 

Mm 

67 
35 

70 
49 

59 
46 

56 
25 

46 
23 

62 
20 

62 
20 

51 
29 

49 
29 

59 

28 

55 

32 

68 
32 

70 
39 

74 

44 

78 
46 

74 
44 

70 
34 

58 
27 

62 
29 

65 

32 

52 

32 

63 
32 

62 
45 

56 

30 

57 
30 

36 
30 

39 
26 

60 
3  2 

72 
4  1 

64 
35 

63 

30 

60.7 
33.1 

WEST  CENTRAL 

01, 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

78 

72 
54 

69 
42 

46 
25 

59 
26 

60 
32 

61 

32 

65 

41 

67 
35 

71 
42 

69 
40 

70 
41 

73 
47 

70 
45 

68 

42 

66 
35 

66 
46 

58 
38 

60 
30 

69 
40 

69 
49 

60 
34 

60 
38 

45 

33 

70 
34 

75 
35 

73 
40 

64 
36 

66 

40 

65.6 
38.4 

carrollton 

MAX 

Mm 

73 
49 

69 
56 

60 
30 

44 
24 

58 
24 

59 
32 

64 
32 

50 
28 

59 
21 

57 
36 

65 
29 

63 
34 

63 
46 

65 
46 

71 
46 

67 
33 

64 
31 

66 
25 

64 
44 

51 
34 

56 
24 

63 
40 

60 
36 

53 
29 

50 
32 

46 
32 

67 
29 

67 
36 

66 
52 

66 
36 

70 
29 

61.2 
34.7 

COLUMBUS  wSO 

MAX 

Mm 

69 
52 

70 
62 

6' 
37 

28 

60 
27 

66 
36 

55 
38 

53 
33 

63 
28 

66     66  73 
43     34  i,2 
S«e  Rol«r«Dca  ti 

60      69  75 
50      48  52 
ol«s  Following  SlaU 

72  62 
42  43 
oa  Index 

69 
33 

62 
47 

54 
35 

65 
29 

67 
49 

63 
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61 
36 

49 
36 

47 
37 

65 
33 

74 
40 
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50 

64 
39 

71 
35 

63.6 
40.  1 

-  32  - 
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40 

50 

58 

28 

24 

24 

34 

40 

27 

34 

33 

35 

38 

38 

49 

46 

42 

35 

40 

39 

25 

35 

48 

37 

35 

39 

28 

28 

45 

38 

31 

36.9 

SlaUon 


experiment 
creenvilue  2  nnm 
la  grange 
marshai.lville 

NEUNAN 
SUNNVSIDE 
TAL80TTDN 
TALLAPOOSA  2  N 
THOHASTON  2  S 
WEST  POINT 

CENTRAL 
AILEV 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 
FORSVTH  I  S 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 
MACON  wsa 

HRLEDGEVILLE 
MDNTICELLO 
SANOERSVILLE 
SILOAH 

•  • 
EAST  CENTRAL 
APPLING  1  NW 
AUGUSTA 
BROOKLET  1  H 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

MIOVlLLE   EXP  STl 
HUlEN  4  N 
NEHINGTON  2  NE 
SNAINJBDRO 
WARRENTON 
-(ArNESBOSO  2  NE 


Sm  R«l*r*oc*  NolM  ToUowlng  SuUon  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORGIa 
MARCH 


Day  of  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

«         •  • 

SOUTHWEST 

07 

4LS4NY  3  SE 

MAX 
MIM 

60 
52 

78 
59 

80 
6? 

71 
29 

50 
27 

60 
29 

71 

34 

56 

31 

56 
29 

62 
29 

70 
39 

67 
39 

71 
40 

71 
44 

74 
50 

80 
43 

75 
43 

64 
30 

69 
31 

66 
39 

56 
28 

6! 
29 

72 
48 

68 
45 

62 
39 

59 
39 

46 
36 

63 
37 

73 
40 

63 

42 

65 

32 

4K,ERICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

76 
50 

71 
63 

70 
39 

48 
26 

57 
28 

66 
35 

63 
39 

52 
29 

61 
28 

66 
41 

67 
35 

69 

41 

67 
46 

68 
49 

74 
62 

73 
45 

68 
39 

66 
35 

63 
49 

62 
36 

64 

31 

67 
48 

66 

51 

63 
36 

53 
41 

48 
34 

62 
33 

70 
41 

65 
54 

64 
36 

67 
36 

BA1N9RIQGE 

MAX 

Mm 

81 
55 

81 
66 

76 
42 

61 
30 

65 
27 

75 
31 

70 
43 

57 
33 

64 
28 

77 
39 

72 
39 

72 
46 

69 
45 

77 
47 

83 
66 

76 
45 

72 
40 

74 
31 

70 
44 

64 
40 

67 
29 

77 
46 

73 
59 

6S 

48 

80 
44 

72 
45 

55 

40 

75 
40 

69 

52 

69 
43 

73 
32 

BLiKELV 

MAX 
MIN 

57 
iiB 

77 
57 

79 
63 

69 
29 

51 
29 

61 
32 

71 
40 

57 
31 

56 
30 

64 

31 

72 
37 

67 
37 

73 
38 

61 
48 

74 
49 

75 
43 

75 
42 

66 
34 

69 

34 

66 
39 

58 

32 

6! 

34 

73 
49 

67 
43 

64 
43 

73 
42 

51 
39 

64 
39 

73 
42 

64 

42 

65 
37 

CAIRO  2  UNW 

MAX 

Mm 

77 
58 

79 
65 

75 
41 

62 
28 

67 
32 

68 
41 

60 
37 

56 
31 

64 
30 

74 
39 

73 
42 

69 
41 

70 
47 

76 
48 

81 
60 

75 
51 

74 
45 

71 
36 

70 
49 

59 
39 

66 
32 

75 
45 

73 
58 

66 
47 

77 
48 

70 
45 

63 
40 

73 
41 

73 
53 

65 
42 

71 
36 

CAMILLA 

MAX 

Mm 

75 
53 

80 
65 

71 
43 

50 
29 

60 
29 

74 
32 

55 
29 

61 

26 

73 
39 

66 
40 

72 
39 

69 
45 

76 
48 

81 
66 

74 
44 

65 

39 

70 
32 

68 
46 

67 
38 

65 
23 

75 
45 

70 
57 

64 
46 

75 
43 

68 
42 

63 
38 

74 
41 

66 
53 

65 

42 

71 
34 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

7! 
51 

75 
62 

71 
38 

49 
27 

60 
28 

70 
36 

67 
39 

54 
31 

64 
29 

68 

30 

69 
38 

73 
40 

71 
47 

71 
46 

75 
61 

73 
47 

71 
43 

70 
36 

66 
46 

60 
38 

68 
31 

73 
49 

71 
53 

64 
40 

62 
42 

58 
37 

57 
35 

74 
41 

72 
56 

66 
40 

71 
38 

fORT  CAINES 

MAX 
MIN 

75 
52 

74 
64 

71 
38 

49 
28 

59 
30 

70 
37 

67 
38 

53 
31 

62 
32 

69 
43 

66 
37 

72 
42 

70 
49 

72 
46 

77 
67 

74 
45 

65 
42 

66 
32 

65 
46 

62 
38 

65 
31 

72 
48 

67 
54 

62 
40 

69 
43 

68 
40 

65 
35 

75 
42 

71 
55 

54 

42 

69 
37 

LUMPKIN  J  SE 

MAX 

Mm 

77 
50 

75 
59 

70 
37 

49 
25 

60 
21 

63 
29 

65 
39 

53 

as 

64 
26 

67 
37 

69 
30 

72 
32 

76 
41 

77 
40 

79 
43 

75 
36 

72 
37 

69 
27 

69 
46 

68 
37 

66 
24 

71 
40 

70 
50 

62 
38 

63 
35 

52 
37 

57 
29 

74 
35 

73 
56 

66 
41 

"3 
29 

MORGAN  1  w 

MAX 

Mm 

76 
51 

79 
54 

77 
60 

73 
28 

59 
29 

59 
26 

66 
34 

71 
31 

62 
31 

70 
3? 

69 
36 

65 
37 

70 
39 

66 
35 

62 
30 

66 
33 

70 
40 

66 
42 

66 

55 

64 
39 

65 
36 

73 
49 

73 
54 

63 
42 

69 
44 

66 
39 

53 
39 

72 
44 

69 
56 

64 
42 

70 
36 

PLAINS   SW  Ga   EXP  STA 

MAX 

Mm 

59 
50 

76 
59 

70 
62 

69 
26 

49 
27 

60 
33 

67 
39 

52 
29 

53 
28 

63 
35 

65 
35 

68 
37 

70 
47 

67 
46 

68 
50 

74 
45 

72 
41 

63 
35 

67 
41 

62 
36 

54 
31 

65 
38 

71 
52 

64 
38 

61 
39 

96 
34 

46 
34 

62 
37 

71 
47 

64 
39 

63 
38 

TH0H4SVILLE  Sfc 

•           •  • 

MAX 

Mm 

78 
60 

77 
65 

73 
46 

63 
28 

62 
26 

71 
31 

65 
42 

59 
31 

65 
27 

71 
35 

71 
36 

71 
38 

72 
44 

76 
47 

62 
65 

75 
50 

74 
45 

71 
31 

70 

44 

69 
37 

69 
29 

7! 
43 

73 
56 

68 
46 

76 
43 

72 
45 

72 
37 

72 
39 

72 
51 

69 
41 

72 
36 

SOUTH  CENTRAL 

OS 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

Mm 

72 
60 

79 
64 

73 
50 

50 
30 

60 
29 

70 
33 

68 
43 

59 
30 

61 
28 

69 
38 

69 
36 

68 
39 

73 
45 

75 
49 

60 
64 

74 

50 

70 
43 

70 
33 

70 
53 

66 
37 

65 
30 

73 
43 

72 
57 

66 
47 

65 

43 

61 
42 

62 
38 

72 
40 

66 
41 

64 
42 

68 
36 

ASHSL'RN  3  ENF 

MAX 

Mm 

70 
51 

75 
60 

76 
60 

71 
28 

47 
29 

56 
34 

66 

40 

54 

32 

52 
34 

52 
38 

66 
38 

64 
39 

68 
44 

69 
49 

71 
58 

79 
49 

73 
44 

61 
33 

66 
41 

65 
38 

56 

32 

62 
40 

70 
48 

66 
43 

59 
43 

61 
37 

45 
35 

60 
38 

71 
45 

56 
41 

52 
36 

CORDELE 

MAX 

Mm 

76 
52 

78 
62 

70 
43 

49 
2S 

59 
30 

72 
35 

68 
40 

53 
28 

60 
26 

67 
38 

67 

37 

72 
39 

73 
39 

71 
42 

SO 
65 

74 
44 

72 
42 

68 

31 

68 
50 

63 

32 

65 
29 

71 
48 

70 
53 

69 
41 

60 
40 

95 
36 

61 
35 

74 
40 

70 
44 

64 

40 

69 

34 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

70 
5* 

74 
58 

82 
60 

74 
29 

48 
29 

61 
33 

71 
43 

53 
33 

54 
33 

61 
33 

68 
40 

66 
36 

71 
40 

74 
50 

75 
53 

81 
50 

73 
47 

62 
33 

71 
38 

68 
45 

96 

36 

54 
36 

73 
41 

67 
46 

64 

41 

61 
40 

45 
34 

71 
39 

73 
43 

64 
40 

53 
35 

'ITZGER4L0 

MAX 

Mm 

75 
52 

79 
61 

72 
47 

48 
29 

58 
30 

69 

36 

69 
42 

53 
32 

56 
35 

67 

40 

66 
39 

70 
41 

75 
48 

73 
50 

80 
63 

72 
51 

72 
45 

68 
34 

67 

52 

65 

40 

63 
34 

72 
49 

71 
65 

64 
43 

60 
43 

S9 
37 

60 
36 

70 
41 

70 
54 

52 
41 

57 
38 

HOHERVILLE  3  WSw 

MAX 

Mm 

76 
56 

83 
60 

75 
49 

52 
30 

64 
28 

62 
29 

63 
27 

70 
3! 

70 
36 

69 
37 

74 
50 

82 
49 

77 
50 

71 
48 

72 
32 

72 
51 

76 
39 

72 
55 

66 
48 

70 
42 

63 
45 

55 
36 

73 
36 

74 
50 

65 
43 

69 
35 

LUMBER  CITV 

MAX 

Mm 

67 

52 

77 
55 

79 
59 

75 
31 

49 

29 

60 
29 

72 
36 

55 
32 

53 
30 

61 
30 

68 
36 

66 
36 

71 
37 

76 
48 

75 
54 

61 
48 

74 
44 

61 
31 

70 
32 

69 

40 

56 

30 

65 

31 

72 
48 

67 
46 

63 
40 

57 
39 

43 

33 

63 
33 

74 
38 

62 
42 

53 
35 

MOULTRIE  Z  ESE 

MAX 

Mm 

75 
53 

80 
61 

74 
42 

46 
28 

62 
30 

74 
33 

66 
41 

55 

30 

61 
26 

70 
39 

70 
39 

70 
39 

72 
45 

76 
49 

80 

6: 

75 
SO 

70 
39 

70 
34 

69 
49 

68 
42 

66 
31 

75 
45 

69 
56 

65 

46 

74 
44 

56 
42 

52 
37 

73 
42 

69 
53 

64 

42 

70 
32 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

75 
5« 

80 
55 

75 
43 

60 
29 

62 
26 

72 
30 

70 
35 

56 
30 

62 
26 

69 
36 

69 
38 

70 
36 

74 

44 

75 
48 

60 
47 

74 
46 

73 
44 

71 
30 

71 
53 

68 
37 

65 
29 

75 
41 

72 
56 

67 
47 

70 
41 

64 
40 

52 
36 

72 
39 

71 
52 

65 
42 

69 
35 

QUITMAN 

MAX 

Mm 

76 
59 

71 
65 

SO 
59 

73 
29 

52 
29 

63 
30 

71 
34 

58 
31 

56 

29 

65 
30 

70 
41 

69 

40 

70 
42 

75 
48 

60 
52 

61 
50 

75 
46 

67 
33 

74 
36 

70 
39 

59 
31 

67 
31 

76 
46 

73 
50 

68 
45 

77 
48 

56 
38 

65 
39 

72 
41 

66 
43 

65 
34 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

70 
52 

76 
62 

78 
62 

74 
28 

51 
30 

61 
35 

71 
42 

56 
31 

55 
29 

62 

40 

69 
39 

68 
40 

70 
46 

72 
50 

73 
54 

79 
47 

75 
43 

64 
38 

70 
45 

68 
37 

57 

31 

64 
41 

73 
54 

69 
45 

64 
45 

65 
39 

47 
36 

63 

41 

72 
50 

62 
41 

64 
36 

V4L00STA  4  NW 

•           •  • 

MAX 

Mm 

76 
59 

81 
66 

74 
48 

61 
27 

66 
24 

72 
30 

62 
40 

lb 

24 

62 
26 

70 
42 

66 
33 

70 
35 

74 
48 

79 
48 

82 
50 

74 
48 

65 
44 

73 
29 

70 
55 

56 
35 

66 
27 

75 
41 

71 
51 

66 
48 

78 
48 

53 
51 

53 
37 

73 
37 

66 
55 

62 
43 

70 
32 

SOUTHEAST 

09 

ALHA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
55 

83 
62 

73 
45 

51 
31 

61 
26 

71 
33 

64 
45 

54 
28 

63 
27 

68 
37 

69 

3e 

70 
34 

76 
50 

75 

55 

77 
65 

75 
46 

66 
46 

71 
30 

69 
57 

60 
40 

66 
29 

74 
44 

69 
59 

65 
47 

60 
46 

96 
43 

65 
34 

74 
38 

66 
53 

54 

42 

67 
35 

blACKBEARD  ISL4N0 

MAX 

Mm 

78 
55 

79 
53 

80 
65 

70 
33 

60 
29 

69 
30 

69 
39 

61 
33 

55 
31 

59 
38 

67 
42 

68 
39 

66 
41 

60 
48 

73 
50 

75 
52 

76 
50 

61 
36 

64 
53 

69 
44 

63 
34 

74 
38 

72 
45 

73 
45 

69 
43 

59 
36 

59 
36 

59 
39 

71 
42 

72 
45 

71 
42 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

82 
53 

81 
55 

87 
60 

62 
33 

73 
29 

71 
41 

64 

40 

56 
36 

70 
36 

72 
34 

73 
40 

73 
41 

72 
51 

76 
53 

86 

64 

86 

53 

76 
44 

66 
36 

70 
55 

71 
33 

72 
33 

76 
43 

73 
56 

72 
44 

72 
46 

71 
45 

61 
35 

67 
30 

68 
49 

72 
35 

65 
39 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

Mm 

82 
53 

8'' 
6^ 

80 
4? 

52 
34 

56 
31 

70 
40 

64 

44 

66 
36 

56 
33 

71 
42 

66 
44 

66 
43 

72 
57 

72 
55 

65 
62 

76 
59 

65 
41 

63 
37 

71 
55 

60 
43 

61 
35 

74 
46 

73 
58 

59 
52 

67 
53 

66 
41 

56 
37 

55 

40 

74 
52 

66 
47 

61 
41 

Fleming 

MAX 

Mm 

79 
53 

84 
62 

82 
6? 

65 

32 

60 

26 

32 

67 
47 

57 
29 

68 
25 

68 
32 

68 
35 

69 
34 

78 
51 

77 
52 

64 
58 

80 
54 

79 
48 

63 
30 

70 
45 

70 
43 

65 
28 

74 
44 

71 
57 

70 
48 

56 
37 

59 
39 

62 
34 

73 
36 

67 
50 

65 
42 

67 
32 

FOLKSTON  9  su 

MAX 

Mm 

81 
54 

85 
61 

79 
55 

55 
33 

64 
29 

71 
36 

64 
47 

55 
30 

64 
28 

71 
34 

70 
38 

67 
36 

74 
48 

79 
50 

86 
61 

79 
57 

67 
49 

73 
31 

69 
53 

65 

37 

65 
29 

76 
40 

75 
54 

67 
52 

70 
44 

66 
46 

53 
35 

74 

39 

70 
46 

65 
45 

66 
40 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

81 
51 

85 
62 

80 
60 

62 
30 

59 
27 

74 
34 

66 
46 

55 
32 

62 
29 

68 
33 

70 
36 

70 
36 

76 
53 

79 
53 

84 
58 

80 
52 

75 
48 

66 

30 

76 
43 

70 
43 

66 
31 

75 
45 

71 
57 

69 
46 

60 
40 

59 
39 

62 
34 

74 

38 

66 
51 

65 

44 

70 
35 

GLENNVILLE 

MAX 

Mm 

78 
50 

82 
62 

75 
6 

65 

61 
27 

70 
34 

66 
45 

53 
31 

61 
29 

67 
36 

66 
38 

70 
37 

77 
53 

77 
53 

82 

61 

75 
50 

70 
46 

65 
33 

68 
44 

65 

41 

64 
32 

73 
45 

70 
57 

63 
46 

59 
40 

55 
39 

60 
33 

73 
38 

71 
52 

58 
36 

S««  R*f*r*nca  Notsa  FoUowing  Station  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


ceorcu 

MtRCH 


1971 


Day  ol  Monlh 


Station 

• 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  e  Ci  lO    B  c 
J  C  3  U*^    0  > 

MAX 

76 

84 

80 

61 

62 

73 

70 

55 

62 

70 

68 

70 

78 

76 

84 

80 

70 

66 

71 

69 

65 

75 

74 

67 

61 

59 

63 

74 

69 

65 

68 

69,9 

MIN 

60 

59 

34 

26 

32 

4 1 

30 

27 

32 

34 

5 1 

51 

60 

92 

45 

29 

47 

4 1 

29 

37 

53 

48 

37 

40 

32 

36 

48 

4  1 

34 

41.1 

NAHUNTA 

I^X 

90 

83 

78 

64 

62 

70 

67 

55 

64 

70 

68 

70 

76 

78 

84 

75 

68 

68 

75 

70 

65 

75 

71 

68 

63 

60 

62 

74 

75 

66 

69 

70.1 

MIN 

54 

61 

61 

28 

36 

28 

36 

54 

50 

6 1 

60 

48 

50 

4  1 

29 

48 

5  5 

49 

4  1 

43 

34 

38 

5  2 

44 

37 

43.8 

SAPELO  ISl,AND 

I^X 

77 

80 

78 

62 

S5 

67 

64 

56 

55 

68 

68 

65 

71 

72 

80 

81 

80 

61 

69 

68 

62 

72 

72 

69 

61 

65 

58 

62 

72 

65 

62 

67.6 

MIN 

53 

60 

61 

31 

30 

41 

47 

34 

32 

40 

42 

41 

51 

54 

61 

52 

48 

38 

56 

40 

36 

44 

57 

49 

50 

43 

35 

36 

50 

45 

41 

45.1 

Savannah  uSoa  pl  ci'Dn 

MAX 

SO 

84 

82 

80 

52 

60 

60 

50 

46 

61 

67 

68 

58 

64 

64 

85 

75 

65 

62 

58 

48 

64 

79 

72 

62 

59 

60 

62 

71 

66 

66 

65. 2 

NUN 

59 

6 1 

60 

30 

23 

36 

32 

34 

34 

44 

48 

50 

52 

45 

29 

42 

38 

31 

3 1 

38 

40 

35 

38 

42 

48 

48 

4  2 

30 

39.9 

SAVANNAH  MSO 

MAX 

81 

85 

82 

50 

59 

73 

61 

55 

61 

67 

67 

70 

77 

77 

86 

76 

64 

60 

72 

57 

65 

75 

72 

61 

5B 

59 

62 

71 

70 

67 

68 

68.0 

MIN 

52 

62 

38 

31 

26 

33 

39 

31 

28 

35 

36 

35 

52 

51 

58 

52 

37 

32 

52 

40 

31 

44 

54 

44 

40 

39 

33 

36 

52 

39 

35 

40.9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

MIN 

SURRENCV  2  MNW 

MAX 

78 

83 

75 

58 

61 

72 

70 

55 

63 

67 

70 

72 

77 

77 

82 

76 

74 

69 

70 

70 

66 

74 

72 

70 

64 

56 

62 

7! 

69 

65 

69 

69.7 

MIN 

51 

60 

52 

29 

25 

29 

42 

27 

26 

33 

36 

34 

49 

55 

62 

48 

46 

31 

41 

31 

28 

42 

55 

47 

37 

39 

33 

37 

51 

40 

34 

40.3 

WAYCROSS  <!  NE 

MAX 

76 

78 

85 

78 

50 

63 

71 

58 

55 

63 

70 

68 

60 

75 

79 

83 

76 

65 

72 

73 

S8 

68 

78 

72 

66 

67 

58 

65 

75 

66 

65 

69.0 

MIN 

47 

47 

65 

30 

26 

26 

33 

30 

25 

25 

37 

37 

38 

54 

54 

51 

47 

28 

28 

39 

26 

26 

43 

49 

46 

46 

30 

30 

46 

44 

40 

38.6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BRUNSWICK 

87 

DATE 

03 

LOWEST  TEMPERATURE 
HELEN  1  ESE 

12 

DATE 

OS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EXPERIMENT 

14. 15 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRUNSWICK 

2.11 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FDRSVTH  1  S 

4.65 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CLAYTON  I  W 

13.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

8 

DATE 

26* 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  hum 

dity 

Number 

of  days  w 

th 

» 
c 

1  in  c  At 

(Speed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

ID 

|o 

c 

« 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o. 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

o- 

o 
>o 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO 

28 

9.0 

27++ 

27 

15 

70 

77 

50 

53 

3 

3 

5 

1 

2 

1 

15 

5.1 

ATLANTA  wSO 

30 

3.6 

9.3 

42 

SW 

19 

64 

72 

51 

52 

3 

3 

5 

2 

1 

2 

16 

60 

5.5 

AUGUSTA  WSO 

26 

4.4 

9.6 

31++ 

25 

33 

76 

81 

49 

54 

1 

3 

7 

1 

0 

3 

15 

5.0 

COLUMBUS  WSO 

29 

2.7 

7.8 

30++ 

31 

15 

75 

85 

53 

54 

2 

2 

5 

3 

1 

2 

15 

5.1 

MACON  WSO 

28 

3.4 

9.3 

34 

NW 

03 

Ti 

81 

46 

52 

1 

3 

4 

4 

1 

1 

14 

65 

5.1 

ROME  WSD 

1 

3 

7 

1 

2 

1 

15 

SAVANNAH  WSO 

26 

3.9 

10.1 

35 

W 

03 

Ti 

79 

42 

54 

0 

5 

5 

2 

0 

0 

12 

72 

4.8 

S*«  R*i*r«ac«  NoIm  FoUowtog  SuUod  ladax 

-    35  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


MABCH  1971 


Station 

Day  0>  Month 

Tola) 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      *  « 

NORTHWEST  01 

41.LATQ0N4  04M  2 

EVAP 

.04 

.  16 

.  14 

.  17 

.04 

.23 

.  13 

.01 

* 

.22 

.00 

.30 

.  14 

.19 

3 . 5  2B 

WIND 

3* 

33 

38 

71 

34 

36 

'55 

63 

60 

'36 

41 

'34 

'32 

29 

47 

62 

'67 

41 

70 

80 

57 

21 

31 

49 

44 

96 

27 

30 

24 

57 

40 

1460 

C4LH0UN  Exp  station 

EVAP 

- 

- 

- 

.23 

.11 

.16 

.20 

.15 

.13 

.07 

.20 

.16 

- 

.08 

.32 

.20 

.37 

.18 

.22 

.15 

.14 

.12 

.19 

.23 

.20 

.02 

.03 

.39 

.15 

2210° 

WIND 

27 

49 

78 

150 

36 

6^ 

129 

35 

50 

43 

52 

119 

60 

117 

66 

125 

111 

43 

32 

100 

113 

46 

71 

59 

34 

68 

133 

40 

MAX 

87 

73 

53 

61 

62 

66 

6 1 

60 

3* 

An 

87 

88 

72 

76 

76 

60 

63 

63 

79 

59 

56 

43 

66 

68 

66 

64 

71 

68.9 

HIN 

5Z 

59 

36 

31 

36 

^2 

38 

35 

37 

42 

38 

48 

49 

55 

60 

45 

39 

39 

47 

39 

39 

45 

40 

32 

35 

33 

36 

49 

54 

36 

39 

42.2 

•       *  • 

NORTH  CENTRAL  02 

6THENS   COl   QF  ACRI 

EVAP 

.27 

- 

- 

.05 

.07 

.07 

.10 

.06 

.04 

.09 

.07 

.09 

.19 

.01 

.44 

.09 

.14 

.09 

.18 

.09 

.15 

.04 

.22 

.08 

" 

.08 

.17 

.35 

.32 

.24 

4.358 

WIND 

3 

16 

38 

137 

8 

1 0 

119 

^? 

24 

7 

31 

71 

76 

10 

44 

1  18 

20 

1 4 

47 

26 

42 

2 

3 

39 

86 

19 

1123 

MAX 

69 

69 

63 

50 

60 

56 

58 

53 

61 

61 

67 

I 

61 

7Q 

79 

75 

70 

66 

67 

65 

65 

68 

67 

7 1 

67 

67 

65.1 

HIN 

50 

59 

48 

33 

37 

41 

42 

37 

38 

43 

40 

48 

50 

55 

63 

47 

41 

41 

39 

48 

34 

49 

58 

41 

44.7 

«        «  « 

WEST   CENTRAL  04 

pxPERIHENT 

EVAP 

.13 

- 

- 

* 

.89 

.36 

.15 

.17 

.20 

.08 

.15 

.11 

.05 

.08 

.34 

.33 

.19 

.41 

.29 

.24 

.09 

.19 

.12 

.16 

.02 

.19 

.11 

.46 

.24 

6.348 

WIND 

25 

35 

20 

135 

u 

43 

47 

80 

145 

110 

10 

65 

75 

78 

75 

120 

62 

163 

72 

65 

80 

50 

75 

75 

60 

65 

2270 

MAX 

58 

67 

61 

55 

62 

55 

69 

58 

65 

70 

69 

63 

66 

65 

50 

61 

61 

64 

66 

41 

41 

66 

72 

63 

64 

61.1 

HIN 

39 

34 

36 

38 

54 

48 

46 

39 

39 

35 

38 

47 

47 

36 

37 

33 

34 

37 

56 

39 

39 

41.6 

*      *  « 

CENTRAL  05 

AH6V 

EVAP 

•  11 

■ 

* 

* 

•  44 

•  13 

* 

•  57 

,00 

.12 

.07 

.13 

.1: 

.27 

.16 

3 1 

19 

■  07 

•  19 

_ 

4.696 

WIND 

19 

2 1 

54 

110 

42 

16 

127 

2 1 

59 

26 

17 

13 

16 

39 

30 

45 

140 

74 

*30 

5 1 

46 

34 

21 

'28 

1228 

*       «  * 

SOUTH   CENTRAL  08 

TIFTDN   EXP  STATION 

EVAP 

.03 

.05 

.13 

- 

.10 

.13 

.20 

.18 

.18 

.12 

.08 

.11 

.09 

.06 

.05 

.08 

.28 

.20 

.  19 

.21 

.18 

.14 

.19 

.20 

.11 

.01 

.20 

.12 

.19 

.04 

.19 

4.136 

WIND 

5 1 

138 

136 

26 

123 

80 

^} 

40 

64 

53 

65 

QD 
*U 

67 

52 

75 

81 

62 

58 

2063 

MAX 

80 

~ 

in 

71 

62 

69 

66 

'1 

64 

69 

73 

79 

78 

70 

75 

71 

66 

74 

76 

75 

I9 

49 

72 

75 

63 

70.2 

MIN 

56 

64 

36 

40 

36 

36 

36 

42 

42 

43 

48 

52 

51 

43 

36 

38 

39 

3"]» 

36 

47 

39 

39 

48 

40 

39 

42.6 

*        •  * 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSO 

EVAP 

.16 

.13 

.10 

.29 

.13 

.13 

.27 

.28 

.11 

.08 

.14 

.10 

.11 

.13 

.19 

.16 

.16 

.07 

.15 

.34 

.21 

.24 

.27 

.29 

.18 

.04 

.19 

.15 

.09 

.32 

.16 

5.38 

WIND 

77 

96 

114 

166 

141 

53 

176 

157 

62 

43 

50 

34 

41 

49 

107 

79 

116 

102 

140. 200 

85 

81 

127 

109 

108 

112 

184 

45 

97 

131 

58 

3139 

MAX 

78 

82 

74 

65 

65 

70 

7* 

63 

73 

63 

71 

66 

76 

81 

83 

74 

63 

63 

70 

76 

69 

75 

74 

71 

65 

50 

68 

74 

70 

70 

73 

70.7 

MIN 

52 

64 

62 

32 

37 

39 

51 

37 

35 

40 

42 

42 

54 

55 

59 

55 

37 

36 

56 

41 

37 

46 

56 

44 

42 

42 

37 

46 

52 

44 

40 

45.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

« 

Station 

"S. 
Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

M 

0) 

CALHOUN  ExP  STATION 

4 

MAX 

MI^ 

51 
48 

57 
51 

59 
57 

57 
46 

47 
44 

49 
43 

48 
46 

47 
43 

46 
42 

48 

42 

45 
43 

50 
44 

49 
48 

52 
49 

58 
52 

60 
53 

56 
51 

53 
48 

53 
47 

54 
48 

50 
45 

49 

44 

50 
49 

51 
46 

50 
44 

46 
36 

43 
41 

52 
41 

51 
48 

54 
<.8 

52 
47 

51.2 
46.3 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 

HIr 

59 

57 

64 
56 

70 
61 

64 
52 

59 
49 

59 

50 

65 
49 

59 
50 

57 
46 

57 
47 

56 
51 

62 
55 

59 
52 

60 
54 

64 
59 

65 
58 

66 
56 

62 
52 

65 
52 

64 
54 

60 
50 

62 
50 

62 
•6 

66 
56 

65 
56 

55 
49 

49 
42 

54 
44 

54 
51 

59 
52 

62 
52 

60.  8 
52.2 

H0K6RVILLE  3  WSH 

4 

MAX 

HI^ 

67 
62 

66 
62 

69 
63 

67 
54 

61 
52 

62 
52 

60 
51 

60 
50 

58 
53 

61 
54 

63 
54 

67 
59 

66 
57 

68 
59 

65 
55 

65 
55 

67 
55 

67 
62 

66 
60 

62 
59 

62 
59 

60 
65 

65 

57 

65 
59 

61 
56 

65 
56 

64.1 
56.5 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

HAX 

HI^ 

60 
55 

60 
56 

66 
60 

61 
45 

58 
44 

60 
46 

60 
51 

52 
45 

58 
45 

57 
48 

60 
46 

59 
48 

60 
51 

68 
55 

68 
61 

65 
53 

60 
50 

66 
46 

64 
56 

58 
47 

60 
45 

62 
58 

64 

58 

67 
51 

65 
50 

56 
45 

58 
42 

63 
48 

64 
55 

61 
46 

60 
47 

61.1 
50. 1 

Plains  sw  ca  exp  sta 

4 

HAX 
HU 

59 
50 

76 
59 

70 
62 

69 
26 

49 

2"/ 

60 
33 

67 
39 

52 
29 

53 
28 

63 
36 

65 
35 

68 
37 

70 
47 

67 
48 

68 
50 

74 
45 

72 
41 

63 
35 

67 
41 

62 
36 

54 
31 

66 
36 

71 
52 

64 
38 

61 
39 

56 
34 

46 
34 

62 

37 

71 
47 

64 
39 

63 
38 

63.6 
39. 7 

TIFTON  EXP  STATIDN 

2 

HAX 
Hlh 

67 
56 

75 

60 

76 
65 

70 
40 

63 
40 

69 
41 

71 
45 

65 
41 

63 
40 

73 
41 

64 
45 

73 
46 

67 
48 

71 
51 

70 
54 

75 
53 

74 
46 

76 
45 

80 
45 

66 
44 

64 
42 

77 
42 

76 
51 

71 
50 

76 
49 

66 
50 

51 
44 

73 
44 

78 
48 

63 
45 

74 
45 

70.3 
47.0 

4 

MAX 
MIN 

67 
63 

73 
63 

74 
68 

70 
49 

63 
49 

66 
49 

68 
51 

65 
49 

62 
48 

69 
49 

62 
52 

70 
53 

66 
54 

67 
57 

69 
59 

73 
59 

71 
56 

72 
53 

75 
53 

67 
51 

64 
49 

71 
49 

72 
56 

69 
56 

72 
56 

65 
56 

55 
50 

69 

5U 

74 
64 

64 
52 

70 
51 

53.6 

8 

HAX 
MIN 

65 
61 

69 
63 

69 
65 

70 
54 

61 
52 

60 
51 

61 
54 

63 
52 

58 
52 

63 
52 

58 
53 

64 
54 

62 
54 

62 
56 

66 
59 

68 

60 

66 
56 

67 
55 

67 
56 

64 
54 

60 
52 

62 

52 

69 

57 

64 

57 

65 
58 

61 
59 

56 

52 

62 
52 

67 
56 

63 
54 

65 
54 

63.6 
55.2 

rv.HOUN  EXP  STATION  :  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :   GRAY  SAND  SOIL,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7   A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  :   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,   GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  SAM 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     B-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEQRCU 

MARCH  1971 


Day  of  month 


21     22     23     2«     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  31 
CALHOUN  Ex'  STATION 

CARTERSVllLE 

CEDARTOUN 

DALLAS  2  SSE 

DALTiTN 

LA  fAYETTE 

ROME 

ROME  WSO 

•  •  • 

NORTH  CENTRAL  32 

ALPHARETTA  5  SSH 
ATHENS  USO 

ATLANTA  WSO 

BLAIRSvILLE  ExP  STA 
COMMERCE  NNH 
OAHlONEGA 
GAINESVILLE 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
MINDER  1  SSE 

•  •  « 

NORTHEAST  03 

CLAYTON   1  M 
CORNELIA 
HART"ELL 
TQCCOA 

•  •  * 

WEST  CENTRAL  0<, 

CARROLLTON 
EXPERIMENT 
NEUNAN 
SUNNYSIOE 
THOmASTQN  2  S 

•  •  • 

CENTRAL  05 

C0VIN6T0N 

•  •  * 

EAST  CENTRAL  06 

APRLlNC  1  NW 
AUGUSTA  WSO 


SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

SNQHFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ESUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  ESUIV 


See  Relerence  Nolee  FolJowuig  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\jDt3CMVCM 

. 

a 

SPECIAL 

00 IC  c 

1  HILCDX 

92  00 

B3  IB 

240 

HRS<  MARY  E.  CAMPBELL 

tOAIKSVILlE  1  S 

0041 

1  bartow 

13 

34  21 

B4  96 

74C 

CHARLES  F.  JARRETT 

1  COOKE 

31  OT 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

3  HONTGOHERY 

32  11 

HAVWOOO  E.  BOYD 

ALABAMA  t%f  STATION 

(  BERRIEN 

31  21 

ROv  E.  HOLLAND 

7  DOUGHERTY 

31  32 

7A 

LOUIS  E.  ROGERS 

ALLATOONA  OAh  2 

1  sartow 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALHA   FaA  AINPOUT 

31  32 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPMAAETTA  )  ssm 

I  Fulton 

34  00 

SCOTT  C.  CHAHBLEE 

ALPHAIIETTA  2  KNH 

1  fulton 

34  07 

TEDDY  R,  WALKER/  SR. 

ANEXICUS  «  ENE 

02»3| 

7  SUMTER 

6 

32  06 

B4  10 

47« 

5P 

H 

BLANCHE  S.  HHYNE 

AHEKICUS  ExP  STA  NHSV 

02»g| 

7  SUMTER 

6 

32  06 

64  16 

490 

U.OF  CA. EXP. STA.  NRSV. 

APPLINC  1  KH 

a  COLUMBIA 

33  33 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHtUIIN  3  ENE 

a  TURNER 

31  43 

BILLY  J.  WILLIAMS 

2  Clarke 

33  9a 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATkENS  col  of  ACHl 

i  claRke 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  mSO 

93  97 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  1  H 

9  BRANTLEY 

TA 

MRS.  CaThLAEEN  SHITH 

ATLANTA  BOLTON 

2  FULTON 

33  4B 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  WSO  ' 

2  FulTON 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  MSO  R 

b  RtCHHONO 

I* 

33  22 

Bl  9B 

145 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIOCE 

09B1 

7  DECATUR 

6 

30  99 

B4  34 

120 

7P 

C  H 

MRS.  HARV  E.   H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

2  CHEROKEE 

MRS.   ESTELLE  CROCAN 

BE AVERO'LE 

1  WHITFIELD 

MRS.  H.   E.  WARHACK 

BELLVIllE 

9  EVANS 

32  09 

HENRY  C.  HEARN 

blackseaho  island 

9  MC  INTDSH 

31  29 

7A 

U.S.   FISH  L  WLOLF.  SVC. 

BLAIBSVILLE  EXP  STA 

I  UNION 

34  91 

8A 

GEORGIA  NTN.  EXP.  STA. 

7  EARLY 

31  23 

lOmrey  s.  stone 

blue  rioce 

2  Fannin 

34  92 

P.   B.  CARHUTH 

94  12 

CARNETT  H.  BARTON 

brooklet  I  H 

I26e 

e  BULLOCH 

11 

32  21 

Bl  41 

190 

H 

w.  c.  cromley  jr. 

BRUNSWICK 

13*C 

9  Glynn 

31  10 

Bl  30 

13 

5P 

^  M 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAa  AP 

9  GLYNN 

31  09 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

4  MAR I ON 

32  19 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

34  47 

GEORGIA  POWER  CO. 

«  TAYLOR 

32  33 

7* 

THOHAS  F.  MATHEWS 

30  94 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  EKP  STATION 

1  CORDON 

34  29 

6P 

NH  OA.  ExP.  STATION 

7  MITCHELL 

31  14 

CHARLES  L.  KELLY 

2  Cherokee 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVlLLE  3  N 

a  FRANKLIN 

I* 

83  14 

9O0 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARHQLLTON 

164C 

4  CARROLL 

17 

33  36 

85  09 

'5' 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1  HURRAY 

34  36 

nUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1  BARTOW 

34  10 

RADIO  STATION  MKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1  BARTOW 

34  09 

CRANVEL   P.  TATUM 

CAVE  SPCS  «  SSW 

1  POLK 

34  03 

MRS.  GRADY  DEHPSEY 

cedartomn 

1  POLK 

34  01 

RALPH  H.  avers 

CNATSHORTN 

1  HURRAY 

34  46 

TA 

HRS.  LOIS  J.  COLE 

CMICKAMAUCA  PARK 

1  WALKER 

34  99 

TVA-966 

CISCO  7  ENE 

1  HURRAY 

34  90 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  H 

1982 

3  RABUN 

34  53 

83  26 

1940 

9P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERNOnT  3  HSH 

199S 

i  HALL 

34  27 

83  49 

MRS.   FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2  WHITE 

34  36 

1570 

COlOUITT  2  E 

7  HILLER 

GEORGIA  FORESTRY  COMH 

COlUHBUS  WSO  > 

4  HUSCOCEE 

32  31 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COHNERCE    4  NNW 

2  JACKSON 

3*  19 

JOE  NEISlER 

C9NC0RD 

4  PIKE 

33  06 

BA 

GEORGE  0.  WHITING 

COOL IDGE 

7  THDHAS 

31  01 

C.   W.    ELLINGTON*  JR. 

t  CRISP 

32  00 

CRISP  CO.  POWER  COHH. 

CORNELIA 

3  habershah 

34  31 

HRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

231( 

U  NEWTQN 

33  36 

83  92 

770 

6P 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUHHINC  2  NNE 

24oa 

2  FORSYTH 

84  08 

130C 

HUES  H,  WOlFE 

CURRWILLE  2  W 

1  FlOYO 

34  27 

HRS.  A2LEE  8.  DAVIS 

C JTHBERT 

7  RanOOLPH 

31  46 

CITY  OF  CUTMBERT 

OAHLONECA 

I  LUHPKIN 

MRS.  JOE  H.  WOODHARO 

OAHLONECA  3  NNH 

2  luhPkin 

34  39 

JAMES  E.  FOHTNER 

DALLAS  2  SSE 

1  Paulding 

33  94 

7i 

1  WHITFIELD 

34  46 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

3  TWIGGS 

EARL  T  >  SHITH 

7  TERRELL 

31  46 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAHSONVILLE 

2S7I 

2  OAWSON 

34  25 

84  07 

1370 

HRS.    THELHA   F.  cox 

OOCTORTOWN  I  WSW 

2Tie 

9  WAYNE 

31  39 

81  91 

BC 

R.  C.  THOHPSON 

DOLES 

1  WORTH 

31  42 

HRS.   SARA  L.  HILL 

oonalsonville  I  s 

7  SEhINOlE 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

e  COFFEE 

31  31 

WARREN  GRANTHAM 

oouclasvkle 

4  DOUGLAS 

33  43 

tl 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

a  SCREVEN 

32  39 

Bj 

WARREN  H.  WVANT 

DUBLIN  3  S 

}9  LAURENS 

32  30 

WILIFQRD  P>  NALLEY 

DUBLIN  I 

33  LAURENS 

32  32 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   t  H 

33  DODGE 

32  12 

CA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

302S 

37  CAlHOUN 

31  34 

309 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

33  ELBERT 

34  OB 

A.   0.   HC  CLAIN 

ELLIJAY 

3113 

32  GUHER 

i: 

34  42 

B4  30 

144( 

ALFORO  G.  DOVER 

ENBRY 

31<>7 

31  PAULDING 

n 

33  92 

B4  99 

1200 

HISS  J ANE T  AL LGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

34  SPALDING 

33  16 

B4  17 

929 

lOA 

GH 

U.   OF  CA.    EXP.   STAT  ION 

FAIRNOUNT 

329J 

il  GORDON 

I. 

B*  42 

740 

HRS  ONE OA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

1  CLINCH 

30  41 

B2  34 

119 

ST ,  REGIS  PAPER  CO. 

FITIGERALO 

338C 

3B  BEN  HILL 

u 

31  43 

B3  15 

3'1 

5P 

C  ITY  F IRE  DEPT. 

FLEMING 

3*09 

39  LIBERTY 

31  93 

Bl  29 

20 

5P 

ELTON  HODGES 

FOlKSTQN  3  SW 

3460 

39  CHARLTON 

1! 

30  4S 

82  02 

30 

BA 

LOTT  w.  TURNER 

FOLKSTON  9  SH 

3*&3 

39  CHARLTON 

19 

30  44 

B2  OB 

120 

5P 

OkEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  I  S 

39oe 

D9  MONROE 

33  01 

B3  97 

690 

6P 

6P 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

391t 

37  CLAY 

31  36 

B5  03 

340 

6i 

MRS.  HAYHE  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

393a 

39  LIBERTY 

i: 

31  92 

Bl  37 

92 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  £ 

3944 

39  PEACH 

32  34 

B3  92 

490 

MRS.    JEANER    H,  DAVIS 

FRANKLIN 

3967 

34  HEARD 

33  17 

B9  06 

665 

BA 

GAINESVILLE 

3621 

02  HALL 

34  IB 

83  51 

U70 

7A 

7A 

WILLIAH  A.  SELLERS 

GIBSON 

3693 

36  GLASSCOCK 

i' 

33  14 

B2  36 

7A 

HRS.    SUSAN  G.  BRAOOY 

CLENNVILLE 

3T34 

J9  TATTNALL 

31  56 

Bl  95 

17; 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GODFREY  3  NE 

3792 

93  MORGAN 

10 

33  2B 

B3  27 

570 

7A 

ROBERT  K.  BROWN 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1     DIVISION  1 

COUNTY 

j  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP,  j 

1  EVAP 

GREENVILLE  2  NNW 

3919 

04 

NERlWETHeR 

6 

33  03 

64  49 

660 

9P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAHILTDN  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

i 

32  45 

660 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

640 

HRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

03 

HART 

82  95 

9P 

RALPH  D,  SCOTT 

hawkinsvillE 

09 

PULASKI 

\ 

32  17 

6a 

GH 

MRS.   CLIFFORD  HCIENDON 

HAILEHURST 

JEFF  DAVIS 

K,   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

WHITE 

; 

COMER   L.  VANOIVER 

HOHERVILLE  3  WSU 

4429 

0< 

CLINCH 

16 

31  02 

82  46 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWlNTON  4  UNH 

o; 

WILKINSON 

to 

32  50 

83  14 

519 

SP 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAH 

01 

BUTTS 

9 

33  19 

B3  91 

GA.   POWER  COMPANY 

4641 

PICKENS 

1 

34  29 

64  27 

146S 

6P 

SA 

H 

HOWARD  DILBECK 

JASPER 

4651 

o; 

PICKENS 

34  26 

1912 

AMICALOLA  EL  HSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

MAVNE 

31  37 

61  93 

100 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  6  S 

467| 

0^ 

WAYNE 

31  29 

61  93 

100 

9P 

BRUNS.   PULP  C  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

DAWSON 

! 

34  33 

MRS.   LAVERN  C .  KINCAIO 

JONESBORO 

CLAYTON 

81 

CICERO  H.  SHINT 

JULIETTE 

0! 

MONROE 

> 

63  47 

JOHN  W.  DOHSETT 

KENSINGTON 

01 

WALKER 

16 

65  22 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

01 

BARTOW 

9 

TA 

HRS.   ELUABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

01 

WALKER 

4 

34  42 

65  16 

8A 

BA 

CLYDE  T  IVEY 

4949 

0| 

TROUP 

3 

33  03 

69  01 

715 

9P 

TA 

RAY  J  RELIHAN 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LINCOLNTON 

520' 

oi 

LINCOLN 

1* 

33  47 

62  26 

910 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

i: 

32  96 

329 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

LUMBER  CITY 

TELf AIR 

31  99 

62  41 

7A 

7A 

MRS.   NETTIE   S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

9394 

07 

STEWART 

: 

32  02 

970 

6P 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSO  R 

5443 

05 

8IB8 

32  42 

63  39 

394 

HID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

MARSHALLVULE 

5590 

04 

MACON 

32  27 

63  56 

186 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVULE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

63  34 

920 

EARL  L.  SAILERS 

HETTER 

CANDLER 

11 

32  24 

120 

9P 

CITY  OF  METTER 

HI DV 1 L  L  E 

5B5a 

06 

BURKE 

32  49 

175 

SPENCER  A.  JONES 

MIOVILLE  EXP  STA 

BURKE 

jl 

62  12 

6P 

GH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MIL  LEOGEV I LLE 

587< 

o: 

10 

33  09 

63  13 

32( 

7A 

H 

5882 

06 

11 

32  92 

81  56 

199 

MlLLHAVEN-WAOE   2  SE 

9896 

06 

SCREVEN 

14 

32  56 

61  30 

100 

MlLTON  ft.  REOOICK 

MONROE 

5971 

02 

10 

33  47 

63  43 

875 

Vi 

CITY  F I Rf  0£PT 

MONTEZ  jha 

5979 

04 

32  17 

327 

GEORGE  FOWLER 

MONT  ICE  LLO 

99BB 

05 

' 

33  16 

83  41 

699 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN   1  U 

603B 

07 

CALHOUN 

31  32 

9P 

CALHOUN  PUB.   HKS.  CAMP 

MORGAN  5  Nw 

07 

CALHOUN 

6 

31  36 

273 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLOUITT 

31  10 

63  45 

340 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  HNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32  12 

62  36 

15! 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

13 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVlLLE   9  SSE 

oe 

BERRIEN 

16 

31  08 

SP 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

632: 

SCREVEN 

14 

32  37 

14< 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6339 

04 

COWETA 

33  22 

6P 

TA 

JAMES  G.   HAROIN,  JR. 

NORCROSS  4  N 

02 

GWINNET 

I'l 

MRS.   H.   H.  DEHPSEY 

PATTERSON 

6831 

0< 

PIERCE 

i: 

31  23 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

ATKINSON 

13 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

0" 

SUMTER 

6A 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  04 

84  32 

409 

6A 

RICHARD  H  MATTHEWS 

QUITMAN 

T276 

01 

BROOKS 

30  47 

63  34 

170 

7A 

7A 

JAMES  A.  MILLER 

RESACA 

GORDON 

i; 

690 

8A 

JOSEPH  H.  HOLLAND 

RINGGOLD 

CATOOSA 

TVA-7il 

ROME 

FLOYD 

WILLIAM  H,   TOWERS,  III 

ROME  B  SW  R 

FLOYD 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  R 

FLOYD 

i: 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANOERSVILLE 

777' 

o: 

WASHINGTON 

I 

32  5B 

RADIO  STATION  WSNT 

sapelo  island 

09 

HC  INTOSH 

81  17 

9P 

U.   GA.  MARINE  810.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  CRON 

784, 

09 

CHATHAM 

SA 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

7847 

09 

CHATHAM 

32  08 

61  12 

46 

HID 

6P 

:  HJ 

SAVANNAH  BEACH 

7060 

09 

CHATHAM 

32  00 

60  51 

10 

91 

CJTV  OF   SAVANNAH  BEACH 

SUOAH 

05 

GREENE 

n 

63  06 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNM 

822: 

01 

HANCOCK 

1 

33  IB 

99( 

MRS.   LOIS  B.  WARREN 

STILLHORE 

8391 

ehanuel 

JESSE   H.  RAUTON 

SUHHERVILLE    1  SSH 

8431 

CHATTOOGA 

65  22 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

SPALDING 

33  20 

HORACE  0.  WeSTBROOKS 

SJRRENCY  2  WNH 

0' 

APPLING 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

B49I 

06 

EMANUEL 

32  39 

Tl 

RADIO  STATION  WJAT 

SHEET  CUM 

B504 

02 

FANNIN 

34  98 

TVA-129 

SVlVANIi 

8917 

SCREVEN 

14 

32  49 

61  39 

294 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOTTON 

B935 

TALBOT 

32  40 

700 

6A 

L.  R.  MINER/  SR. 

TALLAPOOSA  2  N 

8947 

0' 

HARALSON 

r 

33  46 

65  16 

9a( 

6P 

JACK  CROCKER 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

34  09 

710 

74 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

B69' 

o; 

UPSON 

32  98 

BOOl 

CECIL  HARRIS 

THOHASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

32  92 

669 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOHASvILLE  4  SE 

8666 

07 

THOHAS 

30  48 

83  54 

210 

5P 

GEORGIA  FOREST  COHM 

TIFTON  EXP  STATION 

B703 

08 

TIFT 

16 

63  31 

360 

&A 

8A 

GH 

CA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  39 

83  19 

10l» 

6P 

7A 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

03 

TOWNS 

34  48 

83  42 

3900 

TVA-194 

VAL0DST4  4  NW 

8974 

OB 

LOWNDES 

30  92 

269 

GEORGE  a  COOK 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

DOYLE  a.  SHITH 

WARRENTON 

HARREn 

LI 

33  29 

82  40 

SIC 

7A 

TA 

HENRY  C.   WHEELER,  JR. 

WASHINGTON 

919' 

o: 

NUKES 

1*1 

33  44 

82  44 

630 

7A 

WILLIAM   T.  THORNTON 

MATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

101 

33  52 

63  26 

790 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS   4  NE 

9186 

0" 

WARE 

13 

31  19 

145 

7A 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

270 

6A, 

EARL  LAUDERDALE 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  92 

85  11 

575 

BA 

CAN  6.  LANIER*  JR. 

WINDER  1  SSE 

9466 

o: 

BARROW 

10 

33  9 

83  43 

960 

ip< 

CECIL  H.  CRIDER 

WOODBURY 

9906 

04 

MERIWETHER 

32  39 

64  39 

600 

SA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTl .K 

9924 

02 

CHEROKEE 

34  06 

84  31 

992 

6A| 

W.  G.  BOOTH 

t    DRAINAGE  CODE:    1-ALTAMAHA  2-ATLANTIC  3-CHATTAHCXJCKEE  4-COOSA  5-ETOWAH  6-FLINT  7-KIWASSEE  8-OCHLOCKONEE  9-OCMULGEE  lO-CXIONEE 
U-OCEECHEE  12-OOSTAIIfUl.A  IS-SATILLA  M-SAVANNAH  15-ST.  MARY  16-SUWANNEE  n-TALLAPOOSA  IB-TENNESSEE 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIip?NSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
■ovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T,     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  nours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
oB'talning  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  clinatologlcal  standard  nomals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  nay  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index  . 

No  record  In  the    'Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemeotal  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Station  History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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-  1.17 

1 

82 

24 

6 

DUBLIN  J  S 

79.0 

47 

0 

63 

0 

-  2.6 

69 

21  + 

31 

3 

130 

0 

0 

2 

0 

1,82 

-  1.93 

60 

24 

.0 

0 

5 

I 

0 

EASTMAN  I  M 

77,7 

49 

6 

63 

6 

-  2.6 

89 

21  + 

33 

4  + 

114 

0 

0 

0 

0 

3,71 

-  .71 

1 

85 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORSYTH  I  S 

77,1 

46 

.7 

61 

9 

87 

20+ 

27 

3 

133 

0 

0 

3 

0 

4,04 

2 

19 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

HAwKINSVILLE 

M 

M 

M 

91 

21 

0 

0 

1 

10 

24 

.0 

0 

1 

IRWINTON  <•  UNW 

77,9 

48 

1 

63 

0 

89 

20 

34 

6 

107 

0 

0 

0 

0 

4,01 

2 

00 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

MACON  WSO 

R 

79,1 

46 

4 

63 

8 

-  1.8 

91 

20 

31 

3 

109 

1 

0 

1 

0 

3,39 

-  .36 

1 

37 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

MIlLEOGEVILLE 

76,4 

43 

5 

60 

0 

-  3.1 

68 

19 

30 

3 

173 

0 

0 

4 

0 

3,51 

-  .29 

2 

09 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

monticelld 

76,3 

49 

6 

63 

0 

89 

21  + 

34 

7 

127 

0 

0 

0 

0 

5.82 

2 

90 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

SANOERSVILLE 

77,1 

48 

.9 

63 

0 

87 

20+ 

32 

3 

103 

0 

0 

I 

0 

3.73 

1 

29 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

silOam 

76.6 

48 

.0 

62 

3 

-  .3 

68 

20+ 

30 

3 

116 

0 

0 

1 

0 

3,20 

-  1,09 

1 

80 

24 

.0 

0 

6 

I 

1 

DIVISION 

62 

4 

-  1.6 

3,61 

-  ,50 

.0 

«       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  I  NW 

75,3 

45 

,6 

60 

7 

67 

21  + 

30 

6* 

170 

0 

0 

4 

0 

2,52 

1. 

51 

24 

.0 

1 

AUGUSTA  WSO 

R 

76,3 

44 

.0 

60 

2 

-  3.0 

86 

20+ 

31 

3 

169 

D 

0 

3 

0 

2,38 

-  1,16 

1. 

69 

23 

,0 

0 

I 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEDRGU 

4PR1L  1971 


Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

13 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

•°l 
S  ■ 

s » 

°l 

BROOKLET   1  W 

78.3 

51.1 

64.7 

-  2,1 

89 

18 

35 

4 

65 

0 

0 

0 

0 

4.63 

1.32 

2.6J 

24 

.  0 

0 

5 

4 

LOUISVILLE   3  S 

79.8 

49.3 

64  .6 

,6 

89 

16'f 

35 

8  + 

65 

0 

0 

0 

0 

3.68 

,0] 

1  .69 

24 

.0 

0 

7 

2 

METIER 

80.7 

48,7 

64  ,7 

91 

18 

35 

7 

79 

1 

0 

0 

0 

3.36 

1.66 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

HiDVILLE   EXP  ST4 

78.0 

48.9 

63,5 

89 

18 

34 

7 

100 

0 

0 

0 

0 

3.89 

1.66 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

HILLEN  ^  N 

78.9 

47.4 

63.2 

-  2,7 

89 

27 

31 

3 

100 

0 

0 

1 

0 

3.51 

-  ,06 

2.00 

24 

.0 

0 

6 

2 

NEWlNGTON  2  NE 

79.0 

90.6 

64,8 

93 

16 

34 

4 

67 

3 

0 

0 

0 

3,21 

1.46 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

SWAINSBORO 

78. OM 

48. 4M 

63  ,2M 

88 

20* 

3  1 

8  + 

111 

0 

0 

2 

0 

3,35 

1 . 20 

24 

.  0 

0 

6 

4 

WIRRENTDN 

76.0 

45,9 

61,0 

-  2,6 

90 

19 

31 

4+ 

165 

1 

0 

4 

0 

3.16 

-  ,97 

1.95 

24 

.( 

c 

6 

2 

76.7 

48,5 

62,6 

90 

19 

31 

4 

138 

1 

0 

2 

0 

3.65 

1.84 

24 

.c 

0 

5 

3 

DIVISION 

63,0 

-  2,3 

3.41 

-  .24 

.0 

*       «  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

78.0 

45.8 

61,9 

-  5,5 

68 

20 

30 

3 

150 

0 

0 

3 

0 

4,07 

-  .52 

1.75 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

A1ERICU5   k  ENE 

76.6 

>0,7 

63,7 

-  1,7 

87 

20 

33 

7* 

103 

0 

0 

0 

0 

4,21 

•  16 

1.38 

30 

.  0 

0 

5 

3 

2 

BAINBRIOGE 

81.2 

49,4 

65.3 

-  1,9 

92 

19 

32 

3 

95 

5 

0 

1 

0 

2,57 

-  2.26 

.97 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

BLAKELY 

77.9 

49.2 

63,6 

-  2,6 

86 

29+ 

35 

3 

125 

0 

0 

0 

0 

5,04 

-  .10 

2.38 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAIRO  2  NNM 

79.9 

51.8 

65.9 

89 

19 

35 

7 

85 

0 

0 

0 

0 

3,12 

-  1.84 

1.55 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMILLA 

79.0 

50,5 

64,8 

90 

19 

33 

3 

98 

1 

0 

0 

0 

3,91 

1  .95 

30 

.  0 

0 

6 

1 

1 

COLQUITT  2  E 

79.2 

51.5 

65,4 

88 

28  + 

35 

2 

90 

0 

0 

0 

0 

5,21 

2,82 

30 

,  c 

0 

; 

cuthbert 

79.6 

51,4 

65,5 

90 

19 

33 

3 

89 

1 

0 

0 

0 

5,18 

2 . 32 

30 

.  X, 

0 

; 

t 

2 

FORT  GAINES 

77.2 

51,6 

64,4 

-  1.4 

86 

19 

34 

4 

97 

0 

0 

0 

0 

6,66 

1.75 

2.24 

29 

,0 

0 

6 

4 

3 

LUMPKIN  2  SE 

79,0 

49, 1 

64,1 

88 

20  + 

27 

3 

93 

0 

0 

1 

0 

4.97 

2.14 

30 

,0 

0 

5 

3 

2 

MORGAN   1  M 

80.3 

49.0 

64,7 

91 

19 

33 

3 

95 

3 

0 

0 

0 

6,14 

1.76 

30 

,  c 

0 

6 

4 

3 

PLAINS   SW  OA   EXP  STA 

76.6 

50.* 

63,5 

87 

21  + 

34 

7+ 

124 

0 

0 

0 

0 

4,21 

1.66 

30 

•  c 

c 

6 

4 

THOMASVILLE  ^  SE 

80.6 

51,0 

65,8 

-  1,3 

90 

22  + 

33 

3 

65 

4 

0 

0 

0 

3,01 

-  1  .64 

1 . 92 

30 

.  c 

c 

4 

2 

1 

DIVISION 

64,5 

-  2,2 

4,48 

-  .23 

.0 

»       »  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

79 .  1 

49,6 

64,4 

-  1,5 

68 

20 

35 

8  + 

102 

0 

0 

0 

0 

4,  19 

-  .06 

2.39 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

ASHBURN  3  ENE 

77.0 

51,9 

64,5 

88 

20  + 

36 

7+ 

11* 

0 

0 

0 

0 

3,85 

1.67 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 
1 

CORDELE 

79.5 

50,6 

65,1 

89 

19 

32 

3 

67 

0 

0 

1 

0 

2,97 

1.51 

30 

.0 

0 

6 

2 

DOUGLAS   2  NNE 

78.2 

50,8 

64.5 

89 

20 

35 

4 

112 

0 

0 

0 

0 

2,85 

1.08 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

FITZGERALD 

79.3 

54,0 

66,7 

-  ,3 

90 

19 

36 

7 

77 

1 

0 

0 

0 

3,95 

•  13 

1.58 

30 

.  0 

0 

5 

3 

2 

HDHERVILLE   3  WSW 

80.  IM 

49,8m 

65  ,0M 

66 

28  + 

35 

3 

92 

0 

0 

0 

0 

5.78 

3.53 

30 

.  0 

Q 

^ 

3 

LUMBER  CITY 

78.0 

48,2 

63, 1 

88 

2  1 

35 

4  + 

127 

0 

0 

0 

0 

2.52 

_  1.41 

.89 

78.6 

51,8 

65.2 

-  2,6 

89 

19 

35 

3 

95 

0 

0 

0 

0 

5.51 

.97 

2!79 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

79.  1 

49,7 

64,4 

66 

20  + 

34 

8  + 

91 

0 

0 

0 

0 

6,16 

3.50 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

n  1 1  T  T  M  A  Kl 

79.2 

49,7 

64,5 

-  3,1 

90 

20 

36 

8  + 

111 

1 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.83 

1.20 

30 

.  0 

Q 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

78.1 

52,2 

65,2 

.8 

89 

20 

35 

3 

1  03 

0 

0 

0 

0 

3 , 72 

-  .54 

2.16 

30 

Q 

VALDOSTA  4  Nw 

M 

48,7 

M 

33 

8  + 

0 

0 

0 

0 

5,32 

2.^1 

30 

.  0 

° 

* 

3 

2 

DIVISION 

64,8 

-  1.9 

4,09 

.00 

.0 

*       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FaA  airport 

76.6 

50,5 

64,6 

89 

18 

32 

4 

94 

0 

0 

1 

0 

3,39 

1.85 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

blackbeard  island 

78. 1 

52,4 

65.3 

90 

22  + 

39 

8+ 

98 

2 

0 

0 

0 

2,06 

1.20 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

BRUNSWICK 

80.7 

52,7 

66,7 

-  1.6 

89 

23  + 

36 

10 

74 

0 

0 

0 

0 

3,18 

-  .0-. 

2.00 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

77. 5M 

55  .6 

66, 6M 

90 

23 

41 

4 

72 

1 

0 

0 

0 

3,69 

1.81 

30 

.0 

0 

5 

2 

2 

FLEMING 

79.8 

48,9 

64,4 

88 

18 

32 

4  + 

lOl 

0 

0 

2 

0 

3,21 

1.18 

5 

.0 

0 

3 

3 

2 

FOlKSTON  9  SW 

60.5 

51.3 

65,9 

89 

26+ 

35 

1 

83 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.50 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORT  STEWART 

80.6 

51.9 

66,4 

90 

18 

34 

1 

70 

1 

0 

0 

0 

3,51 

1.35 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

GLENNVILLE 

78. 5M 

51, 4M 

65, OM 

-  1.5 

69 

16 

35 

4 

96 

0 

0 

0 

0 

3,85 

.15 

1.65 

24 

.0 

0 

3 

3 

2 

JESUP  8  S 

82.  IM 

49, 7M 

65, 9M 

90 

26 

33 

4  + 

83 

1 

0 

0 

0 

3,06 

1.71 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

NAHUNTA 

80.0 

50,3 

65,2 

86 

27 

35 

1 

79 

0 

0 

0 

0 

3,94 

2.50 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

sapeld  island 

77.0 

54,6 

65,8 

88 

23 

40 

4 

80 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.55 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

77.4 

48,4 

62,9 

-  1.7 

88 

27  + 

31 

7  + 

125 

0 

0 

3 

0 

3,26 

.17 

1.36 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

SAVANNAH   WSO  R 
SAVANNAH  BEACH 

78.6 

50.5 

64.6 

-  1.1 

91 

18 

34 

4 

100 

I 

0 

0 

0 

3,53 

-  .17 

1.35 

23 

.0 

0 

4 

3 

2 

SURRENCY  2  WNW 

80.8 

49.4 

65.  1 

90 

18 

33 

4 

84 

1 

0 

0 

0 

4,02 

1.66 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

WAYCR3SS   ^  NE 

80.2 

47.9 

64,1 

-  3,4 

90 

27 

32 

5+ 

125 

1 

0 

2 

0 

2.19 

-  1.25 

.85 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

65.2 

-  1,4 

3.25 

.06 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Sh 


NORTHUEST 

ADAHtSVIlLE  2  SSE 

ALLATOONA  DAH  2 

BEAVEKDAIE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTEKS 


CAKTEHSVILLE 
CARTEftSVILLE 
CEDARTONN 
CHATSMORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRYVHLE   2  M 

DALLAS  Z  SSc 

OALTON 

EHSRV 

FAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGC3L0 

RONE 

RONE  NSO 
SUHNERVlLLE   I  SS 
TATLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 


SSH 


ALPHARETTA 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MSO 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  hSO 
BALL  GROUND 
BLAIRSvlLLE  EXP  STA 
BLUE  RIDCE 
CANTON 

CLEVELAND 
COHHERCE  ^  NNH 
CUNNING  2  NNE 
OAHLONEGA 
OAHSONVlLLE 

ELLlJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  I  ESE 
JASPER   1  NNri 
HAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  <.  N 
WAlESKA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESvlLLE   3  N 
CLAYTON  1  W 
CORNELIA 
EL8ERT0N  2  N 

hartwEll 

lexinct3n 

lincolnton 

TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARRQLLTON 
COLUMBUS  WSO 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  »  w 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEIUMA 
NEWNAN 

SUNNYSIOE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
TMOMASTON  2  S 
WEST  POINT 


WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 
MACON  wSO 

MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 

mount  vernon  3 
sandersville 

SILOAN 

SPARTA  2  NNW 


2.  U 

3.  IB 
3.23 


4.0« 
3.56 
3.12 


3.3« 
3. SI 
S.S2 
3.AI 


.57 
.50 

.St 


.85 
.62 
.75 


.53 
.82 


.22 
.50 
.65 
.55 


."5 
.03 
.10 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  |  29  <  30  31 


.50  2.00 

.38  1,10 
.55 
1.90 

.56  1.13 

2.*7 

.2*  1.29 

.20  2.A9 
1.05 

.90  .85 

.52  1.21 


.39  l.OS 
1.5* 

.2«  1.37 

.22  1.37 


.17     .29  1.18 

.18     .28  I. At 

1.28 
.26  .27 

.12     T  1.20 

.16     .20  2.A9 


1.73 

I.IB 
.10  2.50 
1.85 
.10  1 

2.00 


.35 


.11  2.02 


.16  2.9A 
1.02 

.70  1.75 

1.19  3.06 
.09  1.53 


.  10 


1.25 


2.03 
1.10 
.05  2.00 

.02  1.17 
1.37 
T  2.09 
2.90 
1.20 


1.29 


.90 


.it 
1.2S 
.19 


1.99 

.19 
1.A5 

.56 
1.95 
1.57 


.76 
.52 
.90 


.50 
.08  .35 
.11  1.85 


Sm  filmnr*  ikmm  toUowing  Suiion  Indn. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Con 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


25     26  27 


EAST  CENTB4L 

APPLISG  1  NU 
AUGUSTA  hSO 
BROOKLET   1  w 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

BETTER 

KIOVILLE 

MIOVILLE  EkP  STfi 
BILLE1  *  N 

HILLHAVEN-WADE  Z 
NEWIN6T0N  2  NE 
STILLMORE 
SWAINSBSRO 
HARRE^TON 

WAYNESBORO  2  NE 


'..»■> 
2.9* 
3.92 


2.01 
2.40 


2.39 
.50  1.6S 
2,00 

l.«2 
.72  1.46 

1.25 
.51  1.20 

1.95 

1.94 


SOUTHWEST  0 

ALBANV  3  SE 
AMERKuS  4  ENE 
6AINBRI0GE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLSUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAHSON 

ODNALSONVlLLE   1  S 

FORT  GaINFS 

LUMPKIN  2  SE 

HGRCAN  1  H 

MORGAN  5  Nh 

PLAINS  SW  G>  EXP  STA 


1.53 
1.39 
1.40 
.20  1.07 


.OS  2.24  1.60 
.20  2.14 
1.65  1 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  HSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  ExP  STATION 
VALOOSTA  4  NW 


2.89 
4.26 
4.19 
3.85 
2.97 


.26 
.06 


.03 
.15 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  W 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOWN  1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTQN  9  SW 
FORT  STEWART 

CLENNVILLE 
JESUP  B  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 
SAVANNAH  WSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCR3SS  4  NE 


3.06 
3.94 
1.09 


.08 
.03  .01 


.26  1.20 
.80 
1.02 


1.35 
1.65 


Sm  ccletcncc  noi«s  tollowmg  Siatlon  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


APKIL  1971 


Station 

Day  ol  Month 

« 

la 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         «  * 

NORTHWEST 

01 

tLLATOONt  DAM  2 

MAX 

MIN 

37 

75 
40 

56 
30 

68 
35 

73 
41 

63 
42 

45 
32 

60 
33 

73 
33 

78 
42 

75 
39 

77 
42 

85 
49 

82 
46 

67 
36 

74 
37 

60 
44 

85 
49 

86 
54 

63 
54 

69 
59 

76 
56 

78 
48 

56 
46 

74 
45 

78 
48 

83 

49 

75 
53 

91 
56 

71 
50 

73.8 
44.2 

CiUHOUN  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
<>1 

65 

42 

69 
29 

72 
33 

70 
37 

61 

40 

60 
35 

70 
30 

75 
32 

73 
47 

79 
35 

60 
39 

60 
50 

78 
46 

73 
33 

78 
36 

82 
41 

84 
47 

82 
51 

67 

50 

68 
57 

78 
49 

7! 
46 

73 
46 

77 
42 

83 
47 

76 
54 

81 
64 

79 
52 

69 
51 

79,6 
43.5 

CARTERSVIuLE 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
43 

67 
25 

74 
25 

71 
38 

59 
40 

60 
33 

69 
29 

76 
31 

74 
44 

81 
45 

63 
39 

62 
45 

76 
46 

75 
31 

79 
34 

84 
37 

62 
42 

83 
56 

66 
51 

84 
56 

78 
57 

75 
45 

69 
47 

7  6 
39 

62 
43 

60 
47 

62 
64 

70 
52 

66 
49 

75.8 
42.6 

CeoARTOwN 

MAX 
MIN 

74 
38 

68 
40 

67 
26 

74 
32 

69 
38 

60 
39 

61 
34 

74 
32 

77 
29 

76 
42 

82 
33 

83 
39 

81 
51 

77 
47 

77 
36 

79 
33 

83 
40 

85 
47 

85 
51 

86 

50 

80 
59 

78 
53 

73 
46 

70 
47 

77 
42 

62 
47 

76 
50 

80 
65 

78 
56 

69 
51 

76.2 
43.2 

OAI.LAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

75 
31 

74 
39 

61 
32 

68 
31 

76 
32 

70 
31 

56 
29 

67 
30 

72 
30 

77 
3' 

77 
39 

82 
39 

63 
43 

81 
43 

73 
33 

77 
36 

80 
40 

85 
46 

84 
45 

65 

45 

67 
54 

63 
44 

72 
42 

72 
42 

73 
41 

76 
39 

85 

42 

79 
54 

ai 

56 

72 
51 

76.2 
39.8 

OALTON 

MAX 

MIN 

70 
33 

70 
40 

56 
30 

68 

33 

74 
38 

68 
41 

45 

34 

60 
33 

70 
36 

76 
49 

70 
36 

60 
42 

86 
46 

62 
45 

66 
37 

73 
38 

76 
4  2 

83 
47 

64 

52 

64 
55 

87 
58 

79 
53 

75 
47 

60 
4! 

72 
45 

77 
46 

63 
46 

78 
54 

82 
54 

69 
51 

73.5 
43.9 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

71 
32 

70 
39 

57 
25 

69 
30 

74 
33 

68 
38 

43 

33 

62 
27 

74 
30 

76 
36 

72 
40 

63 
36 

83 
42 

62 
44 

68 
31 

76 
35 

60 
39 

85 
45 

86 
48 

66 
49 

69 
53 

77 
46 

79 
43 

56 
40 

73 
39 

76 
42 

86 
45 

8  1 
45 

8  1 
50 

71 
50 

74.6 
39.9 

ROME 

MAX 
MIN 

73 
37 

67 

42 

73 
30 

75 
37 

67 
37 

59 
39 

63 
35 

72 
31 

77 
32 

75 
48 

82 
34 

83 
40 

81 
48 

77 
47 

76 
34 

80 
36 

83 
4  1 

83 
48 

84 
52 

88 
51 

63 
58 

79 
56 

7! 
47 

72 
47 

76 
45 

62 
47 

79 
50 

81 
63 

60 
55 

68 
50 

76.4 
43.9 

ROHE  WSO 

•          *  • 

MAX 

Mm 

72 
3« 

61 
37 

70 
30 

75 
32 

66 
38 

53 
40 

63 
35 

73 
29 

78 
32 

75 
40 

82 
34 

84 
39 

62 
50 

69 
41 

76 
34 

62 
34 

86 
42 

86 
48 

87 
53 

86 
49 

77 
57 

60 
51 

57 
46 

74 
45 

78 
42 

84 
47 

79 
50 

83 
55 

72 
53 

62 
51 

75.2 
42.3 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 
MIN 

67 
27 

71 
39 

55 

26 

66 
26 

70 
29 

61 
39 

48 
32 

60 
29 

70 
30 

75 

30 

77 
40 

78 
38 

81 
38 

81 
4! 

70 
30 

71 
34 

78 
34 

83 
44 

82 
47 

85 
49 

86 
51 

76 
56 

76 
45 

52 
43 

70 
42 

75 
42 

62 
44 

77 
45 

79 
45 

73 
51 

72.5 
39.9 

ATHENS 

MAX 
MIN 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

73 
36 

67 
47 

69 
30 

72 
35 

60 
43 

60 
40 

64 
36 

70 
36 

78 
35 

80 
48 

60 
40 

65 
43 

84 
52 

79 
54 

75 
43 

61 
41 

65 
42 

69 
47 

62 
58 

90 
56 

78 
56 

81 

58 

72 
45 

73 
46 

78 
47 

65 

50 

79 

54 

82 
59 

81 

55 

68 

51 

76.7 
46.2 

ATHENS  WSO 

MAX 
MIN 

72 
<il 

62 
42 

66 
35 

72 
39 

63 

45 

59 
36 

64 

36 

69 
37 

76 
36 

79 
49 

78 
45 

62 
45 

83 

55 

74 
46 

73 
45 

79 
43 

62 
43 

67 

52 

61 
60 

68 

59 

76 
56 

60 
58 

60 
46 

72 
47 

77 
49 

63 
51 

77 
54 

80 
59 

76 
55 

61 
51 

74.4 
47.3 

ATLANTA  WSO 

MAX 
MIN 

72 
40 

61 
41 

66 
32 

71 
40 

62 
47 

54 
34 

60 
33 

70 
35 

75 
41 

77 
49 

79 
51 

82 
50 

82 
55 

70 
49 

74 
45 

79 
44 

B3 
48 

61 
54 

81 
58 

66 
55 

77 
61 

78 
58 

61 
48 

71 
49 

76 
46 

83 
52 

79 
55 

81 
59 

73 
58 

63 
54 

73.6 
48.0 

BLAIRSVILlE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
27 

67 
39 

50 
23 

63 

26 

66 

31 

63 
34 

51 
30 

52 
27 

67 
26 

71 
32 

72 
30 

76 
32 

78 
37 

76 
40 

63 
26 

69 
29 

72 
33 

79 
40 

80 
48 

79 
46 

79 
45 

72 
49 

69 
36 

59 
42 

66 
45 

71 
38 

76 
39 

73 
55 

75 
46 

68 
46 

69.1 
36.6 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

68 
45 

60 
40 

65 
25 

70 
29 

66 
34 

56 
46 

67 
34 

70 
41 

72 
38 

70 
45 

78 
45 

76 
40 

78 
45 

67 
45 

70 
28 

73 
36 

76 
38 

84 
40 

74 
52 

84 
53 

72 
53 

73 
55 

63 
46 

78 
44 

78 
44 

80 
40 

76 
48 

74 
55 

67 
46 

68 
49 

71.8 
42.6 

COMMERCE   <l  NNW 

MAX 
MIN 

66 
32 

72 
33 

60 
29 

70 
31 

72 
38 

64 
42 

56 
37 

62 
37 

70 
39 

76 
40 

79 
40 

79 
38 

83 
38 

82 
52 

75 
35 

71 
39 

60 
42 

83 
43 

87 
53 

80 
54 

87 
56 

77 
59 

79 
44 

53 
45 

74 
45 

79 
47 

85 
49 

76 
53 

82 
54 

74 
53 

74.5 
43.2 

DAHlONEGA 

MAX 
MIN 

67 
30 

70 
35 

55 
30 

65 
30 

71 
34 

64 

40 

56 
34 

58 
36 

71 
34 

74 

35 

79 
43 

77 
43 

81 
45 

80 
48 

68 
37 

70 
38 

78 
38 

83 
46 

85 
51 

81 
52 

64 
52 

74 
52 

74 
46 

50 
44 

70 
48 

75 
46 

62 
46 

72 
53 

81 
54 

75 
52 

72.3 
42.4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

69 
32 

70 
38 

54 
29 

67 
34 

72 
40 

64 
46 

49 
33 

61 
33 

72 
34 

75 
40 

79 
41 

80 
42 

82 
45 

61 
49 

72 
36 

72 
39 

79 
43 

84 
49 

86 

55 

61 
53 

66 
54 

76 
57 

77 
49 

53 
44 

71 
48 

76 
46 

62 
46 

75 
55 

60 
51 

71 
51 

73.2 
43.7 

HELEN  1  6SE 

MAX 
MIN 

66 
28 

43 

65 
25 

69 
27 

66 
31 

59 
43 

59 
33 

70 
26 

75 
26 

80 
38 

78 
39 

62 
33 

64 
42 

77 
45 

69 
29 

76 
31 

83 
35 

86 
42 

62 
50 

63 
45 

81 
47 

73 
52 

68 
38 

41 

74 
48 

61 
41 

76 
46 

80 
57 

79 
53 

71 
50 

74.3 
39.6 

JASPER   1  NNH 

MAX 
MIN 

68 
42 

64 
36 

65 
2  7 

70 
35 

64 

57 
3  5 

57 
30 

68 
36 

73 
37 

75 
47 

77 
46 

80 
46 

77 
5  2 

72 
45 

69 
38 

75 
39 

80 
47 

83 
53 

79 
59 

64 
54 

76 
56 

73 
56 

68 
46 

68 
44 

73 
46 

80 
47 

78 
51 

79 
59 

75 
54 

66 
50 

72.5 
45.3 

MINDER  1  sse 

•          •  • 

MAX 
MIN 

72 
34 

67 
45 

67 

30 

71 
35 

69 
42 

59 
44 

63 
34 

71 
32 

77 
34 

78 
42 

78 
46 

63 
44 

63 

51 

79 
50 

73 
42 

80 
39 

83 
43 

88 
43 

83 
51 

68 
53 

64 
57 

60 
57 

75 
44 

72 
45 

77 
44 

64 
48 

64 
51 

61 
59 

60 
52 

71 
52 

76.7 
44.9 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  W 

MAX 
MIN 

66 
31 

65 
46 

65 
27 

69 
29 

66 
33 

59 
42 

57 
30 

69 
28 

74 
44 

78 
43 

77 
32 

61 
33 

84 
38 

61 
36 

68 
33 

76 
32 

60 
37 

83 
43 

79 
50 

82 
47 

80 
51 

72 
46 

71 
41 

68 
38 

71 
47 

79 
42 

77 
47 

78 
47 

77 
46 

68 
46 

73.3 
39.6 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

66 
35 

61 
43 

65 

25 

69 
32 

62 
37 

55 

42 

57 
32 

68 
20 

73 
32 

74 
39 

78 
31 

78 
36 

78 
46 

73 
47 

69 
34 

77 
34 

78 
41 

85 
47 

77 
59 

60 
41 

73 
50 

73 
48 

69 
43 

67 
41 

T> 
49 

61 
43 

79 
52 

77 
55 

76 

50 

66 
50 

72.0 
41.7 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

73 
30 

71 
51 

66 
24 

72 
29 

68 
37 

59 
48 

65 
36 

70 
27 

78 
30 

79 
40 

78 
35 

85 
35 

84 
65 

82 
53 

73 
31 

80 
37 

83 
38 

87 
43 

85 
53 

87 
49 

75 
50 

81 
53 

76 
40 

74 
45 

79 
40 

64 
41 

63 
48 

60 
58 

80 
48 

74 
53 

77.2 
42.2 

H4RTWELL 

MAX 
MIN 

75 
36 

75 
34 

74 
38 

76 
40 

72 
42 

62 
48 

67 
36 

72 
40 

79 
38 

62 
50 

62 
45 

67 
43 

85 
58 

63 
54 

75 
44 

80 
46 

87 
46 

67 
55 

90 
55 

92 
56 

75 
60 

80 
50 

65 
43 

78 
46 

82 
46 

86 
49 

69 

54 

82 
55 

63 
57 

75 
54 

79.2 
47. ■> 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

71 
32 

67 

69 

72 
35 

67 
32 

59 

64 
31 

70 
38 

77 
31 

79 
47 

77 
36 

84 
44 

64 
55 

86 
50 

72 
40 

81 

83 
49 

84 
54 

87 
58 

86 

54 

76 
59 

79 
54 

74 
44 

74 
43 

78 
48 

65 
50 

63 
5  \ 

63 
98 

81 
52 

73 
52 

76.9 
45.3 

WASHINGTON 

.           .  . 

MAX 

Mm 

70 
37 

73 
40 

61 
31 

67 
34 

71 
36 

62 
44 

61 
34 

65 
34 

71 
37 

78 
43 

80 

40 

79 
45 

63 

50 

81 
49 

72 
37 

74 
44 

79 
45 

64 
48 

66 
53 

60 
49 

86 
54 

66 

55 

64 
49 

59 

45 

73 
47 

77 
48 

64 
48 

93 
53 

81 
52 

79 
56 

75.5 
44.5 

WEST  CENTRAL 

0<. 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

73 
42 

72 
47 

70 
36 

72 
38 

70 
38 

55 
42 

61 

32 

72 
40 

75 
37 

78 
50 

80 
43 

82 
50 

82 
53 

80 
S4 

76 
46 

81 
46 

84 
44 

64 
53 

69 
56 

68 
55 

65 
62 

78 
65 

61 
61 

76 
54 

85 
50 

85 
50 

85 
61 

85 
69 

84 
62 

69 
57 

76.0 
49.6 

carrdlltdn 

MAX 

Mm 

73 
35 

68 
41 

67 
29 

71 
31 

69 
39 

62 
39 

60 
33 

72 
30 

76 
31 

75 
41 

75 
41 

82 
38 

80 
47 

76 
47 

7S 
33 

80 
34 

83 
39 

64 
41 

83 
46 

86 
48 

82 
51 

78 
52 

77 
49 

71 
50 

76 
41 

65 
44 

89 
49 

83 
67 

81 
50 

71 
53 

76.2 
42.3 

COLUMBUS  wSO 

MAX 
MIN 

74 
40 

64 

42 

69 
33 

73 
35 

63 
51 

57 
42 

65 
35 

75 
35 

78 
37 

61 
44 

64 
44 

64 
46 

62 
51 

75 
56 

80 
40 

82 
41 

66 
47 

65 
52 

88 

50 

67 
54 

60 
61 

63 
61 

80 
60 

76 
59 

81 
48 

89 
52 

62 
58 

67 
64 

77 
58 

66 
60 

77.6 
48.4 

Sm  RcUranc*  NoUa  Following  SUUoo  Indn 


DAILY  TEMPERATURES  «opgu 

Conlinued  APRIL  1971 


Day  of  Month 

o 
tn 

Station 

 T 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

It 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EXPERIMENT 

66 

72 

56 

68 

70 

62 

50 

6 1 

71 

75 

79 

84 

64 

67 

77 

79 

72 

77 

S3 

79 

62 

75 

74  * 

MIN 

39 

42 

33 

37 

47 

40 

32 

36 

41 

49 

48 

48 

54 

47 

41 

43 

49 

55 

54 

59 

62 

61 

56 

47 

46 

51 

54 

63 

55 

48!l 

GREENVILLE   Z  NNw 

73 

69 

66 

7  1 

66 

56 

62 

78 

81 

85 

84 

86 

87 

6 1 

6 1 

76 

77 

60 

65 

83 

66 

63 

60 

77 ,  S 

MIN 

22 

42 

26 

26 

37 

40 

26 

31 

25 

24 

32 

35 

39 

43 

32 

35 

40 

49 

46 

50 

55 

61 

45 

50 

43 

45 

50 

69 

50 

40.6 

LA  GRANGE 

75 

72 

69 

75 

70 

52 

64 

75 

60 

85 

92 

76 

82 

65 

89 

69 

85 

63 

76 

74 

81 

86 

66 

67 

68 

65 

76.9 

MIN 

28 

48 

27 

27 

42 

43 

36 

29 

29 

39 

39 

40 

49 

52 

31 

31 

40 

39 

46 

46 

56 

59 

52 

51 

40 

51 

41 

69 

51 

5  1 

42.8 

MARSHALLVILLE 

73 

73 

67 

7  1 

70 

56 

7  1 

6 1 

84 

64 

66 

90 

90 

67 

67 

6 1 

78 

83 

65 

6  5 

66 
70 

86 

74 

79  *  6 

MIN 

«<• 

49 

32 

38 

52 

47 

34 

36 

41 

47 

49 

52 

56 

43 

47 

48 

55 

54 

55 

61 

66 

60 

55 

48 

53 

53 

57 

50.1 

NEWNAN 

7* 

67 

69 

73 

65 

57 

62 

74 

78 

79 

6  2 

84 

82 

78 

77 

82 

86 

63 

70 

MIN 

41 

41 

31 

40 

47 

41 

32 

35 

38 

49 

48 

50 

51 

50 

41 

41 

50 

53 

54 

54 

61 

59 

55 

51 

45 

50 

54 

69 

57 

55 

4e!i 

SUNNYSIDE 

72 

66 

67 

69 

61 

54 

60 

70 

82 

75 

80 

63 

83 

76 

79 

66 

76 

6  3 

78 

8  2 

78 

68 

74.5 

MIN 

43 

32 

37 

47 

40 

33 

37 

40 

50 

46 

47 

56 

51 

4 1 

42 

47 

53 

56 

55 

61 

61 

50 

49 

45 

51 

54 

66 

56 

48.2 

TALBJTTOri 

75 

69 

69 

7 1 

69 

55 

74 

62 

82 

66 

89 

87 

63 

76 

85 

85 

65 

66 

63 

76.0 

MIN 

42 

47 

31 

34 

46 

44 

33 

34 

37 

46 

43 

46 

51 

55 

38 

40 

46 

54 

53 

55 

59 

65 

61 

53 

47 

50 

56 

70 

56 

48.3 

TALLAPOOSA  2  N 

72 

68 

68 

71 

67 

59 

59 

72 

76 

75 

80 

62 

79 

75 

79 

64 

86 

68 

75  S 

MIN 

32 

40 

22 

28 

35 

37 

32 

26 

27 

35 

39 

34 

42 

42 

28 

29 

35 

42 

40 

44 

56 

52 

46 

48 

36 

41 

45 

65 

51 

51 

39.3 

THDHASTHN  2  S 

74 

71 

72 

77 

64 

57 

66 

77 

85 

6  7 

62 

86 

90 

66 

MIN 

35 

47 

32 

37 

47 

44 

33 

35 

35 

41 

42 

42 

46 

43 

35 

36 

42 

41 

56 

54 

59 

62 

52 

52 

42 

49 

52 

69 

56 

56 

45!9 

WEST  POINT 

MAX 

70 

70 

58 

69 

70 

70 

54 

63 

75 

78 

79 

84 

65 

62 

75 

75 

62 

85 

65 

85 

89 

62 

80 

75 

76 

82 

65 

79 

68 

78 

76.9 

*           •  « 

40 

30 

37 

35 

38 

42 

49 

4  5 

25 

6  5 

55 

5  2 

40 

54 

52 

44.0 

CENTRAL 

05 

AILEY 

63 

67 

6 1 

82 

76 

78 

62 

82 

76  1 

MIN 

3' 

34 

46 

49 

35 

34 

41 

43 

49 

56 

42 

51 

47 

57 

59 

63 

57 

53 

45 

50 

55 

56 

48.3 

C  QV I NGTDN 

79 

84 

76 

61 

84 

64 

75  2 

MIN 

39 

45 

32 

34 

47 

43 

35 

34 

36 

47 

46 

43 

53 

52 

4 1 

40 

43 

49 

55 

56 

58 

59 

47 

47 

44 

46 

52 

65 

54 

55 

46.6 

DUBLIN  3  S 

77 

79 

76 

83 

89 

65 

86 

MIN 

36 

42 

31 

32 

39 

48 

36 

33 

35 

40 

46 

46 

52 

55 

4  2 

4  ^ 

44 

46 

54 

56 

60 

65 

60 

50 

47 

48 

50 

56 

58 

57 

47.0 

EaSTMAN  1  w 

79 

76 

60 

83 

63 

82 

MIN 

39 

42 

33 

33 

51 

51 

39 

37 

37 

52 

51 

49 

55 

56 

42 

47 

47 

51 

55 

56 

62 

65 

57 

55 

50 

52 

54 

59 

58 

5  8 

49.8 

FDRSYTH   1  S 

70 

62 

72 

62 

72 

79 

77 

62 

85 

8  2 

73 

82 

76 

77.1 

MIN 

36 

45 

27 

32 

44 

45 

29 

41 

35 

42 

46 

46 

54 

54 

38 

4  3 

44 

49 

55 

56 

54 

67 

49 

49 

45 

48 

51 

65 

55 

56 

46.7 

91 

82 

67 

78 

66 

63 

87 

82 

MIN 

53 

59 

63 

63 

58 

53 

44 

50 

63 

55 

57 

59 

IRWINTON  WNW 

77 

83 

83 

60 

MIN 

38 

44 

40 

45 

41 

46 

42 

34 

40 

41 

48 

50 

54 

55 

45 

43 

45 

46 

54 

52 

59 

60 

59 

52 

58 

52 

54 

48 

47 

50 

48!l 

►lACDN  WSO 

61 

69 

60 

59 

66 

73 

80 

82 

86 

66 

60 

80 

85 

68 

69 

89 

9 1 

83 

86 

79 

76 

63 

87 

84 

66 

62 

67 

79,  1 

MIN 

It 

40 

31 

34 

53 

37 

36 

35 

39 

47 

42 

47 

57 

50 

42 

4  7 

45 

55 

53 

60 

64 

61 

56 

53 

47 

50 

54 

60 

58 

56 

48,4 

hilledgeville 

MAX 

59 

8 1 

84 

75 

75 

81 

64 

87 

83 

69 

79 

MIN 

32 

36 

30 

31 

33 

51 

36 

32 

35 

36 

42 

43 

44 

51 

38 

4  1 

42 

44 

47 

53 

57 

57 

51 

49 

44 

46 

47 

51 

52 

54 

43,5 

HQNT I C  E  L  LO 

MAX 

75 

77 

62 

8  5 

72 

6 1 

79 

MIN 

42 

44 

35 

39 

45 

48 

34 

37 

39 

48 

59 

51 

52 

55 

42 

46 

49 

56 

57 

56 

59 

62 

55 

45 

49 

54 

55 

56 

61 

56 

49. '6 

Sanders V i l  le 

70 

65 

7 1 

66 

62 

63 

71 

78 

79 

80 

84 

83 

79 

74 

82 

85 

67 

83 

87 

63 

82 

76 

73 

78 

84 

61 

83 

6  1 

70 

77 . 1 

MIN 

42 

53 

32 

33 

50 

52 

37 

34 

40 

49 

46 

46 

54 

57 

43 

45 

44 

51 

54 

55 

59 

63 

53 

50 

41, 

49 

53 

65 

53 

57 

48.9 

SILOAM 

MAX 

72 

70 

67 

71 

64 

60 

65 

71 

78 

80 

80 

84 

63 

75 

75 

81 

65 

68 

62 

88 

60 

60 

69 

71 

78 

64 

64 

80 

76 

77 

76.6 

47 

30 

38 

34 

35 

40 

48 

49 

49 

52 

56 

42 

48 

47 

47 

56 

56 

58 

6 1 

46 

46 

48 

46 

56 

6  1 

56 

52 

48.0 

EAST  CEt'JTRAL 

06 

67 

73 

74 

61 

82 

67 

8 1 

58 

74 

7  8 

6  5 

80 

8 1 

80 

MIN 

37 

44 

31 

30 

37 

51 

35 

30 

33 

44 

40 

4? 

54 

58 

32 

4  1 

44 

46 

55 

54 

56 

62 

49 

46 

50 

51 

53 

56 

56 

54 

45.8 

AIJGUSTA  WSD 

74 

8  0 

64 

64 

73 

81 

63 

66 

62 

86 

62 

63 

6 1 

75 

85 

80 

62 

82 

67 

76.3 

MIN 

36 

42 

31 

32 

43 

39 

36 

32 

36 

42 

41 

40 

47 

45 

36 

43 

42 

46 

53 

51 

52 

52 

47 

50 

45 

47 

52 

59 

52 

52 

44.0 

DKUU*^ L  c  I    1  W 

4° 

84 

64 

8 1 

76 

63 

65 

69 

82 

66 

66 

86 

83 

73 

82 

86 

62 

60 

63 

75 

78.3 

Mm 

38 

55 

40 

35 

53 

52 

36 

38 

41 

49 

46 

56 

5S 

43 

48 

49 

53 

56 

53 

59 

62 

56 

63 

5  1 

52 

57 

64 

61 

59 

51.1 

LQUlSVlLLE   3  S 

7  5 

63 

81 

76 

63 

69 

68 

67 

83 

80 

78 

79 

6  5 

6  5 

6  3 

78 

MIN 

38 

52 

35 

35 

52 

50 

38 

35 

38 

47 

50 

48 

55 

56 

42 

44 

45 

49 

55 

54 

59 

64 

56 

49 

51 

51 

54 

64 

56 

56 

49.  3 

HETTER 

85 

79 

84 

68 

91 

69 

67 

8  6 

83 

75 

63 

67 

66 

65 

85 

79 

80.7 

MIN 

36 

56 

37 

36 

55 

44 

35 

37 

41 

42 

52 

48 

45 

45 

44 

5 1 

5  1 

56 

52 

54 

58 

54 

52 

53 

49 

54 

53 

56 

58 

58 

48.7 

MIOVlLtF   EXP  STA 

MAX 

74 

67 

65 

64 

81 

76 

82 

85 

87 

84 

62 

74 

79 

64 

83 

83 

6  3 

74 

MIN 

35 

45 

40 

40 

51 

50 

34 

36 

40 

46 

49 

45 

46 

48 

36 

40 

46 

50 

59 

54 

64 

57 

54 

57 

51 

53 

57 

67 

56 

57 

48.9 

M  I  1   1    C         i.  M 

80 

60 

81 

85 

84 

68 

62 

64 

85 

64 

78 

75 

67 

66 

69 

85 

60 

75 

78,9 

Mm 

35 

57 

31 

40 

55 

50 

33 

40 

35 

43 

45 

47 

55 

57 

40 

37 

50 

64 

52 

51 

53 

60 

50 

45 

47 

50 

49 

55 

50 

57 

47.4 

6  1 

7  1 

76 

83 

65 

90 

85 

77 

83 

86 

93 

8  1 

90 

89 

66 

81 

75 

6  1 

Sfl 

76 

67 

84 

73 

79.0 

MIN 

36 

58 

40 

34 

53 

53 

38 

35 

41 

48 

47 

41 

55 

61 

44 

47 

49 

65 

56 

55 

65 

64 

55 

55 

50 

55 

56 

53 

61 

59 

50.6 

76 

67 

05 

85 

80 

81 

85 

68 

8  5 

68 

62 

83 

77 

76 

8  1 

85 

83 

64 

74 

76.0 

MIN 

38 

40 

35 

31 

54 

50 

35 

31 

40 

44 

50 

43 

60 

55 

44 

50 

51 

59 

55 

56 

56 

58 

50 

47 

47 

55 

64 

56 

46.4 

MARRENTUN 

MAX 

69 

74 

62 

62 

73 

57 

65 

65 

71 

79 

80 

81 

65 

85 

74 

75 

83 

67 

90 

64 

ee 

77 

81 

59 

69 

76 

85 

82 

80 

80 

76.0 

Mm 

33 

39 

31 

31 

32 

50 

34 

32 

35 

41 

46 

45 

46 

56 

42 

43 

46 

47 

53 

56 

57 

58 

54 

49 

49 

46 

51 

57 

58 

57 

45.9 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

67 

74 

60 

64 

71 

61 

67 

62 

70 

76 

80 

80 

84 

85 

73 

75 

83 

86 

90 

82 

89 

64 

85 

71 

74 

79 

65 

80 

78 

61 

76,7 

Mm 

40 

54 

34 

31 

45 

51 

37 

32 

38 

48 

42 

41 

55 

5J 

36 

42 

44 

52 

58 

52 

59 

63 

55 

60 

45 

46 

5» 

65 

58 

57 

48,5 

5«*  B«f«t«nca  Notes  Following  Slation  Iod«x 
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,  ,  ,  DAILY  TEMPERATURES  oeorgu 

ConllDued  tPBIL  1971 


StaUon 

Day  of  Month 

0 

01 
Id 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«         *  « 

SOUTHWEST 

07 

4LI4NV  3  SE 

MAX 

MIN 

69 
33 

75 
44 

62 
30 

67 
31 

70 
35 

57 
S3 

60 
36 

63 
32 

72 
33 

77 
39 

61 
41 

62 
45 

83 
45 

83 
48 

79 
39 

81 
41 

84 
45 

66 
46 

96 
50 

88 
5  1 

87 
53 

81 
60 

63 
58 

64 
62 

77 
45 

82 
45 

87 
49 

8'. 
68 

87 
60 

82 
59 

78.0 
45.9 

IMERICUS  4  ENE 

MAX 

MIN 

72 
42 

67 
54 

66 
33 

69 
36 

64 
53 

56 

47 

64 
33 

72 
36 

75 
42 

81 
46 

80 
45 

83 
56 

83 
53 

77 
54 

76 
43 

62 
49 

64 
51 

66 
55 

66 
53 

87 
57 

BO 
59 

82 
61 

79 
59 

76 
55 

61 
49 

65 
54 

60 
60 

63 
70 

80 
58 

62 
58 

76.6 
50.7 

BitNeniOCE 

MAX 

MIN 

70 
40 

68 
52 

74 
32 

69 
40 

60 
53 

62 
47 

63 
36 

73 
33 

80 
37 

82 
43 

66 
45 

86 
45 

65 
46 

60 
55 

80 
39 

87 
45 

89 
47 

89 
49 

92 
50 

90 
52 

90 
52 

65 
56 

88 
58 

69 
57 

98 
56 

90 
58 

90 
96 

89 
72 

1)5 
69 

76 
59 

61.2 
49.4 

BL4KELV 

MAX 
MIN 

70 
39 

75 
45 

60 
39 

68 
36 

69 
39 

58 
47 

60 
36 

63 
37 

73 
39 

79 
42 

62 
46 

64 
50 

64 
51 

82 
54 

78 
42 

80 
44 

84 
49 

86 
54 

94 

56 

68 
54 

67 
55 

80 
62 

80 
60 

82 
59 

79 
50 

65 

50 

66 
93 

85 
69 

86 
66 

81 
59 

77.9 
49.2 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

7» 
<>9 

72 
52 

66 
37 

64 
39 

60 
49 

62 
49 

63 
35 

73 
37 

79 
41 

B3 
50 

65 
49 

64 
50 

63 
50 

82 
57 

82 
47 

85 
49 

86 
50 

87 
50 

89 
56 

68 
53 

67 
57 

65 
65 

65 
62 

82 
64 

86 
48 

88 
54 

88 
68 

87 
72 

87 
68 

7f 
51 

79.9 
51.8 

CAMIH.4 

MAX 
MIN 

78 
43 

66 
91 

66 
33 

67 
36 

60 
54 

60 
48 

62 
36 

72 
34 

79 
40 

81 
45 

65 
46 

65 
47 

65 
49 

60 
54 

62 
41 

65 
50 

87 
49 

86 
51 

90 
56 

88 
54 

63 
57 

62 
66 

86 
60 

79 
62 

83 
47 

86 
52 

67 
64 

86 
72 

63 
60 

65 

59 

79.0 
50.5 

COLOUITT  2  E 

MAX 

MIN 

74 
51 

64 

35 

67 
41 

67 
53 

58 
48 

61 
37 

69 
38 

73 
40 

78 
43 

60 
48 

83 
53 

83 
49 

84 
55 

79 
42 

62 
46 

65 
50 

66 
92 

67 
56 

98 
54 

68 
59 

84 
61 

82 
60 

83 

60 

83 
49 

87 
58 

68 
64 

87 
65 

88 
62 

81 
59 

76 
59 

79.2 
51.9 

CUThBERT 

MAX 

Mm 

75 

42 

72 
47 

69 
33 

71 
36 

68 
53 

58 
42 

64 
35 

74 
36 

79 
44 

82 
51 

64 
52 

86 
50 

64 
56 

B2 
58 

61 
45 

64 
49 

67 
52 

68 
55 

90 
55 

88 
55 

B7 
65 

80 
66 

62 
61 

78 
58 

64 

50 

69 
54 

86 
54 

87 
71 

66 
60 

64 
58 

79.6 
91.4 

FORT  C4INES 

MAX 

Mm 

75 
42 

68 
47 

69 
35 

70 
34 

62 
52 

59 
42 

64 

35 

72 
38 

77 
45 

80 
50 

65 
49 

62 
52 

61 
56 

60 
S3 

79 
44 

81 
47 

85 
53 

84 
54 

86 
57 

65 
55 

63 
63 

78 
64 

61 
59 

75 
62 

90 
51 

83 
53 

84 
67 

85 
71 

80 
59 

64 
59 

77.2 
51.6 

LUNPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

74 
35 

73 
47 

69 
27 

72 
39 

68 
51 

57 
42 

63 
34 

73 
39 

80 
45 

81 
44 

S3 
49 

84 
51 

62 
54 

61 
51 

61 
42 

64 
47 

65 
49 

87 

51 

86 

55 

88 

50 

86 
57 

80 
65 

79 
57 

79 
55 

83 
49 

65 
46 

64 
57 

65 
71 

85 
55 

70 
59 

79.0 
49. 1 

HOROAN  1  M 

MAX 

Mm 

76 
41 

73 
48 

67 
33 

70 
34 

67 
46 

62 
37 

64 
34 

72 
43 

77 
42 

81 
43 

83 
47 

89 
49 

82 
50 

85 
53 

66 
41 

68 
41 

69 
48 

90 
51 

VI 
54 

66 
94 

66 
58 

80 
66 

83 
59 

79 
59 

90 
53 

84 
47 

69 
50 

69 
71 

87 
59 

67 
58 

60.3 
49.0 

PLAINS  SK  Oa  EXP  STA 

MAX 

Mm 

67 
42 

73 
49 

98 
34 

66 
36 

70 
40 

57 
47 

55 
34 

62 
36 

73 
43 

76 
47 

60 
52 

61 

50 

83 
54 

84 
55 

76 
45 

79 
48 

83 
51 

85 
56 

85 
54 

67 
97 

67 
6 1 

62 
66 

63 

60 

78 
57 

75 
49 

63 
52 

66 
58 

61 
65 

83 
59 

79 
56 

76.6 
50.4 

thohasville  «  SE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

75 
38 

73 
48 

70 
33 

69 
35 

60 
55 

62 
49 

64 

37 

73 
35 

79 
39 

82 
52 

65 
45 

65 
49 

69 

52 

69 

56 

64 
45 

84 
48 

86 
46 

86 
51 

90 
54 

90 
52 

90 
59 

90 
63 

83 
60 

81 
64 

85 
45 

68 
51 

67 
67 

87 
71 

87 
69 

73 
62 

60,6 
51.0 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

Mm 

76 
40 

74 
50 

67 
35 

69 
35 

66 
48 

60 
37 

60 
37 

71 
35 

77 
40 

81 
42 

85 
45 

62 
47 

82 
51 

81 
50 

80 
44 

83 
46 

85 
49 

85 
44 

86 
58 

68 
59 

64 
60 

63 
67 

63 
61 

61 
60 

93 
45 

67 
50 

67 
62 

67 
71 

86 
63 

74 
59 

79,1 
49.6 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

66 
44 

74 
91 

61 
98 

65 
36 

69 
46 

56 
52 

57 
36 

61 

37 

69 
37 

76 
50 

79 
50 

61 
54 

93 
56 

83 
57 

75 
45 

60 
51 

82 
50 

69 
57 

88 
59 

88 
63 

67 
63 

64 
62 

64 
64 

65 
56 

75 
51 

63 
53 

66 
58 

83 
62 

86 
64 

79 
55 

77.0 
51.9 

cordele 

MAX 

Mm 

76 
45 

74 
51 

67 
32 

73 
36 

68 
53 

57 
48 

64 
36 

72 
35 

78 
41 

82 
44 

66 
46 

64 
49 

94 
50 

63 
57 

80 
41 

83 
49 

86 
47 

87 
52 

69 
54 

88 
62 

67 
61 

65 
69 

63 
61 

81 
56 

93 
46 

66 
51 

65 
58 

85 
72 

83 
60 

65 
58 

79.5 
50.6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

68 
43 

78 
48 

64 

36 

66 

35 

71 
37 

58 
53 

61 
37 

60 
37 

71 
39 

78 
46 

80 
51 

62 
54 

83 

57 

83 
57 

76 
44 

60 
49 

61 
49 

83 
51 

97 
56 

89 

56 

88 
61 

87 
67 

89 

60 

65 
56 

75 
48 

83 
52 

87 
55 

84 
64 

87 
65 

84 
60 

78.2 
90.6 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

76 
43 

74 
54 

65 
39 

70 
37 

68 
53 

57 
51 

60 
36 

69 
43 

77 
43 

61 
52 

83 
50 

64 
53 

83 
59 

81 
59 

81 
46 

64 
55 

66 
53 

67 
58 

90 
60 

88 
61 

85 
65 

86 
69 

85 
63 

81 
59 

82 
52 

87 
55 

87 
60 

86 
72 

64 
63 

71 
59 

79,3 
54,0 

HOHERVILLE  3  HSW 

MAX 
MIN 

77 
38 

75 
49 

68 
35 

72 
36 

64 
54 

6! 
5 1 

58 
37 

71 
36 

79 
38 

82 
42 

63 
42 

63 
43 

64 
47 

91 
52 

63 
45 

79 
50 

86 
48 

87 
50 

88 
57 

87 
55 

66 
56 

85 
67 

86 
60 

85 
47 

68 
49 

66 
63 

88 
70 

84 
67 

64 
61 

60. 1 
49,6 

LUMBER  CITV 

MAX 

Mm 

69 
36 

77 
39 

65 

35 

62 
35 

73 
37 

58 
53 

63 

37 

62 
36 

71 
38 

77 
43 

60 
45 

61 
46 

94 
48 

93 
51 

78 
42 

80 
46 

82 
49 

86 
52 

87 
54 

66 
56 

68 
98 

64 
61 

89 

61 

82 
59 

76 
49 

82 
50 

87 
92 

64 
56 

85 
61 

83 
60 

78.0 
48.2 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

76 
42 

70 
49 

66 
35 

67 
36 

62 
53 

61 
38 

61 
36 

71 
38 

78 
42 

81 
49 

82 
46 

83 
47 

84 
55 

79 
57 

Bl 
46 

64 
90 

86 
49 

66 
56 

99 
57 

67 
99 

64 
99 

64 
66 

69 
61 

60 
63 

63 
52 

67 
55 

65 
65 

68 
72 

82 
60 

65 
59 

78,6 
51,6 

NASHVILLE  9  SSE 

MAX 

Mm 

76 
40 

75 
49 

67 
34 

71 
35 

68 

53 

62 
53 

61 
38 

71 
34 

77 
38 

60 
42 

80 
45 

82 
45 

82 
47 

80 
54 

61 
42 

64 
50 

65 
47 

66 
51 

88 
54 

88 
99 

65 
56 

65 

68 

63 
61 

80 
59 

83 
47 

66 
50 

64 
57 

85 
63 

83 
60 

74 
60 

79,1 
49,7 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

72 
38 

78 
41 

67 
36 

65 
36 

65 
41 

59 
52 

63 
36 

61 
36 

73 
38 

79 
40 

61 
47 

65 
48 

64 
48 

63 
49 

61 
45 

64 
49 

85 
49 

86 
53 

85 
54 

90 
98 

86 

56 

84 
56 

65 
62 

64 
66 

92 
47 

86 
50 

66 
63 

85 
68 

87 
69 

83 
60 

79,2 
49.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

69 
49 

76 
52 

62 
35 

67 
38 

69 
48 

57 
52 

59 
36 

62 
36 

71 
41 

77 
48 

81 
49 

63 
50 

84 
55 

82 
57 

79 
45 

61 
54 

64 

50 

87 
55 

86 
56 

89 
62 

89 
61 

82 
66 

84 
62 

65 

63 

76 
47 

64 

52 

67 
62 

63 
69 

86 
63 

82 
58 

78.1 
52,2 

VALDOSTA  <i  NW 

•           •  * 

MAX 

Mm 

78 
37 

68 
45 

69 
33 

36 

56 

44 

38 

33 

35 

39 

39 

42 

45 

47 

43 

48 

46 

48 

52 

66 
59 

65 
63 

65 
67 

66 
65 

82 
56 

84 
43 

87 
46 

65 
66 

96 
70 

92 
60 

72 
60 

46,7 

SOUTHEAST 

09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
37 

68 
56 

68 

36 

71 
32 

63 
54 

62 
53 

60 
36 

73 
37 

78 
38 

83 
43 

84 
47 

85 
43 

84 
48 

60 
55 

78 
46 

83 
55 

67 
49 

69 
49 

95 
54 

97 
57 

63 
60 

65 
69 

65 

60 

77 
62 

83 
44 

68 
49 

61 

56 

B3 
69 

84 

62 

64 
60 

79.6 
50,5 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

70 
49 

72 
45 

72 
39 

6i< 
39 

68 
40 

61 
54 

71 
40 

58 
39 

67 
42 

75 
50 

60 
90 

79 
47 

62 
51 

68 
55 

72 
54 

72 
54 

85 
57 

90 
56 

88 
56 

80 
97 

78 
59 

90 
67 

87 
63 

89 
59 

91 
41 

60 
55 

87 
52 

75 
69 

68 
69 

89 
69 

78.1 
92.4 

BRUNSMICK 

MAX 

Mm 

72 
37 

77 
94 

68 
39 

70 
43 

68 
53 

69 
54 

69 
40 

69 
42 

74 
40 

82 
36 

80 
48 

81 
40 

83 
48 

65 

52 

64 
90 

78 
55 

87 
50 

69 
96 

67 
62 

67 
64 

87 
59 

87 
67 

69 
63 

88 
61 

87 
57 

88 
56 

82 
99 

66 
64 

85 
68 

82 
61 

60.7 
92.7 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

Mm 

70 
43 

79 
55 

61 
43 

65 
4 1 

61 
56 

70 
5 1 

56 
42 

42 

74 
43 

80 
52 

72 
91 

79 
47 

65 
55 

83 
57 

73 
60 

77 
99 

85 
60 

89 
60 

80 
62 

76 
63 

89 
64 

89 
67 

90 
63 

62 
65 

62 
52 

63 
55 

82 
64 

87 
70 

63 
65 

66 
62 

77.5 
55.6 

FLEMING 

MAX 

Mm 

73 
32 

72 
98 

72 
37 

70 
32 

65 
53 

70 
53 

64 

38 

70 
34 

78 
36 

82 
37 

80 
46 

S4 
40 

86 

50 

80 
49 

79 
40 

Bl 

87 
50 

BB 
50 

77 
55 

86 
94 

87 
99 

96 
63 

65 
57 

63 

82 
55 

87 
49 

66 
94 

66 
64 

67 
6  I 

86 
60 

79.6 
48.9 

FOLKSTON  »  SH 

MAX 

Mm 

7» 
35 

76 
95 

70 
44 

70 
38 

60 
55 

69 
48 

57 
39 

71 
36 

78 
40 

81 
43 

83 
45 

64 
45 

63 
49 

83 
46 

76 
44 

63 
91 

85 

50 

68 
50 

89 
58 

B7 
97 

87 

97 

69 
65 

68 

60 

67 

70 

89 
49 

89 
91 

87 
62 

87 
66 

66 
69 

79 
62 

BO. 5 
51.3 

FORT  STEhART 

MAX 

Mm 

75 
34 

74 
95 

70 
42 

70 
36 

61 
54 

71 
57 

65 

37 

73 
36 

79 
41 

B3 
46 

BO 
90 

85 
45 

97 
53 

61 
56 

80 
45 

63 
48 

88 
53 

90 
55 

83 
59 

89 
55 

89 
64 

88 

61 

65 

61 

81 
61 

84 

50 

89 
92 

88 
99 

68 
65 

86 
65 

78 
60 

80.8 
51.9 

GLENNVILLE 

MAX 

Mm 

73 
36 

69 
96 

67 
40 

71 
35 

65 
54 

61 
45 

60 
37 

70 
37 

78 
41 

78 
41 

62 
90 

64 
45 

79 
57 

77 
44 

82 
50 

87 
52 

69 
58 

82 
59 

68 
55 

87 
66 

65 
65 

85 
60 

Bl 
98 

82 
49 

68 
92 

a3 

98 

86 
65 

84 
65 

73 
60 

78.5 
51.4 

S««  Rcfanitc*  NoU«  PoUowlag  SUUoo  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


CECIPGU 
APRIL 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

J6SUP  8  S 

MAX 
MIN 

77 

33 

70 
33 

64 
63 

67 

52 

64 
36 

72 
34 

79 
36 

82 
44 

80 
45 

85 
41 

65 
49 

85 
55 

80 
43 

84 
47 

87 
51 

89 
49 

88 
56 

88 
53 

89 
62 

67 
67 

87 
60 

65 
59 

84 

45 

90 
48 

89 
53 

87 
62 

89 

65 

67 

60 

82.1 
49.7 

N4HUNTS 

MAX 
MIH 

7S 
35 

74 
55 

71 
40 

71 
36 

64 

53 

67 
52 

62 
37 

72 
39 

79 
38 

82 
43 

85 
42 

80 
47 

85 
42 

62 
55 

75 
45 

83 
48 

87 
51 

87 
50 

66 
52 

86 
56 

65 
62 

85 
68 

67 
64 

78 
65 

84 
47 

66 
50 

88 
51 

65 
65 

66 
66 

79 
54 

80.0 
50.3 

SlPtLD  I5L4N0 

MAX 
MIN 

6B 

*.2 

74 

55 

65 
42 

64 

40 

61 

57 

70 
54 

62 
41 

64 
41 

72 
43 

78 
50 

81 
50 

76 
47 

83 
53 

81 
57 

72 
55 

75 
54 

84 
56 

67 
56 

78 
61 

77 
60 

87 
62 

67 
67 

88 
63 

66 
65 

85 
52 

82 
55 

77 
62 

87 
68 

85 
68 

74 
62 

77.0 
54.6 

SAV4KN4H  USDt  PL  G'DM 

MAX 
MIH 

71 
31 

72 
56 

73 
35 

72 
31 

76 
54 

60 
52 

71 
31 

59 
34 

73 
35 

77 
46 

82 
44 

75 
38 

77 
49 

78 
52 

74 
40 

68 
44 

80 
52 

66 
54 

03 
53 

79 
51 

81 
60 

68 
62 

85 
58 

64 
59 

80 
46 

85 
46 

88 
52 

75 
64 

87 
61 

63 
59 

77.4 
48.4 

SAVANNSH  WSU 

MAX 
MIN 

73 
37 

73 
50 

66 
40 

71 
34 

60 
54 

71 
45 

59 
38 

71 
36 

78 
38 

83 
48 

79 
47 

65 
41 

87 
53 

82 
57 

75 
42 

80 
46 

88 
54 

91 
53 

79 
57 

69 
54 

88 
64 

86 
64 

86 
58 

75 
57 

64 
52 

87 
52 

76 
56 

84 
68 

85 
63 

65 
58 

78.6 
50.5 

Savannah  beach 

MAX 
MIN 

SURRENCy  2  WNH 

MAX 
MIN 

77 
3<. 

77 
55 

70 
36 

73 
33 

67 
53 

69 

50 

61 
35 

73 
34 

78 
38 

83 
43 

83 
47 

84 

44 

86 
47 

60 
54 

79 
45 

63 
47 

87 
50 

90 
50 

63 
57 

88 
54 

87 
52 

66 
62 

83 
64 

82 
60 

83 
47 

89 
52 

88 
54 

88 
62 

86 
63 

80 
59 

80.8 
49.4 

WAYCBOSS  <■  NE 

MAX 
MIN 

70 

69 
41 

76 
36 

68 
32 

72 
32 

60 
53 

67 
38 

58 
34 

72 
34 

80 
37 

65 
42 

64 
42 

85 
41 

85 
41 

62 
45 

82 
45 

62 
51 

88 

52 

89 
54 

87 
57 

69 
59 

87 
63 

67 
63 

86 
65 

60 
46 

86 
46 

90 
49 

86 
66 

88 
70 

85 
62 

60.2 
47.9 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
NEWINGTON  2  NE 

93 

DATE 

IB 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

22 

DATE 

03  + 

GREATEST  TDT4L  PRECIPITATION 
DALLAS  2  SSE 

7.86 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PATTERSON 

1  .09 

GREATEST   1   DAV  PRECIPITATION 
DALLAS   2  SSE 

4.20 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
EM8RY 

1.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
9LAIRSVILLE   EXP  5TA 

1 

DATE 

07 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  fium' 
overages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

til 

ishine 

u  n  S6t 

Resultant 
Speed 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

o. 

2.00  1 
and  over  j 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

o 

o. 

6 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO 

27 

2.8 

7.9 

21++ 

25 

36 

61 

79 

43 

44 

3 

2 

3 

1 

0 

1 

10 

4.2 

ATLANTA  WSQ 

30 

3.9 

8.9 

23 

NW 

L4  + 

60 

66 

40 

43 

4 

1 

3 

1 

2 

0 

11 

78 

4.6 

AUGUSTA  WSD 

26 

2.2 

7.0 

24  +  + 

28 

)6 

81 

88 

42 

52 

5 

3 

2 

0 

1 

0 

11 

4.6 

COLUMBUS  WSO 

27 

2.4 

6.0 

18  +  + 

30 

D7 

74 

89 

41 

47 

0 

4 

1 

2 

1 

0 

8 

4.4 

MACON  WSD 

27 

2.2 

7.4 

24 

N 

23 

74 

84 

41 

45 

5 

0 

2 

2 

1 

0 

10 

70 

4.7 

ROME  WSO 

1 

1 

6 

1 

1 

0 

10 

SAVANNAH  WSO 

2^ 

2.7 

e.B 

36 

NW 

23 

75 

78 

38 

51 

0 

5 

1 

1 

2 

0 

9 

78 

4.9 

See  Relarenc*  Notes  Following  Station  Index 
-    48  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

3 ..  o> 

I 

2 

3 

1 

s 

3 

3 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTHWEST 

01 

iLLJTaONl  04M  2 

EVAP 

•  17 

.23 

.14 

.30 

.04 

.06 

.  15 

.  17 

.24 

.23 

.11 

.23 

.42 

.20 

.12 

.21 

•  20 

•  17 

.  10 

.21 

•  12 

•  20 

.25 

.15 

•  16 

•  21 

.  12 

5^4e8 

WIND 

'.9 

49 

53 

41 

32 

42 

75 

49 

41 

51 

43 

46 

36 

66 

40 

37 

27 

26 

25 

47 

39 

36 

40 

54 

38 

25 

25 

44 

30 

21 

1227 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.12 

.19 

.12 

.26 

.05 

.10 

.24 

.20 

.29 

.15 

.16 

.31  .19 

.32 

.18 

.20 

.26 

•  19 

•  16 

.11 

.12 

•  13 

•  35 

.10 

.16 

.21 

.19 

•  25 

.18 

.17 

5^66 

WIND 

72 

99 

42 

30 

40 

53 

102 

37 

49 

79 

44 

■ 

MAX 

71 

65 

72 

75 

73 

62 

65 

74 

75 

75 

74 

81 

81 

78 

79 

82 

86 

65 

87 

85 

82 

84 

76 

SO 

81 

84 

88 

90 

84 

73 

78^3 

HIN 

45 

49 

39 

46 

48 

47 

39 

40 

46 

45 

50 

55 

49 

44 

46 

50 

55 

58 

59 

60 

56 

50 

50 

50 

52 

55 

64 

59 

56 

50^4 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COl  of  AGRI 

EVAP 

.22 

.la 

.15 

.23 

.09 

.14 

.19 

.22 

.26 

.24 

.26 

.26 

.39 

.30 

.22 

_ 

.22 

•  37 

•  26 

•  31 

.16 

.19 

- 

.27 

.23 

.17 

.31 

.18 

.27 

.12 

6^87B 

WIND 

26 

37 

11 

13 

2 

30 

61 

24 

13 

7 

6 

5 

24 

29 

23 

8 

4 

4 

11 

15 

41 

25 

38 

13 

29 

19 

6 

9 

16 

6 

579 

MAX 

73 

90 

73 

77 

71 

63 

68 

76 

79 

83 

82 

86 

85 

84 

83 

86 

65 

83 

86 

86 

86 

65 

76 

76 

77 

82 

RO 

82 

83 

73 

RO*0 

HIN 

46 

55 

41 

48 

52 

52 

41 

43 

50 

54 

53 

52 

58 

56 

47 

51 

55 

61 

63 

65 

64 

63 

49 

46 

53 

56 

62 

65 

61 

60 

54.3 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

EXPER I HENT 

EVAP 

.25 

.41 

.20 

.20 

.20 

.11 

.16 

.16 

.17 

.29 

.24 

•  22 

•  28 

•  30 

.30 

.21 

.27 

.24 

•  16 

•  22 

.31 

•  17 

.25 

- 

.25 

.16 

.24 

.13 

.28 

•  22 

6.896 

WIND 

140 

145 

10 

35 

133 

52 

50 

73 

29 

72 

31 

13 

72 

113 

46 

22 

18 

37 

10 

30 

60 

95 

40 

50 

45 

20 

30 

43 

30 

22 

1638 

MAX 

71 

71 

61 

71 

76 

62 

56 

64 

76 

76 

82 

84 

85 

82 

76 

SO 

62 

66 

82 

89 

89 

78 

82 

7} 

79 

80 

93 

80 

69 

76 

77.9 

HIN 

42 

43 

40 

43 

51 

51 

35 

35 

42 

51 

52 

56 

54 

54 

50 

50 

54 

61 

59 

59 

63 

63 

61 

53 

65 

50 

59 

63 

63 

60 

52.7 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AILEV 

EVAP 

.00 

.19 

* 

.20 

.20 

.02 

.18 

.09 

.19 

.22 

* 

.39 

.27 

.27 

.19 

.29 

.29 

* 

•  51 

.13 

.  47 

.44 

■ 

.27 

.31 

* 

.17 

•  01 

6 .  1  28 

WIND 

0 

47 

* 

45 

26 

26 

62 

35 

15 

19 

* 

29 

15 

36 

33 

11 

25 

• 

21 

19 

17 

26 

29 

40 

22 

15 

1 1 

40 

6 

676 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

OS 

TIFTDN  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.23 

.01 

.20 

.12 

.03 

.16 

.06 

.17 

.21 

.20 

.23 

.22 

.29 

.27 

.22 

.21 

.22 

.20 

.21 

.27 

•  IB 

.16 

.16 

.22 

.24 

.21 

•  11 

.13 

5.576 

WIND 

53 

76 

32 

46 

64 

61 

80 

44 

27 

29 

29 

31 

34 

63 

46 

36 

23 

19 

22 

42 

41 

68 

57 

121 

36 

25 

21 

61 

43 

42 

1378 

HAX 

7fl 

79 

59 

74 

72 

57 

69 

63 

76 

63 

85 

88 

89 

87 

83 

87 

88 

91 

87 

93 

92 

87 

84 

82 

88 

90 

90 

82 

86 

85 

81.9 

HIN 

40 

44 

40 

41 

43 

52 

38 

36 

42 

48 

50 

53 

54 

52 

46 

50 

54 

55 

57 

59 

60 

62 

62 

65 

52 

52 

S5 

67 

67 

60 

52.0 

*      *  * 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  HSD 

EVAP 

.24 

.15 

.21 

.26 

.09 

.12 

!.22 

.20 

.24 

.24 

.27 

.19 

.36 

.36 

.29 

.14 

.29 

.33 

.27 

.25 

•  25 

•  27 

.22 

.30 

.31 

.29 

.32 

•  12 

.21 

•  06 

9.09 

WIND 

6S 

101 

85 

73 

116 

178 

160 

56 

47 

59 

68 

42 

101 

109 

88 

66 

62 

62 

93 

56 

99 

130 

76 

101 

70 

49 

95 

101 

35 

57 

2505 

MAX 

76 

71 

76 

75 

67 

71 

65 

76 

80 

85 

80 

87 

84 

83 

80 

80 

88 

86 

81 

90 

84 

64 

83 

78 

84 

88 

81 

84 

88 

81 

80.5 

HIN 

44 

56 

44 

43 

54 

52 

38 

40 

46 

51 

56 

48 

52 

S5)  49 

51 

56 

56 

60 

57 

60 

64 

61 

61 

54 

56 !  60 

66!  65 

61 

54.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

0) 

Day  of  month 

ige 

Station 

"S. 
« 
Q 

(  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 

HI^ 

56 
46 

55 
50 

55 
48 

55 
48 

59 
50 

56 
52 

54 
49 

53 
48 

58 
48 

59 
50 

62 
54 

64 
54 

65 
56 

67 
59 

65 
57 

66 
57 

67 
58 

69 
59 

69 
61 

71 
62 

71 
63 

67 
63 

70 
62 

62 
59 

65 
59 

66 
59 

70 
60 

72 
63 

71 
65 

66 
63 

63.5 
56.  1 

HOMERVILLE  3  WSw 

4 

MAX 

MI^ 

66 
56 

66 
56 

6b 
58 

65 
58 

65 
61 

61 
59 

65 
55 

60 
53 

65 

54 

69 
56 

72 
56 

74 
62 

73 
63 

74 
63 

74 
63 

76 
64 

78 
65 

77 
68 

77 
69 

77 
69 

78 
70 

77 
71 

77 
70 

80 
69 

81 
69 

76 
48 

76 
72 

77 
73 

76 
59 

72.5 
63.4 

MIOVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 

MI^ 

68 
52 

69 
68 

63 
48 

68 
50 

69 
58 

63 
56 

61 
49 

69 
50 

72 
54 

75 
57 

77 

59 

78 
59 

77 
62 

78 
63 

76 
59 

78 
60 

78 

60 

78 
62 

81 
68 

82 
67 

82 
67 

75 
62 

77 
64 

69 
60 

76 
63 

80 
62 

80 
66 

79 
70 

80 
57 

76 
67 

74.5 
60.0 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 

nn 

73 
51 

72 
56 

62 

50 

66 

50 

70 
52 

60 
58 

62 
50 

62 
50 

73 
50 

77 
56 

80 
60 

82 
63 

84 
65 

64 
66 

85 
65 

85 
65 

89 
68 

90 
68 

87 
71 

90 
71 

94 

73 

83 
75 

89 
76 

76 
71 

88 
68 

92 
67 

91 
71 

82 
75 

88 
72 

79 
69 

79.6 
63.4 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

MI^ 

82 
46 

82 
51 

62 
45 

74 
46 

74 
46 

60 
55 

70 
44 

67 
44 

83 
46 

87 
49 

89 
53 

93 
55 

91 
54 

90 
59 

88 
56 

90 
56 

90 
58 

92 
58 

90 
62 

94 
64 

94 
66 

86 
67 

85 
67 

83 
67 

94 

57 

97 
57 

96 
»1 

83 
69 

90 
67 

84 
64 

84.7 
56.3 

4 

MAX 
MU 

76 

5i 

77 
56 

63 
52 

71 
52 

70 
53 

62 
60 

68 
51 

64 
50 

76 
51 

80 
55 

82 
58 

85 
60 

84 
61 

83 
63 

82 
62 

83 
62 

83 
64 

85 
63 

83 
66 

87 
67 

86 
70 

81 
70 

81 
71 

SO 
71 

87 
64 

90 
64 

89 
66 

80 
73 

85 
71 

81 
68 

79.5 
61.6 

8 

HAX 
HIN 

67 
55 

68 

57 

62 
54 

66 
54 

64 
56 

60 
58 

64 

53 

60 
53 

67 
54 

70 
56 

71 
59 

74 
61 

72 
62 

73 
62 

73 

63 

73 
62 

73 
65 

74 
64 

76 
66 

76 
67 

80 
69 

75 
69 

76 
70 

75 
70 

79 

67 

SO 
66 

80 
69 

76 

70 

78 
70 

76 
68 

72.0 
62.4 

CALHOUN  EXP  STATION 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIOVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS. 
SANDY  LOAM,  COVER-UNKNOWN. 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE   1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAV<  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


S*«  R«l«r«nco  Note*  Following  Station  Indox 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

 tPRlL  121L 


SliUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  *  • 

MORTHWEST  01 

ROME  USD 

•  •  « 

NORTH  CENTRll.  02 

4TLANT4  «S0 

BLAIRSVILLE  ExP  STfl 

•  •  • 

WEST  CENTR41.  04 

COLUMBUS  WSO 

EXPERIMENT 

SUNNVSIDE 

SNOKf »LL 
SN  ON  GND 
KTR  EOUIV 

SN0HF4LL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 
T 

See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ftOtlHSVILti  I  SSE 

AOH.  2  S 
ftllEV 

ALttANA  EIP  STATION 
HtkHy  )  St 
kLLATODNA  0*M  J 

A  PAA  AIRPORT 
ALPHAKETTA  9  SSM 
ALPNARETTA  2  NNU 

ANERICUS  «  ENE 
ANERICUS  EAR  STA  NHS< 
ARPLIXC  1  NW 
ASMBJAN  9  ENE 

<  ATHENS  COL  OF  A6RI 
ATHfNS  MSQ 
ATKINSON  1  N 
ATLANTA  SOlTQN 
ATLANTA  WSO 

AJCJSTA  hSO 

bainbhio&e 
ball  crouno 
sfavekoale 

8f LLVtLlE 
BLACKBtARO  ISLAND 
BLAIRSVtLLE  EXP  STA 
BLAKELV 

»LUE  Rioce 

BONNAN 

BROOKLET  1  w 

BRUNSMKK 

BRUNSWICK  PAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  DAN 

BUTIGR 

CAIRO  2  NNH 

CALHOUN  EKP  STATION 

CANILLA 

CANTON 

CARNESVlLLE  3  H 
CARROLL TON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLf  J  SM 
CAVE  IPCS  *  SSM 
CEOARTDMN 
CHATSWORTH 
CHICKANAUCA  PARK 
CISCO  7  ENE 

ClAYTON  I  H 
CLERMONT  i  hSm 
CLEVELAND 
CaLQUITT  I  f 
COLUMBUS  HSO 
C3MMERCE  «  NNH 
CONCORD 
COOLIOCE 
COROELE 
CORNELIA 

COVINCTON 
CJNMINC  2  HHf 
CURRVVILLE  I  W 
CUTHBERT 
DAHLONGCA 
DAHLONECA  3  NNM 
DALLAS  2  SSE 
DALTON 
DANVILLE 
DAtfSON 

OANSONviLLE 
OOCTORTOWN  t  wSH 
DOLES 

ODNALSONVILLE  t  S 
DDUCLAS  2  NNE 
OOUCLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  1  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN  1  H 

EDISON 

ELBERTON  2  N 

ELLIJAY 

EMBRV 

eiperinent 
fairhount 

FARCO 
FITIfiERALO 
PLEIINt 
FOLKSTon  1  Sm 

FOLKSrON  9  Sh 
FORSvTh  1  S 
FORT  CAIHES 
FORT  SIEMART 
FORT  VALLEV  2  E 
FRANKLIN 
CAINESVILLE 
CIBSON 
6LENNVILLE 
COOFREv  ]  NE 


2     m  COUNTY 


MUCOX 
BARTOM 

C0D«6 

NONTCOMIRV 
BERRIEN 

dduchehty 

Barton 

BACON 

fulton 
fulton 

oil  SUMTER 
Oil  SUMTfiB 
06  COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

CLARKE 

CLAUKE 

BRANTLEY 

FULTON 

fultqn 


Oil 
OAOt 
0*JO 
0<>}2 
0*33 
0*«L 

Rj  0^31 

0*»3 
09I1J 
0603 

0T*6 
0787 
09(.a 
096? 
0971 
102A 
1131 

1264 
ISAO 
1)A3 

1172 

i*n 

1*25 
l<>b3 
1*7* 
ISOC 
158) 


16S7 
1663 
1670 
171) 
1731 

lase 
i9oe 

19** 

1982 
1991 

200e 

216C 
2160 
219( 
2211 
2266 
228] 


2«.7S 
2*83 
2*91 
2531 
257C 

257( 
27U 
2721 
273e 
2793 
2791 
2799 
2839 
2B** 
2966 

3028 
3060 
311! 
31*7 
3271 
3293 
3)12 
3386 
3*09 
3*6C 


3916 
J93I 
33*4 
3967 
3621 
3693 
375* 
37»2 


RICHMOND 
OtCATUR 
CHEROKEE 
"HITFIELO 

EVAKS 

NC  INTqSh 

UNION 

EARLY 

Fannin 

ELBERT 

BULLOCH 

Clvnn 
Glynn 

MARION 

RABUN 

TAYLOR 

GRADY 

CORDON 

MITCHELL 

CHEROKEE 

FRANKLIN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTON 

BARTOh 

POL"* 

POL"* 

MUROAY 

HALKER 

MURRAY 

RABUN 

HALL 

NHITE 

MUCER 

MUSCOGEE 

J  AC  >^  SON 

PIKE 

THOMAS 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTQN 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUHPKIN 

IUMPkIN 

PAULDING 

KHITFIELO 

ThICCS 

TERRELL 

DAmSON 

HAVNE 
NORTH 

SEMINOLE 

COf fEE 

DOUGLAS 

SCREVES 

LAURENS 

LAURENS 

DODGE 

CALHOUN 

Elbert 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

GORDON 

CLINCH 

BEN  HILL 

LIBERTY 

CHARLTON 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

LIBERTY 

PEACH 

HEARD 

HALL 

glasscock 
Tattnall 

MORGAN 


8)  IB 
BA  99 
83  29 
82  34 
S3  11 

a*  08 

B*  ** 


8*  18 

8*  10 
B*  16 

82  20 

83  37 
83  23 
83  21 

ai  19 

81  92 
8*  28 
8*  26 

81  SB 


81  *l 

81  30 

81  23 

a*  31 

83  33 

a*  1* 

8*  13 


8*  51 

89  21 

as  IS 

a*  *7 


S*  96 

83  29 

8*  26 

83  92 


S3  92 

a*  I 

85  07 

a*  *7 

83  99 

a*  00 

B*  90 
83  IS 


83  ! 
8*  51 
82  91 

84  49 

81  4] 

82  9* 

82  94 

83  12 


B2  34 
83  IS 

81  29 

82  02 

82  oa 

63  97 
89  01 

81  37 

83  52 
89  06 
83  31 

82  36 
81  99 

83  27 


OBSERVATION 
Q    I     TIME  AND 
P   j  TABLES 


1*3    NIC  MIC 


OBSERVER 


MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 
ROBERT  G  RHOneS 
CUOkE   CO.   FORESTRY  UNIT 
.tAVHOOD  E.  BOYD 
r>OY  r,  HOLLAND 
LOUIS  E.  ROGERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHAMBLEE 
TEOOY  R,  MALKERf  SR. 

ULANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  CA. EXP. STA.  NRSV, 
ROY  0.  TANKEF'SLEV 
PULV  J,  WILLIAMS 
fROf.  E.  S.  SELL 
COLLEGE  EXP.  STATION 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.  CATHLAEEN  SMITH 
HENRY  T.  BARNETT 
NATL  WEATHER  SERVICE 


NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.    MARY   E.    H.  MULLI 

MRS.  eSTELLE  CRQCAN 
MRS.  H.  E.  WARMACK 
HENRY  C.  NEARN 
J.S.  FISH  t  NLDLF.  i' 

seorcia  mtn.  exp. 
lOnrey  s.  stone 

P.   a.  CARRUTH 
GABNETT  H.  BARTON 

U.  C.  CBOMLEY  JR. 
CITX  OF  RRUNSHlCK 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  BUENA  VISTA 
CEHBOIA  POWER  CO. 
THOMAS  F.  HATHEWi 
J,   0.  SELC^E" 
NN  CA.   EXP.  STATION 
CHARLES  L.  KELLY 
JOHN  T.  HOLBRQDK 

MRS   JANICE  E.  VQVLES 
CITY  OF  CARROLLTON 
RUFUS  P.  DONALDSON 
BAOIO  STATION  HKRH 
CRANVEL    ?.  TATUM 
f-RS.   CRAOY  OFMPSEY 
rlALPH  H.  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COLF 
TVA-S66 

CHARLIE  I,  SILVER 


STA, 


CARROLL  LEE 

"RS.    FANNIE  M.  0  KELL6 
MARY   L.  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
GEORGE  0.  NHITINC 
C,  H.  ELLINGTON^  JR. 
CRISP  CO.  POWER  COMM. 
MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

JACK  L.  CHAPMAN 
MIlES  M.  NOlFE 
MRS.  A:LEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 
MRS.  JOE  W.  MOOOUARO 
JAMES  E,  FORTNER 
GLENN  H.  MAY 
JOHN  S.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
CEORCE  H.  CHARTIER 

MRS.   THELHA  F,  COX 
R.    C.  THOMPSON 
r.RS.   SARA  L.  HILL 
ROBERT  P.  ARMSTRONG 
WARHFN  GRANTHAM 
LEONA  B.  THOMPSON 
WARREN  H.  HYANT 
Wll IFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 

JESSE  L.  NEHTQN 
A.  0.  MC  CLAIN 
ALFORD  G.  DOVER 
MISS  JANET  ALLCOno 

u.  of  ca.  exp.  station 
mrs  oneoa  f.  vincent 
st.  regis  paper  co. 
city  fire  pept. 
mrs  miloreo  c  seckincer 
cott  m.  turner 

cxeffnokee  refuge 
city  uf  forsyth 
mrs.  nayhe  r,  hayes 
post  engineers 
mrs.  jeaner  m.  davis 
r.  l.  aubrey 
william  a.  sfllers 
mrs.  susan  c.  braddy 
w.  c.  barnard 
robert  m.  8r0hn 


r 

'  STATION 

1 

'  Q 

1  DIVISION 

COUNTY 

1  u 

LONGITUDE 

Z 

o 
p 
< 

'  OBSERVATION 
j     TIME  AND 
TABLES 

1 

N 

LATI 

s 
c 

OBSERVER 

GREENVILLE  2  NNW 

1*1 

0 

MERIWETHER 

33  03 

B4  41 

MERIWETHER  CO  WORK  CAN* 

HAMILTON  4  w 

403 

0 

HARRIS 

84  56 

66 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

407 

COWETA 

33 

84 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

hartnEll 

413 

HART 

69 

RALPH  0.  SCOTT 

hankinsville 

417 

PULASKI 

24 

MRS.  CLIFFORD  MCLENOOh 

HA2LEHURST 

420 

JEFF  DAVIS 

29 

: 

K.  BvROH  SANDERS 

HELEN  1  ElE 

423 

NHITE 

144 

6 

» 

H 

COMER  L.  VANDIVEP 

HOMERVtiLE  1  NSW 

4*2 

CLINCH 

18 

UNION  BAG-CAMP  CORP, 

IRHINTQN  4  NNW 

WILKINSON 

91 

GEORGIA  FORESTRY  COMM, 

JACKSON  DAM 

462 

BUTTS 

49 

CA.  POWER  COMPANY 

JASPER  I  SN« 

0 

P  ICEnS 

34  2« 

a*  27 

HUNARO  L.  OILBECK 

JASPER 

463 

0 

PICKENS 

34  28 

84  26 

in 

anicalola  El  nsh*  corp 

JESUP 

467 

MAYNE 

10( 

CITY  OP  JtSuP 

JESUP  8  S 

467 

NAYHE 

IOC 

NhUNS.  PULP  t  PAPER  CO. 

JOHNTONN 

DAnSOn 

1311 

MRS.    LAVEHN  C.  KINCAID 

JONESaORO 

470 

CLAYTON 

93C 

a 

CICERO  4.  SMINT 

JULIETTE 

472 

MONROE 

45C 

7 

JOHN  N.  DORSFTT 

KENSINGTON 

480 

WALKER 

BSC 

TVA-T22 

KINGSTON 

489 

BARTOW 

73C 

MRS.  ElIU"£Th  D.  BRON*! 

LA  FAYETTE 

*9« 

HALKER 

791 

CLYDE  T  IVIY 

LA  ORANGE 

*94 

0 

TROUP 

13  03 

83  01 

■AY    J,    REl IHAN 

LEXINGTON 

316 

0 

OGLETHORPE 

1 

63  07 

72 

SIDNEY  E.  STFvEnS 

LINCOLNTON 

320 

0 

LINCOLN 

33  ^7 

5ie 

JAME^  C.  SLACKNELL 

LOUISVILLE  3  S 

931 

oc 

JEFFERSON 

323 

GEORGIA  FORESTRY  CONN, 

LUMBER  C ITv 

918 

0 

teleair 

12C 

MRS.  NETTIE  9,  NHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

939* 

STEWART 

97C 

6 

:  H 

FERRY  T,  USHER 

MACON  WSO  K 

9*4 

0 

BIBB 

■ 

394 

Ml. 

HI 

■  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

MARSHALLVlLLE 

999 

MACON 

186 

CITY  OF  MARSHALLVULf 

MAYSVILLE 

963 

JACKSON 

920 

EARL  L.  SAILERS 

HITTER 

981 

CANDLER 

12C 

CITY  OF  METTER 

NIOVI LLE 

oe 

BURKE 

1 

32  49 

82  14 

SPENCER  A.  JONES 

HIOVILLE  EXP  STA 

986 

06 

BURKE 

I 

12  53 

62  12 

lai 

SE  OA.  BRANCH  ExP.  JTA. 

MILLEOGEVILLE 

987* 

09 

BALOhIN 

310 

7, 

H.  LOUIS  HORNE 

9882 

06 

JENKINS 

I 

193 

6P 

KiRMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-NAOE  2  SE 

5896 

Screven 

100 

6A 

mIlTON  r.  redoick 

MONROE 

997 

o: 

HAlTON 

87S 

Ti 

CITY  FIRE  OEPT 

monteiuma 

9979 

o< 

MACON 

377 

6A 

GEORGE  FOHLER 

mdnticello 

5981 

JASPER 

699 

71 

POSTMASTER 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  ob*;ained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foQt  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  *he  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  ."'ocated  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposui'e,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   S2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.   Washington,   D.   C.  20402. 
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BUENA  VISTA 

81.5 

56.4 

69.0 

90 

26  + 

42 

4 

26 

2 

0 

0 

0 

5,06 

2.28 

15 

.  c 

0 

5 

3 

3 

CARROLLTnN 

80.  8M 

65. 4M 

4 

51 

0 

0 

0 

0 

2,39 

.76 

15 

<o 

0 

5 

3 

0 

COLUMBUS  WSO  R 

00 . 6 

69.2 

-  2.9 

69 

27+ 

4n 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

4,42 

.92 

1-71 

15 

,  c 

0 

5 

3 

2 

EXPERIMENT 

77.5 

54.5 

66.0 

* 

67 

0 

0 

0 

0 

4 ,  8G 

1.71 

16 

.0 

0 

8 

3 

3 

GREENVILLE  2  NNW 

83.2 

M 

92 

27 

2 

0 

.0 

0 

LA  GRANGE 

81.5 

50.9 

66*2 

90 

27 

34 

4 

50 

1 

0 

0 

0 

2,66 

.85 

13 

.  0 

0 

10 

1 

0 

MARSHALLVILLE 

84 .  3M 

56 .  3M 

70. 3M 

92 

27 

4 

16 

6 

0 

0 

0 

4,10 

1.65 

1  5 

.  c 

0 

4 

3 

2 

NEwNAN 

80.6 

54.4 

67 . 5 

-  3,2 

41 

0 

0 

0 

0 

2  ,9'i 

-  .44 

.  86 

13 

.  c 

0 

5 

? 

0 

SUNNYSIOE 

78.5 

55.1 

66.8 

ftfl 

36 

50 

0 

0 

0 

0 

4,2; 

1.74 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

TALBOTTDN 

TALLAPOOSA  2  N 

79.5 

47.6 

63.6 

-  3.9 

88 

6 

28 

4 

82 

c 

0 

1 

0 

1.56 

-  2.05 

.49 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

THQMASTON  2  S 

83 ,  <t 

5j*  •  9 

66.7 

30 

2 

0 

0 

0 

6 ,  3£ 

2.  10 

15 

.0 

0 

f 

5 

2 

WEST  POINT 

79. S 

53.0 

66.4 

-  5.0 

92 

28 

35 

4 

62 

I 

0 

0 

0 

2.53 

-  1.11 

1.15 

13 

.0 

0 

5 

I 

1 

DIVISION 

67.2 

-  4.0 

3,74 

.32 

.  c 

CENTRAL  05 

AI  LEY 

69. 3M 

26 

37 

22 

2 

0 

0 

0 

5,31 

1 .62 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

COVINGTON 

78 '  o'^ 

53  *  4^^ 

65.7 

-  5.0 

87 

27 

35 

4 

58 

0 

0 

0 

0 

5,1" 

1.85 

1.37 

16 

,0 

0 

9 

3 

3 

DUBLIN  3  S 

82!8 

54)7 

68.8 

-  4.7 

93 

28 

38 

4 

34 

5 

0 

0 

0 

3,76 

.17 

1.18 

13 

.0 

0 

9 

2 

1 

EASTMAN  1  M 

81.0 

56.3 

68.7 

-  5.9 

91 

28 

39 

4 

34 

1 

0 

u 

0 

3,67 

.27 

.94 

15 

.0 

0 

e 

4 

0 

FORSYTH  1  S 

Bl .  1 

54.0 

67.6 

27 

3S 

36 

0 

0 

0 

0 

4 ,  5E 

2 . 73 

15 

.0 

0 

4 

2 

2 

HAWKINSVILLE 

B3.0 

S4.e 

68. 9 

-  4.6 

96 

21 

3B 

4 

36 

6 

0 

0 

n 

4,30 

.81 

1.25 

13 

.0 

0 

8 

4 

2 

IRWINTON  4  WNM 

82.* 

55.7 

69.1 

89 

31  + 

36 

4 

26 

0 

0 

0 

0 

4,52 

,18 

1.40 

15 

.0 

0 

4 

3 

MACON  wSO  R 

83.1 

57.1 

70.1 

-  3.8 

92 

31  + 

40 

4 

19 

5 

0 

0 

0 

3,50 

2.05 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

MILLEDGEVILL6 

79.2 

52.7 

66.0 

-  5.7 

90 

28 

37 

4 

61 

1 

0 

0 

0 

5,98 

2,26 

2.72 

9 

.0 

3 

2 

MQNTICELLO 

79.0 

55.2 

67.1 

90 

28 

39 

5* 

63 

1 

0 

0 

0 

5,28 

2.05 

16 

,0 

0 

4 

2 

sanoersville 

81.0 

56.5 

66. B 

88 

2«  + 

36 

4 

32 

0 

0 

0 

0 

6.11 

-  ,93 

3.00 

9 

,0 

c 

4 

2 

siloam 

80.0 

54.8 

67.4 

-  3.4 

90 

27 

36 

4 

50 

1 

0 

0 

0 

3.08 

2.16 

16 

,0 

2 

1 

division 

68.1 

-  4.3 

4,61 

1,06 

,0 

*      •  • 

East  central  06 

APPLING  1  NW 

80.3 

52.5 

66.4 

,66 

2.76 

16 

.0 

0 

5 

A 

2 

AUGUSTA  WSO  R 

80. B 

53.9 

67.4 

-  4.2 

9  1 

") 

^ .  5 

2.13 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

BROOKLET  1  W 

82,6 

97. 9 

70.3 

-  3.7 

91 

1 

1 

1  '' 

17 

1  ' 

1  " 

0 

1  " 

1  3.57 

.19 

1-22 

13 

,0 

0 

6 

2 

1 

Prccipilalion 


Soo  Relorenco  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 

J  j 

2  j 

3 

5   j  6 

7  R 

/    1    B  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  j 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

6.37 

.09 

.07 

•  65 

1.81 

16 

3.e; 

.01 

.01 

T 

2.13 

T 

lil9 

.03 

T 

T 

.29 

.46 

3.57 

.65 

•  43 

.03 

1.22 

.35 

.35 

.05 

3.37 

•  34 

.74 

.65 

1.47 

.17 

.11 

3.79 

.23 

.05 

•  13 

T 

1 .20 

T 

2.07 

T 

T 

5.50 

06 

'..li 

liso 

!l0 

.03 

'!9B 

.90 

'.iZ 

.23 

.52 

!o2 

.16 

."o9 

5.61 

.15 

1.97 

.20 

1 .59 

1.02 

.34 

.34 

5.15 

.40 

•  85 

.87 

1 .00 

.33 

.07 

.67 

.52 

»..09 

1.52 

.15 

.IC 

.57 

.57 

.30 

.79 

.09 

<i.81 

.23 

T 

•  52 

1.29 

T 

1.85 

T 

T 

T 

.63 

.29 

5.63 

1.13 

T 

.53 

.33 

.77 

.40 

.17 

2.30 

*i .  15 

1^15 

1.08 

1.35 

1 .54 

.06 

.19 

.36 

2.69 

.54 

1.95 

.20 

.32 

_ 

1 .25 

1.20 

5.97 

1 . 52 

66 

06 

.89 

4.09 

.05 

'!41 

.08 

l!35 

1  .69 

.51 

T 

T 

a. 21 

1 .86 

2^10 

T 

1.41 

.16 

l.U 

T 

.53 

.96 

.06 

5.29 

.90 

•  54 

.20 

.93 

.60 

T 

.07 

.  19 

1.66 

7.  l*t 

2.31 

1  •  69 

60 

4.67 

1^50 

l!21 

.51 

.14 

!o6 

1 !  19 

!o6 

6.76 

1.02 

.06 

.09 

1.04 

1.20 

1.61 

.02 

.36 

.21 

.61 

.54 

5.41 

1 .04 

.  10 

1.00 

.03 

.02 

1.36 

•  05 

1.40 

.05 

.15 

.21 

5.50 

.31 

.26 

.02 

T 

.68 

•  10 

.32 

.03 

.93 

.83 

5.13 

.65 

.12 

1.12 

.45 

1.77 

.'5 

.42 

.25 

5.63 

.45 

•  95 

1.65 

1^17 

.34 

.06 

.16 

.65 

9.60 

.62 

N55 

.06 

3.42 

•  25 

1.31 

.32 

1.26 

.61 

4.38 

•  40 

.04 

.83 

.05 

T 

1.05 

.16 

1.34 

.38 

.02 

.09 

5 . 50 

•  46 

.03 

.19 

2.33 

07 

16 

3.20 

.10 

1)45 

'  .45 

.49 

!o6 

!l2 

'.il 

4.24 

•  52 

.10 

.10 

1.40 

.05 

02 

2.95 

1 .00 

1 .37 

.02 

.28 

!28 

2.66 

1.50 

.3! 

.30 

•  50 

2.89 

.28 

.17 

.48 

.90 

.95 

.03 

.OS 

2.70 

.15 

.80 

.04 

.58 

•  90 

.05 

.15 

.03 

4.70 

U50 

.06 

•  97 

.61 

•  10 

.65 

.60 

T 

.21 

2.66 

.12 

.17 

•  16 

.37 

1.11 

•  53 

.09 

.30 

.01 

2.47 

•  10 

.15 

•  53 

.99 

.38 

•  26 

.04 

.02 

3.04 

•  46 

T 

.  14 

T 

•  63 

T 

.14 

.06 

.73 

.01 

•  12 

.67  T 

.04 

.02 

4.87 

2.00 

.54 

1.26 

T 

.76 

.07 

.22 

3.30 

1.02 

1.42 

.  10 

.35 

•  22 

.17 

.02 

.53 

.95 

.24 

•  04 

.04 

.  10 

'■79 

1.08 

.05 

1.34 

.01 

.62 

.05 

I  .49 

.74 

.59 

•  13 

!o3 

2.18 

T 

.06 

.51 

.25 

T 

•  02 

.  le 

•  22 

.26 

5.43 

1.74 

.26 

!34 

•  35 

1.42 

.40 

!90 

2.68 

.68 

.72 

.05 

.03 

.27 

•  81 

.22 

.10 

.10 

.45 

.93 

''9" 

2  92 

.75 

.42 

.05 

.05 

.13 

3.66 

.08 

.21 

.31 

.07 

.05 

!91 

.45 

1.38 

.06 

.13 

3.63 

1^91 

.05 

.45 

.06 

.92 

.04 

.21 

.17 

2.03 

.13 

.02 

.06 

.18 

.06 

.70 

T 

.13 

.03 

.70 

2.39 

•  03 

,  14 

.30 

.03 

.02 

.50 

1 .00 

.12 

T 

.02 

.15 

T 

2.04 

.  10 

.67 

.07 

.02 

T 

.69 

.  19 

.25 

T 

.05 

T 

2.91 

.10 

.12 

.30 

.16 

.81 

.96 

.17 

.  14 

.13 

2.33 

.20 

.23 

.20 

.30 

.62 

.04 

.01 

.11 

.62 

2.23 

.07 

.02 

T 

.02 

.33 

.68 

.17 

.05 

.19 

.42 

.08 

4.26 

.66 

.70 

.34 

.02 

.46 

1.09  .01 

.28 

.60 

T 

T 

.10 

3.56 

T 

T 

.59 

T 

.03 

.78 

.01 

.96 

T 

.94 

.08 

.11 

.04 

T 

4.20 

.07 

.33 

.16 

.12 

1.05 

1.18 

1.19 

.02 

.06 

2.89 

.07 

.66 

.10 

.03 

1.19 

.50 

.06 

T 

.01 

.07 

3.68 

1 .55 

.67 

.32 

.02 

.21 

.57 

.32 

.02 

East  central  0 

flPPLlIC    I  'i'l 
AUGUSTA  WSG 
BROOKLET  I 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTE* 

HDVlLLf 

vioville  ex»  sta 

MILLED  *  N 

HiLLHAVEN-riAOE   2  SE 
NEHlNr.TON  ?  NE 
STlLL10*E 
SWAIHSBORI 
WAROENTIN 

UAYNESSnRG  Z  NE 

SOU'HwPST  0 

ALBANr  3  SE 
AHERICuS  4  ENE 
B&INBAinGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT   2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

DONAlSDNvIlLE    1  S 

FORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  M 

MORGAN  ••  NM 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 


SOUTH  TENTB^L  1 

A&BEVlLLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBL'tN  3  ENE 
CDRDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FIT2GERAL0 
HOMERVRLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 

NASHVILLE   5  5SE 
QUITMAN 

TIFTDN  Exp  station 

VALOOSTA   <<  NW 


SOUTHEAST 

ALMA  FAfl  AIRPORT 
ATKINSON   1  W 
BLACKBEARD  ISLAND 
PflUNSrfiCK 
BRUNSWICK   FAA  AP 


WSW 


DOCTORTOHN 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  o  SW 
FORT  STPWAPT 

CLENNVILLE 
JESUP  B  S 
NAHUNTa 
PATTERSON 
SAPEL3  ISLAND 

SAVANNAH  JSOA  PL  GRDN 

SAVANNAH  WS3 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCR1SS  &  NE 


S«c  rcleience  nol«s  loUowing  Station  Iiidci. 
-   56  - 


DAILY  TEMPERATURES  oeo»ou 


way  1971 


Station 

Day  ol  Month 

rag« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOBTHHEST 

01 

MIN 

57 
1,7 

75 
47 

74 
40 

62 
36 

72 
40 

91 
47 

88 
58 

61 
60 

64 
51 

78 
53 

75 
55 

74 
57 

78 
58 

60 
41 

76 
44 

75 
55 

76 
51 

85 
53 

85 
55 

65 
59 

62 
53 

SO 
50 

S3 
54 

85 

54 

84 
64 

60 
53 

63 
54 

85 
60 

63 
50 

74 
46 

74 
53 

79  *  0 
51.9 

Calhoun  exp  station 

MIN 

75 
'.6 

74 
43 

69 
41 

71 
33 

78 
46 

85 
59 

81 
57 

82 
61 

61 
51 

79 
56 

75 
53 

79 
54 

66 
51 

74 
40 

73 
55 

79 
53 

65 
50 

85 
51 

63 
57 

83 
57 

79 
58 

80 
49 

64 
54 

64 
53 

60 
63 

64 
48 

65 
52 

82 
63 

74 
53 

76 
45 

85 
49 

79.0 
52.0 

CARTEHSvlLLE 

I4IN 

75 
39 

74 
40 

60 
40 

68 
41 

80 
41 

SB 

60 

83 
54 

82 
62 

SO 
45 

74 
53 

75 
56 

76 
65 

70 
48 

74 
37 

72 
57 

77 
54 

64 
50 

65 
46 

84 
57 

B2 
54 

79 
44 

SO 
45 

S3 
45 

83 
60 

81 
63 

64 
46 

84 

50 

82 
60 

78 
49 

75 
41 

84 
45 

78 . 7 
50.0 

cedartdhn 

MIN 

73 
<>2 

75 
55 

65 
38 

72 
34 

86 
43 

88 
62 

64 
59 

64 
63 

SO 
50 

76 
55 

78 
58 

77 
61 

67 

50 

75 
49 

70 
65 

88 
53 

84 
49 

85 
54 

85 
57 

82 
53 

79 
49 

62 
45 

65 
50 

63 
60 

61 
63 

65 
49 

87 
53 

62 
60 

74 
45 

74 
46 

66 

50 

79.6 
52.0 

DALLAS  2  SSE 

MIN 

58 
<•<> 

74 
45 

74 
39 

64 
34 

73 
40 

SO 
49 

87 
59 

81 
61 

82 
50 

6* 
51 

73 
53 

79 
58 

80 
58 

66 
43 

71 
45 

74 
48 

79 
49 

65 

52 

S6 

41 

84 

52 

60 
54 

60 
49 

S3 
51 

87 
55 

62 
52 

80 
49 

66 
51 

68 
55 

76 
49 

67 
46 

77 
50 

78,0 
49.7 

oalton 

MAX 
MIN 

68 
4<i 

75 
44 

72 
40 

60 
33 

72 
34 

79 
50 

80 
60 

80 
60 

62 
52 

77 
52 

72 
54 

75 

57 

76 

60 

61 
41 

73 
45 

64 

52 

78 
50 

86 
63 

66 
50 

64 
52 

64 
53 

66 
64 

SO 
50 

85 
59 

84 
57 

81 
50 

65 

51 

88 

55 

77 
50 

73 
50 

76 
53 

77.5 
50.5 

LA  FAVETTE 

MAX 
MIN 

66 
36 

76 
38 

7? 
34 

62 
30 

73 
31 

76 
46 

85 
56 

82 
61 

82 
46 

SO 
49 

72 
55 

77 
58 

79 
58 

60 
37 

75 
40 

55 
54 

60 
47 

65 
49 

85 
51 

64 
57 

SO 
45 

SO 
42 

81 
46 

67 
51 

84 
51 

60 
45 

85 
50 

87 
51 

78 
43 

73 
44 

78 
47 

77.8 
47.2 

ROME 

MAX 
MIN 

73 
■i3 

73 
44 

67 
41 

70 
36 

79 
45 

S6 
61 

79 
58 

63 
65 

79 
52 

76 
54 

74 
56 

77 
60 

68 
49 

73 
42 

70 
65 

75 
53 

84 

50 

86 
52 

63 
58 

60 
57 

80 
52 

85 

53 

64 
54 

82 
56 

62 
61 

84 
51 

S3 
53 

Bo 
52 

73 
60 

75 
49 

84 
51 

78.3 
52.3 

HUME  WSO 

•          «  • 

Mm 

75 
*6 

74 
42 

63 
40 

72 
32 

80 
45 

87 
59 

82 
58 

64 
60 

SO 
50 

77 
55 

77 
58 

79 
62 

66 
47 

74 
39 

66 
55 

80 
52 

85 
49 

86 
52 

84 
67 

79 
57 

60 
55 

62 
50 

65 
55 

84 
63 

80 
57 

85 
46 

66 
51 

62 
58 

73 
50 

79 
46 

85 
49 

79 . 1 
51.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSW 

MIN 

62 
'•2 

72 
41 

73 
38 

60 
31 

68 
31 

78 
39 

66 
59 

80 
59 

84 
50 

75 
49 

74 
51 

77 
52 

eo 

59 

61 
43 

74 
43 

61 
52 

77 
46 

82 
46 

84 
49 

82 
55 

81 
50 

79 
43 

60 
43 

83 
57 

82 
63 

77 
47 

Bl 
47 

65 
50 

76 . 4 
47.7 

ATHENS  COL  OF  ACRl 

MIN 

73 
<>'i 

75 
45 

72 
38 

7? 
33 

SO 
43 

88 
53 

64 
58 

64 
64 

61 

52 

74 
55 

79 
51 

61 
65 

57 
53 

74 
43 

66 
59 

60 
53 

85 
50 

85 

55 

88 

57 

85 
60 

81 
59 

83 
51 

65 
50 

63 
65 

60 
63 

86 
53 

88 
53 

89 
53 

84 

52 

75 
48 

87 
55 

60.5 
53.3 

ATHENS  wSO 

MIN 

74 
52 

75 
47 

64 
42 

70 
37 

78 
45 

86 
S3 

83 
60 

82 
62 

62 
56 

74 
56 

77 
53 

79 
53 

67 

50 

74 
46 

53 

60 

79 
55 

83 
53 

85 

57 

85 
60 

84 
61 

SO 
59 

81 
54 

64 

50 

63 
66 

77 
63 

85 
54 

89 
57 

82 
58 

72 
54 

77 
49 

87 
55 

54.7 

ATLANTA  WSO 

MIN 

73 
48 

74 
48 

62 
40 

71 
37 

78 
47 

86 
58 

82 
60 

83 
63 

79 
54 

74 
60 

79 
60 

60 
62 

55 
49 

74 
43 

53 
59 

77 
56 

83 
55 

83 
57 

84 

62 

82 
61 

79 
58 

61 
55 

64 
61 

82 
66 

76 
60 

83 
55 

64 
57 

8? 
51 

72 
58 

75 
49 

84 
57 

77,9 
55.4 

BLAIRSVILUE  ExP  STA 

MIN 

67 
41 

70 
35 

66 
35 

54 
26 

66 
29 

75 
41 

79 
50 

75 
54 

77 
46 

72 
41 

72 
43 

71 
57 

74 

52 

62 
40 

73 
42 

59 
54 

73 
42 

82 
44 

81 
49 

81 
49 

75 
50 

74 
37 

75 
40 

77 
57 

75 
59 

75 
40 

77 
42 

83 
48 

75 
50 

55 
43 

71 
47 

72.6 
44.5 

6LUE  RtOCE 

MIN 

70 
44 

70 
40 

65 
35 

69 
29 

74 
42 

78 
61 

78 
55 

78 
58 

78 

55 

80 
58 

7P 
55 

78 
55 

75 
45 

75 
45 

69 
55 

76 
55 

66 
45 

63 
48 

80 
55 

76 
51 

78 
55 

77 
40 

77 
55 

79 
65 

73 
50 

80 
51 

81 
SS 

70 
60 

61 
58 

91 
60 

77 
45 

76 , 7 
51.3 

COMMERCE  ^  NNH 

MIN 

60 
50 

75 
46 

73 
40 

64 
34 

70 
35 

79 
45 

S6 

51 

81 
56 

85 
53 

60 
54 

74 
53 

76 
54 

78 

e  1 

66 
44 

75 
45 

50 
53 

60 
48 

80 
49 

84 
48 

85 
51 

65 
47 

62 
50 

81 
61 

63 
58 

67 
53 

78 
50 

85 
51 

68 
5? 

81 
54 

73 
47 

78 
49 

77,7 
49.6 

oahldneca 

MIN 

61 
45 

75 
41 

70 
41 

58 
32 

70 
34 

78 
43 

85 
54 

79 
54 

81 
50 

79 
50 

74 
51 

71 
54 

75 
59 

61 
46 

73 
46 

69 
64 

79 

50 

63 
47 

d3 

52 

82 
55 

80 
57 

60 
51 

SI 
51 

60 
51 

80 
63 

79 
52 

83 
53 

87 
51 

81 
56 

69 
46 

75 
6? 

75.8 
50. 1 

CAINESVILLE 

MAX 
MIN 

63 
47 

73 
43 

70 
41 

59 
34 

69 
39 

76 
45 

86 
54 

77 
59 

82 
51 

77 
49 

72 
51 

75 
54 

76 
61 

63 
45 

72 
45 

60 
53 

75 
50 

81 
50 

84 

52 

81 
55 

79 
6? 

79 
48 

79 
50 

79 
57 

80 
64 

76 
49 

83 
51 

83 
51 

62 
55 

69 
47 

74 
51 

75.3 
50. 1 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

76 
44 

72 
38 

68 
37 

71 
29 

78 
38 

85 

50 

80 
51 

81 
55 

77 
47 

74 
42 

71 
49 

73 
59 

72 
55 

72 
46 

73 
54 

77 
52 

82 
44 

63 
48 

83 
51 

81 
50 

61 
51 

81 
43 

78 
51 

78 
57 

79 
51 

62 
41 

85 
45 

78 
59 

72 
54 

75 
43 

66 
45 

77,5 
48,0 

JASPER  1  NNw 

MAX 
MIN 

71 
44 

70 
43 

65 
37 

68 
30 

76 
41 

79 
56 

85 
55 

80 
60 

75 
60 

75 
48 

71 
52 

71 
63 

57 
47 

74 
42 

59 
55 

75 
62 

61 
46 

62 
61 

80 
56 

79 
52 

77 
56 

79 
55 

79 
55 

79 
61 

76 
50 

60 
53 

85 
51 

79 

•61 

79 
48 

73 
45 

83 
52 

76,2 
51,2 

WINDER  1  SSE 

•          *  • 

MAX 
MIN 

79 
51 

75 
42 

70 
36 

71 
34 

78 
41 

87 
52 

64 
56 

82 
60 

S3 

50 

82 
50 

75 

50 

80 
53 

65 

50 

74 
42 

72 
54 

80 
52 

85 
50 

65 
52 

85 
56 

65 
58 

61 
55 

82 
52 

S3 
59 

62 
61 

8! 
67 

65 
49 

88 
57 

88 
57 

89 
55 

76 
45 

66 
52 

60,  5 
51,4 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  W 

MAX 
MIN 

72 
48 

71 
37 

63 
37 

69 
29 

72 
40 

81 
48 

79 
56 

78 
45 

79 
4V 

76 
41 

76 
48 

71 
57 

69 
56 

70 
52 

59 
51 

75 
50 

82 
44 

63 
46 

84 
54 

SO 
50 

78 
58 

79 
51 

77 
49 

77 
55 

75 
60 

81 
50 

79 
45 

76 
58 

57 
52 

70 
43 

82 
54 

75,5 
48.8 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

71 
47 

70 
41 

66 
37 

68 
29 

72 
41 

81 
53 

79 
53 

SO 
57 

76 
42 

75 
45 

71 
50 

73 
59 

63 
49 

69 
39 

66 

55 

79 
50 

81 
46 

61 
49 

80 
50 

SO 
63 

78 
52 

77 
44 

62 
44 

76 
52 

75 

60 

80 
50 

63 
47 

80 
57 

68 
51 

75 
41 

63 
47 

75,5 
4S,4 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

75 
48 

76 
40 

69 
35 

72 
30 

81 
42 

67 
47 

87 
51 

84 
58 

61 
53 

SO 
46 

76 
46 

81 
61 

72 
61 

74 
43 

74 
59 

78 
50 

64 
49 

87 
49 

86 
53 

86 
51 

81 
58 

62 
46 

65 
51 

84 
60 

83 
63 

66 
45 

89 
48 

87 
6? 

76 
53 

74 

45 

66 
46 

80,9 
49,9 

HARTHEl L 

MAX 

Mm 

79 
49 

75 
49 

70 
40 

75 
38 

82 
50 

90 
55 

8S 

57 

84 
57 

82 
54 

79 
55 

79 
52 

80 
61 

74 

60 

75 
45 

79 
53 

82 
56 

88 
55 

90 
58 

99 
60 

90 
69 

89 
60 

65 
55 

89 
52 

86 
53 

63 
52 

90 
53 

94 
58 

84 
5? 

75 
52 

77 
47 

69 
57 

83,0 
54,3 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

76 
50 

74 
49 

63 
41 

72 
38 

80 
49 

se 

53 

65 
56 

63 
51 

62 
52 

74 
4S 

76 
52 

75 
61 

6E 
55 

74 
44 

71 
58 

79 
55 

85 
52 

86 
54 

65 
58 

64 
60 

63 
62 

S3 
55 

60 
55 

61 
58 

79 
64 

85 
56 

69 
56 

83 
61 

59 
55 

73 
48 

87 
54 

79.1 
53.5 

MASH1NCT3N 

*          •  • 

MAX 

Mm 

62 
49 

74 
46 

76 
43 

65 
34 

71 
33 

so 

41 

87 
55 

86 
55 

82 
51 

85 
53 

75 
49 

76 
49 

01 
62 

73 
49 

74 
48 

62 
53 

60 
53 

86 
55 

87 

55 

86 
59 

65 
62 

81 
54 

82 
54 

84 

50 

63 

67 

80 
59 

65 
55 

89 
57 

79 
53 

77 
50 

74 
49 

78.9 
51.5 

WEST  CENTRAL 

bUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

76 
50 

78 
49 

73 
45 

71 
42 

80 
50 

86 
54 

87 
62 

83 
60 

82 
61 

61 
57 

83 
59 

62 
65 

75 
65 

74 

47 

70 
49 

77 
54 

84 
55 

87 
60 

86 
62 

65 
67 

S2 
60 

78 
57 

65 

60 

85 
S5 

84 
59 

67 
63 

90 
64 

90 
64 

82 
58 

75 
54 

67 
50 

SI, 5 
56,4 

CaRROLI TON 

MAX 

Mm 

74 
45 

74 
33 

81 
42 

87 
60 

84 
56 

84 
55 

87 
51 

64 
52 

64 
50 

79 
62 

66 
50 

74 
40 

71 
55 

78 
51 

84 
46 

65 
41 

65 
46 

81 
46 

78 
45 

62 
55 

66 
49 

84 
60 

60 
50 

63 
48 

67 
51 

92 
57 

79 
46 

75 
47 

85 
49 

80,11 
50,0 

COLUMBUS  WSO 

MAX 
MIN 

76 
54 

78 
47 

67 
44 

73 
40 

79 
<.7 

85 
52 

89 
63 

80 
63 

81 
63 

75 
63 

83 
63 

80 
64 

70 
57 

74 
49 

66 
62 

79 
59 

84 
56 

87 
67 

65 

61 

S3 
65 

61 
60 

B4 
56 

86 
5B 

66 
66 

78 
56 

87 
63 

69 
59 

66 
66 

77 
56 

61 
55 

B7 
57 

60,6 
57,9 

ExpERImEMT 

MAX 

Mm 

70 
50 

75 
48 

76 
42 

62 
37 

70 
38 

78 
53 

86 
59 

84 
52 

SO 
55 

77 
58 

71 

59 

80 
58 

80 

52 

63 
44 

74 
47 

65 
55 

78 
53 

63 
56 

84 

63 

84 

61 

63 
57 

79 
50 

6? 
58 

64 
65 

St 
65 

75 
58 

B4 
56 

87 
61 

83 
57 

71 
48 

73 
52 

77. « 
54,5 

S««  n*{*r«DC»  NoU*  Following  SuUon  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES  oeo.cu 

Continued  M4V  1971 


Station 

Day  of  Month 

e 
o> 

(0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GREEi^VTLLE   2  NNw 

Mm 

79 

SO 

B2 

BO 

62 

85 

79 

80 

63 

79 

78 

76 

73 

85 

85 

64 

89 

86 

83 

66 

eo 

64 

61 

88 

83 

89 

92 

89 

85 

83 

90 

LA  GRANGE 

MIN 

70 

'.a 

7S 
42 

65 
42 

74 
34 

82 
44 

88 
53 

85 
60 

80 
60 

60 
53 

78 
54 

63 
54 

60 
63 

63 
53 

77 
43 

63 
54 

79 
59 

85 
43 

86 
43 

65 
56 

63 
56 

84 
54 

84 
46 

88 
46 

87 
46 

79 
64 

66 
53 

90 

52 

87 
63 

87 
49 

60 
45 

87 
45 

50.9 

MARSHALLVILLE 

MAX 
MIN 

81 
49 

78 
44 

77 
40 

80 
45 

87 
51 

84 

60 

84 
58 

83 
61 

81 
59 

63 
59 

63 
64 

80 
59 

76 
46 

76 
60 

62 
56 

66 
55 

87 
57 

90 
62 

86 
59 

87 

52 

90 
60 

65 
65 

85 

62 

91 
62 

92 
58 

90 
65 

87 
59 

62 
49 

90 
56 

84 .  3 
56.3 

MIN 

75 
'.7 

76 
52 

62 
44 

74 
35 

83 
48 

89 
56 

84 
62 

85 
65 

80 
49 

79 
54 

61 
61 

61 
63 

66 
51 

76 
44 

73 
55 

79 
54 

64 
52 

87 
56 

87 
61 

62 
59 

79 
57 

65 
55 

87 
54 

84 
62 

81 
62 

65 
54 

89 
57 

84 
61 

80 
52 

77 
49 

66 
54 

54.4 

SUNNYS I DS 

MIN 

74 

75 
46 

68 
42 

71 
36 

78 
49 

85 
55 

82 
61 

81 
64 

78 
54 

71 
57 

79 
56 

78 
63 

63 
51 

74 
44 

64 

56 

78 
55 

63 
52 

84 
58 

85 

63 

82 
61 

79 
55 

82 
53 

85 
58 

62 
66 

77 
65 

65 
57 

86 

56 

84 
64 

74 
56 

77 
48 

66 
54 

55!' 

TALBDTTON 

MAX 
MIN 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 
MIN 

79 
38 

76 
37 

74 
39 

71 
28 

81 
39 

88 
60 

82 
54 

64 
58 

63 
54 

80 
50 

82 
53 

76 
5 1 

66 
49 

72 
36 

72 
54 

77 
52 

84 
43 

84 

84 

80 
51 

60 
49 

82 
39 

64 
43 

82 
57 

61 
6 1 

84 
43 

87 
47 

81 

76 
42 

76 

64 
44 

79.5 
47.6 

ThOMASTDN  2  S 

MAX 
MIN 

77 
51 

77 
44 

70 
43 

75 
35 

82 
41 

66 
50 

85 
56 

64 
63 

64 
5  7 

78 
57 

85 
60 

81 
63 

74 

53 

79 
45 

77 
60 

80 
55 

86 
56 

68 
53 

87 
57 

65 
61 

85 
59 

88 
52 

89 
55 

86 
52 

63 
59 

90 
56 

92 
53 

86 
64 

86 
57 

86 
49 

69 
54 

63. 4 
53.9 

WEST  POINT 

•           *  « 

MIN 

64 

50 

76 
44 

80 
42 

69 
35 

75 
40 

82 

50 

83 
53 

86 
64 

81 

57 

60 
60 

75 
60 

80 
61 

79 
57 

60 
44 

75 
44 

66 
56 

80 
50 

62 
52 

85 
54 

85 
58 

65 
55 

82 
48 

85 

52 

86 
62 

65 
63 

85 
60 

87 

65 

92 
59 

86 

50 

76 
48 

60 

50 

53!° 

CENTRAL 

A I  L  E  Y 

MIN 

63 
54 

76 
51 

37 

73 
47 

52 

88 
59 

86 
62 

74 
60 

63 
56 

73 
59 

86 
64 

85 
63 

79 
50 

77 
60 

73 
57 

61 

55 

65 
57 

89 
59 

90 
61 

88 
62 

65 
55 

85 
61 

66 
60 

65 
65 

66 
62 

69 
56 

9l 
67 

85 

57 

67 
46 

j2 

56.9 

COV I NGTON 

MIN 

72 
52 

76 
44 

61 
41 

69 
35 

77 
43 

65 
53 

62 
56 

82 
61 

76 
53 

75 
52 

77 
54 

81 
62 

64 

53 

73 
45 

66 
59 

76 
54 

61 
52 

65 
53 

84 
57 

64 
59 

79 
56 

60 
51 

82 
55 

61 
65 

7« 
60 

62 
55 

87 

82 
64 

78 
55 

75 
47 

85 
53 

53)4 

DUB  L 1 N  3  5 

MIN 

66 
53 

77 
50 

80 
45 

70 
38 

75 
40 

82 
47 

89 
50 

68 
59 

63 

60 

8! 
58 

74 
57 

87 
59 

83 
64 

78 
50 

79 
52 

70 
62 

82 
56 

67 
53 

90 
56 

91 
59 

89 
53 

85 
54 

65 
57 

90 
60 

68 
53 

89 
65 

90 
55 

93 
58 

86 
56 

70 
46 

60 
50 

54!? 

East KAN  i  w 

MIN 

72 
54 

76 
49 

79 
47 

6S 
39 

72 
43 

30 
49 

88 
53 

84 
61 

74 
60 

81 
58 

74 
60 

86 
60 

85 
65 

75 
51 

77 
51 

69 
57 

80 
58 

65 
56 

86 
60 

69 
59 

69 
64 

81 
59 

64 
63 

88 
63 

65 
65 

86 
63 

89 
56 

91 
64 

B6 
59 

71 
49 

79 
50 

56.3 

MIN 

75 
52 

78 
49 

70 
41 

71 
35 

80 
42 

87 
49 

86 
55 

65 
62 

79 
56 

78 
56 

82 
56 

81 
62 

66 

54 

76 
45 

72 
56 

79 

55 

85 
52 

66 
55 

87 
58 

85 

62 

60 
58 

83 
52 

66 
56 

86 
63 

63 
59 

85 
56 

89 
53 

65 
64 

82 

65 

76 
47 

68 
54 

81.1 
54.0 

hAWKlNSVl LLE 

MB) 

63 
54 

do 
50 

80 
45 

70 
38 

75 
41 

82 
46 

69 
49 

86 
59 

76 
60 

84 
57 

64 

57 

66 
59 

86 
63 

75 
51 

76 
52 

68 
56 

61 
55 

87 
54 

90 
57 

90 
61 

96 
62 

66 
54 

86 
59 

90 
63 

67 
60 

86 
62 

90 
55 

93 
57 

86 
61 

75 
46 

62 
53 

54.8 

IRWINTON  *t  WNW 

MIN 

76 
55 

75 
56 

73 
42 

72 
36 

80 
51 

87 
51 

66 
60 

65 
62 

60 
59 

80 
56 

83 
56 

82 
60 

85 
61 

75 
48 

75 
50 

80 
55 

65 
55 

87 
58 

88 
61 

67 
64 

86 
52 

64 
57 

67 
61 

86 
63 

85 
60 

85 
59 

89 
61 

87 
60 

Bl 
49 

74 
50 

89 
48 

55.7 

MIN 

n 

52 

82 
47 

70 
45 

73 
40 

82 
49 

89 
52 

87 
62 

80 
64 

82 
60 

77 

58 

85 
59 

86 

66 

71 
55 

78 
50 

66 
61 

82 
58 

87 
56 

89 
56 

90 
60 

68 
64 

85 
51 

66 
52 

90 
62 

87 
69 

86 
65 

90 
61 

92 
57 

89 
66 

76 
54 

81 

50 

92 
56 

83.1 
57.1 

milleogei/ule 

MAX 
MIN 

64 

52 

74 
45 

78 
45 

66 
37 

71 
38 

80 
44 

86 
50 

85 
58 

80 
58 

80 
49 

72 
54 

81 
55 

83 
63 

71 
49 

75 
50 

65 
56 

78 
52 

84 
52 

66 
55 

66 
58 

87 
62 

61 
53 

63 
54 

86 
56 

64 

62 

83 
60 

86 
52 

90 
55 

B4 

67 

69 
49 

76 
51 

79.2 
52.7 

NONTICELUO 

MJiX 
MIN 

61 

77 

50 

69 
45 

59 
39 

72 
39 

60 
52 

68 
56 

65 
62 

61 
57 

60 
58 

72 
5t 

62 
56 

62 

63 

67 
46 

76 
47 

62 
56 

61 
56 

86 
57 

87 
62 

68 
64 

66 
61 

82 
54 

64 
59 

87 
61 

83 
63 

80 
61 

86 
59 

90 
63 

80 
56 

75 
48 

80 
52 

79.0 
55.2 

SJNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

74 
51 

78 
50 

65 
43 

71 
36 

80 
44 

86 
•»9 

64 
60 

63 
65 

60 
60 

79 
57 

61 
53 

62 
68 

79 

63 

75 
52 

73 
60 

79 
55 

64 
55 

85 
51 

87 

61 

86 
63 

83 
63 

82 
55 

64 
57 

84 
65 

85 
65 

85 
61 

86 
55 

88 
65 

82 
56 

74 

50 

64 
54 

81.0 
56.5 

S  I  L  0  M 

MIN 

75 
49 

77 
45 

65 
39 

71 
36 

76 
45 

86 
56 

64 
59 

62 
64 

61 
59 

75 
5* 

60 
54 

63 
64 

71 
65 

77 
46 

63 
54 

82 
54 

64 

56 

65 
56 

87 

6  0 

82 
61 

82 
60 

82 
51 

86 
57 

63 
65 

80 
62 

85 
56 

90 
55 

85 
65 

77 

54 

74 
46 

88 
54 

60.0 
54.8 

East  central 

06 

MIN 

64 
49 

75 
49 

78 
40 

67 
32 

72 
36 

80 
46 

67 
52 

67 
63 

62 
57 

61 
50 

75 
49 

60 
53 

84 
65 

75 
49 

75 
50 

64 
55 

80 
52 

85 
54 

87 
55 

88 
60 

67 
64 

83 
50 

83 
55 

65 
57 

85 
62 

85 
59 

67 
51 

91 
57 

63 
53 

79 
50 

74 
52 

80.  3 
52.5 

MIN 

75 

50 

/9 
52 

69 
44 

77 
35 

80 
43 

87 
46 

87 
54 

80 
65 

63 
58 

73 
51 

60 
49 

66 

65 

80 
56 

75 

52 

66 

61 

80 
56 

85 
54 

68 
55 

86 
56 

86 
61 

83 

57 

83 
52 

84 

56 

65 
59 

85 
63 

88 
56 

91 
53 

83 
59 

66 

61 

72 
50 

65 
60 

80.6 
53.9 

MAX 
MIN 

75 
56 

80 
52 

70 
50 

73 
43 

79 
44 

89 
56 

87 
58 

63 
63 

63 
61 

74 
56 

62 
58 

64 
66 

62 
65 

79 
53 

75 
63 

82 
60 

86 
59 

90 
56 

89 
58 

90 
56 

62 
55 

65 
56 

83 

60 

83 
59 

67 
65 

91 
66 

91 
59 

68 
67 

80 
56 

74 
52 

65 
54 

62.5 
57.9 

L  DU I SV I L  L  E   ?  S 

MIN 

75 
51 

79 
53 

78 
46 

71 
39 

82 
46 

87 
50 

67 
60 

87 
65 

60 
61 

78 
56 

82 
53 

84 
65 

65 

64 

63 
52 

78 
64 

81 
56 

86 

56 

90 
56 

91 
59 

89 
66 

88 
65 

63 
56 

65 

57 

86 
62 

88 
65 

69 
65 

92 
58 

9o 
66 

84 
55 

73 
49 

86 
55 

8  3.9 
56.9 

MIN 

75 
54 

81 
50 

81 
48 

74 
42 

82 
47 

90 
50 

90 
58 

88 
59 

69 
60 

63 
59 

84 
59 

69 
63 

65 
65 

61 
53 

78 
61 

83 
60 

88 
59 

90 
59 

92 
59 

91 
57 

87 
63 

67 
62 

67 
60 

67 
59 

86 
65 

91 
66 

90 
61 

93 
59 

66 
58 

76 
50 

89 
55 

85,6 
57.4 

flDVlLLE   £XP  STA 

MIN 

75 
52 

78 
56 

69 
55 

72 
41 

80 
48 

88 
60 

66 
66 

65 
69 

80 
64 

80 
56 

83 
57 

86 
66 

79 
68 

78 
48 

77 
54 

60 
59 

66 
58 

69 
56 

89 
61 

68 
66 

64 
61 

84 
62 

87 
63 

85 

61 

85 
54 

86 
58 

91 
59 

91 
63 

83 
55 

73 
51 

65 
58 

82.7 
59.0 

K  T  1 '  1  P  U    L.  hi 

MIN 

75 
SO 

78 
50 

75 
47 

72 
37 

80 
47 

92 
46 

90 
51 

86 
60 

85 
60 

85 
51 

87 
52 

85 
57 

81 
57 

80 
58 

73 
55 

80 
57 

85 
58 

69 
52 

90 
58 

89 
69 

84 
54 

87 
57 

87 
57 

85 

60 

86 
51 

68 
65 

91 
50 

86 
60 

79 
45 

74 
46 

85 
60 

83.6 
54.7 

NEWlNGTOIl  2  NE 

MAX 
MIN 

74 

55 

80 
53 

76 
52 

72 
42 

60 
47 

69 
57 

91 
59 

79 
65 

86 

61 

74 
58 

84 
61 

86 

70 

85 
68 

82 
54 

74 
64 

83 
63 

85 
59 

90 
59 

91 

62 

91 
53 

81 
65 

64 
59 

64 
62 

84 
62 

86 
68 

88 
68 

92 
65 

65 
65 

74 
58 

77 
53 

68 
56 

63.1 
59.8 

SKilNSbHPO 

MAX 
MIN 

76 

80 
5  1 

74 
46 

73 
36 

62 
44 

68 
50 

88 
56 

85 
56 

71 
56 

81 
58 

84 

55 

89 
55 

90 
55 

66 

56 

84 

55 

84 
53 

84 
60 

90 
58 

88 
57 

92 
54 

84 
55 

74 
55 

79 
46 

80 
52 

82.6 
53.6 

hARRENrnN 

MAX 
MIN 

62 
50 

75 
4<; 

81 

44 

68 
37 

75 
37 

65 
47 

92 
53 

90 
64 

85 
59 

84 
55 

86 
52 

86 
53 

85 
63 

73 
50 

79 
51 

66 
55 

84 
51 

91 
56 

85 

58 

92 
59 

90 
64 

81 
55 

90 
56 

92 
57 

90 
60 

85 
61 

90 
56 

92 
57 

69 
55 

88 
49 

79 
50 

64.4 
53.6 

WAYNESROP.O  ?.  NE 

•       *  • 

MiN 

64 
50 

75 
48 

80 
45 

68 
36 

72 
43 

60 
44 

76 
50 

78 
52 

80 
53 

85 
55 

87 
55 

87 
57 

69 
63 

82 
51 

64 
50 

8! 
61 

84 
61 

66 
63 

89 
53 

92 
53 

90 
51 

78 
51 

73 
52 

81.0 
52.0 

SIUTh^EST 

07 

«LB4NY  3  SE 

MAX 
MIN 

65 
58 

76 
46 

79 
41" 

69 

73 
39 

61 
44 

88 

50 

84 
63 

74 
60 

84 
62 

81 

62 

65 
63 

63 
65 

76 
53 

72 
54 

73 
57 

81 
55 

85 
55 

66 

■j8 

68 

60 

87 
63 

83 
53 

65 
54 

87 
59 

85 
59 

83 
60 

89 
57 

90 
57 

85 

62 

78 
49 

81 

50 

81.2 
55.3 

S««  Reiareac*  Nolsa  Following  SUtion  Index 
-  58  - 


DAILY  TEMPERATURES  ceorcu 

  _   H4Y  1971 


Station 

Day  of  Month 

4) 
Ot 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Avei 

AMEKICUS  «  ENE 

MAX 

MIN 

67 
5  5 

78 
50 

71 
45 

73 
40 

78 

85 

S3 
6  I 

61 
6  1 

60 
60 

75 

60 

65 

60 
66 

67 
58 

72 

68 
6  1 

79 
56 

85 
57 

86 
59 

86 
60 

86 
66 

66 
60 

85 
55 

86 

60 

85 
64 

83 

62 

87 

64 

90 
59 

87 
65 

62 
56 

80 
48 

80.5 
57.3 

BAtNBRIDGE 

MAX 
MIN 

BL'KELr 

MAX 
MIN 

6<< 
57 

77 
5 1 

SO 
50 

70 
44 

74 
44 

83 
4  7 

88 
56 

85 

62 

83 
62 

64 

62 

64 

66 
64 

82 
63 

72 
52 

72 
53 

72 
59 

82 
59 

85 
59 

88 
61 

86 
66 

87 
63 

82 
56 

66 
56 

87 
62 

85 
61 

83 
62 

88 
61 

89 
*I 

86 
58 

78 
53 

81 
53 

61.6 
57.5 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

77 

SO 

76 
53 

73 

82 

88 

86 

86 

86 

83 

68 

68 

60 

68 

64 

82 

65 

58 

86 

91 

91 

64 

85 

68 

66 
63 

65 

90 

92 

91 

84 

80 

87 

B5.0 
58.6 

CAHILL4 

MAX 
MIN 

76 

81 

70 

73 

S4 

90 

86 

80 

85 

83 

87 

64 

78 

70 

75 

80 

85 

89 

90 

86 

63 

67 

90 

68 

86 

69 

92 

85 

80 

80 

88 

83.2 
58,5 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

73 
50 

79 
47 

SO 
41 

75 
48 

83 
53 

88 
59 

87 
61 

86 
60 

85 
65 

83 
65 

86 
65 

75 
65 

76 
63 

70 
58 

77 
58 

82 
64 

85 
59 

87 
60 

90 
68 

89 
65 

87 
63 

86 
60 

90 
56 

66 
60 

83 
65 

88 
61 

91 
68 

85 
60 

79 
50 

89 
57 

92 
60 

63.7 
59.2 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

77 

81 
52 

78 
48 

74 
43 

83 
47 

88 
54 

89 
63 

87 
6  1 

34 
6 1 

90 
6 1 

87 

85 
64 

68 
62 

75 
53 

72 
62 

79 
58 

66 
1' 

88 

89 
6  1 

86 
66 

84 
62 

87 
57 

88 

88 
64 

87 

67 

90 
6 1 

89 

84 
56 

81 

67 

83.8 
58.5 

FORT  04INE5 

MAX 

MIN 

7<i 
56 

79 
50 

78 
48 

72 
42 

80 
49 

86 
54 

84 
62 

83 
64 

82 
62 

80 
63 

84 
63 

80 
64 

68 
60 

70 
S3 

70 
61 

78 
60 

82 
58 

85 
61 

84 
65 

83 
65 

80 
63 

83 
55 

84 

6 1 

84 
62 

65 

62 

65 
65 

67 
62 

85 
65 

62 
58 

80 
53 

65 
60 

80.7 
56.9 

LUHPKIN  2  SE 

MIN 

MORCAN  1  W 

MAX 

75 
57 

78 
47 

80 
50 

70 
41 

80 
45 

85 
51 

86 
59 

81 
62 

66 
60 

82 
63 

83 
62 

80 
61 

72 
63 

70 
56 

71 
54 

81 
52 

83 
54 

85 
59 

83 
60 

86 
69 

85 
62 

61 
56 

66 
56 

84 
64 

85 
63 

64 
63 

67 
58 

65 
65 

83 
57 

75 
50 

85 
51 

81.2 

Plains  sk  gs  exp  sta 

MAX 
MIN 

63 

55 

75 
49 

78 
46 

67 
41 

72 
45 

80 
52 

87 
56 

84 
63 

75 
60 

80 
61 

77 
61 

84 
63 

80 
64 

66 

50 

73 
51 

66 

58 

77 
57 

63 
57 

86 
60 

65 
66 

67 
61 

80 

57 

65 
58 

85 
64 

84 
60 

81 
63 

68 
58 

90 
64 

85 
55 

76 
51 

79 
55 

79.3 
56.8 

THOHASVILLE  4  SE 
*         «  * 

MAX 
MIN 

80 
5 1 

80 
42 

81 
43 

85 

86 
59 

84 
62 

85 
59 

85 
66 

65 

87 
64 

86 
65 

85 
55 

86 
57 

88 
57 

90 
5  8 

91 
67 

91 
62 

87 
58 

87 

6  1 

89 
64 

93 
61 

93 

87 

86.6 
58.3 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAH4    fcXP  STATION 

MAX 

MIN 

76 

7B 
53 

76 
52 

72 
4  1 

79 

36 

86 

82 

82 
6 1 

83 

87 

86 
67 

81 

79 

76 

80 
54 

65 
5  7 

68 

69 

68 

85 

65 

86 

86 
66 

85 

69 

9? 
59 

91 

89 

60 

87 

83.7 
56.9 

ASHBURN   i  ENE 

MAX 
MIN 

6'. 

73 
52 

78 
50 

67 

71 

80 
52 

88 
58 

85 
62 

74 
64 

84 

79 

85 
64 

64 
63 

76 
52 

72 
56 

73 
61 

83 
62 

85 

86 
62 

89 
66 

86 
63 

82 
57 

66 
63 

87 
64 

85 
67 

86 
65 

90 
56 

92 

86 

62 
5  1 

80 
52 

81.2 
58.7 

CDROELE 

MAX 
MIN 

7B 

85 

79 
48 

72 

82 

89 
5 1 

S8 

6 1 

86 

84 

78 

87 

87 

76 

75 
52 

74 

80 
55 

85 
56 

69 

■/O 

89 

84 

67 

89 

88 
65 

86 

89 

92 
56 

91 

65 

80 

90 

84.4 
57.6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

65 

76 
56 

80 
50 

79 
43 

72 

81 

89 
60 

66 
62 

74 

34 

80 

88 
63 

85 

82 

75 
55 

78 
59 

80 
56 

86 
57 

89 

90 
6 1 

69 

85 
57 

65 

86 
59 

65 
6 1 

87 

90 
60 

93 
63 

S5 

75 
52 

79 

82.5 
57.9 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

75 

79 
56 

79 
50 

72 

82 

88 

88 
62 

66 
62 

65 

63 

63 

87 

81 

79 

77 

80 
58 

86 
59 

90 

00 

91 

87 

86 

90 

86 
65 

90 

90 

93 

93 
To 

85 

79 

89 

85.0 
60.3 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 

Mm 

75 

SO 
52 

79 
54 

72 
4 1 

81 

88 
5  1 

85 

84 

65 
60 

84 

87 

67 

64 

80 

80 

78 
56 

88 
56 

89 

90 

90 

86 

86 

87 

66 
57 

65 

89 

90 

90 

86 

80 

88 

84.5 
58.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

Mm 

6* 
56 

76 
54 

79 
50 

70 
41 

73 
42 

82 

86 
53 

66 

75 
6  I 

65 
60 

78 

65 
59 

66 
61 

60 
53 

75 
53 

76 
61 

81 
58 

86 
58 

89 

90 
61 

87 

85 
56 

86 

87 
60 

85 

88 

90 

93 

86 

72 

78 

82.0 
56.2 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

75 
58 

SO 

52 

79 
52 

73 
41 

62 
45 

88 
54 

86 
5  3 

83 
6  I 

64 
60 

64 

60 

67 

66 
65 

65 
64 

76 
53 

69 

54 

81 
58 

85 
58 

89 
60 

90 

88 
69 

85 
63 

87 

88 

87 
60 

87 

90 

92 
6 1 

90 

86 

81 

68 

84.3 
58.1 

rlAsHViLLC     7  SOC 

Mm 

76 
57 

78 
53 

79 
53 

72 
41 

81 
44 

86 
52 

85 
59 

83 
57 

85 
53 

6! 
57 

68 
55 

89 
61 

61 
65 

60 
55 

79 
63 

81 
56 

66 
55 

89 
55 

90 
56 

89 
64 

86 
62 

86 
57 

87 
58 

86 
60 

86 
62 

90 
62 

92 
50 

91 
67 

86 
62 

81 
50 

89 
52 

S6!9 

aulTNAN 

MAX 

73 
58 

76 
52 

81 
53 

72 
42 

74 
42 

82 
45 

86 

52 

85 
61 

76 
60 

86 
62 

86 
60 

68 
61 

66 
65 

87 
55 

71 
57 

79 
56 

62 
58 

87 
57 

90 
58 

92 
59 

85 
62 

86 
57 

88 
59 

89 
59 

68 
61 

87 
64 

91 
62 

94 
*4 

86 
63 

61 
51 

62 
52 

83.9 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

65 
52 

76 
53 

78 
50 

69 
41 

72 
46 

80 
50 

87 

60 

85 
61 

73 
60 

64 
64 

61 
62 

67 
66 

86 
61 

79 
52 

74 
56 

78 
57 

80 
56 

86 
58 

88 
61 

90 
67 

88 
63 

85 
59 

66 
59 

86 
64 

86 
66 

67 
65 

90 
60 

»I 
67 

65 
62 

78 
So 

81 
55 

62.0 
58.2 

VALOOSTA  <>  NW 

•           •  • 

MAX 

Mm 

75 
59 

79 
51 

78 
55 

72 
40 

81 
42 

85 
49 

84 
54 

76 
65 

85 
59 

61 
61 

68 
60 

85 
64 

82 
66 

78 
56 

80 
65 

80 
53 

85 
54 

89 
63 

90 
65 

65 
63 

85 
65 

85 
55 

87 
55 

86 
58 

86 
58 

90 
61 

91 
59 

85 
62 

60 
63 

81 
47 

87 

50 

63.3 
57.3 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
57 

SO 
54 

72 
52 

72 
40 

80 
43 

88 
56 

84 

60 

79 
64 

66 
6 1 

80 
62 

87 
6 1 

85 
69 

81 
68 

75 
56 

79 
65 

62 
60 

67 
56 

88 
55 

89 
56 

87 
61 

64 
64 

88 
55 

66 
62 

85 
57 

85 
66 

87 
66 

92 
61 

85 
68 

81 
62 

79 
5 1 

67 
53 

83.1 
58.7 

BLACKBEARD  ISLANO 

MAX 

Mm 

72 
58 

82 
58 

73 
55 

73 
46 

68 
52 

81 
55 

68 
62 

69 
69 

92 
66 

90 
69 

69 
62 

82 
70 

63 
67 

66 

58 

60 
58 

62 
59 

67 
62 

85 
65 

88 

63 

64 

62 

90 
62 

65 
62 

84 
62 

S3 
64 

65 
64 

84 
67 

69 
66 

68 
64 

62 
61 

79 
65 

81 
55 

83.4 
61.5 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

71 
SO 

83 
55 

SI 
59 

71 
49 

72 
44 

34 
65 

89 
57 

87 
59 

83 
62 

83 
62 

82 

83 
7  1 

87 
68 

87 
5  8 

86 
60 

87 
61 

87 
62 

87 
61 

87 
6 1 

91 
61 

87 
66 

88 
6 1 

67 
63 

83 
64 

85 

67 
69 

67 
67 

85 

67 

66 
62 

88 

64.5 
61.5 

BRUNSMICK    FAA  AP 

MAX 

Mm 

68 
59 

83 
55 

73 
54 

69 

76 
56 

82 
62 

85 
64 

79 
64 

89 
62 

78 
64 

80 

83 

72 

88 
68 

77 
57 

78 

84 
63 

85 
63 

86 
62 

63 

88 
66 

65 
65 

SO 

63 
65 

83 

84 

64 

84 

83 

76 

80 

69 

81.5 
62.7 

FlEHINC 

MAX 

Mm 

73 
55 

80 
48 

80 
52 

72 
38 

80 
42 

89 
56 

89 

57 

87 

62 

85 
59 

86 
57 

64 

5  8 

85 
65 

84 
66 

84 
54 

78 
64 

62 
62 

67 
58 

68 
56 

88 
57 

90 
58 

90 
65 

83 
56 

65 
57 

63 
58 

86 
63 

69 
65 

91 
63 

86 

64 
6 1 

77 

67 

84.3 
57.3 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

Mm 

74 
58 

81 
51 

73 
54 

76 
45 

83 
42 

89 
5  5 

89 
57 

85 
61 

87 
60 

65 
64 

66 

89 
69 

85 
65 

79 
SB 

so 

65 

62 
60 

88 
58 

90 

91 

91 
61 

66 

63 

66 

6 1 

68 

57 

67 
55 

89 

91 

92 
64 

63 

60 

81 
52 

89 

85,1 
59.1 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

75 
55 

S3 
53 

75 
53 

74 
42 

83 
46 

92 
58 

90 
59 

87 
63 

88 
59 

79 
59 

64 
60 

85 
60 

85 
65 

60 
55 

78 
65 

63 
62 

88 
59 

89 
56 

92 
56 

93 
62 

85 
66 

65 
59 

65 
61 

83 
60 

87 

65 

92 
67 

93 
68 

66 

73 
60 

78 
51 

69 
54 

84. 5 
59.0 

CLENNVILIE 

MAX 

Mm 

75 
55 

SO 
54 

78 
51 

72 
40 

81 
47 

89 
55 

67 
59 

81 
62 

85 
61 

80 
59 

85 
59 

67 
66 

83 
66 

78 
55 

77 
64 

62 
62 

88 
59 

89 
59 

90 
58 

90 
60 

65 
65 

86 
56 

66 
61 

65 
59 

86 
64 

90 
66 

93 
62 

84 
69 

60 

60 

77 
50 

69 
54 

83. 8 
56,6 

JESUP  8  S 

MAX 

Mm 

7* 
56 

S2 
50 

78 
52 

72 
38 

82 
42 

90 
52 

90 
57 

87 
61 

87 
57 

65 
58 

87 
59 

68 
67 

85 
64 

64 

55 

62 
63 

61 
61 

87 
56 

90 
55 

69 
55 

92 
56 

85 
64 

66 
55 

67 
58 

65 
57 

89 
62 

91 
64 

93 
62 

67 
66 

84 

60 

78 
49 

68 
50 

65.3 
56.9 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

70 
56 

SO 
51 

79 
55 

71 
41 

SO 
45 

88 
53 

86 
56 

83 

60 

65 
58 

6! 
62 

66 
61 

86 
68 

83 
65 

62 
S7 

80 
65 

61 
62 

66 
58 

88 
56 

88 
57 

69 
60 

69 
63 

81 
56 

60 
59 

91 
57 

87 
62 

88 
64 

91 
64 

65 
65 

79 
63 

78 
51 

67 
52 

83.7 
56.2 

Sapelo  island 

MAX 

Mm 

68 

57 

81 
55 

80 
55 

72 
44 

75 
55 

81 
61 

62 
64 

80 
64 

67 
63 

84 

61 

78 
63 

61 

70 

65 

67 

83 
57 

76 
67 

62 
63 

83 

63 

64 
63 

83 
63 

86 
64 

63 
67 

61 
62 

81 
62 

81 
71 

62 

72 

84 
69 

64 
67 

62 
7l 

76 
64 

79 
55 

87 
58 

61.1 
62.5 

S«*  R*l«r»DC»  NolM  ToUowlng  SuUon  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


CEOROU 
M4Y 


Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  j 

5  j 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

67 

78 

60 

72 

73 

79 

8B 

79 

85 

78 

74 

84 

84 

84 

72 

83 

62 

68 

89 

89 

91 

90 

66 

83 

63 

85 

66 

'l 

76 

70 

78 

MIM 

5  3 

5 1 

36 

40 

52 

56 

64 

58 

56 

56 

62 

65 

52 

56 

57 

55 

54 

55 

57 

63 

65 

59 

57 

62 

64 

62 

65 

55 

43 

46 

MAX 

74 

81 

73 

72 

80 

89 

69 

78 

86 

73 

83 

86 

85 

78 

74 

83 

87 

69 

90 

92 

65 

84 

64 

84 

66 

88 

91 

64 

69 

77 

86 

MIN 

47 

57 

60 

64 

61 

57 

60 

70 

60 

56 

67 

63 

59 

61 

62 

65 

65 

59 

62 

62 

66 

68 

64 

68 

56 

53 

56 

MAX 

69 

77 

75 

72 

75 

77 

79 

80 

86 

82 

60 

79 

81 

83 

72 

82 

63 

84 

82 

66 

62 

81 

82 

62 

83 

64 

84 

62 

81 

76 

87 

MIN 

5B 

62 

55 

50 

55 

56 

52 

65 

60 

62 

62 

70 

69 

56 

67 

63 

63 

64 

68 

69 

66 

65 

70 

74 

73 

69 

68 

70 

63 

57 

59 

MAX 

76 

81 

74 

73 

81 

90 

89 

86 

66 

85 

87 

69 

63 

62 

78 

82 

67 

89 

90 

90 

85 

67 

86 

67 

87 

90 

93 

92 

64 

60 

69 

MIN 

55 

52 

50 

40 

44 

55 

57 

62 

57 

57 

58 

63 

61 

57 

64 

60 

57 

57 

58 

60 

64 

55 

60 

55 

56 

64 

60 

68 

60 

50 

51 

MAX 

75 

77 

81 

70 

73 

32 

90 

86 

75 

85 

81 

89 

89 

85 

78 

88 

86 

89 

91 

93 

90 

67 

88 

90 

88 

67 

92 

93 

66 

76 

81 

MIN 

58 

51 

51 

38 

38 

44 

49 

59 

58 

63 

63 

65 

69 

51 

51 

58 

61 

56 

56 

59 

62 

57 

57 

58 

58 

64 

64 

64 

65 

46 

48 

Station 


SAVAIiNlH  JSD4  PL  CDN 

SAV4HNSH  W50 

SAVANNIH  3E4CH 

SlIPRENCV  2  WNW 

WAVCROSS  4  HE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


<D 

Day  of  month 

Station 

"S, 
<u 
Q 

(IN) 

Tir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

Mir 

63 

60 

68 
59 

65 
59 

64 
57 

67 
56 

68 
64 

72 
64 

71 
67 

75 
67 

75 

67 

59 
67 

67 
66 

69 
66 

66 
60 

66 
59 

64 
63 

70 
64 

74 

65 

76 
66 

77 
69 

72 
66 

74 
66 

75 
66 

77 
56 

76 
71 

76 
70 

79 
58 

78 
69 

76 
70 

75 
68 

76 
67 

65!o 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIt 

81 
59 

84 

58 

83 
52 

63 
51 

67 

50 

92 
57 

94 
62 

90 
66 

86 
63 

87 
65 

67 
63 

67 
62 

66 
66 

66 
54 

84 
55 

72 
63 

65 
61 

90 
61 

95 
63 

95 
66 

92 
54 

68 
62 

94 

67 

95 
72 

94 
71 

61 
67 

99 
66 

103 
66 

100 
72 

90 
64 

95 

67 

86.7 
62.5 

4 

MSX 
MU 

76 

61 

79 
60 

76 
56 

78 
55 

60 
54 

64 
60 

87 
63 

64 
68 

62 
60 

82 
67 

82 
65 

82 
65 

81 
67 

67 
57 

76 
59 

67 
63 

79 
63 

84 
63 

86 
66 

68 
66 

87 
57 

85 
65 

90 
66 

89 
73 

69 
72 

76 
66 

93 
68 

95 

70 

93 
73 

87 
67 

68 

57 

93.  1 
64.4 

8 

MAX 
MU 

71 
63 

72 
63 

70 
62 

69 
60 

71 
59 

74 
62 

76 
66 

76 
66 

75 
66 

75 
69 

75 
67 

75 
66 

75 
69 

69 
61 

70 
61 

65 
64 

73 
64 

76 
64 

79 
56 

79 

71 

79 
71 

78 
66 

62 
68 

82 
71 

62 
74 

75 
72 

63 
70 

85 
73 

84 
75 

75 

70 

61 

70 

75.9 
67.0 

HAWKINS\/ILLE 

4 

M4X 

Mir 

69 
66 

74 
63 

75 
63 

76 
61 

79 
65 

81 
70 

81 
70 

81 
69 

75 
69 

80 
69 

80 
71 

78 
69 

77 
67 

71 
68 

79 
67 

82 
69 

85 
71 

85 
73 

85 
75 

84 
72 

85 
72 

65 
74 

85 
75 

64 
75 

97 
76 

89 
69 

86 
60 

65 
72 

95 
71 

91.0 
70.0 

HGMERVILLE   3  WSW 

4 

H4X 
Mir 

74 
67 

76 

70 

78 
68 

74 

64 

74 
64 

76 
64 

76 
66 

77 
67 

78 
68 

77 
68 

76 
71 

76 
71 

76 
71 

72 
62 

76 
71 

77 
68 

83 
67 

85 
67 

88 
56 

89 
72 

65 
72 

86 
70 

67 

67 
71 

66 
70 

81 
72 

88 
72 

89 
72 

66 
74 

66 
68 

90 
66 

81.0 
66.6 

HIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MSX 
MIN 

7t 
61 

79 
63 

77 
6t 

70 
56 

80 
61 

81 
64 

84 
76 

82 

70 

77 

67 

78 

67 

80 
65 

80 
71 

76 
69 

76 
62 

60 
54 

61 
66 

65 
68 

89 
70 

89 
72 

69 
74 

97 
74 

89 
71 

89 
73 

85 
73 

87 
75 

92 
75 

90 
72 

92 
77 

83 
69 

73 
65 

85 

56 

82.7 
56.  1 

PLAINS   SW  OA   EXP  ST4 

H4X 
HI 

69 
66 

6? 
65 

63 
64 

80 
62 

63 
62 

66 
66 

87 
70 

90 
74 

80 
72 

84 
70 

83 
72 

86 
72 

83 
72 

73 
66 

79 
64 

75 
69 

82 
69 

91 
69 

95 
73 

94 
76 

96 
75 

89 
71 

91 
71 

90 
74 

91 
77 

85 
76 

96 
76 

97 
77 

93 
77 

69 
74 

86.  1 
70.8 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

66 
61 

85 
58 

86 

56 

86 
54 

92 
54 

93 
58 

95 
62 

97 
67 

79 
65 

89 
66 

67 
66 

94 
66 

90 
66 

65 

62 

90 
61 

76 
63 

85 
63 

92 
63 

99 
65 

101 
68 

97 
67 

92 
54 

99 
64 

100 
66 

97 
71 

95 
72 

101 
69 

105 
70 

99 
72 

95 
66 

97 
65 

91.6 
64.3 

4 

MAX 
MIN 

68 

66 

60 
6; 

65 
A3 

84 
62 

86 
62 

87 
64 

89 
67 

90 
71 

77 
69 

65 
69 

84 
71 

89 
71 

86 
73 

83 

67 

78 
67 

75 

67 

62 
68 

88 
68 

91 
70 

93 
72 

90 
73 

87 
70 

92 
70 

93 
74 

91 
75 

89 
76 

94 
75 

97 
7J 

93 
76 

91 
72 

92 
72 

86.7 
69.6 

a 

MAK 
MIN 

68 
66 

74 

6: 

77 
66 

77 
65 

79 
66 

76 
67 

76 
66 

«1 

72 

76 
69 

60 
70 

60 
71 

62 
73 

60 
72 

79 
69 

74 

70 

72 
69 

77 
69 

61 
69 

91 
71 

82 
73 

81 
74 

60 
73 

92 
72 

85 
75 

84 
75 

63 
75 

83 
75 

86 
77 

85 
77 

84 
74 

84 
74 

79.8 
71.0 

CALHOUN  EXP  STATION  :   MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE   6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ;   SANDY  LOAM,  COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ;    SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.      SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ;  GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIPTON  EXP  STATION  :   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


S«e  n«f«r«oce  Notes  Following  Station  Index 

-   GO  - 


EVAPORATION  AND  WIND  ceorcu 

M4V  1971 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Ayg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 
13  , 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      •  « 

N0RTHU6ST 

01 

i 

EVAP 

•  05 

.10 

•  12 

•  20 

•  16 

•  17 

.  17 

•  14 

.21 

.20 

.  16 

.13 

•  111 

.  16 

.38 

.  10 

.07 

.  28 

.20 

.20 

.31 

.  14 

.26 

.21 

.23 

.17 

.19 

WIND 

« 

37 

52 

37 

27 

24 

26 

19 

34 

23 

21 

21 

39 

"39 

16 

'29 

'16 

19 

30 

20 

19 

33 

22 

23 

36 

16 

26 

22 

34 

31 

28 

823 

CALHOUN  €XP  STATION 

EVAP 

as 

.19 

.25 

.16 

.14 

.18 

,09 

.06 

.10 

•  31 

.19 

- 

.15 

.15 

.23 

.05 

.06 

.14 

.19 

.41 

.19 

.24 

.26 

.24 

.  38 

.17 

.15 

HIND 

48 

64 

40 

39 

42 

26 

19 

86 

13 

42 

24 

20 

9 

16 

26 

3 

66 

39 

19 

60 

30 

10 

6 

30 

48 

36 

24 

10188 

MAX 

89 

80 

74 

81 

8  1 

86 

85 

92 

90 

68 

90 

se 

7^ 

84 

83 

90 

96 

96 

93 

91 

86 

85 

91 

88 

90 

91 

91 

91 

84 

B2 

90 

87.0 

KIN 

53 

50 

45 

43 

53 

62 

62 

65 

56 

57 

60 

59 

58 

46 

60 

59 

56 

60 

62 

64 

57 

53 

64 

70 

68 

62 

64 

67 

55 

54 

60 

58.3 

*       •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EvaP 

.24 

.23 

.19 

.29 

.29 

.24 

.26 

.18 

.25 

.14 

.06 

.07 

.23 

.18 

.07 

.15 

.25 

.22 

.26 

.26 

.31 

.22 

.21 

.30 

.17 

.21 

.16 

.44 

.14 

.32 

MIND 

1 2 

68 

25 

5 

() 

17 

2 

8 

3 

I 

2 

3 

3 

24 

12 

2 

6 

3 

17 

2 

3 

2 

2 

7 

199 

58 

140 

71 

100 

610 

MAX 

62 

6  1 

76 

75 

63 

87 

68 

85 

69 

60 

62 

81 

78 

82 

78 

65 

91 

93 

93 

91 

89 

90 

94 

91 

83 

90 

86 

86 

66 

77 

91 

85.5 

NIN 

56 

5<< 

49 

A6 

54 

60 

64 

68 

62 

60 

60 

68 

65 

50 

64 

58 

62 

66 

68 

70 

65 

60 

64 

69 

66 

61 

67 

67 

98 

52 

56 

61.0 

•      •  * 

KEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.09 

.30 

.22 

.22 

.24 

.22 

.43 

.30 

.36 

.19 

.  14 

.06 

.15 

_ 

_ 

.25 

.27 

.33 

.27 

.32 

.26 

.31 

.33 

.08 

.31 

.31 

.48 

.34 

.33 

8. 166 

WIND 

20 

38 

57 

90 

45 

80 

95 

123 

102 

18 

42 

58 

li,Z 

125 

25 

29 

24 

1 5 

35 

47 

35 

20 

45 

96 

27 

20 

40 

48 

37 

35 

1605 

MAX 

72 

85 

79 

76 

SO 

83 

65 

84 

91 

86 

75 

83 

82 

64 

60 

68 

64 

69 

92 

90 

88 

88 

90 

90 

86 

78 

92 

95 

90 

80 

82 

MIN 

■ 

57 

58 

49 

47 

47 

54 

57 

63 

60 

63 

60 

60 

62 

48 

48 

59 

63 

63 

66 

68 

62 

60 

62 

67 

64 

64 

64 

65 

64 

52 

56 

59. 1 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AILEV 

EVAP 

^  _ 

86 

•  14 

.42 

*  22 

.27 

.11 

24 

•  06 

■  20 

.21 

.16 

.27 

27 

•  23 

24 

.  27 

•  23 

.29 

•  1 8 

.30 

•  25 

.20 

■  09 

■  19 

7. 069 

HIND 

12 

• 

57 

13 

20 

26 

17 

26 

3 

n 

83 

8 

9 

16 

11 

9 

1 3 

20 

1 0 

30 

* 

20 

14 

13 

23 

1  4 

26 

616 

•      •  « 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.18 

.27 

.25 

.21 

.26 

.27 

.25 

•  23 

•  19 

.17 

.21 

.22 

.27 

.12 

.12 

.18 

.24 

.26 

.23 

.19 

.26 

.23 

.29 

.28 

.18 

.23 

.27 

•  21 

.24 

.26 

7.006 

WINO 

47 

26 

96 

59 

31 

49 

70 

61 

67 

34 

40 

64 

124 

91 

35 

46 

29 

20 

29 

19 

34 

44 

23 

55 

57 

39 

23 

35 

39 

46 

46 

1436 

MAX 

65 

87 

87 

81 

S3 

64 

91 

92 

74 

90 

89 

93 

66 

86 

79 

77 

66 

85 

95 

97 

95 

95 

96 

95 

91 

69 

100 

100 

94 

86 

66 

68.4 

MIN 

57 

57 

52 

46 

45 

5  1 

55 

62 

60 

61 

62 

61 

64 

54 

55 

59 

58 

62 

62 

64 

63 

58 

58 

63 

62 

66 

65 

64 

65 

53 

55 

56.7 

•       •  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO 

EVAP 

•  20 

.27 

.35 

.33 

.25 

.39 

.33 

.16 

.31 

.08 

.22 

.21 

.37 

.20 

.07 

.22 

.28 

.31 

.31 

.30 

.32 

.20 

.27 

.28 

.19 

.22 

.30 

.04 

•  25 

.16 

.30 

7.69 

WIND 

79 

61 

lU 

68 

51 

67 

60 

81 

lie 

34 

64 

108 

145 

78 

77 

112 

42 

44 

54 

52 

92 

40 

56 

64 

77 

61 

41 

56 

90 

79 

76 

2283 

MAX 

82 

64 

79 

80 

90 

91 

86 

87 

81 

88 

88 

86 

62 

79 

87 

95 

96 

98 

96 

66 

90 

68 

87 

89 

9*. 

97 

89 

85 

79 

68 

87.6 

HIN 

56 

55 

55 

45 

(.9 

57 

62 

64 

61 

62 

62 

68 

66 

56 

66 

64 

63 

64 

63 

65 

66 

64 

65 

64 

66 

67 

69 

70 

64 

52 

57 

61.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

sunshine 

un  set 

Sfandarc 

of  Time 

erage 
iKy  cover 
1  sunrise  to  s 

1.0 

Resultant 
Speed 

0) 

.2! 

v.-  i 

0 ._ 

EASTERN 

o- 

0. 
0. 

t> 
0. 

> 

j  Percent  c 
Possible 

Result 
Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

■>* 

6 

0 
■o 

0- 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO 

25 

2.5 

7.2 

27+4 

25 

12 

82 

86 

52 

61 

6 

2 

0 

2 

1 

0 

11 

5.1 

ATLANTA  WSD 

28 

3.6 

9.4 

65 

sw 

12 

70 

76 

48 

53 

5 

3 

1 

1 

1 

0 

11 

71 

5.2 

AUGUSTA  WSD 

23 

2.4 

7.1 

28+-» 

19 

124 

89 

90 

48 

59 

4 

3 

1 

0 

1 

1 

10 

5.4 

COLUMBUS  WSG 

27 

2.0 

6.8 

39+-» 

23 

12 

81 

87 

51 

58 

2 

3 

2 

1 

2 

0 

10 

5.1 

MACON  WSO 

26 

2.5 

7.9 

33 

S 

12 

82 

87 

46 

54 

2 

5 

1 

1 

0 

1 

10 

70 

5.4 

ROME  WSO 

2 

3 

3 

1 

0 

C 

9 

SAVANNAH  WSO 

23 

3.4 

8.3 

29 

SW 

08 

80 

81 

46 

58 

5 

4 

1 

4 

0 

C 

14 

76 

5.3 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

U 

s 

1 

LONGITUDE 

1  

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQrnVFB 
Vi/Docn  V  dn 

DRAM, 

LATI' 

i 

1 

SPECIA 

ABBEVILLE 

KiLCOt 

32  00 

240 

MARY   E.  CAMPBELL 

A0AIR5VILLE  2  SSE 

01 

BARTQh 

u 

3*  21 

84  55 

750 

7i 

ROBERT  &  RHQ0E5 

ACEL  2  S 

0053 

0( 

COOKE 

16 

31  07 

63  29 

COOKE  CD.   FORESTRY  UNIT 

AIlEV 

nontgomehv 

10 

32  11 

HAYWOOD  E.  BOYO 

AlAPAHa  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

31  21 

5P 

ROV  E.  HOLLAND 

AlSANV  1  SE 

DOUGHERTY 

31  32 

LOUIS  E.  ROGERS 

ALL^TOONA   O&N  2 

! 

3*  10 

8j 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALHA  PAA  AlftPnRT 

31  32 

7f 

FED,  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  J  SSW 

3 

3A  00 

SCOTT  C,  C^AMBLEE 

ALPHARETTB  2  NNu 

3<.  OT 

TEDDY  R.  WALKER*  SR. 

AiERICuS  4  ENE 

SUMTER 

32  06 

A76 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AHEftlCUS  EXP  STA  NRSr 

0256 

Q- 

SUMTER 

64  16 

49( 

U.OF  OA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLING  1 

03U 

06 

COLUMBIA 

1* 

33  33 

82  20 

[| 

ROV  0.  TANkERSLEV 

ASH8UKN  3  ENE 

16 

31  43 

BILLY  J.  WILLIAMS 

10 

33  58 

BJ 

Closed  2/15/71 

ATHENS  COL  OF  ACftI 

10 

33  5S 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MSO 

10(  33  57 

MID 

MIO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  1  W 

flflANTLEV 

31  13 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTQN 

7A 

HENRY  r,  barnett 

ATLANTA  HSQ  R 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AJCUSTA  hSQ  R 

RICHMOND 

1*5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAIKtBRIOCE 

0581 

01 

OECATUR 

30  55 

B4  34 

170 

:  H 

MRS.   MARV  E.  H,  MULLEN 

BALL  CRGUXD 

02 

CHEROKEE 

84  23 

TA 

MRS.  ESTELLE  CROCAN 

beaveroale 

07°" 

HhlTFiELO 

12 

MRS.   H.   E(  WARMACK 

ef LLVILLE 

HENRY  C.  HEARN 

black^earo  island 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

U.S.   FISH  C  WLOLF,  SVC. 

DLAtRSVlLlE  EkP  STA 

3*.  51 

8A 

BA 

CEOftCIA  hTN,   EXP.  STA. 

31  23 

7/ 

7A 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  AlOOE 

FANNIN 

3*  52 

7P 

3*t  12 

7A 

CARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  H 

BULLQCM 

11 

32  23 

190 

W,  C.  CRDMLEY  JR. 

BRUNSMICK 

13*0 

09 

clynn 

2 

31  10 

81  30 

13 

:  H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

B!)L>NSWICK  fAA  AP 

09 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

FED.   AVIATION  ACENCY 

BUEKA  VISTA 

1377 

32  19 

H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BJRTQN  OAH 

1* 

GEORGIA  POWER  CO. 

BJTLER 

32  3) 

THOMAS  F.  MATHEWS 

8 

30  54 

6P 

6P 

J,  0.  belcher 

CALHOUN  EXP  STATION 

CORDON 

12 

6P 

6P 

6P 

NH  CA.  ExP,  STATION 

MITCHELL 

31  I* 

CHARLES  L .  KELLY 

CHEROKEE 

5 

34  14 

JOHN  T.  HOLBPGOK 

CflRNESVILLE  3  N 

FRANKLIN 

l<k 

34  26 

900 

MRS   JANICE  E.  VOYLES 

CARHOLLTO"* 

lb',!} 

04 

CARROLL 

IT 

33  36 

85  09 

985 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1637 

01 

84  42 

RUFUS  P.  DONALOSON 

CARTERSvILLE 

RAOIfl  STATION  WKRW 

CARTERSVUlE  3  SM 

5 

CB4NVEL  P,  TATUM 

CAVE  SPCS  4  SSM 

34  03 

HRS,   GRADV  DEMPSEY 

CEDARTOmN 

34  01 

6P 

BA 

RALPH   H,  AYERS 

CHATSMORTH 

MURRAY 

12 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUCA  PARK 

18 

34  55 

7A 

CISCO  7  ENE 

12 

34  SB 

CHAHl I E  L  t  S I L VER 

CLAVTON  1 

RABUN 

1* 

34  53 

1940 

CARROLL  lEE 

CLERHONT  9  MSW 

1999 

02 

3 

34  27 

83  49 

1346 

MRS.   FANNIE  H,   0  KELLEV 

CLEVELAND 

02 

WHITE 

3 

34  36 

83  46 

MARY  L.  SUTTON 

CDLOUITT  2  E 

Z153 

31  10 

GEORCIA  FORESTRY  COMM 

COLUHBUS  MSr  R 

lUSCOOEE 

32  31 

NATL  HEATHER  SERVICE 

C3HHERCE  4  NNW 

JACKSON 

i'^ 

34  15 

JOE  NEISlER 

C^NCCJRO 

33  06 

8A 

CEORCE  0.  WHITING 

C3DL IDCE 

C.  W.  ELLINGTON*  JR. 

32  00 

9P 

5P 

CRI&P  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

HABERSHAM 

lA 

34  31 

MRS.  BOBBIE  C,  FOSTER 

C3VINCT0N 

NEW TON 

33  36 

770 

JACK   L.  CHAPMAN 

CJMHINC  2  NNE 

2<-oe 

02 

FORSYTH 

34  13 

84  08 

1300 

MILES  ».  WOLFE 

CJftRVVlLLE  2  M 

01 

Floyd 

12 

34  27 

B5  07 

MRS,    AZLEE   B.  OAVIS 

C JTHBERT 

RANDOLPH 

3 

31  46 

CITY  OF  C UTHflERT 

OILHLONECA 

LUHPKI N 

34  32 

OAKLONECA  i  NNM 

12 

34  3) 

JAME S  E .  FORTMEfl 

OALLAS   Z  SSE 

PAULDING 

5 

33  94 

7A 

7A 

DAlTQN 

WHITFIELD 

8A 

SA 

JOHN   S.  ANDREWS 

oanvillf 

oS 

THldCS 

IP 

32  36 

EARL  T.  SMITH 

oawSQN 

TERRELL 

31  46 

GEORGE  H.  CHARTIER 

O&WSQNvlLLE 

DAhSCn 

34  25 

1370 

MRS,    TMELMA  F.  cox 

OICTORTOHN  1  mSU 

2716 

09 

1 

31  39 

Bl  51 

60 

R,  C.  THOMPSON 

O^LES 

27Z8 

08 

WORTH 

31  42 

B3  93 

MRS.   SARA  L,  HILL 

OQNALSONVILLE   I  s 

SEmINOLE 

31  01 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

OauCLAS  2  I4NE 

13 

31  31 

WARREN  GRANTHAM 

OOUCLASVILLE 

OOU&LAS 

3 

33  45 

LEONA  B,  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32  35 

BA 

OJBLIN  3  S 

LAU**ENS 

32  30 

8A 

BA 

WILIFORO  P.  NALLET 

DJBLIN  2 

LAURENS 

10 

32  32 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  M 

OODGE 

32  12 

CA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

CALHOUN 

31  34 

305 

JESSE   L.  NEWTON 

ELBEHTON  ;  N 

ELBERT 

l* 

S*.  09 

82  52 

540 

A,   D,   MC  CLAIN 

ELLI JAT 

3U5 

02 

CUMER 

12 

34  42 

84  30 

ALFORD  G.  DOVER 

E'*BRV 

PAULOINC 

17 

33  52 

MISS  JANET  ALLCOOD 

EIPERlHENT 

3271 

0* 

SPALDING 

33  16 

84  17 

CH 

U,   OF  GA,   EXP,  STATION 

PAIRiOUNT 

3295 

GORDON 

34  26 

84  42 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

3312 

oe 

16 

30  41 

82  34 

FITIGERALD 

338(1 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  I! 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT . 

FlEHINC 

09 

2 

31  53 

81  25 

4P 

FOLKSTON  3  SH 

3'-60 

09 

CHARLTON 

I! 

30  48 

62  02 

SA 

FOlKSTON  9  SM 

CHfiRLTON 

15 

30  44 

62  08 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

F3RSVTH  I  S 

MONROE 

33  01 

63  57 

690 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

F3HT  GAINES 

07 

CLAY 

31  36 

340 

6P 

MRS.    MAYME   R,  HAYES 

FORT  STEMART 

09 

LIBEftTV 

31  52 

61  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

05 

PEACH 

32  34 

63  52 

490 

MRS.  JEANER  M,  DAVIS 

FRANKLIN 

0<> 

HEARD 

33  17 

69  06 

665 

SA 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

Oi 

34  18 

83  51 

1170 

7A 

WILLIAM  A,  SELLERS 

CIBSaN 

3695 

06 

GLASSCOCK 

U 

33  14 

62  36 

540 

MRS,  SUSAN  G,  BRAODY 

&LENNVULE 

09 

TATTNALL 

31  96 

81  55 

179 

7P 

7P 

H,  C.  BARNARD 

GODFREY  3  SE 

3792 

05 

10 

33  2S 

83  27 

570 

ROBERT  H.  BROWN 

1  .  J 

STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

longihtoe 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDOII.Ii  V  CXl 

. 

E 

PRECIP. 

. 

Si 

> 
U 

SPECIAL 

GREENVILLE  7  NNW 

3919 

04 

MERIWETHEfl 

33  03 

64  43 

660 

9P 

9P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

1 

32  45 

6AC 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

MRS.   RUTH  T.  GA8LE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34  21 

82  59 

69c 

9P 

9P 

■  „ 

PALPH  0.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

32  17 

83  26 

BA 

8A 

CH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDDN 

HAILEMUBST 

05 

JEFF  DAVIS 

1 

31  52 

82  36 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   I  ESE 

WHITE 

3 

34  42 

83  43 

6P 

6P 

COMER  I,  VANDIVER 

MOMERVILLE  3  wSk 

OS 

CLINCH 

16 

31  02 

82  48 

167 

6P 

CH 

UNION  BAG-CAMP  CORP, 

IRWiNTON  4  WNW 

4994 

05 

WILKINSON 

10 

32  50 

83  14 

515 

9P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  OAH 

4623 

05 

BUTTS 

33  19 

63  91 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   I  NNW 

PICKENS 

9 

34  29 

84  27 

8A 

HOWARD  L.  OILBECK 

4651 

02 

5 

34  28 

84  26 

1512 

AHICALOLA  EL  MSHP  CJRP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

J 

31  37 

Bl  53 

100 

CITY  OF  jESUP 

JESUP  a  5 

09 

WAYNE 

31  29 

61  53 

9P 

9P 

■  „ 

BRUNS.  Pulp  c  paper  CO, 

JOHNTOWN 

DAWSON 

34  33 

84  19 

MRS.   LAVEHN  C.  KINCAIO 

JONESBORO 

CLAYTON 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4726 

09 

MONROE 

33  06 

83  47 

490 

7A 

JOHN  W,  DORSETT 

KENSINGTON 

01 

WALKER 

34  47 

65  22 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOw 

34  14 

84  96 

73D 

7A 

MRS.   ELIZABETH  0.  BROWN 

LA  FAYETTE 

WALKER 

CLYDE  T  tVEY 

LA  GRANGE 

TROUP 

33  03 

69  01 

9P 

7A 

PAY  J.  RELlHAN 

LEX  I NCTON 

9165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

S3  07 

729 

SA 

SIDNEY  £.  STEVENS 

LINCOLNTDH 

9204 

11 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  28 

510 

BA 

JAMES  C.  8LACKWELL 

1  LOUISVILLE   3  S 

JEFFERSON 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

1  LUMBER  CITY 

TELFAIR 

7a 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKiN  I  SE 

STEWART 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  R 

BIBB 

MtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

marshallville 

MACON 

5P 

C  ITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

JACKSON 

EARL  L.  SAILERS 

MFTTER 

CANDLER 

C  ITY  OF  METTER 

MIOVILLE 

BURKE 

SPENCER  A,  JONES 

MIOVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32  93 

62  12 

280 

6P 

GH 

SE  CA.  BRANCH  EXP.  STA, 

MI LLEOCE  V I LLE 

05 

BALDWIN 

10 

33  OS 

S3  13 

320 

7A 

MILLEN  4  N 

sbb'' 

JENKINS 

KERMIT  J.  CHANCE 

MI LLHAVEN-WADE  Z  SE 

SCRE  VEN 

MONROE 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTE lUMA 

MONT  I CE  L  LO 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN  I  W 

CALHOUN 

CALHOUN 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

RADIO  STAT'3N  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

199 

7A 

GARLAND  L 1   CI L  L I S 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEV 

13 

31  ;i 

81  58 

71 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE   5  SSE 

BERRIEN 

5P 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINCTON  Z  NE 

SCREVEN 

MBS  MARY  A.  POLK 

COWETA 

33  22 

6P 

JAMES  0.  HARDIN,  JR. 

NIRCROSS  4  N 

GWINNET 

7A 

MRS.   M.   H,  OEMPSEV 

PATTERSON 

PIERCE 

CA.   FOHESTPY  COMM. 

PEARSON 

ATKINSON 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

SUMTER 

BA 

CH 

SW  CA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

WEBSTER 

FRANK  JOHNSON 

OJITMAN 

7276 

OB 

BROOKS 

16 

30  47 

93  34 

170 

7A 

H 

JAMES  A.  MILLER 

RESACA 

7430 

GORDON 

34  34 

84  57 

650 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

01 

CATOOSA 

IB 

34  95 

89  07 

8A 

TVA-721 

RIME 

FLOYD 

WILLIAM  M.   TOWERS*    1  I  I 

FLOYO 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  R 

01 

FLOYD 

34  21 

MID 

7A 

NATL   WEATHEH  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  98 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

09 

MC  INTOSH 

31  2* 

9P 

U.   CA.  MARINE  BIO,  LAB. 

SAVANNAH  JSDA  PL  GRON 

09 

CHATHAM 

32  00 

8A 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH   MSG  tt 

CHATHAM 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7660 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  51 

10 

9P 

9P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BFACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

63  06 

690 

7A 

MRS.   MABEL  C.  CfiUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

HANCOCK 

33  18 

MRS.    LOIS  e.  WARREN 

stillmqre 

EMANUEL 

JESSE  W,  RAUTON 

SJMMERVILLE    1  SSW 

CHATTOOGA 

EVAN  0.  BOWMAN 

sjnnysioe 

SPALDING 

6P 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SJRRENCY  2  WNW 

APPLINC 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINS8OR0 

EMANUEL 

7P 

RAOln  STATION  WJAT 

SWEET  Gl'M 

FANNIN 

TVA.129 

SYLVANIA 

SCREVEN 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOTTON 

8535 

04 

6 

32  40 

84  32 

700 

6A 

H 

L.  R.  mInER*  sr. 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

65  18 

980 

6P 

JACK  CROCKER 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

THOMAS  F.  cousins 

THE  ROCK 

6657 

02 

UPSON 

6 

32  98 

84  14 

800 

CECIL  HARRIS 
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REFERENCE  NOTES 
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MAY  1971 


Additional  Infonnatlon  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  AdininiMU-ation  State 
Cllmatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Olllce  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIlfENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Tomporature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
■ovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     Tlie  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

tirATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "SDOwfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIV ISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-f+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  mlsslngi   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  bo  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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1,48 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

IRWtNTON  «  WNW 

90,6 

66.6 

76.6 

98 

27+ 

59 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5,07 

3,38 

1.25 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

MACON  WSO 

R 

92,3 

68.8 

80.6 

,1 

99 

6 

53 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6.72 

1.45 

20 

,0 

0 

8 

5 

4 

milleogeville 

90,9 

64.2 

77.6 

-  1,4 

96 

7 

52 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

4,29 

.98 

1.17 

22 

.0 

0 

10 

2 

1 

MONTICELLD 

90,5 

66.9 

76.7 

96 

27+ 

49 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.57 

.65 

22 

.0 

0 

4 

3 

0 

SANnERSVILLE 

89,2 

66.4 

77.8 

96 

15 

52 

1 

0 

IS 

0 

0 

0 

1.66 

.95 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

SILOAH 

90.3 

65.5 

77.9 

-  ,4 

96 

26+ 

54 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.23 

.06 

1.45 

16 

■  0 

0 

7 

1 

1 

9IVISI0N 

76.5 

-  .6 

3,77 

.06 

■  0 

*       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

APPlINC  1  NW 

90.6 

65.0 

77.8 

97 

16 

SO 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

5.77 

.47 

2.65 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

AUGUSTA  WSO 

R 

91.2 

66.  1 

76.7 

-  .2 

100 

15 

51 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

3.51 

1.35 

17 

.0 

0 

S 

3 

1 

BROOKLET  1  W 

91,1 

66.6 

78,9 

-  .9 

100 

15 

S3 

I 

0 

21 

0 

0 

0 

3,66 

-  .76 

1.54 

17 

.0 

0 

S 

2 

2 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


StiUon 

Temperature 

1  Precipitation 

si 

c  g 
<S 

Average 
Mialaium 

Average 

Departure 
From  Noniu] 

Higheet 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  o(  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

e 

0 

o 

1.00  or  More 

o  * 

s  * 

:  \ 

Total 

LOUISVILLE  3  S 

92.0 

66.5 

79.3 

-  .7 

98 

6  + 

53 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.07 

-  .45 

1.12 

1 7 

.0 

0 

6 

2 

1 

METTEP 

94..1 

67.3 

80.7 

99 

16  + 

56 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

4.51 

1.83 

17 

•  0 

0 

6 

3 

1 

90.8 

68.2 

79.5 

97 

15 

57 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.92 

.73 

30 

•  0 

0 

8 

2 

0 

MILI  EN  4  N 

17 

NEWINGTON  2  NE 

M 

M 

M 

100 

15 

58 

1 

13 

0 

0 

0 

2.03 

.0 

0 

SWAINSBORO 

92.0 

65. 9M 

79. OM 

97 

27  + 

51 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

3.79 

2.02 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

H  AR''  E  NTON 

91.1 

64.6 

77.9 

-  .6 

100 

27  + 

55 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

2.65 

-  ,54 

1.53 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

90.3 

64.8 

77.6 

100 

16 

52 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4,7o 

1.2(1 

18 

•  0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

78.8 

-  1.0 

3.84 

,06 

•  0 

*       *  * 

ALBANY  3  SE 

91,2 

65.7 

76.5 

-  2.9 

98 

16 

54 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

2.70 

-  1.35 

1.08 

18 

.0 

0 

9 

1 

1 

AMERICUS  'i  ENE 

90.8 

66.8 

76.8 

-  1.1 

99 

15 

57 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.09 

-  1.31 

.82 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

B4INBRID0E 

blakEly 

91.0 

67.1 

70  1 

_    ]_  ,  Q 

97 

16+ 

5  8 

22 

0 

0 

0 

4.59 

•  6 1 

1.16 

27 

3 

CAIRO  2  NNH 

91.8 

66.9 

79.4 

98 

15 

60 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

3.51 

-  1.33 

1.08 

23 

,0 

0 

6 

3 

1 

CAMILLA 

67.6 

79.7 

96 

15 

56 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

4.00 

1.03 

23 

,0 

0 

7 

4 

1 

CDLOUITT  2  E 

92.7 

67.4 

80.1 

99 

16+ 

62 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

1.71 

.79 

23 

•  0 

0 

5 

1 

0 

CUTHBERT 

■91.9 

66.5 

Bo. 2 

98 

15 

62 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6.09 

1.45 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

FORT  CAINES 

87.6 

67.8 

77.7 

2  •  ^ 

95 

1  ^ 

53 

20  + 

0 

9 

0 

0 

0 

7.34 

3  ■  09 

1.50 

17 

i  0 

° 

" 

1 

LJMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  W 

89. 1 

65.8 

77.5 

95 

15 

60 

3  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5.01 

2.41 

16 

•  0 

0 

9 

2 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

89.4 

67.2 

78.3 

95 

14 

58 

1 

0 

15 

0 

0 

5.91 

2.40 

16 

,0 

0 

9 

5 

2 

THOMASVILLE  *  SE 

93.'tM 

66. 9M 

80. 2M 

.5 

99 

16 

58 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

2.39 

-  2.55 

.78 

23 

•  0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

79.0 

-  1.4 

4,30 

-  .13 

.0 

*       *  « 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

90.9 

66.0 

78.5 

-  .9 

96 

15 

55 

0 

23 

0 

0 

0 

4.13 

-  ,12 

1.51 

16 

,0 

0 

7 

3 

1 

ASHBURN  3  ENE 

90.5 

68.4 

79.5 

96 

16 

56 

} 

0 

1 6 

0 

0 

0 

3.35 

1.15 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

CDRDELE 

66  •  B 

100 

1 5 

5  3 

0 

24 

0 

0 

0 

5.06 

1.92 

30 

•  0 

0 

4 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

91.2 

67!4 

79!3 

98 

16 

55 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.06 

2.40 

29 

.0 

0 

9 

1 

F ITZGERALD 

93.2 

69.5 

81.4 

.7 

99 

15 

58 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

7.20 

3,70 

2.58 

19 

,0 

0 

10 

5 

2 

HOMFRVILLE   3  WSW 

92. 'iM 

65. 8M 

79. IM 

99 

15 

54 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

3,17 

.99 

21 

■  0 

0 

6 

3 

0 

LUMBER  CITY 

91.1 

66.6 

76.9 

100 

16 

54 

2  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4,16 

-  ,53 

1.50 

20 

•  0 

0 

7 

5 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

91.4 

67.4 

79.4 

-  1.1 

97 

15 

59 

0 

25 

0 

0 

0 

3.42 

_  1,01 

1.40 

17 

0 

0 

2 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

91.7 

65.5 

76.5 

96 

15 

54 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

5,00 

3.00 

18 

•  0 

0 

7 

2 

1 

aUITMAN 

92  •  8 

66.9 

79.9 

-  .3 

101 

16 

54 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

3,59 

-  1.45 

1.95 

2  3 

.0 

0 

2 

2 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

90.7 

67.9 

79.3 

-  .4 

96 

16  + 

57 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

6.46 

2.35 

1.70 

18 

.0 

0 

9 

4 

3 

VALnQSTA  NH 

92.0 

65.9 

79.0 

100 

15 

52 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

1.80 

.68 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

79.4 

-  .7 

4.37 

-  ,11 

.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPHRT 

90.7 

67.1 

76.9 

96 

1  5  + 

53 

0 

23 

0 

0 

0 

7,48 

1 .58 

11 

■  0 

0 

9 

5 

4 

BLACKBEARD  ISLAND 

90.1 

69.0 

79.6 

98 

17 

61 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

5.29 

1.80 

11 

•  0 

0 

5 

4 

2 

BRUNSWICK 

91.5 

66.7 

80.1 

-  .7 

99 

16 

55 

0 

21 

0 

0 

0 

5.51 

.02 

2.00 

10 

■  0 

0 

6 

4 

2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

89.0 

70.3 

79.7 

100 

15 

65 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

9.83 

3.19 

9 

.0 

0 

6 

5 

4 

FLEMING 

91.4 

66.5 

79.0 

99 

16  + 

54 

0 

20 

0 

6,89 

2.24 

11 

•  0 

0 

9 

4 

2 

FOLKSTON  9  SW 

91.7 

66,4 

79.1 

97 

15 

56 

0 

4.47 

.95 

20 

•  0 

0 

9 

3 

0 

FORT  STEWART 

92.0 

67.8 

79.9 

101 

15 

57 

0 

23 

0 

0 

0 

3,32 

1.15 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

GLENNVILLE 

9 1  h 

67.4 

79.5 

-  .3 

100 

15 

55 

0 

23 

0 

0 

0 

3,46 

-  1,37 

2.03 

1 7 

iO 

0 

5 

1 

1 

JESUP   8  S 

92.4 

65,7 

79.1 

99 

15 

53 

0 

27 

0 

0 

0 

2,87 

.94 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

NAHUNTA 

91 .2M 

66, 6M 

78. 9M 

98 

23 

52 

0 

24 

0 

0 

0 

5,41 

2.48 

25 

,0 

0 

9 

3 

2 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

90.2 

66,2 

76.2 

-  .2 

100 

15 

46 

3 

18 

0 

0 

0 

7,66 

1,85 

2.33 

16 

•  0 

0 

9 

4 

3 

SAVANNAH  WSO  R 

91.6 

69.4 

80.5 

.8 

102 

15 

57 

0 

21 

0 

0 

0 

6,98 

1,69 

2.50 

16 

lO 

0 

7 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH 

88.5 

71.5 

80.0 

95 

15 

53 

0 

9 

0 

0 

0 

3,43 

1.52 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

SURRENCY  2  WNW 

92.5 

65.7 

79.1 

100 

15 

54 

p 

28 

0 

0 

0 

2.96 

.72 

25  + 

fO 

0 

7 

2 

0 

WAYCROSS  4  NE 

93.6 

66.9 

80.3 

.0 

100 

16 

52 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

3,06 

-  1.91 

1 .00 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

79.5 

-  .3 

5,31 

.19 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPEPATURE 
SAVANNAH  WSO  R 

102 

DATE 

15 

LOWEST  TEMPERATURE 
BLAIRSVULE   EXP  STA 

41 

DATE 

01 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRUNSWICK   FAA  AP 

9,83 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GATNESVILLE 

.65 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
BRUNSWICK   FAA  AP 

3,19 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  66  - 


DAILY  PRECIPITATION 


JUNE  1«T1 


Station 

Total 

Day  of  Month 

12 

3 

'  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

lU  1 

11  1 

12 

13  I 

14 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

16 

19 

IS  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 
28  1 

29  1 
29  1 

JU 

91 

•     •  • 

01 

ADAlRSvtLLE   Z  SSE 

1 

70 

1.29 

.29 

.20 

ALLAT^ONA  OAH  2 

2 

5* 

7 

7 

.08 

.09 

.91 

.09 

.03 

.  15 

.  10 

.  55 

.  '6 

.  16 

,04 

.10 

BE AVE  *OALE 

2 

.3* 

.08 

.14 

.34 

.38 

.09 

.04 

.  12 

.i5 

.55 

.09 

.09 

CALHOJN  EXP  STATION 

3 

09 

.21 

.12 

7 

.42 

.06 

.12 

.19 

.40 

T 

.11 

.05 

1.49 

C  ARTE'tS 

3 

<i3 

.02 

.41 

.11 

.39 

.19 

.29 

.96 

.99 

.14 

.09 

.37 

.03 

CAKTEKSVILLE 

4 

59 

.13 

1.12 

.18 

.5A 

.^9 

.69 

.59 

.75 

CAHTEtSVlLlE  3  Sm 

3 

79 

.05 

.07 

.03 

.89 

.02 

.61 

.46 

.71 

.  13 

.32 

.35 

.  13 

.06 

CEDAftTOWN 

6 

69 

.70 

.28 

1.57 

1.85 

.63 

.  20 

1 .29 

CHATSMORTH 

4 

93 

.40 

.12 

.90 

.38 

.63 

.06 

.25 

.'^8 

1.26 

.  16 

.72 

CHICKiHAUCA  PARK 

2 

70 

.60 

.30 

.14 

.  1 2 

.14 

.80 

.60 

CURRYVILIE   i  W 

2 

U 

T 

.02 

.22 

.84 

.03 

.58 

.  02 

.02 

.20 

.16 

DALLAS  2  SSE 

7 

09 

.86 

.11 

.28 

.71 

.34 

.08 

1.21 

.23 

1.  ?9 

1.22 

.80 

DALTQ"! 

57 

.27 

.06 

.12 

.21 

.33 

.03 

.53 

.22 

.05 

.03 

.12 

.  19 

1.66 

.53 

EMBRY 

4 

ee 

T 

.25 

.66 

.62 

.03 

fairmSunt 

5 

51 

.13 

.08 

.32 

1.49 

.55 

.07 

!30 

.61 

l!62 

!oe 

T 

!io 

KENS [ NCTON 

5 

31 

.28 

1.09 

.08 

.09 

.09 

2.71 

.?9 

.15 

.56 

.01 

K INGSTQN 

3 

.it 

7 

.38 

.47 

.11 

.09 

.40 

.64 

.re 

.49 

LA  FAYETTE 

3 

SI 

.02 

7 

.90 

.23 

7 

.09 

.08 

.09 

.22 

.06 

.05 

•  10 

1 .29 

.71 

.01 

RESAC* 

4 

OS 

T 

.3e 

7 

1.00 

.29 

.50 

T 

T 

.76 

.76 

rinccOlo 

12 

.36 

.11 

7 

.09 

.39 

.59 

.  16 

T 

.12 

.11 

.  '2 

.32 

1.32 

.51 

ROME 

3 

62 

.04 

.14 

.98 

1 .09 

.05 

.  74 

.42 

.06 

.^4 

.06 

.  12 

ROME  tISO 

R 

73 

T 

.01 

.05 

7 

.16 

7 

.  14 

.01 

.01 

.53 

.10 

.28 

.09 

.32 

.05 

.03 

SUHMERVILLE   1  SSH 

1 

77 

.32 

.15 

1 .30 

TAVlD»SV ILLE 

3 

78 

7 

.19 

.  12 

.09 

2.43 

.09 

.57 

.  ?0 

.09 

•       •  • 

NORTH  CE^ITRAL 

02 

alpharetta  S  SSh 

2 

85 

.04 

7 

.06 

.04 

7 

T 

.13 

.45 

.01 

.19 

.43 

.12 

.02 

1 .27 

.13 

ATHENS  WSO 

40 

T 

1.27 

.01 

.03 

.98 

.03 

.03 

.12 

T 

T 

.90 

.52 

.05 

.73 

.13 

T 

ATLANTA  BSLTON 

2 

9fi 

.71 

.37 

.11 

I. 11 

.26 

ATLANTA  WSO 

f^ 

3 

33 

.04 

.41 

.26 

.46 

.03 

.07 

.50 

.91 

.17 

.02 

.40 

.05 

T 

.  4 

T 

.  IS 

.  19 

BALL  CROUND 

24 

.07 

.20 

.17 

.  1  3 

.  1  h 

.  12 

.21 

.67 

.91 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

3 

7C 

.25 

.12 

.05 

.28 

.14 

.80 

.09 

.07 

.02 

.  1 1 

.  1 1 

.29 

1  .41 

BLUE  RIDCE 

2 

3C 

.32 

.05 

.02 

7 

7 

7 

7 

7 

.32 

.22 

.04 

.  1  3 

1.10 

.03 

.07 

T 

CANTON 

2 

53 

.05 

.02 

.38 

.45 

.03 

.03 

.32 

.54 

T 

.47 

.19 

.05 

CLEVELAND 

2 

63 

.  15 

.16 

.01 

.06 

.03 

.06 

.11 

.05 

.16 

.38 

.  1 1 

.19 

.34 

.56 

.36 

COHHEKCE  %  NNH 

U 

.01 

.44 

.05 

.15 

7 

.37 

.29 

.05 

T 

.40 

.29 

2.10 

CUHMINC  2  NNE 

2 

03 

.42 

.0« 

.20 

.40 

.05 

.07 

.05 

.05 

.47 

.17 

T 

.09 

DiHLONECA 

7 

Zi 

.11 

.03 

.11 

T 

.25 

.6? 

.26 

2.79 

.41 

2.64 

0AHS0<4VILLE 

3 

40 

.75 

.60 

.55 

7 

T 

.40 

.30 

.80 

ELLIJAY 

5 

7: 

.11 

.38 

.20 

.47 

.07 

.07 

.0* 

.94 

.46 

7 

1.93 

.40 

.42 

T 

.07 

.52 

.09 

.05 

GAINESv I llE 

6! 

.07 

•  0( 

.05 

7 

.06 

T 

.06 

.04 

.in 

.03 

.  12 

T 

.04 

T 

HELEN  1  ESE 

91 

.42 

.16 

.10 

.04 

.2< 

.22 

.03 

.43 

I  .43 

1.12 

1  .42 

.18 

1.16 

JASPEK  1  NNM 

5 

11 

.20 

.i1 

.40 

.26 

.32 

.08 

1.47 

.12 

.48 

.14 

1.11 

MAYSvIllE 

2 

9! 

.76 

.06 

T 

.10 

7 

.52 

T 

T 

.09 

.06 

.62 

.15 

.49 

.12 

PONROE 

2 

9* 

.01 

.03 

.13 

.01 

.08 

.65 

.04 

1.19 

.02 

.76 

NORCRSSS   *  S 

2 

93 

T 

.04 

.25 

.82 

.03 

.02 

.2'' 

T 

.07 

.  60 

•  02 

hales<a 

2 

81 

.01 

.76 

.42 

.05 

.42 

.01 

.40 

.13 

.20 

.41 

.06 

HiNDEt  1  SSE 

1 

52 

.2' 

.32 

.02 

.35 

.12 

.03 

.16 

.16 

.07 

WOODSTOCK 

3 

33 

.06 

.05 

.54 

.49 

.03 

.27 

.64 

.64 

.13 

.26 

NORTHEAST 

03 

BOWMAN 

14 

.97 

.37 

.03 

.02 

.10 

.20 

.49 

C  ARNE  S V I L  L  E   3  N 

- 

9« 

.  10 

1 .84 

.21 

.60 

.11 

.35 

.  15 

.47 

.  17 

.10 

.25 

.  24 

1.15 

.  10 

.  10 

CLAYT3N   1  H 

6« 

.02 

.47 

.03 

.12 

.1! 

.18 

.02 

1 .69 

1 .43 

.09 

.03 

.23 

1  .00 

1.31 

7 

.11 

.12 

.51 

.04 

.12 

1.21 

.o; 

.10 

.22 

.01 

1 . 10 

.68 

.71 

.33 

.06 

.  14 

.83 

ELBERTQN  2  N 

I 

0! 

.04 

.37 

.02 

.04 

.05 

.20 

.  16 

.:8 

•  09 

HAR  ThE  L  L 

3 

12 

.30 

.04 

.13 

.22 

.65 

.30 

.20 

.61 

.02 

•  Z** 

.02 

.10 

.30 

L  E  X  I NCTON 

.20 

7 

.45 

.20 

.05 

7 

7 

T 

T 

L INCOLNTON 

2 

62 

.75 

.81 

.06 

.04 

xocco* 

3 

31 

.11 

.70 

.01 

.12 

.  16 

.03 

.0; 

.33 

.40 

.04 

i02 

.36 

.05 

.05 

T 

.44 

.46 

MASHINGTQN 

5 

21 

.04 

T 

7 

.06 

.39 

T 

.65 

2.25 

T 

.  ?3 

.  17 

.  13 

l.^5 

.02 

T 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

BUENA  V  I STA 

61 

.23 

2.28 

.09 

.38 

.58 

.57 

,07 

.19 

.20 

1.12 

BUTLER 

3 

8G 

.23 

1.03 

.08 

.44 

.05 

.27 

T 

.68 

.02 

.  19 

.02 

T 

.79 

CARROLLTQN 

5 

66 

.01 

.01 

.  19 

.02 

.76 

.32 

.02 

.02 

.96 

.02 

.*0 

1  ."JO 

1.39 

cOlumBus  MSS 

* 

T 

T 

.08 

.02 

7 

.24 

.38 

.06 

.22 

.06 

T 

.02 

1.38 

.44 

T 

T 

1.32 

CONC  ORD 

.90 

.22 

.08 

1 . 55 

.15 

.55 

douclasville 

3 

3<; 

.62 

.38 

.71 

.13 

.15 

.40 

.  1  6 

.20 

.55 

.10 

EXPERIMENT 

3 

6! 

.03 

.04 

.03 

.02 

.07 

.08 

.27 

.  1  3 

.46 

.  1*> 

.  1 1 

.15 

.04 

1.46 

.42 

.14 

FRANKLIN 

3 

12 

.53 

.05 

.23 

.80 

.13 

.25 

.53 

.13 

.05 

.45 

GREENVILLE  2  NNW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.22 

.01 

.39 

.39 

.60 

.30 

- 

HAMILTON  4  H 

.08 

T 

.50 

.09 

.04 

.OS 

jONESBORO 

.07 

.02 

.06 

.14 

LA  CRAsr.E 

2 

0* 

.18 

.02 

.IS 

.14 

.90 

7 

.05 

.32 

.26 

.02 

.03 

marshallville 

7 

05 

.35 

.40 

.90 

1.10 

1.03 

.10 

.'•O 

1.30 

.60 

1.30 

mOnte  Zum a 

? 

.05 

.03 

.93 

.49 

2  .76 

.26 

NE  MNAN 

62 

.04 

.31 

.28 

.49 

!o2 

.33 

.  15 

.21 

1 .95 

.72 

.01 

.82 

.29 

SUNNySIDE 

2 

5C 

T 

.14 

.07 

.02 

.02 

.07 

.76 

.03 

.02 

1.34 

.01 

.02 

TALBOTTON 

90 

.56 

.50 

.01 

.0* 

.12 

.76 

.  1 1 

.21 

.60 

.50 

.37 

1 . 12 

TALLAPQOSA  2  N 

* 

6t 

.50 

.12 

.34 

.24 

.08 

.25 

.07 

.10 

1.90 

1 .08 

.16 

.10 

.22 

.  1  8 

.53 

.  16 

."2 

.  20 

.  53 

MESf  POINT 

.  10 

- 

.30 

.04 

.  15 

.57 

.35 

.60 

1.2C 

^OQOBJRV 

2 

7< 

.51 

•  05 

.57 

.10 

.09 

.33 

.26 

.41 

.24 

.04 

.10 

.08 

Qt-  TRAL 

05 

AILEY 

*e 

.89 

1  .33 

.66 

.35 

.05 

T 

.29 

COVlNCrON 

2 

92 

.98 

.08 

.30 

.07 

.18 

.07 

.08 

.17 

.54 

.69 

DANVILLE 

2 

73 

.49 

.50 

.99 

.26 

.01 

.11 

.25 

.16 

DUBL I N  3  S 

1.80 

T 

.12 

.21 

7 

.20 

.15 

.35 

.  10 

.11 

T 

.69 

EASTMAN   1  M 

7 

T 

2.10 

1 . 06 

7 

.87 

.82 

.02 

•  25 

.42 

•  03 

.07 

.49 

FORSYTH   I  S 

2 

70 

•  2( 

T 

•  10 

.29 

7 

.30 

T 

.79 

.14 

.90 

.06 

FORT  VALLEY  2  £ 

5 

16 

.10 

.09 

1.14 

.02 

.12 

.43 

.42 

1.19 

,59 

.17 

.73 

.20 

.03 

.70 

.08 

.63 

.92 

.10 

.03 

.60 

.75 

1.^6 

hahkihsville 

2 

5* 

7 

T 

7 

.10 

T 

.45 

1 .48 

.40 

.10 

IRHINTON  «  HNH 

5 

07 

.29 

.62 

.14 

.08 

.27 

.60 

1 .25 

1.16 

.29 

.37 

JULIETTE 

2 

24 

.03 

.43 

.01 

.08 

.01 

.52 

.  10 

.25 

.70 

.01 

.10 

MACON  mSO 

R 

6 

72 

.16 

.03 

T 

.02 

1.31 

7 

.50 

.01 

.02 

1.19 

.07 

.04 

1.45 

.02 

.39 

i.te 

.02 

.31 

MILLEOGEVILLE 

* 

.29 

.32 

.04 

.04 

.36 

7 

.17 

.17 

.03 

.42 

.02 

.12 

1.17 

.27 

.09 

.13 

HONriCELLD 

2 

57 

.58 

.36 

.71 

.65 

.01 

.06 

MOUNT  VFRSON  1  UNW 

3 

83 

1.79 

.92 

.70 

.?5 

.17 

SANDERSVILLE 

1 

66 

.01 

.03 

.08 

.21 

.03 

.99 

.06 

.29 

silQam 

3 

.23 

.05 

.26 

.39 

.81 

1.49 

.33 

,i\ 

.4? 

SPARTA  2  HNN 

.08 

.15 

.46 

.39 

.18 

1.75 

.03 

.10 

.^3 

Sm  rclafanc 

>  ttoiM  loUewtn9  Suuon 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  >2 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


EAST  CFNTRAL 

APPLIHC  1  NM 
AUGUSTA  HSO 
BROOKLET  I  M 
DOVER 
CIBS3S 

LOUISVILLE   3  5 

METTER 

nIDVlLLE 

MIOVILLE  EXP  STA 
BILLE't  4  V 

nlLLHAVEN-WADE  2 
NEWINOTON  2  NE 
STILLXORE 
SWAINS80R0 
HARRENTON 

WAYNESB0R3  2  NE 


3.51 
3.66 

s.oo 

3.77 

3.07 
i.il 
3.91 


3.62 
3.7? 
2.65 


T  .27 
.37  T 


.61 
.13 


1.54 
2.26  2.61 
1.A8 


.12     .64  .60 


.10     .10  1.20 


.25 
.10 


1.26 
.02 

T  1.03 
.27  T 
.07 

.63  .OA  .06 
.A3 

.73 


S0UTKKE5T 

ALBANY  3  SE 
ANERICUS  A  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAhSON 

OONALSONVILLE 


1  S 


FORT  5AINES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGAN  I  H 
HDRCA*'  9 

PLAINS  SM  CA  EXP  STA 


9.01 
9.62 
6.91 


.62     .26  .05 


.OS  2.A1 
.OA  .0<*  2.77 
.01     .17  2. AO 


.04 
.92  1.16 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASKBURN  3  ENE 
COROELE 

OOUCLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTOM  EXP  STATION 
VALDQSTA  A  NH 


.06 

.03 


.07 

.05  .76 


.96     .20  .11 
.81  .62 
.23 


.05  1.30  .70 

1.50  .19 

.33  1.51 

.A3  .39 

.05  1.25  .20 


.03  3.00 

.05  1.30 

.A3     .15  1,70 

.14  .10 


.45  1.25 

.78  .24 
.17 

.50  .03 


.52     .10  .32 


SOUTHEAST  09 

ALHA  RAA  airport 
ATKINSON  I  M 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSifICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

OOCTORTOWS  1  HSW 
FLEMING 
FOlkSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTa 
PATTERSON 
SAPELl  ISLAND 

SAVANNAH  JSOA  PL  CRDN 
SAVANNAH  dSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  MNW 
KAYCROSS   4  NE 


7.4i 
7.72 
5.2! 
5.51 
9.83 

4. AC 


7.6e 
6.98 
3.43 


.05  1.59 

.25  1,60 

.07  1.80  .4! 
2.00  .90 
1.79  .55 


.45 


.44  .2( 


2.24 
2.04 
.29 


1.25  1.32 


.66     .06  .13 

1.47     ,20  .12 

.62  .90 

1.05  .39 

.66     .?8  .06 

1.03  .23 
.60 
.66  .35 

.70     .95  .12 

1.15 


.01  2.03 

.30 

.30  1.10 


.51     .22  .04 


.47  .05 

.01  .05 


S«e  i«f«i«ncr  not«,  following  Si«iio(i  lDd«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1971 


SUUon 

Day  ol  Month 

• 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«i 

•         •  * 

NORTHWEST 

ALLiTOONi  DAK  2 

MAX 
MIN 

85 
52 

68 
56 

90 
64 

89 

91 
65 

93 
65 

93 
66 

90 
66 

95 

65 

65 
63 

66 
65 

92 
63 

91 
64 

91 
65 

94 
64 

85 
64 

63 
67 

69 
67 

60 
66 

65 
66 

68 

66 

68 
62 

66 
61 

92 
64 

92 
69 

96 
67 

88 
62 

90 
63 

92 
69 

69,1 
63.9 

CALHOUS  EaP  station 

MAX 
MIN 

67 

53 

91 
51 

92 
51 

92 

93 

94 

89 
66 

85 
66 

65 

67 

67 
65 

90 
63 

91 
63 

94 
65 

95 
67 

68 
67 

87 
66 

88 
68 

85 
68 

66 

67 

92 
64 

93 
66 

68 

6 1 

93 

94 
69 

99 
68 

94 
69 

92 
65 

92 

86 
68 

90.3 
63.4 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
<>!> 

89 
59 

90 
57 

92 
59 

94 
59 

93 

90 
63 

38 
63 

84 
56 

65 

59 

65 
63 

68 
62 

67 

62 

92 
63 

91 
65 

63 
63 

84 
64 

65 
66 

63 
66 

69 
64 

89 
63 

67 
65 

S5 
59 

90 
57 

94 
63 

95 
69 

94 
66 

66 
60 

89 
62 

82 
66 

86.3 
61,6 

CEOARTnwN 

MAX 
MIN 

86 

55 

91 
62 

91 
61 

92 

93 

93 

86 
66 

85 

65 

85 

88 

87 
66 

91 
63 

93 
65 

94 
65 

94 

67 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

69 

67 

88 
66 

90 
66 

68 
63 

66 
63 

91 
63 

88 
67 

97 
66 

97 
66 

90 
64 

91 
65 

89 
68 

89.7 
64.2 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

8S 
51 

87 
55 

90 
62 

92 
60 

93 
62 

94 

94 

63 

87 
65 

85 

83 

85 
64 

87 
62 

90 
65 

66 
65 

91 
66 

92 
64 

85 
63 

65 
64 

86 
65 

65 
66 

65 
65 

68 
66 

67 
64 

66 
61 

91 
65 

99 
66 

96 
66 

89 
61 

91 
62 

92 
67 

88.8 
63,0 

DALTON 

MAX 

Mm 

85 
53 

87 
55 

87 
63 

91 
63 

91 
65 

92 

93 
66 

91 
68 

85 
63 

86 
63 

88 
65 

89 
65 

92 
64 

90 
64 

92 
67 

95 
66 

89 
66 

88 
66 

65 

66 

62 
66 

67 
67 

91 
67 

66 
63 

67 
63 

91 
64 

96 
67 

97 

72 

93 
64 

69 
65 

91 
66 

89,5 
64,7 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

66 

85 
52 

91 
56 

92 
59 

92 
61 

93 
61 

95 
64 

90 
67 

65 
62 

65 
59 

89 
63 

87 
61 

90 
63 

92 
63 

95 

64 

93 
65 

89 
64 

88 
65 

85 
66 

84 

66 

88 
64 

92 
66 

86 
59 

89 
59 

94 

63 

96 
66 

96 
70 

91 
64 

92 
65 

91 
66 

90.2 
62 . 9 

RaHE 

MAX 
MIN 

65 

5^ 

89 
62 

69 

62 

83 
61 

91 
63 

92 
64 

86 
66 

85 
67 

63 
64 

66 
62 

65 
65 

68 
63 

90 
63 

93 
64 

91 
67 

63 
66 

84 
65 

83 
66 

81 
66 

64 
67 

86 
67 

66 
68 

86 
63 

90 
62 

90 
66 

94 

67 

93 
67 

90 
64 

36 
64 

64 
63 

87.6 
64.5 

ROME  usa 

«          *  * 

MAX 

MIN 

8J 
52 

91 
63 

92 
62 

94 
61 

95 
65 

97 
63 

91 
67 

85 
66 

87 
63 

90 
60 

88 
67 

92 
64 

93 
65 

96 
65 

94 
66 

69 
67 

89 
66 

89 
68 

85 
69 

88 

68 

93 
68 

69 
68 

69 
63 

92 
60 

93 
67 

98 
69 

89 
69 

94 
64 

92 
64 

89 
67 

91.0 
64,9 

NORTH  CENTRAL 

92 

ALPHARETTA    5  SSW 

MAX 
MIN 

87 
6 1 

90 
61 

92 
6 1 

92 
62 

68 
63 

65 
60 

62 
59 

85 
59 

85 

60 

89 
60 

91 
62 

91 
62 

92 
63 

65 
61 

62 
64 

83 
64 

81 
62 

65 
64 

68 
65 

65 

60 

65 
58 

91 
59 

93 
61 

94 
62 

91 
61 

89 
61 

88 
64 

67.7 
61.4 

ATHENS  W50 

MAX 
MIN 

90 
5t< 

88 
63 

89 
66 

93 

93 

96 

92 
66 

84 
69 

87 

80 

-85 
68 

90 
65 

90 
66 

92 
69 

96 

70 

69 
69 

78 
66 

63 
68 

81 
66 

68 
67 

69 
68 

69 
68 

67 
67 

89 
66 

90 
68 

96 
71 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

86 
69 

68,7 
67,0 

ATLANTA  WSO 

MAX 
MIN 

87 
57 

38 
64 

87 
65 

90 

91 

91 

88 
67 

86 
68 

81 

34 

83 
68 

88 
67 

90 
69 

91 
67 

92 
70 

65 
66 

62 
65 

81 
66 

81 
66 

85 
66 

89 
67 

88 
69 

65 
66 

89 
65 

91 

70 

93 
69 

89 
69 

90 
67 

90 
69 

87 

70 

67.4 
67.0 

8LA1RSVILLE  EXP  STJ 

MAX 
MIN 

8D 
'il 

84 
46 

83 
58 

84 

85 

88 

87 
59 

83 
61 

79 

33 

79 
57 

82 
55 

34 

57 

83 

61 

84 
59 

67 

61 

63 
64 

76 
59 

81 
61 

62 
60 

79 
60 

85 
61 

SI 
57 

81 
55 

86 
56 

89 
59 

90 
61 

67 
60 

84 
60 

84 
61 

63.4 
57,7 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

78 
«5 

83 
63 

87 
55 

85 

89 

99 

92 
63 

90 
61 

92 

88 

83 
63 

85 
60 

86 
63 

83 
61 

88 
62 

89 
60 

90 
61 

89 
63 

65 

63 

60 
61 

67 
65 

83 
69 

89 
59 

89 
53 

90 
56 

91 
63 

89 
63 

62 
61 

82 
65 

81 
67 

86.5 
60.9 

COMMERCE  <•  NNW 

MAX 

MIN 

86 

50 

88 
49 

88 
56 

89 

92 

93 

94 
62 

90 
64 

87 

86 

79 
63 

85 

62 

?0 
63 

92 
63 

86 
58 

95 

60 

89 
61 

77 
66 

84 
64 

82 
65 

87 
65 

90 
69 

90 
66 

91 
64 

92 
62 

94 
63 

98 
68 

95 
64 

89 
64 

86 
65 

69.0 
62.0 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

86 
51 

87 
52 

63 
59 

85 

86 

89 

92 
63 

89 
65 

84 

66 

78 
61 

83 
62 

86 
63 

87 
64 

90 
64 

92 
67 

86 
65 

77 
65 

81 
65 

81 
63 

83 
63 

69 

67 

66 

62 

66 
63 

90 
62 

90 
69 

94 
65 

90 
63 

83 
63 

60 
63 

66.0 
62.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
51 

35 
58 

86 
59 

85 

69 

91 

90 
64 

86 
66 

82 

83 

78 
64 

81 
61 

87 
64 

89 
65 

91 
66 

93 
66 

85 

66 

76 
64 

80 
65 

80 
64 

85 
65 

88 

67 

87 
62 

84 
62 

90 
64 

92 
68 

96 
68 

90 
64 

86 
66 

63 
68 

86. 1 
63.9 

HELEN  1  ESE 

MAX 

MIN 

8S 
•iS 

82 
53 

83 
62 

67 
56 

88 
57 

89 
58 

87 

58 

83 
64 

86 
60 

77 
56 

81 
65 

86 
56 

83 
62 

86 

62 

90 
60 

89 

61 

83 
65 

76 
64 

81 
62 

61 
60 

88 
62 

89 

62 

86 
56 

68 
58 

91 
60 

92 
61 

66 
65 

82 
59 

8  1 

60 

61 
65 

84.9 
59,9 

JASPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

85 

50 

66 
60 

86 
63 

90 
64 

92 
64 

90 
63 

88 
64 

82 
64 

83 
60 

62 
61 

82 
65 

88 
60 

87 
61 

90 
62 

91 
66 

89 
69 

81 
62 

84 
65 

78 
64 

82 
63 

86 
65 

S3 
66 

62 
59 

68 

60 

90 
61 

93 
66 

91 
68 

88 
60 

85 
64 

78 
66 

65,9 
62.7 

WINDER  1  SSE 

•          *  * 

MAX 
MIN 

88 

83 
58 

89 
62 

92 
61 

92 
62 

94 
64 

94 
66 

66 
66 

87 
64 

85 

61 

38 
60 

91 
64 

93 
64 

94 
66 

97 
67 

97 
65 

87 
64 

64 
65 

89 
66 

79 
64 

93 
66 

91 
66 

90 
65 

93 
62 

99 
69 

98 
69 

96 
68 

93 
64 

90 
66 

67 
66 

90.7 
64.0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  M 

MAX 

MIN 

62 
50 

62 
54 

83 
60 

65 

68 

90 

88 
61 

83 
62 

62 

62 

80 
60 

84 
56 

76 
59 

67 
61 

88 
63 

69 
63 

32 
63 

75 
62 

79 
59 

82 
59 

85 
60 

84 
62 

89 
98 

88 
60 

89 
60 

90 
60 

91 
66 

87 
61 

35 

61 

77 
61 

64,1 
59,3 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

63 
47 

60 
59 

83 
60 

87 

87 

89 

86 
59 

84 
63 

64 

32 
59 

79 
64 

65 

58 

82 
57 

87 
60 

90 
60 

84 
59 

SO 
63 

76 
62 

78 
61 

84 

61 

63 
61 

63 
61 

84 

60 

85 
59 

87 

62 

91 
63 

90 
66 

62 
63 

84 
62 

78 
65 

64,0 
60,2 

ELPERTON  2  N 

MAX 

Mm 

69 
«5 

67 
54 

87 
60 

92 

93 

96 

94 

62 

86 
66 

89 

88 

34 
67 

90 
59 

92 
62 

94 
64 

96 
64 

94 
64 

69 

67 

64 
65 

67 
63 

68 
63 

93 
65 

69 
63 

89 
61 

92 
60 

92 
62 

98 
69 

96 
69 

91 
64 

94 
64 

85 
65 

90.9 
62.1 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

92 
60 

90 
60 

89 
64 

95 
65 

96 
65 

94 
68 

90 
65 

88 
67 

93 
65 

90 
65 

89 
67 

96 
67 

97 
67 

96 
67 

98 
67 

93 
66 

68 
60 

64 

67 

86 
65 

91 
66 

93 
66 

99 
66 

90 
67 

94 
66 

97 

70 

101 
71 

96 
74 

96 

70 

91 
69 

90 

70 

92.6 
66.5 

TOCCOA 

MAX 

MIN 

88 
55 

84 

56 

87 
63 

91 
66 

91 
62 

91 
64 

91 
64 

86 
67 

87 
64 

81 
64 

84 
66 

90 
62 

90 
65 

90 
66 

94 
64 

90 
66 

64 
66 

62 
64 

81 
64 

82 
64 

88 
64 

87 
69 

87 
63 

90 
64 

92 
66 

99 
69 

94 

72 

89 

67 

86 

67 

62 
69 

67.9 
64.6 

WASHINGTON 

•          •  * 

MAX 

Mm 

85 

86 
53 

87 

86 
64 

91 
64 

94 

60 

96 
66 

92 
65 

86 
60 

69 
66 

82 
59 

84 
58 

89 
61 

93 
60 

93 
65 

96 
65 

91 
66 

SI 
68 

39 
65 

87 
66 

87 
65 

91 
64 

69 
69 

87 
65 

91 
64 

93 
65 

91 
66 

95 
66 

86 

67 

89 
66 

69.1 
63.4 

WEST  CENTRAL 

0* 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

91 

93 
66 

93 

90 
65 

92 
66 

94 

67 

90 

94 

93 
63 

90 
6* 

39 

91 

94 

94 
70 

95 
73 

99 

85 
68 

S3 

64 
66 

69 
67 

88 
67 

89 
67 

86 
67 

90 
66 

90 
70 

96 

70 

99 
68 

93 
72 

90 
70 

66 
66 

91.0 
66.3 

CARROLLTON 

MAX 

Mm 

67 
51 

90 
56 

90 
60 

91 
59 

92 
61 

92 
62 

86 
66 

86 
SB 

64 
64 

67 

60 

66 
66 

90 
61 

90 
61 

92 
64 

93 

66 

69 
60 

87 
64 

66 
69 

65 
68 

67 
65 

90 
65 

86 
63 

66 

61 

91 
61 

66 
65 

94 
65 

94 
69 

90 
62 

91 
65 

63 
61 

68.9 
62.6 

CtiLUMBUS  WSO 

MAX 

Mm 

89 
56 

92 
64 

91 
66 

92 
68 

92 
68 

94 

70 

69 
69 

65 
63 

90 
69 

90 
69 

67 
70 

92 
68 

95 

70 

96 
70 

96 
72 

91 
70 

67 
71 

69 
68 

69 
69 

90 
69 

92 
71 

90 
72 

90 
68 

93 
68 

91 
71 

94 

70 

93 
72 

90 
71 

90 
71 

68 

71 

90.9 
69.1 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

B5 
S3 

86 
64 

90 
66 

67 
67 

91 
67 

92 
68 

93 
67 

89 
66 

85 
65 

64 

63 

66 

64 

66 

65 

90 
69 

91 
67 

93 
66 

94 
66 

69 
66 

61 
66 

83 
67 

69 

67 

87 
66 

88 
68 

66 
69 

86 
64 

91 
68 

92 
66 

96 
56 

90 
66 

89 
67 

69 
69 

86.6 
65.9 

S«*  R«f«r«De«  NolM  FoUowtog  Station  Indmx 


DAILY  TEMPERATURES  oec^ou 

Continued  JUNE  1971 


Day  of  Month 

o 

i 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GREENVILLE   2  NNW 

MAX 

S3 

89 

92 

89 

95 

90 

93 

91 

89 

89 

90 

93 

93 

95 

92 

89 

89 

67 

89 

91 

91 

89 

92 

91 

89 

92 

95 

96 

91 

90 

90.7 

^5 

50 

58 

62 

60 

56 

6 1 

60 

59 

5  8 

6 1 

64 

67 

65 

63 

67 

63 

66 

67 

61 

60 

69 

61 

60 

67 

67 

62.0 

LA  GRANGE 

MAX 

91 

92 

91 

93 

94 

91 

90 

86 

90 

89 

85 

90 

92 

99 

96 

92 

84 

67 

68 

90 

91 

89 

69 

93 

93 

96 

92 

90 

92 

89 

90.5 

MIN 

5  2 

61 

61 

61 

63 

62 

65 

64 

64 

63 

67 

62 

63 

61 

66 

66 

65 

66 

67 

67 

65 

69 

64 

62 

66 

68 

65 

66 

64.2 

harshallville 

MAX 

93 

94 

91 

93 

95 

92 

89 

91 

92 

86 

90 

99 

99 

96 

90 

84 

66 

67 

90 

92 

92 

90 

95 

93 

97 

94 

93 

93 

92 

91.8 

MIN 

55 

60 

65 

63 

67 

68 

65 

66 

64 

67 

64 

69 

71 

67 

66 

66 

67 

69 

67 

68 

6  8 

67 

NEWNAN 

MAX 

90 

92 

90 

94 

93 

94 

90 

65 

86 

88 

86 

89 

89 

93 

94 

89 

85 

89 

85 

87 

90 

68 

87 

92 

93 

93 

93 

91 

92 

93 

89.9 

MDJ 

55 

56 

64 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

65 

66 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

67 

66 

SUNNYSIDE 

MAX 

89 

90 

89 

92 

9« 

92 

90 

86 

84 

86 

86 

91 

92 

94 

95 

91 

61 

83 

84 

89 

91 

88 

89 

93 

93 

97 

90 

90 

92 

87 

89.6 

MIN 

53 

62 

64 

65 

69 

66 

66 

68 

65 

64 

67 

64 

69 

67 

66 

68 

69 

66 

67 

67 

68 

69 

64 

68 

68 

69 

66.0 

TALBDTTON 

MAX 

90 

93 

92 

93 

94 

69 

92 

94 

85 

69 

86 

82 

94 

93 

99 

94 

64 

64 

82 

90 

69 

98 

87 

93 

92 

93 

92 

92 

90 

86 

90. 1 

Mm 

57 

64 

66 

64 

67 

70 

64 

67 

70 

68 

66 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

68 

66 

68 

68 

66 

66 

67 

69 

66 

68 

74 

69 

67.4 

TALLAPOOSA   2  N 

MAX 

8! 

89 

69 

90 

92 

89 

68 

84 

66 

66 

86 

90 

90 

93 

93 

69 

66 

86 

86 

87 

90 

67 

87 

91 

90 

94 

92 

90 

91 

87 

88,6 

MIN 

<.S 

58 

57 

56 

58 

59 

62 

60 

60 

58 

63 

59 

62 

62 

65 

62 

63 

63 

65 

63 

62 

64 

57 

57 

64 

62 

63 

58 

63 

65 

60.6 

THONASTQN   2  S 

MAX 

93 

91 

92 

95 

98 

97 

90 

88 

93 

92 

90 

95 

97 

95 

96 

94 

86 

86 

88 

89 

90 

91 

90 

94 

94 

99 

99 

94 

93 

88 

92.6 

Mm 

61 

58 

62 

61 

63 

64 

65 

65 

63 

62 

68 

62 

62 

68 

67 

66 

65 

67 

69 

65 

69 

67 

67 

63 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

64.7 

H6ST  POINT 

MAX 

88 

90 

90 

69 

94 

95 

94 

65 

65 

90 

92 

87 

92 

95 

99 

99 

90 

60 

88 

89 

90 

92 

90 

90 

95 

93 

96 

95 

90 

90 

90.8 

«           *  « 

Mm 

55 

55 

60 

62 

60 

60 

65 

65 

65 

63 

64 

65 

68 

70 

69 

69 

67 

68 

65 

67 

68 

70 

69 

65 

6! 

67 

70 

67 

65 

67 

65,0 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

88 

91 

90 

90 

92 

95 

95 

92 

91 

92 

90 

90 

94 

88 

87 

88 

90 

91 

92 

90 

92 

95 

92 

91 

90 

91.0 

^' 

65 

6 1 

62 

66 

65 

66 

65 

67 

66 

65 

63 

68 

67 

68 

66 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

66,3 

COVINGTON 

MAX 

88 

66 

85 

89 

90 

93 

68 

85 

81 

83 

82 

86 

90 

90 

93 

87 

82 

80 

80 

66 

87 

87 

85 

89 

92 

94 

90 

86 

88 

85 

86.9 

62 

64 

63 

66 

66 

66 

65 

64 

65 

69 

66 

67 

67 

65 

63 

65 

69 

65 

63 

65 

68 

66 

66 

69 

65.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

87 

94 

95 

94 

96 

98 

100 

95 

90 

99 

93 

88 

95 

96 

97 

98 

94 

88 

66 

88 

90 

92 

94 

90 

94 

97 

99 

96 

95 

94 

93.6 

52 

64 

63 

64 

66 

69 

65 

66 

64 

66 

62 

69 

66 

68 

69 

66 

69 

64 

67 

66 

68 

69 

65 

67 

66 

68 

69 

69 

65.2 

Eastman  1  w 

MAX 

89 

92 

92 

91 

93 

97 

97 

69 

90 

94 

93 

85 

89 

94 

93 

97 

93 

85 

83 

85 

89 

90 

90 

86 

92 

92 

93 

91 

92 

93 

91.0 

5  3 

56 

6  5 

6  2 

66 

66 

67 

65 

67 

69 

63 

64 

68 

69 

68 

71 

67 

66 

69 

69 

68 

69 

68 

67 

68 

6  8 

68 

68 

69 

69 

66,3 

FORSYTH   1  S 

MAX 

92 

90 

88 

91 

94 

9« 

91 

90 

67 

87 

84 

90 

93 

94 

96 

90 

83 

64 

66 

87 

90 

90 

89 

93 

93 

97 

99 

89 

89 

89 

90.2 

58 

50 

64 

61 

65 

64 

64 

65 

6 1 

62 

67 

63 

6  8 

67 

68 

67 

64 

65 

67 

66 

66 

69 

66 

63 

64 

66 

67 

66 

67 

67 

64.6 

hawkinsville 

MAX 

91 

92 

93 

93 

94 

98 

96 

90 

90 

95 

90 

86 

94 

96 

96 

100 

95 

99 

95 

95 

96 

93 

95 

90 

98 

98 

97 

95 

95 

97 

94.4 

56 

63 

66 

65 

65 

63 

67 

70 

70 

68 

69 

74 

68 

64 

66 

69 

70 

69 

73 

66.8 

IRWINTON  WNW 

MAX 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

93 

91 

87 

89 

86 

89 

90 

91 

94 

91 

64 

82 

85 

88 

80 

90 

90 

91 

93 

98 

98 

97 

96 

91 

90.6 

60 

65 

68 

70 

65 

63 

65 

64 

67 

69 

70 

69 

66 

65 

64 

69 

68 

69 

67 

68 

66 

69 

70 

69 

7 1 

66 

68 

66.6 

MACON  USD 

MAX 

94 

93 

92 

94 

98 

99 

91 

92 

93 

92 

86 

92 

97 

96 

98 

94 

88 

86 

86 

91 

93 

94 

91 

93 

95 

97 

93 

91 

93 

89 

92.8 

62 

67 

63 

70 

70 

66 

65 

65 

71 

72 

70 

69 

7 1 

70 

72 

70 

68 

72 

^' 

70 

7  2 

''^ 

71 

68.8 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

85 

90 

90 

89 

91 

95 

98 

94 

86 

90 

89 

86 

90 

94 

99 

97 

91 

67 

85 

89 

88 

91 

92 

90 

92 

95 

97 

93 

90 

92 

90.9 

61 

65 

61 

64 

67 

69 

65 

63 

65 

67 

66 

69 

64 

62 

63 

67 

65 

68 

68 

69 

64.2 

H0NTIC6LLD 

MAX 

88 

90 

88 

91 

94 

95 

92 

89 

84 

84 

86 

93 

92 

94 

99 

96 

92 

82 

84 

69 

89 

93 

91 

69 

92 

94 

96 

92 

90 

91 

90.9 

Mm 

ii? 

55 

59 

66 

68 

69 

69 

63 

68 

68 

68 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

65 

67 

69 

68 

70 

69 

67 

70 

71 

63 

69 

69 

70 

66,9 

SANDERSVILLE 

MAX 

90 

88 

87 

91 

90 

93 

91 

85 

89 

85 

84 

88 

93 

94 

96 

90 

84 

83 

82 

86 

89 

90 

87 

89 

92 

94 

94 

91 

90 

86 

89,2 

Mm 

52 

64 

65 

62 

66 

66 

64 

66 

66 

65 

67 

60 

68 

69 

71 

70 

66 

66 

68 

68 

67 

70 

70 

69 

66 

70 

68 

69 

68 

70 

66.4 

SILOAM 

MAX 

90 

90 

90 

92 

9! 

96 

94 

86 

66 

87 

87 

92 

94 

95 

99 

90 

82 

89 

82 

85 

90 

89 

91 

92 

94 

96 

92 

90 

92 

90 

90.3 

•          *  « 

Mm 

5<. 

62 

63 

64 

67 

66 

68 

67 

65 

62 

66 

63 

65 

67 

68 

67 

64 

62 

67 

65 

67 

66 

66 

67 

68 

69 

67 

66 

67 

69 

65,5 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NH 

MAX 

89 

90 

89 

93 

94 

94 

95 

87 

89 

83 

85 

91 

94 

99 

97 

94 

84 

65 

86 

89 

91 

91 

87 

92 

94 

96 

95 

90 

92 

90,6 

58 

60 

63 

64 

65 

66 

67 

63 

66 

6 1 

62 

69 

67 

67 

69 

63 

68 

65 

67 

68 

66 

64 

69 

68 

67 

67 

69 

70 

69,0 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

69 

89 

88 

91 

95 

96 

94 

69 

90 

85 

86 

89 

99 

98 

100 

94 

66 

86 

87 

90 

91 

93 

87 

92 

93 

99 

94 

91 

91 

91 

91,2 

Mm 

5 1 

67 

62 

69 

66 

67 

68 

67 

66 

69 

67 

67 

69 

66 

66 

68 

71 

69 

70 

69 

71 

66,1 

SROOKLET   1  K 

MAX 

90 

88 

87 

90 

94 

93 

92 

93 

94 

86 

89 

90 

96 

99 

100 

96 

90 

60 

66 

67 

90 

93 

95 

92 

93 

94 

92 

90 

89 

86 

91.1 

Mm 

67 

64 

69 

69 

72 

72 

65 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

67 

66 

69 

70 

70 

66.6 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

90 

51 

68 

98 

95 

98 

96 

89 

91 

88 

86 

86 

94 

97 

96 

96 

66 

89 

85 

89 

90 

93 

91 

93 

94 

95 

95 

99 

92 

94 

92.0 

62 

63 

62 

65 

68 

65 

68 

66 

64 

61 

6  1 

68 

69 

70 

71 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

66 

69 

69 

71 

66.9 

METTER 

MAX 

92 

92 

90 

92 

96 

97 

96 

93 

94 

93 

87 

96 

97 

98 

99 

99 

95 

94 

89 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

97 

95 

93 

93 

93 

94.1 

Mm 

56 

63 

67 

64 

66 

66 

67 

69 

68 

67 

66 

65 

66 

69 

71 

72 

67 

65 

69 

68 

66 

70 

67 

70 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

67.3 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

90 

88 

91 

94 

96 

93 

86 

91 

88 

85 

88 

95 

95 

97 

92 

65 

85 

65 

88 

90 

92 

68 

91 

99 

95 

96 

92 

90 

92 

90.8 

65 

67 

65 

67 

7 1 

68 

72 

66 

67 

68 

65 

69 

66 

79 

73 

66 

65 

70 

72 

65 

69 

70 

67 

70 

71 

73 

71 

70 

74 

68.2 

HILLEN  4  N 

MAX 

NEWINGTDN  2  NE 

MAX 

92 

89 

90 

91 

94 

99 

91 

93 

93 

90 

86 

88 

95 

99 

100 

99 

84 

89 

86 

5  8 

70 

65 

71 

70 

72 

73 

66 

67 

65 

SHA1NS8DR0 

MAX 

91 

93 

92 

92 

96 

97 

93 

93 

91 

87 

85 

90 

95 

93 

97 

99 

86 

64 

67 

93 

91 

94 

93 

93 

92 

94 

97 

93 

93 

91 

92,0 

MIN 

51 

67 

62 

61 

66 

66 

61 

64 

64 

68 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

66 

65 

69 

65 

67 

66 

72 

70 

65 

66 

63 

69 

72 

65,9 

WARRENTDN 

MAX 

8? 

68 

"6 

66 

88 

89 

89 

67 

89 

89 

90 

85 

67 

97 

96 

100 

95 

86 

68 

92 

93 

93 

93 

92 

96 

96 

100 

96 

94 

92 

91.1 

Mm 

55 

56 

64 

65 

66 

69 

68 

66 

66 

66 

66 

63 

63 

64 

63 

72 

62 

62 

63 

65 

62 

62 

66 

65 

66 

69 

62 

63 

69 

71 

64.6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

85 

68 

88 

88 

92 

95 

96 

93 

90 

91 

66 

65 

69 

94 

97 

100 

93 

83 

85 

85 

88 

89 

92 

87 

92 

93 

92 

94 

R9 

90 

90.3 

•          «  * 

Mm 

52 

52 

61 

61 

61 

65 

63 

63 

67 

66 

66 

60 

60 

67 

67 

72 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

68 

65 

65 

66 

68 

68 

69 

69 

64.8 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

88 

91 

92 

93 

94 

95 

82 

91 

92 

90 

88 

91 

95 

96 

98 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

93 

91 

94 

92 

89 

93 

91.2 

Mm 

54 

55 

63 

64 

64 

67 

64 

64 

67 

67 

64 

65 

68 

69 

70 

69 

69 

66 

67 

65 

66 

69 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

65.7 

S««  R»l«r*nc»  Nolaa  FoUowlag  Station  Indvx 


-   70  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Avei 

AMERICUS  <.  ENE 

MAX 

Mm 

91 
57 

92 
61 

90 
67 

93 
60 

91 
66 

96 
67 

89 

69 

69 
65 

92 
69 

SB 
69 

86 
67 

92 
64 

97 

70 

96 

68 

99 

72 

94 

87 

70 

82 

69 
67 

89 

91 
67 

90 
69 

69 
67 

94 

90 

93 

90 

88 

91 
68 

91 

70 

90.8 
66. S 

BAINBRIDGE 

MAX 

Mm 

6LAKELV 

MAX 

Mm 

88 
58 

91 
63 

91 
66 

90 
66 

92 
66 

93 

60 

94 
68 

85 
65 

91 
65 

92 
67 

90 
67 

66 
66 

91 
66 

95 
69 

97 
69 

97 
69 

92 
66 

88 
67 

86 
67 

92 
68 

89 
68 

92 
69 

90 
68 

88 
66 

93 
70 

86 
68 

94 

90 

91 
70 

92 

70 

91.0 
67.1 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

Mm 

92 
63 

92 
63 

92 
67 

9(1 
64 

95 
66 

94 
67 

82 
67 

92 
63 

94 
63 

93 
69 

89 
67 

88 

66 

93 

97 
67 

96 

73 

91 
68 

88 

89 
68 

91 
68 

91 

91 
69 

93 

70 

92 

94 

68 

94 
66 

92 
68 

92 

93 

92 
67 

90 
67 

91,8 
66.9 

CAMI LLl 

MAX 

MIN 

93 
SB 

93 
64 

92 
63 

94 
65 

96 
65 

96 
68 

83 
70 

90 
64 

93 
67 

89 
67 

88 
68 

89 
66 

94 
68 

95 
68 

98 

72 

91 
70 

69 
69 

90 
68 

90 
67 

89 
68 

91 
69 

93 
70 

89 
66 

93 
68 

91 
69 

94 

68 

94 

71 

92 

70 

94 
69 

92 

70 

91.8 
67.6 

COLQUITT  2  E 

MAX 

Mm 

91 
64 

92 

92 
64 

93 
69 

95 
67 

94 

70 

91 
69 

82 

94 

93 
68 

93 
67 

94 
65 

95 

96 

7  1 

99 

99 

'fl 

69 

92 

93 

95 

70 

99 

9| 

94 

69 

93 

94 

93 

94 

92 
70 

92.7 
67,4 

CUTM6ERT 

MAX 

Mm 

92 
62 

92 
67 

92 
68 

93 
66 

94 
67 

9* 

68 

90 
69 

69 
66 

92 
66 

92 
66 

67 
68 

91 
67 

95 
7  1 

96 
69 

96 

74 

97 

70 

84 
69 

88 
67 

90 
66 

91 
69 

91 

70 

91 
71 

90 
67 

93 
68 

93 
71 

95 
68 

95 
68 

92 
7 1 

89 
70 

90 

71 

91,9 
68.9 

FORT  GAINES 

MAX 

Mm 

%e 

63 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

90 
69 

88 
69 

82 
63 

86 
66 

69 
68 

87 
66 

84 
66 

67 
67 

92 
71 

95 
68 

93 
73 

94 
69 

89 
66 

82 
67 

83 
69 

84 
63 

87 
70 

69 
69 

64 
68 

69 
69 

69 

71 

90 
68 

68 
67 

67 
7 1 

87 
70 

86 
69 

87.6 
67.8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

Mm 

HORGAN  I  H 

MAX 

Mm 

89 
63 

89 
61 

90 
60 

91 
64 

93 
64 

87 
68 

92 
66 

86 
64 

88 
67 

86 
63 

86 
66 

89 
65 

91 
67 

93 
68 

95 

71 

90 
69 

65 
68 

66 
69 

88 
69 

86 
66 

88 
65 

67 
66 

89 
66 

91 
67 

90 
67 

90 
66 

92 
67 

85 
69 

90 
68 

69 
64 

89.1 
69.8 

PLAINS    SW   OA    EXP  StA 

MAX 
MIN 

BB 
58 

90 
61 

90 
67 

91 
64 

92 
65 

93 
67 

94 

69 

64 
64 

37 
67 

91 
66 

89 
67 

87 

63 

90 
69 

95 
66 

92 
71 

94 
70 

92 
70 

BS 
66 

B6 
68 

68 
69 

86 
70 

87 

70 

86 
66 

86 
67 

90 
70 

88 
69 

93 

70 

89 
69 

88 

70 

90 
70 

89.4 
67.2 

THDMASVILlE  <.  SE 

*          •  « 

MAX 

Mm 

92 
5B 

93 
65 

94 
65 

94 
63 

97 

66 

90 
62 

92 
66 

92 
68 

90 
67 

96 
64 

96 

73 

99 
70 

68 

70 

90 
67 

92 

70 

93 

71 

94 

67 

94 
69 

94 
70 

94 
67 

94 
66 

94 
66 

93.4 
66.9 

SOUTH   CENTRAL  58 

ALAPAHA    BxP  STATION 

MAX 

Mm 

92 
55 

93 
62 

94 
63 

95 
66 

92 
64 

90 
63 

90 
62 

91 
64 

92 
66 

90 
65 

"1 
66 

69 
65 

91 
66 

94 
67 

96 

71 

93 
71 

88 
67 

87 
69 

90 
63 

89 
65 

87 
69 

86 
69 

90 
67 

91 
68 

91 
68 

92 
69 

91 
69 

69 
69 

91 
68 

90 
67 

90.9 
66,0 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 

Mm 

a? 

56 

92 
65 

94 
66 

89 
66 

92 
68 

99 
68 

93 

70 

64 
65 

90 
72 

93 
67 

91 
67 

87 
69 

88 

70 

94 
69 

93 
74 

96 
68 

68 

7 1 

66 
66 

39 

66 

69 
69 

69 
7  1 

69 

7  1 

90 
69 

69 
70 

92 
7 1 

92 
70 

94 
70 

90 
71 

90 
68 

92 
70 

90.9 
66,4 

CORDELE 

MAX 

Mm 

92 
53 

93 
64 

92 
67 

93 
64 

96 
68 

97 
69 

35 
68 

90 
65 

98 

70 

90 
65 

89 
67 

90 
63 

97 
69 

98 
53 

100 
72 

97 

7 1 

90 
67 

66 
66 

89 
62 

90 
63 

91 
71 

91 
71 

89 
67 

93 
70 

93 
69 

95 
69 

99 
67 

91 
71 

91 
69 

86 
69 

92.2 
66,8 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

88 
56 

92 
60 

91 
62 

90 
64 

91 
65 

99 

61 

95 
67 

37 
63 

91 
66 

92 
67 

91 
68 

69 
64 

88 
66 

94 
69 

95 

71 

98 
74 

93 

63 

66 
66 

87 

67 

90 
68 

69 
70 

90 

72 

92 
70 

90 
70 

94 

72 

92 
7 1 

94 
72 

94 

73 

91 
68 

92 
69 

91,2 
67,4 

FITZCERALl 

MAX 

Mm 

93 

58 

93 
66 

93 
67 

93 
68 

98 
69 

97 

71 

94 

71 

93 
66 

95 

71 

93 
67 

90 
67 

89 
66 

95 

72 

95 
70 

99 
70 

98 
73 

91 
69 

67 
66 

91 
69 

91 
63 

91 
70 

92 
72 

91 
70 

93 
70 

99 
73 

99 
74 

99 

73 

93 
72 

93 
71 

91 
71 

93,2 
69,9 

HDHERVULE  3  WSW 

MAX 

Mm 

92 

91 
60 

91 
60 

91 
62 

94 
6  1 

95 
63 

93 
67 

91 
64 

94 
66 

92 
64 

87 
66 

86 
69 

94 
69 

95 
67 

99 

72 

97 
69 

90 
67 

91 
64 

92 
64 

92 
76 

92 
67 

93 
68 

94 
68 

94 
70 

92 
68 

92 
68 

91 
67 

91 
70 

92,4 
69.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

Mm 

93 
54 

92 
54 

91 
63 

92 
63 

92 
64 

95 
65 

95 
67 

91 
67 

90 
67 

93 
68 

86 
68 

85 
64 

90 
64 

95 
69 

95 

70 

100 
70 

92 
68 

84 
66 

89 
67 

88 
68 

90 
68 

90 
69 

91 

70 

90 
70 

92 
70 

91 
70 

93 
71 

92 
68 

89 
68 

91 
69 

91.1 
66.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

92 
59 

92 
63 

89 
64 

90 
64 

94 
65 

91 
67 

85 

70 

90 
65 

93 
66 

92 
67 

87 
67 

87 
69 

96 
67 

95 
67 

97 

73 

91 
71 

90 
69 

89 
66 

91 
66 

90 
67 

91 

70 

93 

71 

90 
67 

93 
69 

94 

70 

94 
66 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

91 
66 

91.4 
67.4 

NASHVILLE   S  SSE 

MAX 

Mm 

92 
S« 

92 
59 

90 
61 

92 
62 

94 
61 

94 
65 

90 
66 

90 
63 

92 
66 

90 
64 

91 
66 

B9 
63 

93 
64 

99 

67 

96 

70 

93 
69 

89 
68 

89 
66 

91 
65 

91 
64 

90 
69 

91 
69 

91 
67 

92 
68 

92 
70 

93 
69 

93 
70 

92 
68 

93 
67 

91 
66 

91.7 
69.9 

OUITMAN 

MAX 

Mm 

89 
54 

94 
58 

94 
63 

95 
64 

94 
67 

96 
67 

98 
68 

81 
66 

93 
67 

94 
69 

93 
67 

91 
66 

91 
67 

95 

69 

97 

70 

101 
71 

91 

71 

91 
66 

92 
66 

93 
66 

91 
67 

92 

70 

94 
67 

92 
68 

93 

71 

92 
71 

94 

70 

68 
69 

92 
68 

94 
68 

92.6 
66.9 

TIFTON  eXP  STATION 

MAX 

Mm 

88 
57 

92 
64 

92 
67 

91 
66 

92 
67 

96 
67 

95 
71 

81 
65 

90 
69 

92 
66 

91 
68 

87 
6S 

86 
68 

94 
68 

94 

71 

96 
71 

89 
70 

88 

66 

67 
67 

90 
66 

69 

70 

89 

70 

90 
69 

88 
69 

91 
70 

93 
70 

94 

70 

91 
70 

90 
69 

93 

70 

90.7 
67.9 

VALOOSTA  NW 

*           *  • 

MAX 

Mm 

93 
5  2 

92 

91 

91 

94 

95 
69 

91 
67 

90 

89 
65 

92 
66 

91 
67 

89 
63 

94 

97 

100 
7 1 

90 
69 

90 
68 

91 
68 

94 

66 

90 
67 

9! 

70 

93 
69 

89 

67 

91 
69 

93 

70 

94 
69 

93 
68 

92 

92 

70 

88 

70 

92.0 
69.9 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
53 

90 

90 
6 1 

92 
6 1 

96 
63 

94 
67 

88 
66 

90 
65 

92 
69 

90 
67 

81 
70 

89 
69 

93 
69 

93 
69 

96 
71 

92 
72 

86 
67 

89 
66 

92 
66 

90 
66 

90 
72 

90 
69 

89 
69 

93 
70 

91 
70 

93 
71 

94 
70 

92 
69 

92 
68 

69 
69 

90.7 
67,1 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

Mm 

86 
61 

BB 

BB 

85 
67 

88 

36 
67 

92 
67 

39 
67 

67 

7 1 

69 

70 

90 
69 

91 
72 

92 
68 

90 
69 

91 
71 

94 
69 

98 
73 

92 
76 

68 

72 

86 
68 

88 
69 

89 
70 

90 
71 

92 
69 

94 
69 

91 

70 

89 
69 

99 

71 

92 
70 

92 
72 

90,1 
69,0 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

87 

6 1 

BS 

BB 

92 
67 

92 
66 

92 

70 

91 

70 

93 

69 

93 
68 

65 

70 

89 
68 

92 

70 

95 

73 

96 

71 

99 
68 

96 

73 

8) 

66 

86 

70 

89 
69 

91 
71 

93 
72 

93 
70 

93 
70 

94 
72 

92 
71 

92 
70 

92 
71 

94 

71 

93 

70 

91.9 
66.7 

BRUNSWICK   PAA  AP 

MAX 

Mm 

85 
65 

83 

85 

85 
68 

91 
69 

88 
69 

89 

7 1 

89 
7  J 

91 
67 

69 
67 

78 
70 

84 

68 

93 
7 1 

96 
73 

100 
75 

93 
73 

89 
69 

89 
69 

87 
66 

88 
69 

92 
73 

96 

73 

92 
72 

91 

7  1 

92 
73 

90 
71 

89 

72 

92 
73 

89 

68 

73 

89,0 
70,3 

Fleming 

MAX 

Mm 

93 

B9 

67 

89 

94 

95 
63 

94 

92 

92 

90 
67 

64 
67 

87 
67 

94 
66 

95 
69 

99 
71 

99 
73 

94 
66 

87 
69 

89 
67 

88 

66 

91 
69 

93 
66 

93 
70 

92 
70 

93 
69 

92 
66 

92 
69 

92 
71 

89 
67 

as 

71 

91,4 
66.5 

FHLKSTON  9  SW 

MAX 

Mm 

93 

91 

89 

90 

93 

95 
62 

91 

93 

93 

92 

65 

68 

89 
67 

93 
69 

92 
69 

97 
72 

93 
74 

88 

70 

90 
66 

90 
62 

92 
66 

90 
70 

92 
71 

91 
68 

93 

71 

99 

71 

91 
70 

91 
66 

94 
69 

94 
67 

92 
68 

91.7 
66.4 

FORT  STFWART 

MAX 

Mm 

91 
57 

88 

88 

90 

95 

99 
66 

65 

94 

70 

92 

90 
67 

82 
68 

66 
66 

96 
69 

97 

71 

101 
71 

96 
74 

92 
69 

89 
66 

90 
68 

88 
67 

93 
69 

96 

71 

94 

69 

94 
70 

96 
72 

93 
69 

94 
68 

93 
70 

92 
67 

66 

71 

92.0 
67.8 

GLENNVILLE 

MAX 
MW 

92 
59 

91 

92 

92 

97 

96 
66 

94 

93 

90 
69 

90 
6B 

84 
60 

90 
69 

95 
69 

95 

70 

100 
72 

99 

72 

86 

70 

66 
69 

88 
68 

90 
67 

91 
70 

89 

70 

92 
69 

«9 

70 

89 

70 

93 

70 

94 

69 

92 
71 

91 

70 

91 

70 

91.6 
67.4 

JESUP  S  S 

MAX 

Mm 

91 
93 

90 
98 

87 
60 

91 
61 

95 
61 

99 
63 

93 
69 

93 
66 

93 
68 

92 
6'' 

90 
66 

90 
66 

92 
66 

94 
68 

96 

71 

99 
72 

89 

67 

17 

67 

91 
65 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
66 

92 
63 

99 
69 

94 
68 

99 
68 

97 
67 

92 
66 

90 
68 

92.4 
65.7 

NAHUNTA 

MAX 

M» 

93 
92 

89 
99 

82 
60 

91 
63 

92 
61 

93 
62 

90 
65 

91 
66 

92 
68 

89 
72 

92 

72 

92 
66 

92 
68 

97 
74 

97 
71 

92 
69 

87 
69 

90 
69 

90 
66 

89 
66 

92 
71 

91 
68 

98 

71 

99 
69 

94 
69 

91 
67 

91 
70 

91 
67 

90 
68 

91.2 
66.6 

SAPFLO  ISLAND 

MAX 

Mm 

S**  R*f«mc«  NoiM  ToUowlDg  SuUod  laAmn 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 


StaUon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAVANNAH 

USDA  PL  OtOI 

MAX 
MIN 

78 
46 

89 
57 

87 
61 

85 
61 

95 
65 

94 
63 

90 

70 

91 
69 

91 
66 

68 
67 

83 
65 

87 
69 

94 
67 

95 
70 

100 
71 

93 
67 

88 
64 

87 

69 

89 
66 

90 
69 

90 
70 

92 
69 

90 
69 

92 
68 

95 
69 

93 

70 

93 

72 

91 
67 

89 
68 

88 
67 

90.2 
66.2 

SAVANNAH 

WSO 

MAX 
MIN 

95 
57 

88 
60 

89 
64 

92 
63 

94 
67 

93 

69 

91 
67 

93 
72 

93 

70 

90 
70 

86 
71 

89 
69 

95 

71 

98 
72 

102 
75 

96 

71 

89 
68 

83 
67 

88 

70 

90 
70 

91 
70 

93 

71 

92 

72 

92 
73 

94 
73 

94 
71 

93 
72 

93 
73 

68 
71 

88 
73 

91.6 
69.4 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 

87 
69 

84 
64 

85 
74 

85 
68 

90 
71 

88 
71 

87 
75 

89 
72 

92 
72 

89 

70 

83 
70 

84 
73 

94 
71 

93 
72 

95 
75 

93 
7* 

87 
71 

86 
68 

85 

72 

88 
70 

91 
70 

93 
71 

94 
71 

89 

73 

88 
73 

87 

72 

88 
75 

88 
74 

88 
73 

88 

76 

88.5 
71.5 

SURRENCY 

2  WNW 

MAX 

Mm 

91 
54 

91 
58 

90 
60 

90 
62 

95 
62 

94 
64 

92 
66 

91 
65 

93 
68 

92 
67 

91 
67 

90 
63 

94 
68 

95 

67 

100 

70 

99 
70 

88 
67 

89 

65 

90 
64 

92 
69 

93 
68 

92 
68 

93 
68 

93 
69 

93 
67 

95 
68 

94 
68 

93 
68 

93 
66 

92 
68 

92.5 
65.7 

HAYCROSS 

<.  NE 

MAX 

Mm 

89 
52 

95 
54 

94 
61 

91 
62 

92 
61 

97 
61 

98 
66 

91 
68 

94 
68 

9! 

70 

92 
70 

94 
65 

89 
67 

95 
69 

98 
74 

100 
75 

95 
69 

90 
65 

il9 
64 

92 
66 

91 
67 

92 

71 

93 
69 

92 
71 

95 
70 

96 
72 

97 
69 

98 

70 

91 
70 

94 

70 

93.6 
66.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

01 

Day  of  month 

Station 

0) 
Q 

(  IN| 

Timi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  BXP  STATION 

4 

MAX 
M  I  N 

79 
69 

78 

70 

82 
73 

83 
75 

84 
76 

89 

76 

84 
77 

84 

77 

81 
76 

80 
75 

87 
74 

65 
76 

65 
77 

89 
77 

86 
78 

86 

80 

86 

86 
80 

89 
79 

60 
77 

80 
66 

86 
76 

66 
78 

66 
79 

89 

89 
81 

90 
62 

85 

87 

86 

64,6 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

100 
66 

103 
70 

104 
74 

102 
74 

109 
76 

106 
76 

107 
78 

106 
76 

100 
75 

93 
72 

100 
72 

102 
75 

106 
78 

102 
75 

109 
75 

106 
75 

100 
75 

91 
75 

91 
75 

89 
74 

91 
74 

94 
75 

98 
73 

96 
74 

104 
74 

104 

77 

108 
78 

76 

96 
76 

75 

100.2 
74.6 

4 

Mix 
MIN 

93 
68 

96 
71 

96 
79 

96 
76 

98 

77 

98 

77 

99 
80 

97 
78 

94 

77 

87 
74 

92 
74 

95 
76 

99 
79 

94 

77 

96 
76 

99 
77 

95 
76 

86 
75 

87 
76 

86 
75 

87 
75 

90 
76 

92 
75 

92 
75 

96 
75 

96 
78 

99 
79 

93 
77 

91 
76 

91 
77 

93.7 
75.9 

8 

MAX 
MIN 

85 

71 

86 
73 

87 
77 

86 
77 

89 
78 

90 
78 

91 
82 

69 
80 

87 
79 

82 
77 

85 
76 

87 
76 

90 
78 

88 
79 

90 
76 

90 
79 

67 
76 

82 
78 

82 
79 

82 

77 

82 
76 

84 

77 

85 
78 

85 

77 

68 
77 

88 
80 

91 
61 

86 
79 

89 
78 

85 
78 

86.9 
77.8 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
HU 

88 
76 

89 
75 

89 
76 

90 
79 

90 
77 

90 
79 

91 
79 

96 
89 

89 
79 

91 
80 

87 
80 

88 
79 

91 
79 

88 
60 

67 
78 

97 

80 

90 
80 

81 
78 

81 
78 

90 
61 

90 
80 

91 
86 

92 
87 

96 

87 

100 
92 

100 
92 

100 
95 

100 
95 

100 
94 

94 
81 

91.5 
82.4 

HOMERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

93 
70 

96 
69 

93 
73 

96 
73 

100 
75 

95 

77 

96 
77 

86 
75 

96 
75 

98 
76 

92 
77 

91 
76 

91 
76 

95 
75 

95 
76 

101 
78 

92 
77 

93 
75 

94 
75 

91 
76 

93 
77 

98 
77 

96 
79 

97 
80 

95 
77 

91 
77 

91 
77 

91 

77 

04.3 
75,8 

MIDVILLE  EXP.  STATiQM 

4 

MAX 
MIN 

86 
70 

90 
74 

91 
76 

90 
75 

94 
86 

95 
79 

94 
78 

90 
76 

91 
76 

89 
76 

86 
75 

90 
75 

90 
76 

91 
76 

94 
79 

93 

81 

69 
77 

65 
75 

87 
76 

86 
76 

89 
77 

96 
79 

90 
76 

91 
77 

92 
60 

93 
80 

95 
82 

94 
83 

95 
82 

92 
82 

91.1 
78.  1 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

96 
75 

99 
78 

97 
81 

100 
84 

102 
87 

100 
85 

103 
84 

93 
82 

97 
82 

100 
82 

98 
61 

95 
63 

101 
82 

102 
82 

92 
80 

98 
81 

100 
82 

90 
78 

91 
77 

93 
79 

90 
79 

95 
79 

97 
79 

92 
76 

100 
79 

100 
61 

104 
81 

101 
84 

100 
63 

104 
63 

97.7 
81.0 

TIFTDN  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

101 
67 

105 
68 

104 
72 

106 
73 

107 
74 

106 
79 

106 
75 

69 

70 

103 
70 

107 
74 

105 
72 

97 
71 

97 
71 

103 
74 

98 
75 

100 
75 

95 
74 

94 
72 

93 
72 

96 
73 

95 
73 

94 
74 

97 
74 

97 
74 

106 
74 

104 
76 

106 
77 

103 
76 

100 
77 

106 
76 

100.7 
73.3 

4 

MAX 

MI^ 

94 
73 

97 
74 

95 

77 

95 
78 

97 

80 

96 
80 

96 

80 

83 
75 

95 
76 

97 
79 

96 
77 

91 
76 

92 
75 

97 
76 

94 
76 

96 
79 

92 
79 

90 
76 

90 
76 

92 

77 

92 
78 

90 
78 

94 
78 

92 
78 

96 
79 

96 
80 

100 
81 

96 
83 

99 
82 

99 
81 

94.4 
76,0 

a 

MAX 
MIN 

85 
75 

87 
75 

86 
77 

85 
77 

89 
79 

88 
79 

88 
60 

83 
76 

86 
78 

89 
80 

68 
77 

86 
77 

84 

77 

89 
76 

86 
78 

90 
80 

67 
79 

85 

77 

89 
76 

86 

77 

87 
79 

86 
78 

87 
79 

87 
79 

90 
60 

86 
81 

90 
82 

90 
82 

89 
61 

91 
81 

87.3 
78.5 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX  AND  MIN  TEMPERA- 
TURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M 

?heS$0MEt*^Rs'SnkN0Wn'"°''-  '  "'SECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF 

S^5ItISc°  "f^^^NOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A  M 

?^ERM0ME?^Rs"nkn6wn!"'°"''-  '  "'"E^'ON  UNKNOWN.     TYPE  OF 

r'vor'^nJ'-Tu^.^^.^c.^bc'''   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
TIFTON  I  nAMY  ?Ajn    p»Df'^°c':';,o."*''  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  ► 

Id^I?  cT^?^l,o^  ^^^!.  '-'^55  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.  8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120  ii  u.     o  iiNi.n  ucrin       i-Kiti  aik  and 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SEORCIl 

JUNE  1971 


SUtton 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST 

01 

iLLATanNS  OiM  2 
C4LM0UN  Exp  ST4TIDN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.38 

24 

.le 

10 
90 
66 

.29 

22 

.10 
• 

91 
61 

.23 

22 

.53 

32 
97 
67 

.21 
26 

.26 

15 
100 
68 

.23 

14 

.25 

32 
99 
70 

.20 

'.7 

.16 

19 
97 
72 

.24 
8 

.34 

27 
96 
72 

.20 
21 

.20 
16 
92 
74 

.  13 
15 

.15 

22 
92 
70 

•  19 

16 

.22 

23 
95 
70 

.23 
36 

.34 

23 
97 
71 

.30 

25 

.28 

26 
97 
72 

.20 

16 

.35 

41 
93 
70 

.21 
21 

.32 

41 
96 

70 

.19 

16 

.12 

40 
97 
74 

.19 

25 

.31 
51 
94 
70 

.19 
13 

.31 
38 
95 

70 

.18 
35 

.23 

37 
99 
71 

.11 
35 

.25 

39 
94 
70 

.19 

20 

.07 
29 
91 
71 

■  U 

25 

.32 
30 
98 
70 

.23 
26 

.27 
41 
96 

71 

.16 

19 

.07 
27 
93 
68 

.25 

16 

.12 
26 

100 
67 

.22 

17 

.15 
29 
98 

70 

.20 

20 

.19 
30 
98 
79 

.22 

16 

.30 
43 

96 
79 

.19 

16 

.22 
43 
94 
68 

.11 

13 

.44 

30 
93 

70 

.24 

21 

.19 

31 
91 
73 

6.14 
618 

7.24 
•  91 
99.2 
70.4 

WEST  C6NTR4L 

0<> 

EXPER IMENT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

89 
60 

.48 

30 
92 
64 

.31 

36 
95 
67 

.27 

32 
94 
68 

. 

18 

17 

35 

.08 

25 
67 
69 

.26 
55 
90 
69 

.15 

26 
83 
67 

.22 

22 
92 
67 

*33 

93 
70 

.29 

27 
95 
72 

.  20 

45 
90 
69 

•  31 
53 
96 
69 

52 
94 
71 

'25 
94 
71 

.23 

30 
86 
71 

.21 

20 
89 
70 

'Is 

90 
72 

'so 

67 
70 

'so 

95 
71 

55 
92 
69 

'Is 

89 
69 

.36 

23 
96 
69 

•  27 
22 
96 
73 

48 

99 
69 

.26 

22 
97 
70 

■  23 
20 
95 
71 

.26 

20 
97 
71 

6.268 

975 
92.4 
69.2 

•      •  • 

CENTR4L 

05 

4UEY 

EVAP 
WIND 

.28 

14 

.28 
18 

.25 
14 

.28 

1 1 

.31 

15 

.15 

2 

.32 
32 

.20 
9 

.25 

15 

.17 
20 

.29 

10 

"l4 

•  1 5 

3 

.21 

22 

• 

• 

• 

•  89 

41 

.14 

13 

.13 

4 

.24 

12 

.  23 
IS 

•  26 

17 

.  22 
11 

•  29 
9 

• 
* 

.50 

21 

.23 

13 

•  12 
6 

.17 
6 

6.71 
367 

*       •  * 

SOUTH  CENTRiL 

OS 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.25 
30 
95 
60 

.28 

32 
99 
63 

.24 

44 
98 
65 

.29 
47 
96 
67 

.26 

26 
99 
67 

.24 

20 
101 
69 

.23 

25 
97 
71 

.04 

83 
68 

.21 
28 
96 
66 

.28 
45 

102 
66 

.24 

43 
100 
66 

.19 

36 
95 
66 

.22 

27 
87 
69 

.28 

37 
100 
70 

.19 

39 
103 
71 

.29 

39 
105 
73 

.19 

37 
96 
70 

.24 

27 
95 
66 

.18 

29 
95 
66 

.24 

25 
100 
68 

.24 
40 
99 
71 

.19 

33 
96 
71 

.20 
42 

101 
69 

.18 

26 
99 
70 

.23 
20 

103 
71 

.23 

27 
102 
72 

.29 
41 

104 
70 

.21 

33 
97 
70 

.17 
28 
93 
71 

.19 

27 
102 
71 

6.71 
970 
98.1 
68.8 

•       *  • 

S0UTHE4ST 

09 

SAVANNAH  MSO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

44 

92 
62 

.32 

67 
91 
69 

.27 
66 
91 
66 

.27 
46 

97 
67 

.30 

50 
96 
68 

.35 

64 
98 
70 

.26 

61 
93 
68 

.34 

72 
93 
72 

.30 
86 

94 

71 

.16 

73 
95 

70 

.34 

112 
87 
70 

.22 

11 
69 

.34 

66 
96 

70 

.35 
98 

97 
71 

.44 

105 
99 
72 

.29 

88 
95 
72 

66 
65 
69 

65 
86 
66 

.11 

40 
92 
72 

.33 

62 
94 
70 

.25 
85 

93 
70 

.36 

78 
96 
72 

.28 

66 
99 
72 

.26 
66 
95 
72 

.30 
SO 
98 
74 

.26 
51 

100 
72 

.28 
65 

101 
71 

.55 

60 
96 
69 

.14 
40 

87 

71 

.19 
42 
89 
74 

8. 758 
2027 
94.0 
70.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishint 

1.9 

anf 

« 

ion  of 
>t  mile 

J) 
w_  E 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

0^ 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
1  Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Fastei 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 

o 

o> 
ci 

lO 

1.00- 

Total 

ATHENS  Wsn 

26 

0.6 

5.8 

23++ 

19 

07 

89 

92 

59 

71 

4 

5 

2 

4 

1 

0 

16 

6.0 

ATLANTA  W50 

28 

2.4 

7.2 

44 

W 

16 

84 

84 

57 

69 

3 

6 

7 

2 

0 

0 

18 

65 

5.9 

AUGUSTA  WSO 

19 

0.9 

4.8 

25++ 

27 

08 

92 

92 

51 

71 

7 

2 

2 

2 

1 

0 

14 

6.0 

COLUMBUS  wSO 

28 

1.3 

5.2 

55  +  + 

29 

25 

82 

90 

53 

65 

7 

5 

4 

0 

2 

0 

18 

5.3 

MACON  WSD 

25 

1.2 

5.9 

30 

NW 

20 

86 

86 

52 

63 

2 

8 

3 

1 

4 

0 

18 

68 

5.1 

ROME  WSO 

3 

7 

5 

1 

0 

0 

16 

SAVANNAH  wSO 

23 

2.4 

7.3 

26 

NW 

17 

85 

85 

52 

67 

2 

6 

4 

1 

0 

2 

15 

77 

6.1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^^r^ 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

innal 

>. 

Max. 

Min. 

trmal 

Day 

o 

0 

1.00  or  More 

'J 

?s 

<S 

Average 

Average 

Depart 
From  No 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  I 

sl 

0  * 

«  i 

Tolal 

|S5 

|i 

ad: 

Greatest 

Q 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

s 

.50  or  M. 

»       *  • 

OCTOBER  1970 

BLUF  RIDGE 

72.* 

51.7 

62.1 

63 

4 

30 

17 

130 

Q 

Q 

I 

0 

6.48 

2.48 

20 

•  0 

0 

5 

3 

3 

*       *  • 

NOVEMBER  1970 

BLUF  RIDGE 
CLAYTON   1  W 
GREENVILLE  2  NNW 

60. 6M 
60.9 
68. 7M 

34. '.M 
34.9 
35. 8M 

47. 6M 
47.9 
52 .  3M 

-  ,4 

74 
73 
76 

29 
28 
30 

8 
8 

24 
24 

515 
507 
364 

Q 
0 

0 

I 
0 
0 

10 
13 

0 
0 
0 

4.79 
2  .06 

.14 

.84 
1.39 
1.37 

9 
14 
10 

.0 

T 
•  0 

0 
0 
0 

8 
3 

3 

1 

0 
2 
I 

♦       »  • 

DECEMBER  1970 

BLUF  RIDGE 

55.3 

34  •  5 

44.9 

7^ 

2 

9 

27 

618 

0 

0 

14 

0 

3.59 

1.01 

23 

7 

^ 

•       •  • 

JANUARY  1971 

BLUF  RIDGE 

49.  IM 

3C'.5M 

39. 6M 

65 

12 

10 

20 

773 

0 

0 

19 

0 

8.26 

2.43 

22 

.0 

0 

10 

6 

2 

•       »  « 

FEBRUARY  1971 

BLUE  RIDGE 

54. 3M 

26.3 

41. 3M 

72 

19 

2 

10 

655 

0 

2 

17 

0 

8.54 

1.91 

26 

1.3 

0 

10 

7 

3 

*       *  * 

MARCH  1971 

BLUE  RIDGE 
SAVANNAH  BEACH 

56.0 
65. OM 

33.6 
47. 4M 

44.9 
56. 2M 

75 

14 

12 

5 

612 
266 

0 
0 

0 
0 

16 

0 
0 

5.64 

1.02 
1.74 

2 
26 

•  0 

•  0 

0 
0 

11 

5 

1 

2 
1 

*       *  * 

APRIL  1971 

SAVANNAH  BEACH 

75.9 

55.6 

65.9 

90 

18 

40 

7 

74 

1 

0 

0 

0 

4,22 

1.15 

30 

.0 

0 

5 

4 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


nCTOBEK  1970 


AOEl  7  S 
aiyf  »10GE 
CLAYTON   1  H 
GREEN"!LLe  2  NNW 


nECEMBER  1970 
BLUE  olOOE 


lANUARY  1971 


PEBRUARY  1971 


»'AtCH  1971 


4PRIL  1971 
SAVANNAH  BEACH 


Day  of  Month 


12  3 


ID     II  12 


.73     .89  .U 


.3B  .It 


13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29  30 


.01  .05 


T         T  .02 


.03     .15  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1971 
DELAYED  DATA 


Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Areri 

•  • 

OCTDBEft 

• 

1970 

Blue  ridce 

d2 

79 

80 

83 

77 

75 

79 

77 

77 

75 

78 

75 

75 

75 

73 

69 

66 

70 

69 

67 

67 

73 

79 

62 

70 

73 

73 

63 

59 

69 

70 

72,4 

*  * 

* 

KUN 

44 

50 

54 

39 

33 

37 

6 1 

65 

68 

68 

58 

63 

30 

" 

" 

90 

50 

49 

" 

51.7 

NOVEMBER 

1970 

BLUE  KIOCE 

MAX 

68 

65 

58 

50 

52 

70 

70 

73 

65 

64 

68 

59 

62 

54 

63 

92 

29 

49 

56 

62 

69 

74 

70 

60.8 

46 

52 

35 

34 

33 

28 

30 

33 

54 

4S 

37 

37 

36 

44 

28 

20 

8 

9 

19 

42 

33 

43 

49 

34,4 

CLAYTON  1  W 

70 

66 

60 

52 

54 

70 

68 

69 

65 

66 

70 

66 

66 

63 

49 

52 

99 

92 

54 

56 

63 

62 

57 

35 

44 

58 

67 

73 

72 

72 

60,9 

MIN 

47 

54 

39 

32 

38 

38 

38 

33 

36 

50 

41 

43 

38 

39 

38 

JO 

22 

29 

38 

48 

29 

26 

33 

8 

n 

20 

28 

34 

46 

41 

34.9 

GREENVILLE  2  NNH 

70 

71 

64 

56 

63 

72 

71 

73 

71 

72 

74 

70 

68 

72 

94 

64 

68 

68 

68 

68 

68 

70 

73 

74 

76 

69.7 

Mm 

53 

53 

35 

36 

34 

31 

31 

36 

33 

92 

33 

34 

33 

41 

40 

30 

21 

27 

46 

48 

31 

28 

29 

28 

29 

36 

39 

39.9 

•  • 

* 

DECEMBER 

1970 

BLUE  RIOSE 

MAX 

69 

71 

69 

65 

60 

48 

90 

55 

62 

69 

62 

60 

48 

53 

50 

53 

45 

61 

59 

58 

69 

69 

64 

55 

48 

33 

42 

52 

43 

49 

39 

99.3 

•  * 

• 

MIN 

41 

53 

43 

45 

22 

20 

17 

l^ 

37 

43 

50 

48 

35 

2  4 

2  2 

4  9 

38 

26 

4  3 

5  3 

58 

55 

55 

27 

1 2 

33 

28 

29 

34.9 

J4NU4BV 

1971 

BLUE  RIOSE 

MAX 

4J 

55 

57 

63 

49 

40 

36 

35 

40 

48 

62 

69 

63 

59 

53 

38 

42 

39 

37 

90 

57 

57 

52 

55 

48 

34 

40 

54 

92 

53 

♦9.1 

MIN 

23 

20 

30 

49 

28 

29 

20 

32 

34 

31 

42 

38 

38 

91 

38 

22 

33 

29 

10 

13 

42 

40 

30 

45 

30 

15 

22 

17 

4S 

27 

30.9 

*  * 

* 

FEBRUARY 

1971 

BLUE  RIDCE 

MAX 

37 

30 

36 

53 

55 

62 

50 

45 

31 

37 

51 

52 

39 

50 

64 

62 

71 

72 

63 

67 

60 

58 

62 

60 

69 

66 

54,3 

•  • 

• 

Mm 

23 

26 

2 1 

38 

" 

41 

29 

30 

28,3 

NARCH 

1971 

BLUE  RIDCE 

MAX 

70 

68 

60 

38 

56 

54 

50 

42 

66 

48 

63 

63 

63 

75 

74 

69 

90 

60 

51 

46 

57 

49 

48 

46 

39 

39 

53 

99 

60 

68 

67 

96, 0 

MIN 

91 

54 

35 

20 

12 

41 

30 

25 

21 

33 

26 

40 

45 

54 

59 

30 

30 

30 

38 

23 

22 

41 

24 

21 

34 

31 

28 

40 

49 

30 

36 

33.9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

56 

65 

66 

62 

6! 

72 

70 

74 

74 

62 

63 

66 

59 

66 

71 

69 

S-r 

60 

59 

62 

68 

66 

63 

65,0 

MIH 

47 

4  2 

47.4 

•  • 

* 

APRIL 

1971 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

68 

71 

65 

65 

63 

70 

69 

64 

72 

76 

69 

73 

69 

79 

72 

79 

82 

90 

78 

76 

88 

87 

8! 

79 

79 

82 

77 

82 

83 

76 

79,9 

MIN 

41 

59 

44 

42 

56 

53 

40 

43 

43 

54 

56 

47 

97 

98 

59 

97 

99 

59 

60 

61 

68 

66 

63 

62 

56 

57 

61 

67 

66 

61 

99.8 

CORRECTIONS 

OATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

JANUARY  1970  SNOWFALL  f.  SNOW  ON  GROUND  NORTHEAST  03  TOCCOA  SNOWFALL  ON  20TH  0,   23D  2.0 


-  75  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ceorca 

JUNE  1971 
DELAYED  DATA 


9> 

Day  of  month 

0) 
D> 

Station 

% 

Q 

1  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

«     *  « 

NOVEMBER  1970 
EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

78 
62 

70 
63 

76 
50 

68 
45 

52 
42 

66 

44 

74 
43 

76 
51 

78 
51 

77 
52 

66 
53 

72 
53 

70 
4$ 

73 
48 

65 
50 

50 
39 

60 
36 

63 
36 

53 
42 

60 
53 

67 
43 

65 
45 

67 
52 

53 
30 

47 
29 

53 
30 

60 
44 

69 

47 

71 
51 

75 
52 

65.8 
46.  1 

<> 

MAX 
MIN 

7* 
6* 

69 
63 

73 
53 

66 
49 

57 
45 

64 
46 

70 
47 

72 
53 

74 
55 

72 
54 

65 

55 

66 
54 

66 
51 

69 
50 

63 
51 

51 
42 

57 
39 

60 
39 

51 
44 

57 
49 

64 
46 

62 
46 

64 

54 

54 
35 

46 
35 

52 
34 

56 

43 

65 
47 

67 
52 

70 
54 

63.5 
48.3 

e 

MAX 
MIN 

69 
64 

66 
65 

67 
60 

63 

57 

57 
51 

58 
51 

63 
52 

65 
55 

67 
59 

65 
56 

62 
5  7 

62 
57 

62 
56 

64 
56 

60 
55 

55 
46 

53 
47 

55 
45 

51 
49 

54 
51 

59 
51 

56 
50 

58 
52 

56 
45 

45 
41 

47 
40 

52 
42 

57 
4  7 

60 
52 

62 
53 

59.  1 
52.2 

*       *  * 

DECEMBER  1970 
EXPERIMENT 

2 

MAX 
MI^ 

77 
53 

71 
53 

76 
54 

74 
54 

74 
44 

70 
47 

64 
39 

63 
37 

63 
36 

64 
46 

71 
51 

64 
54 

66 
45 

57 
37 

62 
36 

50 
40 

58 
45 

60 
38 

63 
37 

67 
53 

64 
56 

67 
56 

67 
58 

66 
46 

62 
36 

44 
35 

44 
34 

47 
3  7 

55 
35 

46 
41 

43 

40 

62.0 
44.4 

MAX 
MI^ 

72 

6B 
54 

71 
55 

70 
55 

71 
48 

66 
49 

66 
<.2 

60 
'■2 

59 
41 

61 
46 

65 
52 

62 
54 

63 
47 

55 
40 

58 
40 

46 
43 

56 
47 

57 
40 

56 
39 

62 
49 

63 
56 

64 

57 

63 
58 

64 
51 

60 
42 

45 
37 

44 
36 

46 
36 

53 
36 

46 
42 

44 
41 

59.4 
46.2 

8 

MAX 
MIN 

56 

62 
57 

65 
58 

64 
58 

65 
53 

61 
43 

58 
49 

56 
46 

54 
47 

57 
51 

60 
54 

59 
56 

59 
52 

53 
47 

54 
47 

47 
47 

51 
47 

53 
46 

53 
45 

57 
46 

59 
57 

59 

57 

59 
56 

61 
56 

57 
42 

48 
43 

45 
41 

43 
40 

46 
42 

47 
45 

45 
44 

55.6 
49.4 

*      *  * 

nC^CMDtD  1070 

HIDVIILE  EXP,  STATION 

MAX 

MI^ 

63 
48 

63 
49 

66 
55 

69 
58 

68 
50 

61 

51 

60 
46 

57 
42 

61 
48 

64 
55 

60 
55 

65 
54 

64 
50 

56 
47 

56 
45 

55 
49 

55 
50 

56 
46 

57 
46 

62 
53 

61 
55 

64 

57 

67 
60 

67 
60 

62 
47 

51 
41 

50 
40 

55 
45 

54 
46 

49 
45 

48 
45 

59.5 
49.6 

•      *  * 

JANUARY  1971 
EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

43 
37 

54 
37 

60 
38 

58 
49 

58 
40 

46 
36 

55 
36 

42 
40 

49 
42 

46 
45 

55 
45 

66 
48 

63 
47 

64 
54 

62 
38 

53 
39 

57 
43 

43 
36 

44 
30 

44 
30 

52 
32 

55 
45 

57 
52 

62 
55 

63 
50 

61 
36 

48 
33 

51 
35 

56 
37 

56 
47 

54.3 
41.1 

MAX 
Mll> 

43 
38 

51 
38 

- 

55 
39 

57 
48 

56 
43 

47 
38 

52 
36 

42 
41 

47 
41 

44 
43 

52 
44 

62 
49 

56 
48 

61 
53 

60 
41 

49 
41 

53 
44 

44 
36 

43 
34 

43 
33 

49 
35 

54 
45 

55 
51 

59 
54 

61 
52 

59 
39 

47 
36 

50 
36 

55 
36 

57 
48 

52.2 
42.2 

8 

MAX 
MIN 

44 

42 

47 
42 

- 

48 
41 

53 
43 

52 
46 

46 
44 

47 
42 

45 
43 

45 
42 

44 
43 

46 
43 

56 
46 

53 
49 

58 
52 

58 
46 

46 
44 

49 
44 

47 
43 

43 
40 

41 
39 

44 
36 

52 
44 

52 
52 

55 
5 1 

57 
54 

57 
46 

46 
42 

45 
4  1 

50 
42 

53 
50 

49.4 
44.5 

•      •  • 

I&NIIAOV  1971 

HIDVILLE  EXP,  STATION 

MAX 
MIN 

49 
41 

52 
41 

53 
43 

59 
51 

61 
59 

60 
51 

54 
47 

53 
43 

45 
43 

49 
45 

57 
48 

60 
52 

60 
53 

61 
53 

60 
57 

58 
46 

52 
46 

54 
48 

52 
45 

45 
37 

48 
37 

54 
42 

57 
53 

60 
53 

60 
55 

60 
57 

60 
44 

50 
40 

54 
42 

57 
50 

56 
55 

55.2 

»       *  » 

FEBRUARY  1971 
EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

57 
35 

48 
30 

51 
35 

40 
37 

47 
37 

63 
38 

65 
45 

51 
47 

51 
34 

51 
34 

43 
33 

55 
35 

54 
37 

46 
34 

48 
36 

55 
35 

65 
43 

66 
46 

70 
46 

67 
49 

73 
57 

67 
62 

66 

60 
39 

62 
39 

68 
41 

68 
42 

73 
47 

58.2 

MAX 
MIN 

55 
38 

47 
38 

47 
38 

41 
39 

44 
38 

58 

40 

59 
43 

50 
48 

49 

37 

49 
37 

45 
35 

51 
37 

50 
39 

42 
36 

45 
38 

51 
37 

61 
44 

62 
47 

66 
47 

62 
49 

67 
57 

6; 
60 

64 
45 

56 

56 

65 

64 

68 

55.0 

MAX 
MIN 

52 
45 

45 
42 

45 
41 

43 
41 

43 
41 

52 
43 

53 
43 

49 
47 

46 
44 

46 
41 

42 
39 

45 
39 

46 
4  I 

43 
38 

41 
39 

45 
38 

53 
44 

54 
49 

56 
49 

56 
5 1 

60 
55 

59 
59 

60 
5  ^ 

54 
48 

54 
47 

57 
42 

56 

47 

61 
52 

50.9 
44,9 

•      *  • 

FEBRUARY  1971 
NIDVILLE  EXP.  STATION 

MAX 
MIN 

57 
42 

51 
40 

51 
44 

45 
42 

57 
45 

57 
45 

53 
49 

52 
50 

53 

40 

44 
37 

46 
38 

53 
41 

51 
42 

44 
36 

50 
39 

57 
46 

55 
48 

61 
48 

60 
50 

60 
56 

64 
57 

64 
60 

64 
52 

59 
47 

60 
4  7 

60 
51 

65 
59 

63 
58 

55,6 
46,6 

«      «  « 

MARCH  1971 
EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

68 
54 

71 
53 

62 
58 

61 
38 

57 
38 

63 
37 

62 
37 

60 
36 

55 
36 

63 
35 

55 
38 

68 
38 

64 
46 

56 
54 

66 
56 

70 
46 

66 
43 

66 
39 

70 
41 

66 
42 

66 
38 

66 
42 

60 
49 

68 
39 

69 
45 

45 
40 

46 
38 

72 
42 

72 
58 

67 
42 

67 
43 

63,7 
43,3 

MAX 
MIN 

63 
53 

65 

53 

61 
59 

59 
41 

54 

40 

57 
40 

57 
40 

57 
39 

53 
38 

58 
38 

53 
42 

63 
41 

60 
47 

54 
53 

62 
54 

67 
50 

65 
46 

63 
43 

65 
44 

63 
44 

62 
41 

62 

50 

57 
49 

63 
43 

63 
43 

46 
42 

47 
41 

64 
41 

66 

57 

63 
45 

63 

45 

59.8 
45.2 

8 

MAX 
MIN 

54 
54 

58 
53 

58 
58 

59 
47 

49 
45 

51 
44 

51 
44 

52 
45 

48 
44 

51 
43 

50 
46 

54 
45 

54 
49 

53 
52 

56 
53 

61 

54 

59 
52 

56 
49 

57 
46 

57 
46 

53 
46 

54 
52 

55 
51 

58 
48 

57 
46 

49 
45 

46 
43 

56 
43 

56 
55 

56 
49 

57 
48 

54.5 
48.4 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JUNE  1971 

Continued  ^  ^  ^   OELAVED  DATA 


Station 

0) 

Day  of  month 

« 
O 

Q 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

•     •  • 

APRIL  1971 
EXPERIMENT 

2 

M4)C 
MIN 

75 
43 

76 
47 

65 
42 

77 
47 

78 
52 

63 
52 

62 
42 

67 
42 

78 
46 

83 
53 

87 
54 

90 
57 

92 
59 

92 
59 

90 
54 

91 
54 

93 
56 

96 
63 

91 
63 

98 
63 

99 
68 

81 
66 

90 
65 

70 
58 

80 
55 

64 
58 

91 
58 

65 
62 

67 
62 

61 
62 

63.  1 
55.4 

<! 
4 

M4X 
MU 

69 
45 

70 
46 

62 
45 

68 
48 

73 
53 

61 
53 

58 
44 

63 
49 

71 
46 

75 
52 

80 
56 

82 
59 

84 

61 

84 

61 

63 
57 

83 
58 

85 
58 

88 
65 

83 
64 

86 
64 

91 
67 

77 
66 

64 

66 

66 
60 

76 
58 

78 
60 

64 

60 

76 
64 

61 
64 

76 
64 

76.8 
5'. 2 

e 

H4« 

61 
48 

62 
51 

58 

49 

61 
48 

64 
56 

58 
55 

56 
48 

57 
48 

62 
49 

67 
53 

70 
57 

73 
56 

74 

60 

75 
63 

74 
61 

75 
61 

76 
62 

76 
65 

75 
67 

80 
66 

61 
68 

73 
68 

77 
68 

69 
62 

70 
61 

70 
62 

73 
63 

71 
66 

74 
bl 

70 
66 

6V.5 
59.2 

CALHOUN  EXP  STATION  ,  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  ,   TYPE  OF  SOIL,  UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIOVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,  GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  BAH 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

•  t  • 

NOVEMBER  1970 

CLAYTON  1  W 

•  •  • 

OECEMeER  1970 

BLUE  RIDGE 

•  •  * 

FEBRU4RY  1971 

BLUE  RIOCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNP 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

1.0 

.3 

 1 

See  Rolorsnc*  NoIm  Following  SUIIon  lnd«x 
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STATION  INDEX 


STATION 


Paha  ixp  station 

BNV  3  SE 
ATOQNA  OAH  2 


ASHBUKN  i  tut 
ATHENS  COl  OF  ACR1 
ATHENS  HSO 
ATKINSON    1  H 
ATLANTA  aQlTON 
ATLANTA  HSU 
AUGUSTA  USD 

SAINBHIDCE 
fttLL  CROUNO 

beavehdaie 

SElLVIlLE 

aiACKBtAltO  ISLAND 

BLAlRSVlLLE  EXP  STA 

BLAKELV 

SLUE  RIOCE 

B3HMAN 

BKOOkLET   1  ■ 

BHUNSMIC" 
BAUN^OKK    FAA  AP 

BJtNA  visri 

BJRTQN  OAH 

BJILER 
CAIRO  ^  NNw 

CALHOUN  tKW  STATION 
CAMILLA 

C anTQN 

C4RN£St/tLLE    }  N 

CiRROLLTOrt 
CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SH 
CAvE  SPCS  •>  SSV 

ceoartohn 
chatshohih 
chickahauca  park 
cisco  t  ene 
clavton  1  h 

CLERHONT  )  HSil 
C3L0UITT    i  E 

Columbus  ^so 

C3i«ERCE  *  NNB 

CONCORD 

C30L10CE 

C3R0ELE 

C3RN£Lia 

C3VINCT0N 


C jnHiNC 
CJRRYVILlE 

c jthbeht 

k>AHLONECA 
OAHLONECA   J  NNM 
DALLAS  i  SSE 
CAlTJN 
OAf.VlLLf 

OBMSaNvlLLt 

03CTORIOHH  1  wSh 
O^lES 

LiJkalSunvUle  1  > 

b^uCLAb  NNE 
O^UCLASVILLE 
03VEK 

OJBLlN  3  S 
OJBLlN  I 

EDISQN 

elbertun  Z  N 
E-^BRT 

E<PERIHENT 
FAIRmOUNT 
FANCO 

f  it:ce«4lo 


nlN& 


Sh 


FJKSYTm  I  s 
F3RT  CAINES 
P3t(T  STEnART 
F3ftT  VALLEY  Z  E 
FRANKLIN 

AINESvl LLE 
CISSUN 
ClennvillE 

\tl    3  Ht 
GREENVILLE  Z  NNH 


0^32 
0*>3:j 

O'-JL 

06031 
07fl-7| 
0Q6« 


tflLCOK 
BARTOH 

I  CDOKE 
nONTODMERY 
BERRIEN 

'  ODuChERTt 
J  OU  BARTQm 

at  baccjn 

1  02  FULTON 
J  02  FULTON 

at  sunter 

OTj  SUNTER 
Oa  COLUMBIA 
\  Oq  TURNER 
02  CLARKE 
02j  CLARKE 
0^  BRANTlE' 
FulTON 

fultdn 


OU 

01  OtCATUR 

02  CHEROKEE 

01  WHITFIELD 
09  EVANS 

Ofl  NC  INTOSm 

02  UNION 
07  EARLY 
02  FANNIN 
01  ELBERT 
Oej  BULLOCH 

o4  clvnn 
oil  clynn 

ON  HARIUN 
Oa  RABUN 


O'^  MITCHELL 
02  CHEROKEE 
IbLlj  03  FRANKLIN 

I  CARROLL 
16i7  njRRAY 
1669  OL  BARTQM 
16T0  OL  BARTOM 
ni5  o;  POLK 

 -■.  POLK 

leSO  OL  r^URRAY 
190b  01,  HALKER 
19i.t.  OL  HURRAY 
198^  0^  RABUN 

02  HALL 
200a  0^  MHITE 
15^  07  MILLER 


I  MUSCOGEE 
KSON 


I  oa  . 


I  OJ  FORSYTH 

2*.29  OL  FLOYO 

<<S0  of.  RANOOLPH 

-TS  02  LUHPkIN 

"J*  oa  LU«Pk1N 

••eS  OL  PAULOtNG 

Z'f^i  01  HHITFIELO 

5  TwICGS 

7  TERRELL 

liTa  0^  oahsun 

2716  09  HATNE 

2T2a  08  hDRTk 

07  SEmInOlE 

oa  COFFEE  < 

0*.  OOuClAS 

Od  SCREVEN 

OS  LAURENS 

iBt.*^  0S{  LAURENS 

Ztdti  OS  OOOGE 

t  OTj  CALHUUN 

3060  03  tLBERT 

I  Oi  GILMER 

Ili.'TI  OL  PAULOING 

,  0>4  SPALOIhC 

I29S  OL  GORDON 

8  CLINCH 
i3BCi  08  BEN  HILL 

I  09  LIBERTY 

I  Oli  chaRltcn 

I  09  CHARLTON 


not,  ' 


i  monRUE 


J3M  09  LIBERTY 
I  OSl  PEACH 
0--  HE4R0 


I7S*,  09  1 

^  S3 ; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Si 


MARY  E.  CAHPBELl 
OBERT  C  RHODES 
OOkE  CO.  FORESTRY  UNIT 
HAYdODD  E 


QY  I 


HOI 


OUIS  E. 
ORPS  OF 
ED.  AVIA' 
COTT  C.  I 
EDDY  R. 

LANCHE  S 
.□F  GA.E. 
OY  0,  TANKI 
Illy  j,  i 
ULLEGE  E. 
NATL  MEATHEl 
MRS,  CATHI 


WLOLF. 


□GERS 

INEERS 
TON  A&ENCT 
iMULEE 
KER,  SR. 


.HYNE 

STA.  HRSY. 

RSLEY 

LIAMS 
STATION 
SERVICE 

EN  SMITH 
,N£TT 
SERVICE 
SERVICE 


MRS.  ' 

MRS.  ESTELLE 
MRS.  H 
HENRY  I 
U.S.    FISH  I  I 
GEORGIA 
LQWREY 
P.  B.  CARRJTH 
CARNETT  h.  SARTUN 
M.  C  .   CRONLtV  JR. 

CITY  OF  aRUNSMiCK 
FED.  AVUTIUN  AGENCY 

CITY   OF    euENA  VISTA 
CEORCU  POWER  CO. 
THOMAS    F.  MAThEwS 
J.   D.  BELCHER 
NW   GA.    ElP.  STATION 
CHARLES   L.  KELLY 
JOHN    T.  HOLBROOK 
MRS    JANICE    E.  VOYLES 

CITY  OF  CARROlLTON 
RUFUS  P.  OONAlOSOn 
RAOlO  STaTIUN  WKRw 
GRANvEl  P.  TATJM 
MRS,  GRADY  DEmPSEY 
RALPH  H,  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COlE 
TVA-566 

cmarlIE  l.  silver 
carroll  lee 


OMM 


mrs.  fannie  0 
mary  l.  sutton 
geohgu  forestry 

NATL   aEATHER  SERV 
JOE  NEISLtR 
GEORGE  0.  WHITING 
C,  W.  elljngtjn, 
CRISP  CO.    POWER  COMM. 
MRS.   BOBBIE  C 
JACK 


MILES    M.  HOLFE 
MRS.   AILEE  B.  OAV 
CITY  OF  CUThBERT 
MRS.   JOE  H.  wOQOWj 
JAMES  E.  FORTnER 
GLENN  H,  HAY 
JOHN   S.  ANORFhS 
EARL   T.  smith 
GEORGE    H.  CHARTIER 
MRS.    ThELMA   *.  C0» 


R.  c.  Thompson 
MRS.  SARA  L.  hill 

RUBEOT    p.  ARMSTRONG 
HARREN  GRANTHAM 
LEONA    B.  THOMPSON 
MARKEN   W.  WYAnT 

IFURD  P.  NALLEy 


CITY  JF 


A.    U.    MC  CLAIN 

alforj  G.  OOVE" 

HISS  JANET  ALLGOOO 

U.  UF  GA.   ExP,  STaTIO, 

MRS  ONEOA  F.  VINCENl 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

CJT.  FIRE  OtPT. 

MRS  MUDREO  C  SECKlNGtR 

TURNER 
OKEFENOkEE  REFUGE 


OF  FORSYTH 
.lAYMt   R.  MAYES 

ENGINEERS 

JEANER   M.  DAVIS 
.  AUBREY 
lAM  A,  SELLERS 

SuSan  g,  bradot 

wEThER  CO  WORK  CAMP 


STATION 


HAMILTON 
HARALSON 
HARTMELL 
HAWKINSVI 
HAZLEHURS 
HELEN  1  E 
HOMERVILL 
IRHINTON 
JACKSON  Oi 

JASPER  1 

JASPER 

JESUP 

jEsup  e  s 

JOHNTOWN 

SBORO 

ette 

1N[;ton 

-STON 
4V£TTE 
GRANGE 


NftlDN 
QLNTON 
SVILLE  3  S 


HACDN  WSO 

HALLVlLLE 
ViLLE 


HAVEN. WADE   2  SE 


TRIE   2  ESE 

j  MGuNT  VERNON  3  Wl 
I  nahUnTA 
I  NASHVILLE  5  S5E 
IN  2  NE 


'RCROSS  *  H 

TTERSON 

ARSON 

AINS  SW  GA  EKP  STA 
ESTON 


lOam 

ARTA    Z  SNW 
ILLMJBE 

HHERvILLE    1  SSw 

innySiOE 

aInSBORG 
EET  GUM 
I VANI A 

LBOTTON 
LLAPuOSA    2  N 
YLJRSVILLE 

ROCK 
iOMASTON   i  S 
iQMASVlLLE    <•  it 
FTON   EkP  station 
CCOA 

AY  MOUNTAIN 
LOOSTA   <>  NW 

LESKA 

RRENTQN 

SHINOTOn 

TKINSVllLE  ARS 

YCROSS  *  NE 

YNESBORO  2  NE 

ST  POINT 

NOER    1  SSE 
:]OOBURY 
300STOCK 


6AI  Oi 


67*  0^ 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^  i 

is  g 


OBSERVER 


HARRIS 

COMETA 

HART 

PULASKI 

JEFF  DA' 

WHITE 

CLINCH 

HiLKlNSI 

BUTTS 
RICKENS 


PICKENS 
WAYNE 
HATNE 
DAWSON 
CLATTON 
MONROE 
BO^  Oil  WALKER 
BU  01  BARTOW 
^-.l  01  WALKER 
TROUP 


360  oe 

394H  07 
05 


OGLETHORPE 
L InCOLN 
JEFFERSON 
IElFAIR 
STEWART 

MACON 
JACKSON 
CANDLER 
BURKE 


03  BALDWIN 

OeJ  JENKINS 
SCREVEN 

j  0^  WALTON 

I  0^  JASPtR 

01  CALHOUN 

07  CALHOUN 

oa  COLQUITT 

126>  oi  WHEELER 

■  219  09  BRANTLEY 

237f  0b{  BERRIEN 

6323  on  SCRE YEN 

Ota  COWETA 

oa  UWINNET 

'  PIERCE 
ATKINSON 

■0BT|  07]  SUMTER 

'20l|  07^  WEBSTER 

27t^  Oq  BROUKS 

*3g  OL  (,ORD0N 

<>B9  OU  CATOOSA 

600  OL  FlOYO 

609  OL  FLOYD 

6ld  Oil  FLOYD 

777  OS  WASHINGTON 

SOa  09  MC  INTOSh 

8*a  09  CHATHAM 

«*T|  09  LHAThAM 

Bbd  09  CMflTH4H 

06«i  09  GREENE 

ZiH  09  HANCOCK 

3SL  Ob  £maf<uEL 

«3C>  OL  CHATTOOGA 

'•tq  0>m  SPALDING 


907TI  02  CHEROKEE 
9UL  06  WARREN 
9li7  03  WUKES 
916«  02  OCONEE 
9lBb  09  MARE 
9194  Ob  BURKE 
929L  0*  TROUP 
9<.6(|  oa  BARROW 
9S0&  OH  MERIWETHER 
992^  02  CHEROKEE 


L  INC 
Ob  EhaNUEL 
02  FANNIN 
oj  SCREVEN 

oJ  TalSOT 
Ot  HARALSON 
Ob  BARTOW 
02  UPSON 
oi  UPSON 
OTj  Thomas 

08  TIFT 
OJ  STEPHENS 
01  TOWNS 
08  LOWNOES 


ftp  6F 
6P  6F 
9P  59 


iQ   if  !n 


200     SP  if 


1,  1. 


BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  r.  GABLE 
RALPH  0,  SCOTT 

IS.  Clifford  mclenuon 
ByROn  SANDERS 
COMER  L.  VANOIVER 
UNION  BAG-CAMP  CORP, 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  OILBECK 

AMICALOLA  El  HSHP  CORP 
CITY  OP  JtSUP 
BRUNS.  PULP  t  P*PfR  CO. 
MRS.  LAVERN  C.  KINCAIU 
C  ICERO  W.  SMtNT 
JOHN  W.  OORSETT 
TVA-T22 
MRS.  ELIIABETH  0.  BHOw^ 
CLYDE  T  IVEY 
RAY  J.  RELIMAN 

SIDNEY  E.  STEVENS 
JAMES  C.  BLACKWELL 
GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
MRS.  NETTIE   S.  MHEELEH 
PERRY  T.  USHER 
NATl   WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  MARSH4LLV1LLE 
EARL   L.  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
SPENC£R   A,  JONES 

SE  GA,  BRANCH  EXP.  STA. 
H.  LOUIS  HORNE 
KERMIT  J.  CHANCE 
MILTON  R.  REDOtCK 
CITY  FIRE  OEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 
CALHOUN  PUB.  NKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  MMTH 

GARLAND  L.  GtLLlS 
CEOft&ia  FORESTRY  COMM. 
GA.    FORESTRY  COMM. 
MRS    MARY    A.  BQLK 
JAMES  0.  HAROlNt  JR. 
MRS.    M.   H.  DEmPSEY 
GA.    FORESTRY  COMM. 
COUNTY  AGENT 

GA  BRANCH  EXP  STA 
NK  JOHNSON 


21 

TOWERS^  II 
MONTGOMERY 
WEATHER  SERVICE 
0  STATION  WSNT 

MARINE   BIO.  LAi 
INTRODUCTION  STA. 
WEATHER  SERVICE 

OF   SAVANNAH  BEACH 
ABEL  C.  CRUMPTOn 
OIS  B.  WARREN 
W.  RAUTQN 
.  BOWMAN 

0.  WESTBHOOKS 
BAG  CAMP  PAPER 
STATION  HJAT 


MRS. 

JESSE 
EVAN 
HORAC 
UN  I  UN 

TVA- 


RADI  r) 
CEORC. 
CA.CS 
hENRv 

rvA-i. 

CEORCl 


I  FORESTRY  UNIT 

ilNER/  SR. 
RUCHER 

COUSINS 
HARRt  S 
STATION  WSFT 
A  FOREST  COHM 
L. PLAIN  EXP.  STA. 
3.  MCDONALD 

B.  COOK 


SMITH 
WHEELER 
T.  THORNTON 
EARCH  SVC. 
.  ShEAT 
LAUDERDALE 
LANIERf  JR. 
H.  6RJDER 


JR. 


DRAIN  ^CE  CODE? 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
JUNE  X971 


Additional  information  regarding  the  cliioate  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  lo  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  lime  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours- ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

IfiATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  * 

NORBiALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  statl on,   have  been  adj  usted  to  rep  resent  the  value  for  a  full  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEK  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllraatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Cinission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

If    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUHHART. 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
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NORTHWEST 

ALLiTOONA  DAM  2 
CALHOUN  EXI>  STATION 
CARTESSVULE 
CBOARTQWN 
DALLAS  2  SSE 

OALTON 

LA  FAVETTE 

ROME 

ROME  WSO 


NORTH  CENTRAL  02 

ALRHARETTA  5  SSW 
ATHENS  USD 
ATLANTA  WSQ 
6LAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 

COMMERCE  «  NNW 
DAHLQNESA 
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JASPER  1  NNW 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FM 
WINDER  1  SSE 


CLAYTON  1  W 
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EL6ERT0N  2 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BJENA  VISTA 
CARROLLTQN 
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EXPERIMENT 
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84. 4 
80.3 


86.1 
82.2 
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82,0 

86.1 
86.6 


81.8 
80.4 
87.2 
89.4 
65.2 

87.5 


88.1 
86,0 
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85,7 
87.1 

87.5 
«0,0 
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85.3 
87.3 
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87. 9M 


90. 2M 
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91.8 

89.2 
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9o.'(M 

72. 8M 
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7 
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11 
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23 

0 

20 

0 

0 

0 

9.03 

4.62 

1.73 

7 

•  0 

0 

12 

6 

5 
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69.4 
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96 

13 

68 
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DIVISION 

79.8 
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SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

89.5 

69.3 

79.4 

-  3.1 

94 

1! 

66 

22 

0 

18 

0 

0 
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9.26 

3.57 

1.39 

13  + 

.0 
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11 

7 
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AMERICUS  4  ENE 

87.0 

66,9 

78.0 

-  3.0 

94 

19 

66 

22  + 

0 

4 

0 

0 
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9.42 

3.57 

2.26 

13 

iO 

0 

19 

7 
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BAINBRIDGE 

92. 5M 

69.  IM 

80. 8M 

-  .8 

99 

25* 

65 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

•  0 
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BLAKELY 

90.0 

69 . 8 

79.9 

-  1,2 

94 

20+ 

67 

23  + 

0 

19 

0 

0 

0 

7.29 

.36 

2.07 

1 

tO 

0 

12 

4 

2 

CAIRO  2  NNW 

M 

68.2 

M 

95 

15 

66 

29+ 

15 

0 

0 

0 

6.21 

.52 

1 . 33 

8 

lO 

0 

12 

6 
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CAMILLA 

90.7 

70.0 

80.4 

95 

19+ 

68 

31  + 

0 

24 

0 

0 

0 

6.87 

.94 

11 

iO 

0 

11 

7 

0 

COLQUITT  2  E 

91.0 

69 . 8 

80  .4 

98 

12 

65 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

6.62 

2  .00 

4 

lO 

0 

11 

S 

2 

CUTHBERT 

90.3 

69,9 

80.  1 

95 

14  + 

66 

16 

0 

1 8 

0 

0 

10.17 

1 .73 

13 

iO 

0 

13 

8 

4 

FORT  GAINES 

86.7 

70,0 

78.4 

-  2,8 

91 

20+ 

67 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

7.42 

.96 

1.03 

25 

•  0 

0 

13 

8 

1 

LUMPKIN  2  SE 

89,3 

66.7 

78.0 

96 

14 

60 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

5.60 

1 . 50 

30 

•  0 

0 

9 

5 

2 

MORGAN   1  W 

88.8 

67.6 

78.2 

100 

10 

64 

27  + 

0 

11 

0 

0 

0 

8.64 

2.75 

13 

■  0 

0 

14 

6 

2 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

86.7 

69.2 

78.0 

91 

15 

66 

22  + 

0 

6 

0 

0 

0 

12.21 

2,00 

25 

.0 

0 

17 

9 

5 

THOMASVILLE  4  SE 

92. ZM 

67. 9m 

80.  IM 

-  ,7 

95 

19 

65 

21 

0 

2  1 

0 

0 

0 

12.49 

5.76 

2.00 

18 

lO 

0 

16 

11 

4 

DIVISION 

79.3 

-  2.1 

8.52 

2.19 

iO 

»      *  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

89.5 

68,6 

79. 1 

-  1.8 

95 

28 

62 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

9.30 

3.35 

3.05 

3 

■  0 

0 

4 

3 

ASHBURN  3  ENE 

87.8 

69.8 

78.8 

93 

1  5 

67 

9 

Q 

10 

0 

0 

0 

6.11 

1.53 

3 

i  0 

0 

2 

COROELE 

89.8 

68.7 

79.3 

95 

14  + 

66 

23  + 

0 

1 7 

0 

0 

0 

6.69 

1.57 

30 

•  0 

0 

12 

4 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

89.5 

69 ,  8 

79.7 

97 

16 

66 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

10 . 34 

2.  10 

1 

lO 

0 

7 

4 

FITZGERALD 

91.4 

71.1 

81.3 

-  .7 

97 

20 

68 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

5.94 

.43 

1 .46 

3 

•  0 

0 

\l 

S 

1 

HOMERVILLE  3  WSW 

90.1 

66.8 

79.5 

95 

IS 

66 

21  + 

0 

21 

0 

0 

0 

13.  80 

2  .37 

24 

i  0 

0 

^3 

10 

5 

LUMBER  CITY 

88.8 

69.8 

79.3 

94 

15 

67 

10  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

6.04 

.24 

1.08 

19 

■  0 

0 

6 

1 

89.8 

69,0 

79.4 

-  2.2 

94 

15  + 

66 

9 

0 

21 

0 

0 

0 

8.64 

2.27 

4.63 

12 

■  0 

0 

12 

3 

1 

NASHVILLE  5  S5E 

89.8 

68.3 

79 .  1 

93 

15  + 

64 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

7.75 

2.66 

3 

•  0 

0 

4 

3 

QUITMAN 

89.8 

69.0 

79.4 

-  1.9 

95 

16* 

66 

9+ 

0 

18 

0 

0 

0 

8.80 

1 .52 

1.54 

5 

,0 

0 

11 

8 

4 

TIFTQN  EXP  STATION 

89.5 

70,0 

79.8 

-  1.2 

94 

15 

68 

21  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.61 

1.31 

1.82 

3 

0 

0 

4 

3 

VALDOSTA  ^  NW 

90.4 

67.5 

79.0 

94 

15 

64 

21  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.41 

1.17 

4 

.  0 

0 

10 

7 

2 

DIVISION 

79.5 

-  1.9 

8.12 

1.84 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

89, 1 

70.5 

79,8 

95 

18 

67 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

12.17 

2.93 

24 

iO 

0 

15 

8 

5 

BLACKBE4RD  ISLAND 

89.4 

72.8 

81. 1 

97 

16 

70 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

10.48 

3.27 

13 

lO 

0 

12 

7 

4 

BRUNSWICK 

90,8 

72.2 

61.5 

-  .9 

96 

18  + 

70 

7+ 

0 

19 

0 

0 

0 

3.34 

-  3.9i 

.71 

28 

■  0 

0 

11 

2 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

89.5 

73.3 

81.4 

96 

IS 

70 

4  + 

0 

13 

0 

0 

0 

4,62 

1.79 

4 

•  0 

0 

11 

2 

1 

FLEMING 

89.2 

69.9 

79.6 

94 

20+ 

67 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

10.75 

2.33 

25  + 

■  0 

0 

15 

4 

4 

FOLKSTON  9  SW 

91,2 

69.3 

80.3 

95 

17  + 

66 

5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

12.20 

3.40 

4 

•  0 

0 

13 

7 

4 

FORT  STEWART 

90.4 

70.4 

80.4 

97 

IS 

64 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

11.38 

2.90 

3 

■  0 

0 

17 

8 

3 

GLENNVILLE 

JESUP   6  S 

91, 2M 

70. OM 

80, 6M 

95 

19+ 

67 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

10.51 

•  0 

0 

NAHUNTA 

89,7 

70.1 

79,9 

93 

17+ 

67 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

8.37 

1.42 

3 

•  0 

0 

14 

7 

SAPELO  ISLAND 

88,1 

72.6 

80.4 

94 

15 

69 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

16.14 

4.53 

4 

•  0 

0 

12 

5 

3 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

88.9 

69.2 

79.1 

-  1.1 

94 

18  + 

65 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

11.89 

4.34 

2.02 

11 

iO 

0 

16 

8 

5 

SAVANNAH  WSO  R 

89.6 

72.2 

80.9 

-  .4 

94 

26  + 

70 

22  + 

0 

18 

0 

0 

0 

9.07 

2.46 

2.54 

12 

.0 

0 

14 

7 

3 

SAVANNAH  BEACH 

89. 1 

73.5 

81.3 

95 

18  + 

70 

25+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.15 

1.31 

23 

.0 

0 

12 

5 

2 

SURRENCY  2  WNW 

90.5 

68.4 

79.5 

95 

19  + 

65 

9  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7.S2 

1.08 

27 

■  0 

0 

15 

6 

1 

WAYCROSS  4  NE 

DIVISION 

80.4 

-  1.0 

9.19 

2.36 

•  0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

MORGAN   1  W 

100 

DATE 

10 

LOWEST  TEMPERATURE 

2  STATiriNS 

56 

DATE 

22  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

CANTON 

14.64 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

LEXINGTON 

1.53 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

FORSYTH   1  S 

6.50 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


2SI26     27  28|29iX|31 


NORTHWEST 

13AIIISVILIE  2  SS£ 

ALllTIONt  OIH  2 

BEAVEitDALE 

CALHOvJN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVULF 
CARTERSVULE  3  Sr( 
CEDARTOWK 
CHATSMQRTH 
CHICK&HAUCA  PARK 

CURRyVILLE  2  V 

DALLAS  ?  SSE 

DALTON 

EB8RT 

FAIRM3UNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLO 

ROME 

ROME  MSO 

SUHMERVILLE   1  SSM 
TA»LORSVILLE 


9.36 
9.91 

e.oo 

7.72 


3.69 
10.03 
6.91 
6.06 


.13     .03  .20 


.20 

T 

.22 


1.9t 

.90  .67 
.6S  .36 
1.07     .30  .>6 
2.40  .09 

•  1.29 


.»9 


.22 


.11 


.96  .93  T 

.10  T 

l.BO  T 

1.09  .62 


1.09 
1.71 
1.20 


2.27 
.90 
1.17 
3.03 


.02 

T 

.02  .02 


.93 
2.90 


.*D  1.91 
.03 
.99  .23 


.22 
.A6 
.99 
.90 


.22  1,32  1.33 

.66  ,29 

.91  ,63 

,*9  ,37  1.23 

T  .30  .09 

.01  .66 

T  .72 

.27  ,72  1.09 


,06l  1,03 
.26^  1,76 
.09  ,12 
.11  1,22 


.16 


.16 


1,62 

,17 
1,00 
1.02 

.17 
1.06 

.67 


.73     .06  .09 


NDRTM  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  9  SSW 
ATHENS  WSO 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO 
BALL  GROUND 

BLAIR5V1LLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  *  NNW 

CUMMINC  2  NNE 
DAHLQNECA 
DAHSQNVILLE 
ELLI JAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  I  NNM 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  *  N 

U  OF  OA  PlT  SCIENCE  FH 
MALESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


7.6« 
3.27 

1*.06 
6.22 

12.29 

6.26 


.12  T  .16 

T  .29 
2.31 

T  T 

.79  .61  .09 


6.  U 

6.99 
9.»3 
U.02 
6.99 
6.7". 

9.70 
9.39 
6.61 
9.12 
9.67 

4.93 
9.28 
9.<>4 
10.66 


.09     .50  1.A9 


.52  .06  .12 

.99  .19  .02 

.35  .61  .91 

1.22  .09 


.18  .09  .0<> 

1.21  .60 

.98  .17 

1.16  T  1,22 


.67  .05 
.6<,     .65  .91 
1.72  .19 


.60  .09 
1.01  .12 
.92     .23  .79 
.2«  .96 


.13 
1 .63 
1.16 
1 .46 


,39 
1,18 


3.71 
1.17 


1.77 
1.09 
2.92 


2.20 
2.69 


.96  ,17|1,93 


,07     , AO  1,01 


,03 
,01  ,17 
.AO  ,10 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  W 
CORNELIA 
EL6ERT0N  2  N 

HARTWFLL 

LEXINGTON 

LINCQLNTON 

TDCCOA 

WASHINGTON 


10,79 
8,66 

13,30 
4.9* 

9.74 
1.53 
10.47 
7.66 


.46  1.60  .30 

2.41  T  .04 
.66  .01 

,49     .74  .12 


2.30 
,10  1,99 
,23  1,16 


1.49 
.56  ,34 
,61  1,67 


1.09  .70 
1.97  .39  1.02 
.04  1.43 
.26  .36 


.03   1.60  .80 


•EST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLEP 
CARROLLTON 
COLUMBUS  mSO 
CONCORD 

DOUGLASVILLE 

EXPERIMENT 

FPANKLIN 

GREENVILLE  2  NNM 
HAMILTON  4  w 

JONESPORQ 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SLNNVSIDE 
TALBQTTON 
TALLAPOOSA  !  N 
THOMASTON  2  5 
WEST  POINT 

WQ006URY 


11.46 
9.19 
10.39 
13.24 
6.08 

9.44 
6.42 
7.64 
8.56 
6.89 

6.69 
8.09 
6.29 


6.39 
7.32 
9.79 


.02  2.24  .05 

2.19  .90  1.14 
1.34  .13 

.75  .25 


.06     .73  1.10 


.03     ,20  ,44 


1.19 

.92 

.07 
1.60 

.07 


.04  .50 
.02  1.14 
1.49  .05 


.58     .57  T 
.80  .76 
2.00 


.26  .11 

T 

1.00 


.97 
.09 

,29 


.03   1.63  1.83 
.16     ,22  ,70 
,73 

.90  2.99 


.07 
.07  1.36 
.40  2.00 
.19  .17 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
OANVULF 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  a 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRMINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  wSO 

HILIEOGEVILLE 

MDNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  NNW 

SANDERSVILLE 
SILOAM 

SPARTA  2  NNW 


10.28 
6.69 
9.29 
6.39 

13.74 
9.72 
6.68 


.08  3.90 
.32  .1 

.05  1.35  ,12 

1,15     T  1.55 


6.23 
6.56 
7.37 


1.03     T  T 


.07 


.02 


.14     .19  .06 
.34     ,02  T 
,07     ,46  .52 

1.19  .96 

.90 

.60  .06 

2.20  .09 
.99  l.OS 


.07 
.46 

.89 


.05  .05 
6.90 


1.24 
.83! 
.29 


.11  1.01 
.07  .09 


.29 
.68 

1.12 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 

Station 

H 

I 

2 

3 

4  1 



5 

 L 

6 

n  1 

1 

8 

9 

10 

12 

13 


14  IS 

 '  

16 

 ^ 

17 

 ^ 

18 

19 



20 



21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

7,09 

T 

.07 

T 

.58 

.26 

.04 

T 

3.0? 

.32 

.53 

.28 

.03 

.67 

.64 

.02 

.06 

.50 

AUGUSTA  MSa 

R 

5.U 

.20 

.02 

.97 

*  ^» 

.24 

.60 

.12 

.44 

BROOKLET  1  W 

9,87 

.  1 5 

.  34 

.82 

.06 

.15 

.31 

.05 

1.24 

•  20 

* 

1  64 
* 

20 

04 

■  0 

* ,  t 

2  '  56 
,  ■  ,  , 

6 ,50 

.  30 

.76 

.20 

1.19 

•  03 

b.ttl 

.59 

.10 

.02 

.6 

29 

20 

03 

' 

1 '  17 

05 

'  50 

190 
' 

LQUI SVI LLE  3  S 

10,32 

.92 

.63 

T 

,79 

.26 

3.68 

.98 

T 

.94 

.06 

.30 

T 

.30 

.12 

.48 

.34 

.63 

.97 

HETTER 

4.13 

.43 

1.21 

.02 

.34 

.04 

.07 

T 

.23 

•  12 

.03 

.20 

.03 

.09 

.10 

.92 

.10 

hidville 

10.37 

.92 

2.69 

.03 

.42 

.38 

.32 

•  31 

MIOVILLE  EXP  STA 

7.80 

1 .38 

.08 

.17 

.08 

1.53 

.47 

l!84 

.99 

•  61 

.16 

.19 

.18 

•  53 

MILLS'^  4  <4 

HILLHAVEN-HADE  2  SE 

10.14 

.  18 

2.67 

.36 

.  8  1 

.01 

.37 

'hi 

* 

1 

*  07 

1  'at 

NEHINCTON  I  NE 

6.S9 

- 

STI LLMORE 

4.60 

.87 

.62 

.27 

•  1 1 

.70 

i  12 

.80 

•  45 

SmAINSBOR? 

3.87 

.0 

.09 

.40 

*  05 

46 

50 

HARRENTQN 

9.03 

1.35 

*!io 

T 

1.79 

.36 

.23 

.30 

.29 

1.40 

!l6 

1.20 

.63 

1^30 

HAYNESBQRO  2  NE 

4.49 

.69 

»75 

.  67 

•  08 

•  15 

1.19 

.  90 

.50 

*       •  * 

SOUTHmEST  07 

ALBANY  3  SE 

9.26 

1.15 

.27 

.91 

.62 

1.39 

.09 

.38 

.01 

.40 

1.02 

.03 

.09 

1.34 

AHERICUS  4  ENE 

9.42 

.30 

.12 

BA1N6RIDCE 

_ 

'  i? 

.06 

•  ^6 

.21 

.06 

.  97 

'  a\ 

blakely 

7.29 

2.07 

•  20 

•  01 

,96 

•  52 

•  64 

.22 

•  08 

.02 

.  IC 

T 

.14 

.39 

.  93 

CAIRO  2  NNH 

6.21 

.02 

.53 

.  10 

1.04 

.03 

1.33 

•  51 

.20 

.01 

.13 

■' 

.0 

.50 

.0 

'47 

.01 

•  24 

.03 

CAMI  LLA 

6*67 

.08 

.22 

.83 

.92 

.70 

.80 

.79 

•  «« 

.05 

.60 

.29 

.05 

.09 

.09 

.02 

T 

.06 

.28 

•  14 

COLQUtTT  2  E 

6.62 

.*0 

2 .00 

•  19 

CUTHBERT 

10.17 

.09 

.30 

T 

,18 

!3b 

loi 

.06 

liol 

li73 

!43 

1  .40 

•  61 

.01 

I73 

.04 

.26 

1.60 

!67 

!68 

oahson 

5.SS 

•  37 

.  19 

OQNALSONVILLE   1  S 

7.17 

.60 

.10 

^25 

.34 

.79 

.01 

•  02 

.07 

.38 

.22 

T  .30 

T 

.30 

.14 

.03 

.43 

.43 

.02 

.06 

2.66 

PORT  GAINES 

7.42 

.72 

•  10 

.75 

.23 

T 

.96 

.46 

•  20 

.45 

.57 

1.03 

.59 

.07 

.98 

.75 

LUMPKIN  2  SE 

5.60 

MORGAN  1  W 

e.64 

si 

.  90 

' 

*  , 

• 

* 

' 

•  ^ 

MORGAN  9  NH 

8.21 

* 

_ - 

'?9 

4  06 

'  5B 

• 

'  ^ 

.23 

'  0 

PLAINS  SH  CA  EXP  STA 

12.21 

*  an 

.0 

47 

08 

00 

* 

1*53 

'  90 

'43 

95 

.0 

T 

00 

'38 

■ 

126 

.14 

■ 

'43 

PRESTON 

8.  76 

.  14 

,40 

.01 

.34 

.07 

1.10 

.11 

.28 

•  03 

.21 

.77 

2.45 

.86 

.42 

.27 

.20 

.49 

.65 

THOMASVILLE  4  SE 

12.49 

.10 

.20 

1.30 

1.40 

•  97 

.  70 

.49 

•  90 

.03 

2 .00 

.99 

•  07 

■  30 

1.47 

•  78 

.66 

•  14 

.07 

•  72 

»       •  • 

SOUTH  CENTRAL  06 

abbev Ille 

1 1 .29 

.12 

.26 

2.05 

.70 

.05 

.07 

.so 

1.10 

.90 

.44 

.  10 

•  10 

2.80 

.80 

.09 

.07 

.10 

.34 

.04 

.70 

.10 

ADEL  2  S 

7.99 

•  02 

.22 

1.15 

1  •  1 1 

.52 

,  04 

•  01 

.04 

.36 

' 

•  ^* 

• 

ALAPAHA  EXP  STATION 

9.30 

.  1' 

1,16 

•  1  7 

'no 

ASHBURN  3  ENE 

6.11 

.  19 

,  02 

1 .53 

.  1 3 

.71 

T 

.01 

.02 

T 

.32 

•  26 

CORDELE 

6.69 

1.39 

.15 

.06 

!03 

.to 

.09 

1.10 

.40 

.10 

.25 

.30 

.19 

1.97 

•  22 

DOUGLAS  2  NNE 

10.34 

2.10 

.40 

1.20 

.32 

.34 

.  10 

.25 

.23 

.70 

.  10 

1.50 

.10 

1.12 

.98 

.49 

•  65 

T 

.20 

T 

FITZGERALD 

S.94 

.36 

1.46 

.60 

.22 

.64 

T 

.02 

.05 

.52 

.87 

.21 

.45 

.25 

.29 

HOMERVILLE  3  MSH 

13.80 

,02 

.50 

2,25 

2.00 

1,05 

.52 

.01 

.62 

.05 

.02 

.47 

.49 

.02 

.83 

.09 

T 

2.37 

.09 

.22 

.59 

.01 

.01 

.07 

1.94 

LUMBER  CITY 

6.04 

MOULTRIE  2  ESE 

8.64 

.65 

.45 

.35 

.38 

•  7l 

•  02 

.  13 

4.63 

•  18 

.03 

.02 

.04 

.20 

.06 

.  1 3 

.  13 

7 

.01 

.27 

•  01 

NASHVILLE  5  SSE 

7.75 

2  68 

1 . 30 

•  03 

64 

.0 

09 

1  17 

■ ' 

■ 

09 

■  ' 

04 

•  07 

QUITMAN 

8.  80 

i!io 

.53 

K94 

.30 

.05 

.05 

.68 

!o3 

.04 

!s3 

1.  10 

.18 

l!23 

'.to 

.08 

•  18 

TIFTON  EXP  STATION 

7.61 

.34 

1.82 

.64 

1.99 

.  14 

.02 

,22 

.47 

.22 

T 

.10 

T 

T 

.03 

.05 

.24 

.04 

.06 

T 

•  02 

1.61 

T 

VALDOSTA  4  NH 

6.41 

.62 

1.10 

1*17 

•  83 

•  61 

.06 

•  0* 

^ 

•  19 

•  27 

.05 

.06 

.30 

.97 

•  54 

•       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA   A IRPORT 

12. 17 

1.96 

1,06 

.33 

.25 

.23 

.15 

T 

.08 

.0« 

•  03 

.30 

•  92 

•  14 

.20 

2.93 

1.11 

.02 

.81 

.06 

U22 

.73 

ATKINSON    I  M 

blackbeard  island 

10.46 

.  05 

.  64 

3.27 

1.46 

.03 

•  32 

•  36 

1.24 

• 

BRUNSWICK 

3.  34 

'an 

•  ,n 

*  1  ft 

.  12 

.04 

.71 

•  10 

BRUNSWICK  FAA  AP 

4.62 

* 

1 . 79 

■ 

•  0 

.40 

.03 

•  41 

.10 

.15 

.34 

.  1 1 

.01 

T 

OOCTQRTOMN  1  HSH 

8.32 

.80 

.42 

.80 

.28 

,06 

.26 

.77 

.66 

.17 

•  15 

.38 

.03 

.01 

1.62 

.03 

.03 

1.03 

.30 

.47 

.05 

FLEMING 

10.75 

.14 

.11 

1.73 

.01 

FOLKSTQN  3  5W 

8.75 

• 

•  02 

.01 

.03 

.63 

•  19 

.42 

.  1 5 

.41 

.95 

.  0 1 

.46 

1.83 

FOlkSTON  9  SH 

12.20 

'o6 

61 

340 

42 

03 

1  34 

07 

16 

06 

01 

.07 

1.36 

36 

.01 

.  09 

09 

FORT  STEHART 

11.38 

.02 

.22 

2.90 

.29 

!l3 

.02 

.02 

!50 

T 

.79 

.60 

2!o9 

.10 

.02 

.51 

.24 

.11 

.16 

.02 

1.44 

.34 

.56 

!o2 

.02 

•  34 

CLENNVILLE 

JESUP  6  S 

10.51 

1.16 

.19 

2.96 

.35 

.60 

•  39 

.11 

.50 

.'0 

■  13 

.10 

.69 

.15 

.16 

.12 

.27 

T 

.26 

U47 

NAHUNTA 

8.37 

.40 

.26 

1.42 

.61 

.96 

•  07 

.03 

.77 

1.12 

.06 

•  15 

.'3 

.45 

.17 

.67 

.06 

.23 

•  40 

PATTtRSON 

7.51 

2.00 

1.60 

.40 

.60 

.20 

•  69 

.20 

.31 

.25 

1.30 

SAPELO  ISLAND 

10.14 

.20 

.62 

4,53 

.01 

,12 

.02 

.18 

.34 

.27 

T 

•  42 

.28 

1.41 

1.06 

.62 

T 

.06 

T 

SAVANNAH  USOA  PL  CRDN 

11.89 

.20 

.26 

.13 

1,33 

T 

,09 

2,02 

.21 

T 

•  04 

.29 

•  74 

.38 

.25 

1.89 

.79 

1.01 

.98 

1.22 

•  14 

SAVANNAH  HSO 

R 

9.07 

.u 

.57 

.11 

T 

.05 

.24 

.71 

•  05 

•  03 

T 

2.94 

T 

•  04 

.03 

•  27 

1.01 

T 

.09 

1.08 

.19 

.78 

.23 

.08 

.63 

.27 

SAVANNAH  BEACH 

6. IS 

.u 

.83 

.03 

,67 

.69 

•  17 

.30 

.24 

1.31 

1.25 

.26 

.14 

.19 

SURRENCY  2  MNH 
MAYCRTSS  4  NE 

7.52 

.42 

.01 

.44 

.05 

.18 

•  34 

.09 

.92 

•  22 

•  99 

.26 

.47 

.66 

.41 

.08 

1.08 

.02 

.72 

.11 

.93 

<•  loUowing  Stiiion  ] 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1970  -   1971  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ADAIRSVILLE   2  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CO 

ALLATOONA  DAM  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

BEAVEROALE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

c  M  n  u  c  A  I  1 
1    IN  DN  GD 

T 

1  •  0 

I 

1.0 

1 

2.0 

2 

CARTERS 

5NUWF ALL 
I   IN  DN  GO 

- 

- 

C AKTER5V I LLE 

aiNUWr  AL  L 
I   IN  ON  CD 

■  2 

T 

2  •  0 
2 

T 

2.2 

2 

CARTERSVILLE  3  SW 

SNUWFALL 
1   IN  ON  CD 

liO 

1  •  0 

1 

- 

- 

CE5ART0WN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  •  7 

1 

- 

- 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

- 

- 

CHICKAMAUGA  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.7 

2.0 

<  3 

1.5 

9.5 

CURRVVILLE  2  W 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GO 

T 

T 

2.0 

2.0 

DALLAS  2  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 .5 

- 

- 

DALTON 

c  ki  n  1.1  p  ji  1  1 
jNU WF  A  L  L 

I    IN   ON  GO 

1  i  S 

2 

- 

- 

EMBRY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

- 

- 

FAlRMDUNT 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CO 

1.0 

1 

- 

- 

KENSINGTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

KINGSTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

- 

- 

T 

- 

LA  FAYETTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

RE  Sac  A 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

•  5 

.  5 

1.0 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  CD 

T 

T 

1.0 

T 

I 

1  n 

ROME 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

.5 

1 

.2 

.7 

1 

RO'^tE  WSO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.<) 

T 

.i 

1 

1.8 

T 

2.7 

1 

SUMMERVILLE   1  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GO 

T 

1.0 

1 

2.0 

3.0 

1 

TAYLORSVlLLE 

SNOWFALL 
I   IN  DN  CD 

2.0 

1 

2.0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1970  -  1971  GI-DRGiA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAJt 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        *  * 

MnOTLJ     /*eKITB*l  rt") 

NURTH   tcNTRnU  0^ 

Al  DUAOCTTA     K  CCD 

CKinuc  A 1  1 
1   IN  DN  GO 

J 

1  •  6 

I 

1.6 

1 

ATHENS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5*0 

3.0 

ATHENS  WSO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

« 7 

T 

T 

T 

.  7 

ATI  AMTA     nm  TOW 

1    IN  ON  GO 

ATLANTA  WSO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

1  •  0 

2 

T 

T 

\ .  0 

2 

□  A 1  1    r  Q  n  1  iM  n 

1   IN  ON  GO 

2,3 

2 

5 . 1 

2 

BLAlRaVlLLc   cay  jIA 

c  Ki  n  u  e  a  1  1 
snu Wr  A  L  L 

I   IN  DN  GD 

1  ■  0 

1 

3 

9,0 

c 
•  7 

1 

- 

□  1  lie    0  T  n  p  c 

c  KI  n  u  c  A  1  1 
dr<U  Wr  AL  L 

1   IN  ON  GD 

- 

1*3 

- 

CANTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

2  lO 

1 

1,5 

2 

3 . 5 

3 

CLEVELAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2 . 0 

2.0 
1 

T 

9.0 

3 

13.0 

COMMERCE  4  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

■  3 

1  lO 

I 

3,0 

<* .  3 

L  u  n  i  ii  u  c     i>i  c 

Ckinuc  A  L  1 
1  IN  ON  GD 

y 

- 

- 

hami  nwcfiA 

c  N  nu  c  A 1  1 
1   IN  DN  GD 

- 

- 

DAWSDNVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

- 

T 

- 

- 

ELL IJAY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.  1 

T 

T 

't.O 
3 

2.7 

2 

6.8 

5 

GAINESVILLE 

SMOWFALL 
I   IN  DN  GD 

■  5 

1 

.  8 

T 

3.5 

2 

4.8 

3 

HELEN  1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

JASPER   1  NNW 

SMOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2,0 

6.0 
2 

- 

- 

MAYSV I L  LE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4.0 

2 

4.0 

2 

Ki  n  M  0  n  c 

dMUWr  AL  L 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

T 

c  V]  n  uj  c  a  1  1 
1   IN  ON  GD 

T 

2  ,0 
2 

1 . 0 

1 

3 . 0 

3 

WALESKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

WINDER  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

1 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1,0 

3.5 

1 

4.5 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASUN  DF  1970  -  1971  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SE3T 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

»        «  * 

NORTHEAST 

03 

BOWMAN 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

CARNESVILLE   3  N 

1   IN  ON  GD 

CLAYTON   1  W 

CM n u e  A  1  1 
aNUWr ALL 

1   IN  ON  CD 

T 

3 

T 

- 

13.0 

- 

CORNELIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

a.o 

e.o 

ELBERTON  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

HARTWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

•  5 

1 

- 

7.0 

2 

- 

LEXINGTUN 

1   IN  ON  GD 

LINCOLNTDN 

c  u  n  u  c  A  1  1 
jNUWrALL 

I   IN  ON  GO 

T 

T 

TOCCOA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

1.5 

6.0 

2 

10.5 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

•         *  « 

WEST  CENTRAL 

O't 

BUENA  VISTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

BUTLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

CARRDLLTON 

c Kin u c  A 1  1 
I    IN  ON  00 

COLUMBUS  tISQ 

<Ktnu  c  A 1  1 
1    IN  ON  GO 

J 

CONCORD 

c  ki  n  I.I  E  A  1  1 
snUWr ALL 

1   IN  ON  OP 

ODUGLASVlLLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  00 

EXPERIMENT 

1    IN  ON  GO 

J 

•  0 

1 

J 

J 

.  8 

1 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

- 

- 

GREENVILLE   2  NNW 

c  ki  n  I.I  t  A  1  1 
3NUWPALL 

1    IN   ON  00 

HAMILTON  <t  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

J 

JGNESBQRO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LA  GRANGE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

marshallville 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

MONTEZUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  87  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF  1970  .  1971.  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEWNAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

SUNNYSIDE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

TALBOTTON 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

TALLAPOOSA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

THOMASTON  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

WOODBURY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

•         *  * 

CENTRAL  05 

A I  L  E  Y 

1    IN  ON  GD 

COVINGTON 

SNOWFALL 
I   IN  DN  GO 

T 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

DUBLIN  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

EASTMAN   1  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

FORSYTH   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT  VALLEY  2  E 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

GODFREY  3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HAWKINSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

J 

IRWINTON  It  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

JULIETTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

MACON  WSO 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

J 

MILLEDGEVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

SANDERSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

.7 

.7 

SILOAM 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

SPARTA  2  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  88  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  DF   1970  -  1971 


GEORGIA 


Station 


JULY      AUG      SEPT      OCT      NOV  DEC 


MAR       APR       MAY  JUNE 


EAST  CENTRAL  06 
APPLING  1 
AUGUSTA  WSO 
BROOKLET   1  W 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTER 

MIOVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEN  <t  N 
f^ILLHAVEN-WAnE  2  SE 
NEWINGTDN  2  NE 
STILLMHRE 
SWAINSBORQ 
WARRENTDN 
WAYNESBORO  2  NE 


*  * 


SOUTHWEST 
ALBANY  3  SE 
AMERICUS  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 


07 


SNOWPALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
l   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
\   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  89  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF   1970  -  1971 


GEORGIA 


Station 


JULY      AUG      SEPT  OCT 


MAR  APR 


MAY  JUNE 


DAWSON 

OONALSQNVILLE   1  S 

PORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   I  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

THDMASVILLF  ^  SE 

*         ♦  * 

SOUTH  CENTRAL  C 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CDRDELE 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDDSTA  NW 

«         *  • 

SOUTHEAST  ( 

ALMA  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
\   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWBALL 
1   IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  90  - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   i970  -  1971 


GfcORGU 


Station 


JULY      AUG      SEPT      OCT      NOV  DEC 


JAN 


MAR      APR       MAY  JUNE 


ATKINSON   1  W 

BLACKBEARD  ISLANn 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

DDCTORTOWN  1  WSW 

FLEMING 

FOtKSTON  3  SW 

FOLKSTDN  9  SW 

FORT  STEWART 

GLENNVILLE 

JESUP   9  S 

NAHUNTA 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USD4   PL  GRON 

SAVANNAH  WSQ 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCRQSS  't  NE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GrJ 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  CN  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  91  - 


DAILY  TEMPERATURES  «or5u 


JULY  1971 


Day  oi  Month 

D) 

n 

Station 

V 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

«  « 

NORTHWEST 

* 

01 

ALLATOONA  OAH  2 

MAX 

83 

90 

85 

84 

63 

80 

85 

64 

86 

90 

91 

89 

90 

67 

90 

77 

77 

87 

89 

89 

84 

85 

83 

85 

83 

82 

77 

84 

85 

84 

85 

84.9 

MIM 

69 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

67 

62 

64 

65 

71 

56 

62 

62 

67 

66 

69 

66 

66 

55 

66 

67 

66 

65.8 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

92 

66 

86 

86 

83 

79 

63 

67 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

81 

67 

90 

67 

86 

84 

85 

86 

64 

60 

80 

63 

84 

83 

65 

85 

85.6 

MIN 

67 

68 

66 

64 

66 

70 

65 

67 

66 

71 

68 

70 

70 

70 

66 

62 

68 

66 

7  2 

56 

50 

59 

66 

65 

59 

57 

56 

54 

VO 

58 

66 

66,7 

CARTERSVILLE 

MAX 

87 

89 

86 

64 

62 

60 

64 

65 

69 

92 

90 

69 

66 

88 

76 

60 

85 

67 

68 

84 

63 

83 

90 

84 

60 

75 

82 

61 

62 

63 

82 

64.4 

Mm 

6'. 

65 

64 

64 

68 

68 

65 

64 

64 

64 

63 

67 

67 

67 

64 

64 

65 

63 

58 

56 

56 

56 

65 

64 

58 

55 

64 

63 

63 

56 

57 

54.7 

CEOARTOuN 

MAX 

90 

87 

86 

85 

62 

e-3 

85 

89 

91 

93 

93 

92 

88 

93 

80 

83 

68 

90 

91 

89 

85 

85 

85 

86 

61 

64 

87 

86 

66 

66 

78 

66.6 

MIN 

68 

68 

69 

62 

70 

67 

64 

66 

65 

70 

70 

70 

71 

70 

56 

54 

64 

55 

72 

67 

60 

58 

55 

64 

69 

67 

66 

69 

68 

68 

68 

65.8 

DALLAS  2  SSE 

MAX 

86 

86 

86 

86 

84 

81 

82 

87 

ea 

91 

90 

90 

92 

88 

6 1 

89 

69 

69 

84 

88 

82 

88 

85 

82 

81 

87 

87 

67 

82 

66.1 

MIN 

66 

65 

66 

63 

68 

68 

64 

65 

64 

68 

57 

70 

66 

58 

66 

53 

63 

62 

65 

56 

52 

60 

63 

64 

67 

56 

57 

54 

67 

68 

57 

65.5 

DALTON 

MAX 

87 

89 

89 

69 

87 

79 

76 

86 

87 

91 

92 

93 

89 

86 

79 

87 

90 

87 

63 

85 

87 

83 

62 

78 

78 

82 

86 

63 

83 

65.5 

Mm 

67 

68 

66 

66 

67 

68 

67 

69 

68 

59 

59 

70 

70 

59 

69 

65 

65 

69 

69 

67 

63 

51 

61 

69 

69 

68 

66 

56 

67 

69 

64 

67,1 

LA  FAYETTE 

MAX 

90 

89 

86 

87 

86 

80 

79 

67 

68 

93 

93 

92 

91 

88 

92 

79 

82 

88 

91 

67 

65 

65 

66 

87 

83 

60 

85 

86 

34 

82 

86.4 

Mm 

6« 

65 

66 

63 

63 

67 

66 

66 

67 

69 

59 

57 

56 

58 

58 

55 

55 

65 

65 

66 

58 

57 

59 

65 

69 

64 

53 

65 

69 

65 

65.2 

ROME 

MAX 

89 

84 

85 

85 

80 

76 

81 

68 

88 

91 

91 

89 

87 

92 

77 

78 

84 

69 

89 

84 

84 

84 

85 

83 

61 

76 

83 

66 

62 

83 

77 

84.3 

Mm 

66 

67 

66 

62 

66 

68 

64 

67 

67 

71 

68 

70 

70 

70 

65 

65 

68 

67 

70 

57 

62 

60 

66 

65 

59 

57 

65 

67 

58 

67 

66 

56.9 

ROME  WSQ 

MAX 

90 

86 

89 

89 

80 

79 

65 

90 

92 

91 

94 

92 

89 

94 

80 

83 

68 

92 

92 

83 

85 

85 

88 

66 

63 

61 

85 

68 

85 

85 

73 

86.7 

«  * 

• 

MIN 

66 

68 

69 

65 

69 

68 

55 

68 

68 

72 

70 

72 

72 

70 

66 

64 

70 

65 

74 

57 

63 

60 

65 

67 

71 

56 

56 

56 

70 

70 

59 

67.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARBTTA  5  SSW 

MAX 

84 

87 

87 

84 

82 

82 

84 

83 

67 

89 

90 

68 

69 

85 

80 

86 

89 

87 

81 

85 

83 

84 

65 

62 

82 

85 

66 

85 

60 

84.8 

Mm 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

63 

63 

63 

53 

66 

65 

57 

66 

64 

62 

63 

64 

56 

56 

60 

60 

65 

64 

64 

57 

56 

60 

53 

66 

56 

54.2 

ATHENS  WSO 

MAX 

86 

86 

84 

82 

85 

83 

86 

69 

90 

90 

91 

92 

83 

90 

62 

88 

90 

67 

82 

86 

84 

85 

87 

85 

65 

88 

86 

65 

79 

80 

85.8 

Mm 

69 

69 

67 

66 

66 

69 

68 

68 

67 

70 

69 

70 

66 

71 

70 

67 

69 

69 

71 

70 

65 

70 

67 

70 

70 

70 

71 

66 

59 

70 

69 

66.8 

ATLANTA  WSO 

MAX 

86 

87 

84 

84 

84 

82 

66 

66 

86 

88 

89 

89 

84 

91 

85 

69 

88 

31 

84 

83 

85 

85 

62 

62 

83 

84 

34 

81 

75 

84.4 

Mm 

69 

69 

69 

66 

69 

68 

66 

63 

67 

59 

59 

70 

68 

69 

67 

65 

65 

69 

72 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

57 

59 

58 

59 

58.2 

SLAIftSVULE  EXP 

STA 

MAX 

78 

34 

78 

79 

78 

75 

75 

80 

84 

67 

85 

86 

65 

65 

62 

78 

80 

65 

87 

80 

77 

81 

79 

79 

60 

74 

74 

76 

31 

75 

76 

60.3 

Mm 

61 

62 

60 

60 

60 

63 

61 

61 

63 

54 

51 

52 

54 

65 

61 

61 

62 

58 

60 

64 

56 

56 

64 

64 

65 

65 

63 

58 

58 

54 

62 

61.5 

BLUE  RIDGE 

MAX 

Mm 

COMMERCE  <>  NNW 

MAX 

85 

87 

89 

84 

83 

81 

81 

85 

85 

90 

90 

95 

92 

69 

90 

90 

88 

85 

66 

64 

85 

89 

81 

84 

88 

87 

84 

80 

86. ' 

Mm 

67 

66 

64 

65 

63 

64 

64 

65 

64 

54 

55 

56 

55 

65 

66 

54 

64 

54 

67 

65 

60 

51 

54 

65 

67 

67 

63 

63 

64 

66 

66 

64.  . 

oahloneca 

MAX 

80 

87 

82 

80 

79 

76 

77 

63 

81 

87 

89 

89 

88 

83 

86 

79 

8 1 

67 

89 

85 

60 

62 

60 

60 

82 

75 

73 

83 

S3 

81 

77 

82.2 

MIN 

65 

65 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

64 

54 

57 

58 

67 

57 

67 

54 

53 

62 

53 

65 

60 

51 

66 

55 

55 

67 

64 

62 

63 

66 

64 

64.6 

GAINESVILLE 

MAX 

83 

86 

86 

62 

60 

78 

78 

84 

83 

87 

68 

88 

88 

82 

86 

87 

85 

60 

62 

60 

61 

82 

73 

79 

64 

83 

80 

78 

82.5 

Mm 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

58 

68 

10 

57 

69 

57 

64 

64 

56 

68 

67 

60 

65 

66 

67 

58 

57 

67 

63 

66 

67 

57 

56.2 

HELEN  I  ESE 

MAX 

83 

83 

82 

81 

77 

77 

83 

84 

83 

89 

37 

87 

62 

84 

8 1 

89 

69 

69 

83 

81 

60 

60 

81 

77 

80 

83 

83 

79 

78 

76 

62.5 

Mm 

61 

63 

59 

61 

60 

57 

65 

65 

60 

55 

64 

66 

65 

65 

63 

63 

59 

60 

65 

54 

57 

67 

63 

66 

65 

56 

64 

58 

67 

66 

64 

63.0 

JASPER  1  NNK 

MAX 

86 

84 

81 

80 

76 

76 

65 

84 

68 

68 

87 

85 

85 

87 

79 

74 

84 

87 

85 

82 

82 

82 

80 

82 

74 

76 

62 

82 

31 

60 

77 

82.0 

Mm 

6'. 

66 

63 

66 

66 

66 

65 

64 

62 

66 

66 

56 

55 

66 

63 

62 

56 

54 

70 

55 

58 

63 

66 

64 

66 

6^ 

52 

51 

68 

56 

63 

64.5 

U  OF  GA  PlT  SCIENCE 

FH 

MAX 

n't 

85 

83 

82 

85 

82 

66 

67 

89 

89 

90 

91 

90 

92 

83 

82 

66 

91 

92 

80 

87 

88 

64 

67 

65 

84 

66 

87 

88 

65 

78 

86,1 

Mm 

67 

67 

66 

65 

69 

69 

67 

67 

65 

70 

69 

71 

58 

70 

56 

5! 

67 

57 

59 

68 

65 

69 

66 

70 

70 

58 

59 

66 

68 

58 

68 

67.8 

WINDER  1  SSE 

MAX 

90 

91 

89 

64 

64 

62 

66 

86 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

62 

60 

89 

90 

90 

81 

66 

86 

85 

35 

85 

89 

67 

88 

35 

63 

75 

86.6 

•  * 

• 

Mm 

68 

66 

65 

65 

67 

68 

66 

65 

63 

69 

59 

71 

58 

70 

56 

65 

57 

56 

70 

68 

64 

69 

65 

70 

69 

69 

59 

59 

67 

57 

67 

67,4 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   I  W 

MAX 

85 

84 

81 

61 

79 

79 

62 

63 

66 

84 

88 

82 

61 

87 

83 

89 

32 

83 

82 

81 

80 

83 

72 

79 

83 

82 

80 

76 

69 

81.8 

Mm 

60 

63 

57 

56 

56 

64 

60 

63 

59 

51 

61 

62 

63 

64 

62 

62 

60 

60 

63 

63 

57 

54 

63 

65 

53 

53 

61 

60 

59 

53 

51 

61.2 

CORNELIA 

MAX 

84 

-n 

81 

79 

76 

77 

78 

63 

65 

65 

91 

85 

78 

84 

83 

79 

86 

89 

84 

80 

80 

78 

77 

81 

76 

75 

83 

82 

30 

78 

72 

60.9 

Mm 

63 

62 

60 

60 

62 

61 

62 

63 

61 

55 

54 

65 

62 

64 

65 

62 

60 

59 

65 

63 

57 

55 

55 

55 

65 

64 

62 

59 

64 

55 

52 

52.5 

EL8ERTDN  2  N 

MAX 

91 

89 

85 

64 

86 

82 

68 

68 

91 

93 

93 

91 

88 

85 

$7 

91 

89 

81 

86 

65 

86 

68 

88 

86 

88 

89 

37 

64 

81 

87.2 

Mm 

65 

68 

63 

64 

64 

66 

66 

64 

63 

67 

56 

57 

56 

54 

66 

67 

67 

64 

68 

67 

65 

65 

63 

65 

67 

67 

63 

64 

65 

67 

67 

65.7 

HARTWELL 

MAX 

92 

91 

87 

86 

80 

82 

90 

90 

94 

97 

97 

93 

85 

95 

92 

88 

93 

95 

90 

89 

88 

86 

89 

85 

90 

87 

68 

90 

92 

87 

80 

69.4 

MIN 

68 

67 

70 

66 

65 

67 

66 

67 

68 

67 

68 

70 

57 

70 

70 

66 

67 

68 

64 

57 

67 

65 

67 

67 

68 

67 

64 

67 

68 

66 

58 

57.2 

toccoa 

MAX 

88 

88 

84 

84 

82 

76 

66 

64 

91 

91 

91 

89 

84 

90 

86 

85 

90 

91 

86 

84 

84 

83 

83 

86 

76 

83 

68 

87 

83 

79 

74 

65.2 

Mm 

65 

70 

65 

65 

63 

68 

61 

69 

66 

57 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

64 

64 

68 

67 

62 

68 

66 

69 

59 

58 

56 

54 

66 

67 

66 

66,5 

WASHINGTON 

MAX 

89 

87 

88 

85 

87 

68 

66 

88 

89 

91 

92 

92 

91 

64 

93 

63 

63 

90 

90 

67 

64 

67 

84 

85 

87 

88 

88 

88 

90 

87 

61 

87.5 

*  * 

« 

Mm 

68 

6B 

68 

64 

62 

67 

65 

61 

44 

65 

67 

71 

67 

66 

56 

66 

65 

63 

62 

69 

63 

65 

68 

63 

70 

69 

67 

69 

57 

64 

67 

56.3 

WEST  CENTRAL 

8UENA  VISTA 

MAX 

88 

89 

85 

85 

89 

88 

90 

89 

90 

93 

93 

91 

91 

92 

92 

82 

88 

91 

91 

90 

64 

67 

66 

87 

69 

90 

64 

86 

86 

62 

83 

88. 1 

Mm 

69 

69 

65 

64 

69 

67 

66 

69 

65 

70 

68 

70 

56 

71 

71 

65 

70 

71 

67 

72 

58 

56 

56 

65 

56 

57 

59 

58 

67 

70 

69 

58.1 

carrolltun 

MAX 

84 

87 

63 

83 

84 

84 

89 

68 

89 

90 

90 

90 

66 

85 

85 

83 

90 

69 

63 

64 

65 

65 

87 

84 

61 

65 

69 

37 

87 

80 

86.0 

Mm 

62 

64 

66 

65 

o9 

69 

58 

67 

54 

57 

68 

69 

67 

58 

56 

54 

54 

55 

69 

57 

52 

68 

58 

64 

67 

56 

59 

57 

68 

69 

68 

56.4 

COLUHBUS  wSD 

MAX 

90 

86 

85 

61 

67 

88 

90 

90 

90 

92 

89 

92 

90 

92 

68 

78 

87 

92 

92 

64 

67 

68 

68 

89 

90 

88 

85 

87 

37 

61 

78 

87,5 

Mm 

70 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

59 

59 

59 

73 

74 

71 

55 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

70,9 

Experiment 

MAX 

89 

87 

67 

64 

83 

82 

68 

88 

88 

89 

91 

69 

91 

84 

92 

82 

80 

79 

89 

91 

80 

85 

82 

85 

85 

65 

84 

66 

85 

85 

81 

85,7 

Mm 

69 

69 

69 

63 

69 

67 

68 

67 

^1 

68 

69 

70 

69 

68 

65 

65 

68 

72 

69 

68 

65 

67 

67 

70 

69 

69 

57 

69 

68 

66 

68,2 

S««  It«f»r«nc«  NoIm  FollowUig  SUUon  [nd*x 
-  92  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

"l 

1  L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

GREENVILLE  i  NNW 

MAX 

MIN 

91 
66 

89 

67 

85 
65 

88 
6  3 

85 

64 

87 

68 

86 

65 

89 

66 

90 
64 

93 
66 

9V 

70 

89 
68 

87 
68 

95 
69 

87 

79 

64 

90 

94 

81 

86 

85 

86 

88 

88 

85 

87 

86 

87 

83 

77 

67.1 
66.2 

LA  GRINCF 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
67 

69 
69 

85 
65 

86 

70 

86 
66 

90 
64 

89 
66 

91 
65 

92 
67 

90 
67 

92 
67 

86 
69 

95 
66 

64 

68 

85 

84 

91 
63 

92 

70 

81 
68 

85 
65 

86 
59 

66 
67 

68 

68 

85 

70 

87 

86 

86 
68 

85 

77 
69 

87.9 
67.0 

MAHSH4LLVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

91 
69 

86 

70 

S3 
66 

87 

66 

89 
68 

91 
68 

92 
67 

91 
66 

95 

70 

94 
68 

94 
69 

87 
68 

96 

67 

94 
67 

86 

91 
67 

93 
67 

93 
70 

92 

90 
67 

88 

88 

90 

69 

91 

90 

87 

68 

84 

86 

90.0 
67.9 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

92 
65 

86 
67 

65 
67 

64 
63 

80 
67 

84 

86 
64 

90 
65 

92 
64 

94 
69 

91 
6b 

91 
67 

66 
68 

92 
66 

66 
65 

84 

63 

84 
62 

91 
66 

86 
67 

82 
69 

86 

63 

86 
59 

88 

66 

89 

87 
67 

87 
68 

87 
67 

68 
67 

86 
67 

66 

67 

80 
67 

87.2 
69.7 

SUNNYSIDfc 

MAX 

MIN 

B8 
67 

87 
68 

84 
68 

84 
65 

85 
66 

86 
69 

66 
66 

68 
67 

69 
66 

90 

70 

68 
69 

92 
70 

64 
69 

92 

70 

81 
67 

79 
65 

79 
65 

89 
68 

89 

71 

80 
69 

86 
67 

82 
65 

86 
67 

86 
67 

85 
69 

84 
69 

87 
69 

65 
68 

83 

69 

82 
67 

76 
66 

65.3 
67.7 

TALBDTTON 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
68 

6A 

71 

81 
66 

85 
67 

90 

68 
71 

66 

70 

68 
66 

93 
70 

V3 

74 

91 
70 

67 
68 

92 
69 

84 

71 

80 
66 

84 
66 

88 
66 

92 
71 

90 
66 

89 

70 

87 
69 

86 
62 

66 
69 

68 
66 

87 
72 

89 
73 

87 
66 

68 
67 

84 

67 

60 
69 

67.3 
68.6 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 
MIN 

87 
67 

86 
65 

65 
66 

84 

62 

85 
67 

83 
69 

87 
63 

87 
64 

91 
62 

91 
66 

90 
65 

90 
66 

86 
66 

92 
65 

65 
64 

60 
62 

88 
62 

89 
64 

86 
68 

82 
69 

83 
62 

85 
57 

69 
61 

64 
60 

79 
66 

78 
66 

84 
67 

84 
64 

66 
68 

83 
67 

62 
67 

65.4 
64.7 

THOMASTUN   2  S 

MAX 
MIN 

90 
67 

■*0 
67 

66 

70 

88 
65 

85 
65 

86 
69 

88 
66 

94 
67 

91 
65 

91 
68 

92 
65 

92 
69 

87 

71 

84 

67 

64 
67 

60 
65 

69 
65 

90 
65 

90 
70 

62 
69 

88 
69 

86 
63 

89 
69 

89 
66 

88 
69 

87 
69 

90 
69 

87 

67 

86 
68 

60 
68 

80 
66 

67.3 
67.1 

WEST  POINT 

•          *  * 

MAX 

Mm 

90 
6B 

90 
69 

89 
68 

84 
66 

76 
69 

62 

70 

85 
65 

90 
65 

90 
69 

50 
68 

94 

71 

90 
70 

90 
68 

89 
69 

95 
68 

90 
69 

86 
64 

91 

70 

92 

70 

83 
66 

86 
S9 

66 
6 1 

87 
65 

86 
69 

89 

70 

82 
69 

89 

90 
69 

90 

70 

64 

70 

67.9 
67.9 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 
MIN 

91 
70 

69 

85 
67 

86 

67 

91 
66 

92 
69 

91 
67 

92 

70 

7  1 

92 
70 

92 
7  1 

89 
69 

70 

99 
69 

66 
70 

93 
70 

91 
72 

94 
74 

91 
70 

69 
68 

68 
69 

90 
66 

89 

70 

90 
70 

90 
7 1 

87 
7 1 

90 
69 

90.2 
69.6 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

87 
66 

8B 
68 

82 
66 

81 

64 

64 
67 

81 
68 

65 

65 
67 

87 
65 

69 

70 

87 
68 

68 
69 

82 
66 

91 
68 

80 
66 

77 

85 
65 

87 
68 

68 
69 

60 
68 

63 
67 

82 
69 

83 
67 

82 
68 

83 

68 

84 
68 

63 
69 

85 

82 
67 

76 
67 

78 
68 

83.6 
67 . 4 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

91 
66 

9<. 
69 

90 
70 

8H 
69 

85 
65 

89 
64 

92 
67 

93 
67 

94 

67 

95 
68 

94 
67 

93 
68 

95 

70 

90 
66 

95 
69 

93 
67 

89 
66 

92 
69 

94 

68 

96 
67 

91 
66 

90 
66 

89 
65 

91 
66 

94 

70 

95 
66 

91 
68 

90 
70 

91 

70 

92 
68 

90 
66 

91.8 
67.9 

EASTMAN  1  w 

MAX 

Mm 

87 

70 

90 
70 

87 

70 

84 
69 

62 
69 

87 
67 

91 
68 

89 
67 

91 
66 

92 
69 

91 
68 

91 
7  1 

91 
69 

89 

7 1 

94 
69 

92 
69 

84 

88 

71 

91 
72 

92 
73 

91 
69 

90 
66 

87 
68 

90 
68 

90 
70 

92 
66 

89 
69 

88 

70 

67 
7 1 

69 

70 

89 
69 

69.2 
69,  3 

FORSYTH   I  S 

MAX 
MIN 

89 
66 

86 
66 

84 
65 

85 
65 

87 
66 

89 
66 

90 
67 

89 
66 

92 
63 

93 
67 

93 
70 

91 
73 

84 

70 

93 
65 

87 
67 

86 
65 

60 
64 

91 
65 

91 
68 

62 
67 

87 
67 

86 
64 

86 
65 

87 
67 

87 
67 

88 
68 

87 
67 

86 
66 

63 
66 

77 
67 

83 
68 

67.1 
66.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 

Mm 

92 
70 

95 
68 

85 
68 

68 
69 

92 
69 

92 
68 

94 
64 

95 
69 

96 
69 

92 
71 

93 
68 

88 
66 

95 
66 

93 
67 

86 
67 

92 
69 

86 

70 

94 
71 

93 
70 

88 
69 

68 
68 

91 
69 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

90 

70 

66 
69 

90 
69 

90 
69 

91.1 
68.8 

IRWINTON  <>  WNW 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
68 

86 

70 

85 
65 

87 
66 

90 

90 
69 

91 
67 

92 
65 

94 
66 

92 
6U 

95 

67 

93 
70 

94 
67 

93 
68 

82 
66 

89 
68 

91 
66 

93 
69 

91 
68 

60 
65 

69 
66 

87 
64 

90 
66 

89 
65 

90 
66 

68 
65 

89 
68 

67 
65 

81 
65 

88 
66 

69.2 
66 . 8 

MACON  wsn 

MAX 

Mm 

92 
72 

88 

72 

87 

73 

65 
69 

90 
70 

92 
72 

92 
73 

93 
72 

92 
71 

95 
73 

90 
72 

95 
74 

88 
73 

96 

72 

90 
72 

88 
69 

91 
71 

93 
72 

95 
75 

91 
72 

89 
72 

68 
72 

90 
70 

89 
73 

91 
73 

89 
72 

88 
7l 

89 
72 

89 
73 

87 

73 

86 
7l 

90.3 
72.0 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

Mm 

90 
68 

92 
69 

87 
69 

85 
65 

84 
67 

89 
66 

92 
68 

90 
67 

90 
67 

92 
68 

95 
67 

92 
69 

95 
69 

85 
67 

95 
67 

86 
66 

85 
67 

66 
65 

94 

66 

93 
66 

66 
69 

89 
66 

89 

68 

87 
67 

89 
68 

89 
69 

90 
68 

89 
69 

90 
66 

90 
66 

83 
69 

69.2 
67.5 

monticello 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
68 

68 
68 

87 
68 

69 
66 

89 

70 

68 
68 

69 
66 

69 
68 

''2 
69 

93 
69 

92 
69 

94 
69 

87 

70 

93 
66 

90 
66 

85 
67 

90 
67 

92 
66 

93 

70 

84 
67 

87 
67 

86 
67 

67 
68 

68 

70 

69 
68 

88 
69 

89 
66 

69 
68 

87 
69 

84 
69 

89.0 
68.3 

sandersville 

MAX 

Mm 

BP 
60 

84 
69 

64 

71 

63 
66 

66 
67 

89 
69 

87 
69 

67 
67 

91 
68 

93 
^1 

90 
69 

92 
70 

91 
71 

92 
69 

91 
69 

62 
66 

86 
69 

90 
66 

93 
70 

68 

70 

85 

70 

84 
66 

85 
68 

87 
67 

67 
66 

68 
70 

86 
69 

86 
70 

67 
69 

85 

70 

63 
69 

67.5 
68.9 

SILOAM 

«         •  • 

MAX 

Mm 

69 
69 

88 
67 

86 
66 

83 
64 

68 
67 

65 
67 

89 
67 

89 
67 

91 
66 

92 

70 

91 
67 

93 
68 

84 
69 

94 
69 

63 
67 

83 
65 

90 
65 

92 
67 

90 
70 

86 
69 

89 
68 

89 
66 

69 
69 

88 
68 

88 
68 

88 
67 

88 
69 

90 
67 

87 
69 

81 
68 

86 
69 

66.2 
67.7 

east  central 

06 

APPLING  1 

MAX 

Mm 

91 

90 
69 

90 
69 

87 

86 
66 

85 

67 

88 

68 
66 

91 
68 

92 

94 

92 

93 

85 
67 

92 

89 
69 

84 
67 

90 
67 

92 

90 

87 

68 
68 

66 
67 

87 
69 

86 
67 

89 

69 

67 
69 

90 

88 

85 

68.7 
68.0 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
7 1 

67 
66 

87 
64 

85 

70 

91 
69 

86 
69 

69 
66 

91 

70 

93 
7  1 

93 
69 

91 
72 

83 

70 

93 
66 

68 
69 

86 
69 

89 
66 

91 
67 

92 
71 

90 
70 

66 

70 

67 
69 

86 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
72 

89 
71 

89 
71 

92 
71 

87 

70 

89 
68 

89.1 
69,4 

BROOKLET  I  h' 

MAX 

Mm 

88 
68 

86 

84 

70 

87 

87 
69 

91 
66 

90 
66 

87 
68 

92 
66 

92 
69 

93 
69 

92 
70 

66 
69 

94 
69 

92 

70 

86 

70 

9» 
66 

92 

70 

93 
71 

93 

70 

85 
69 

86 
68 

86 

70 

87 

71 

89 
68 

90 
71 

90 

70 

86 

70 

82 
69 

89 

70 

88 
66 

88.9 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

92 
69 

95 
68 

89 

7 1 

65 
63 

90 
68 

91 
69 

91 
66 

91 
65 

93 
66 

94 

7 1 

94 
66 

94 

71 

92 
70 

92 
68 

92 
62 

84 

70 

90 
70 

92 
70 

93 
71 

94 

71 

87 
66 

92 
67 

86 
65 

69 
69 

89 
68 

92 
72 

92 
68 

68 
71 

90 
69 

89 
69 

90 
68 

90.8 
68.7 

METTER 

MAX 

Mm 

90 

88 

65 

65 

67 

91 
68 

94 

94 

94 

94 

94 
70 

97 

89 

96 

96 
68 

85 

94 
69 

94 

7 1 

96 
72 

96 
73 

87 

70 

89 
67 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

91 
69 

90 
70 

69 
67 

91 
69 

92 
68 

»1.5 
69.3 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

86 

87 

66 

8! 

87 

90 
71 

69 

90 

93 

93 

92 
69 

94 

90 

92 
75 

90 
69 

89 

90 

91 
7 1 

92 
74 

89 
66 

85 

70 

86 

72 

86 

7 1 

88 

70 

90 
69 

88 

71 

86 
75 

88 

70 

86 
76 

88 

73 

88 
68 

86.8 
71.3 

MULEN  A  N 

MAX 

Mm 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

Mm 

89 

75 

85 

72 

66 

72 

91 

70 

91 
66 

85 

72 

99 
74 

90 
79 

91 
72 

93 
73 

88 

71 

94 
79 

93 
74 

92 
73 

92 
72 

95 
75 

99 
77 

90 
75 

67 

72 

86 

70 

88 

73 

69 
72 

89 

72 

94 
74 

90 
73 

88 

72 

69 
73 

90 
73 

89 

72 

90.4 
72.8 

SmAIHSBORO 

MAX 

Mm 

92 
71 

89 

72 

90 
71 

87 
68 

87 
69 

93 
67 

90 
66 

92 
67 

90 

70 

92 
67 

97 
62 

97 
71 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

91 
69 

93 
74 

95 

73 

94 

76 

87 
68 

87 
68 

67 
66 

86 

72 

93 
69 

89 
68 

91 
72 

89 
69 

89 
71 

90 
78 

89 

72 

90 
72 

90.7 
69,9 

HARRENTON 

MAX 

Mm 

9« 
69 

95 
68 

87 
69 

89 
69 

69 
66 

90 
70 

67 
67 

94 
66 

95 
69 

97 
69 

95 
66 

94 

70 

96 
69 

87 
68 

9* 
68 

62 
66 

86 
67 

95 
68 

95 

70 

92 
68 

8? 
69 

91 
69 

86 
63 

91 
64 

92 
70 

88 

72 

90 
68 

87 

70 

90 
68 

91 
69 

90 
69 

90.6 
66,3 

WAVNESPOKD  2  NE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

89 

86 

68 

89 

86 

86 
69 

89 

88 

90 

93 

94 
68 

91 

96 

87 
66 

93 
66 

92 

88 

91 
70 

93 
70 

9* 

7 1 

90 
71 

85 

69 

86 
68 

87 
66 

89 
68 

89 
68 

89 

70 

86 

70 

87 

70 

90 
72 

87 

70 

69,4 
69,4 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
69 

92 
70 

87 

'0 

81 
69 

85 

70 

69 

70 

90 
69 

90 
67 

92 
68 

93 
69 

86 
69 

85 
69 

B8 

69 

94 
69 

93 

70 

64 
69 

91 
69 

92 

70 

92 
72 

93 

70 

88 
66 

86 

67 

89 
68 

92 
69 

92 
70 

90 
71 

90 
70 

69 

70 

91 
72 

88 
69 

69,5 
69.3 

•  NoUa  FoOowlag  SIaUod  Ind*x 

-   93  - 


DAILY  TEMPERATURES  oeorgu 

Conllnued  JULY  1971 


Day  of  Month 

Station 

1 

2 

3 

t 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

■  13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AMSRICUS  *  ENE 

MAX 

89 

90 

81 

80 

85 

e; 

66 

69 

88 

92 

68 

88 

86 

92 

69 

82 

68 

87 

94 

68 

86 

85 

86 

88 

89 

69 

66 

66 

87 

65 

82 

87.0 

MIH 

68 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

68 

67 

71 

69 

69 

69 

69 

66 

66 

68 

71 

7  1 

7 1 

68 

66 

67 

68 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

68.9 

BAINBRIDCE 

MAX 

98 

91 

67 

92 

95 

99 

69 

95 

95 

95 

94 

88 

92 

92 

95 

99 

89 

68 

69 

90 

92 

90 

92.5 

MIN 

69 

7  1 

7C 

65 

70 

69 

69 

70 

67 

68 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

69. 1 

BLAKELV 

MAX 

91 

86 

89 

86 

80 

85 

66 

93 

92 

92 

94 

92 

92 

91 

9* 

94 

85 

92 

93 

94 

93 

68 

90 

92 

92 

92 

69 

67 

86 

92 

62 

90.0 

MIN 

69 

70 

70 

7 1 

71 

7 1 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

68 

'* 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

^' 

70 

70 

69.8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

92 

90 

89 

82 

83 

91 

92 

89 

91 

94 

94 

84 

91 

94 

95 

90 

93 

93 

90 

90 

67 

MIN 

68 

69 

70 

70 

66 

7C 

69 

67 

66 

68 

70 

66 

69 

69 

67 

67 

69 

67 

67 

67 

66 

68 

69 

66 

68.2 

CAMILLA 

MAX 

9* 

93 

83 

82 

85 

91 

92 

91 

93 

9! 

92 

84 

90 

94 

94 

88 

90 

93 

95 

91 

88 

88 

91 

94 

94 

90 

90 

91 

93 

92 

91 

90.7 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

7 1 

68 

72 

70 

69 

71 

66 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

70.0 

CDLOUITT  2  E 

MAX 

91 

90 

92 

62 

61 

66 

91 

91 

93 

92 

94 

98 

90 

95 

94 

9J 

92 

93 

93 

94 

88 

89 

93 

94 

94 

92 

69 

90 

85 

90 

67 

91.0 

MIN 

69 

70 

72 

69 

7 1 

71 

69 

66 

70 

68 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

^' 

68 

69,8 

CUTHBERT 

MAX 

86 

89 

68 

87 

84 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

91 

88 

95 

94 

81 

92 

94 

94 

93 

69 

69 

90 

93 

93 

89 

90 

89 

90 

69 

84 

90.3 

MIN 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

66 

7 1 

70 

66 

7  1 

71 

66 

68 

68 

73 

7 1 

67 

69 

70 

7  1 

70 

^' 

69.9 

FDRT  GAINES 

MAX 

87 

88 

84 

78 

63 

86 

87 

89 

89 

90 

86 

88 

69 

91 

90 

79 

86 

90 

91 

91 

85 

67 

68 

89 

68 

84 

86 

85 

87 

S3 

82 

66.7 

MIN 

69 

71 

70 

7 1 

70 

71 

70 

69 

66 

7 1 

^' 

69 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

^' 

72 

7  1 

67 

68 

70 

76 

70 

7 1 

70 

70 

68 

70.0 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

90 

89 

86 

66 

65 

89 

91 

90 

91 

93 

90 

90 

90 

96 

95 

60 

69 

91 

93 

91 

89 

69 

69 

91 

92 

89 

88 

89 

88 

65 

65 

69.3 

Mm 

67 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

65 

64 

74 

66 

65 

65 

66 

67 

63 

65 

66 

68 

65 

60 

69 

62 

67 

68 

7 1 

67 

67 

66 

65 

66.7 

MORGAN  1  M 

MAX 

91 

87 

88 

88 

85 

87 

86 

90 

91 

100 

90 

69 

89 

91 

92 

78 

89 

90 

90 

91 

87 

67 

68 

69 

69 

92 

86 

88 

89 

69 

86 

68.8 

MIN 

67 

66 

68 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

67 

64 

65 

67 

65 

68 

68 

68 

66 

68 

75 

69 

65 

64 

68 

77 

68 

64 

66 

68 

69 

66 

67.6 

PLAINS   SW  G4   Exp  STA 

MAX 

86 

88 

88 

63 

79 

62 

66 

69 

90 

88 

90 

86 

50 

65 

91 

89 

80 

85 

69 

90 

87 

86 

86 

87 

90 

88 

67 

66 

86 

66 

83 

86.7 

Mm 

68 

70 

71 

69 

69 

70 

66 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

71 

73 

70 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

69 

69.2 

THOMASVILLE  «  SE 

MAX 

91 

91 

67 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

94 

90 

90 

91 

91 

92.2 

*          »  • 

MIN 

67 

69 

68 

69 

68 

67 

66 

67 

66 

70 

68 

68 

67 

69 

65 

67 

66 

69 

68 

70 

69 

71 

67.9 

SOUTH  CFNTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

B-i 

80 

86 

89 

92 

91 

90 

92 

90 

69 

89 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

67 

67 

68 

67 

87 

90 

90 

95 

90 

90 

90 

69.5 

69 

71 

6A 

62 

64 

68 

67 

67 

66 

67 

68 

70 

69 

69 

70 

69 

72 

66 

7  1 

68 

70 

69 

68 

7  1 

67 

70 

7 1 

70 

68 

68.6 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

87 

86 

88 

84 

76 

.  84 

87 

90 

89 

90 

92 

89 

85 

67 

93 

90 

85 

90 

91 

90 

90 

86 

66 

88 

87 

86 

88 

88 

88 

90 

67 

87.8 

^' 

7 1 

70 

70 

68 

69 

68 

68 

67 

7 1 

66 

7 1 

69 

7 1 

70 

69 

69 

69 

7  2 

73 

70 

69 

68 

69 

7  1 

7  1 

71 

71 

70 

69 

69. B 

CORDELE 

MAX 

92 

92 

87 

85 

87 

92 

92 

91 

92 

95 

92 

90 

8T 

95 

94 

84 

64 

92 

94 

93 

86 

88 

68 

85 

92 

92 

88 

88 

90 

68 

68 

69.8 

69 

^' 

68 

69 

68 

69 

70 

68 

67 

69 

70 

69 

69 

66 

67 

66 

68 

7 1 

69 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

68.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

87 

90 

9C 

61 

62 

87 

91 

91 

90 

92 

92 

91 

88 

90 

93 

97 

90 

93 

93 

93 

92 

85 

86 

90 

88 

68 

89 

90 

68 

88 

90 

89.5 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

68 

69 

7 1 

70 

71 

70 

71 

69 

74 

70 

69 

69 

68 

69 

71 

72 

7 1 

7 1 

68 

69.8 

FITZGERALD 

MAX 

93 

92 

65 

84 

91 

92 

92 

94 

93 

95 

91 

92 

90 

95 

94 

86 

93 

95 

95 

97 

88 

68 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

91.4 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

74 

74 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

70 

71.1 

HQHERVILLE  S  WSW 

MAX 

92 

90 

62 

65 

67 

92 

93 

91 

92 

93 

93 

66 

91 

94 

95 

92 

94 

93 

93 

90 

65 

66 

90 

88 

88 

90 

68 

90 

88 

91 

90 

90. 1 

70 

69 

67 

68 

67 

68 

69 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

71 

67 

70 

66 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

7 1 

69 

68.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

69 

92 

86 

84 

85 

87 

90 

91 

90 

91 

89 

92 

88 

68 

94 

93 

67 

93 

69 

91 

90 

67 

68 

69 

68 

88 

88 

68 

82 

86 

68 

88.8 

68 

67 

67 

67 

7 1 

7 1 

69 

69 

69 

69 

70 

7 1 

71 

7  1 

7 1 

7 1 

70 

71 

72 

70 

71 

7  1 

70 

69 

69.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

92 

91 

64 

81 

86 

91 

91 

90 

92 

93 

90 

64 

91 

94 

94 

90 

91 

93 

92 

92 

88 

88 

68 

90 

92 

90 

89 

90 

92 

88 

68 

89.8 

69 

70 

66 

69 

69 

69 

70 

68 

70 

67 

''^ 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

68 

69.0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

92 

90 

62 

84 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

'b 

90 

92 

93 

90 

92 

90 

92 

86 

89 

88 

90 

88 

69 

90 

89 

90 

91 

90 

91 

89.8 

Mm 

66 

69 

66 

68 

68 

68 

66 

68 

65 

70 

68 

70 

68 

69 

7 1 

72 

72 

^' 

68 

68.3 

OUITHAN 

MAX 

9? 

89 

88 

83 

84 

83 

89 

93 

93 

92 

94 

92 

86 

93 

95 

95 

90 

92 

93 

91 

66 

84 

91 

91 

88 

69 

69 

67 

92 

90 

91 

89.8 

Mm 

71 

71 

72 

70 

68 

68 

66 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

69 

66 

68 

73 

67 

67 

68 

68 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

68 

69.0 

TIFTDN  EXP  STATION 

MAX 

89 

91 

90 

85 

60 

87 

89 

91 

91 

93 

93 

69 

65 

69 

94 

92 

87 

91 

92 

93 

92 

86 

86 

90 

88 

92 

90 

69 

90 

91 

87 

89.5 

Mm 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

68 

69 

68 

71 

68 

70 

69 

71 

7i, 

69 

71 

68 

72 

74 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

70.0 

VALOOSTA  «  HM 

MAX 

92 

91 

88 

81 

87 

91 

92 

91 

92 

92 

91 

88 

90 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

90 

85 

88 

88 

92 

69 

92 

87 

91 

93 

91 

92 

90.4 

•          •  • 

Mm 

6A 

68 

67 

69 

67 

67 

64 

68 

65 

67 

69 

70 

69 

66 

69 

69 

68 

66 

69 

70 

64 

66 

66 

66 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

66 

67.5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

60 

64 

86 

90 

93 

90 

92 

90 

92 

89 

91 

92 

92 

88 

94 

95 

93 

91 

63 

67 

91 

66 

87 

89 

66 

88 

87 

90 

89 

89. 1 

Mm 

70 

70 

70 

71 

69 

68 

69 

70 

67 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

72 

69 

71 

75 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

7  1 

72 

69 

70.5 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

81 

91 

9A 

63 

82 

86 

91 

65 

90 

92 

96 

91 

95 

89 

95 

97 

93 

95 

94 

93 

60 

90 

68 

68 

63 

65 

68 

91 

89 

87 

90 

69.4 

Mm 

72 

75 

72 

71 

70 

Tl 

7Z 

74 

72 

74 

75 

71 

71 

73 

75 

74 

75 

74 

76 

72 

73 

72 

7l 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

72.8 

BRUNSWICK 

MAX 

92 

91 

86 

80 

66 

89 

90 

89 

69 

91 

93 

92 

92 

93 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

88 

86 

89 

90 

91 

92 

91 

89 

69 

89 

90.8 

Mm 

'"' 

70 

" 

71 

70 

73 

7 1 

72 

^' 

72 

72 

71 

75 

73 

72 

72 

75 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

72.2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

91 

91 

83 

82 

90 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

94 

88 

95 

96 

93 

94 

69 

93 

92 

68 

85 

85 

88 

89 

92 

91 

87 

87 

68 

88 

69.5 

Mm 

70 

70 

^' 

72 

74 

72 

72 

''' 

72 

72 

73 

76 

75 

75 

73 

77 

75 

72 

71 

72 

73 

74 

76 

74 

74 

74 

75 

74 

73.3 

FLEMING 

MAX 

89 

89 

88 

76 

85 

88 

89 

85 

90 

91 

90 

93 

67 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

67 

66 

66 

90 

69 

90 

90 

87 

87 

90 

89 

69.2 

Mm 

68 

7 1 

7 1 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

68 

69 

72 

69 

70 

73 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

69 . 9 

FOLkSTON  9  Sw 

MAX 

91 

91 

61 

87 

86 

94 

93 

90 

90 

91 

91 

95 

90 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

68 

66 

90 

92 

92 

94 

91 

93 

89 

93 

87 

91.2 

Mm 

68 

71 

69 

66 

66 

69 

69 

67 

67 

68 

69 

69 

71 

69 

73 

72 

71 

69 

72 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

68 

69 

69.3 

FDRT  STEWART 

MAX 

92 

6^ 

84 

80 

88 

90 

93 

67 

92 

91 

93 

94 

89 

95 

97 

95 

96 

93 

95 

69 

90 

66 

87 

91 

90 

94 

90 

89 

86 

90 

67 

90.4 

68 

7  1 

71 

69 

69 

69 

64 

69 

7 1 

76 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

67 

70 

70 

7 1 

70 

72 

72 

7 1 

70 

70.4 

GLENNVILLE 

MAX 

JESUP  8  S 

MAX 

91 

90 

90 

92 

92 

68 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

95 

94 

95 

95 

95 

94 

89 

66 

87 

91 

91 

92 

90 

89 

87 

91 

90 

91.2 

67 

69 

66 

72 

69 

70 

73 

72 

73 

71 

71 

75 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

70.0 

N4HUNTA 

MAX 

90 

89 

85 

83 

64 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

91 

93 

92 

92 

90 

68 

85 

68 

90 

92 

90 

89 

89 

89 

91 

68 

89.7 

Mm 

69 

72 

70 

69 

67 

66 

69 

69 

68 

66 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

69 

72 

74 

70 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

70.1 

sapelo  island 

MAX 

89 

90 

8<- 

»l 

66 

87 

86 

87 

87 

88 

68 

91 

86 

92 

94 

91 

93 

88 

93 

90 

68 

66 

62 

86 

66 

89 

90 

86 

66 

66 

67 

88. 1 

Mm 

73 

75 

'  1 

/O 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

74 

72 

71 

74 

75 

74 

75 

74 

76 

70 

73 

72 

71 

72 

69 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72.6 

S««  R»l«r«nc«  Not**  FoUowtng  Sistion  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

It 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Savannah 

USOA  PL  CRDN 

MAX 

89 
69 

89 

70 

8S 
69 

83 

70 

85 
68 

90 
67 

91 
67 

87 
68 

94 
69 

91 

70 

93 
71 

92 
68 

87 
69 

93 

72 

94 

70 

90 

93 

94 

7  J 

92 

87 
69 

89 

85 

64 

67 

67 

90 

90 

87 
7 1 

86 

66 

86 

86.9 
69,2 

Savannah 

WSQ 

MAX 

90 

90 
72 

86 

73 

85 

72 

86 
72 

91 
70 

90 
72 

85 
72 

90 
71 

91 
73 

91 
72 

93 
72 

88 

92 
73 

93 
73 

92 
73 

92 
72 

92 
73 

94 
74 

90 
73 

87 
72 

86 

70 

66 
72 

69 
72 

69 
72 

94 
74 

90 
73 

88 
72 

88 

73 

90 
72 

69 

72 

69.6 
72.2 

Savannah 

BEACH 

MAX 

MIN 

89 
73 

90 
73 

90 
73 

80 
73 

86 

77 

88 
72 

88 
7<, 

86 
71 

87 
74 

88 
74 

89 
74 

92 
74 

90 
73 

92 
74 

9} 

71 

95 
75 

94 
75 

95 

75 

91 
77 

91 
75 

90 
72 

84 

71 

85 

70 

68 

73 

88 

70 

90 
76 

90 
74 

87 
73 

87 
75 

88 
76 

88 

73 

69. 1 
73.5 

SURRENCV 

Z  HNM 

MAX 

Mm 

92 
68 

88 

70 

83 
68 

84 

68 

88 
65 

90 
65 

92 
66 

9« 
68 

92 
65 

92 
68 

93 
67 

94 

70 

90 
68 

94 
67 

95 

73 

91 
68 

94 
69 

94 
68 

95 
68 

92 
72 

86 
69 

86 
68 

89 
69 

90 
67 

90 
69 

92 
71 

69 

70 

86 

70 

88 

70 

91 

70 

91 
67 

90.5 
68.4 

HAVCROSS 

h  NE 

MAX 
MIN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

JS 

11) 

Day  oi  month 

0> 

"E 
a 

a 

1  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN   EXP  STATION 

4 

MAX 
WIN 

83 
79 

85 
78 

82 
79 

82 
78 

82 

77 

79 
77 

78 
76 

80 
75 

83 
78 

86 
79 

86 
81 

87 
92 

86 
93 

83 
83 

84 

80 

80 
77 

78 
77 

80 
77 

C3 
78 

82 
79 

81 
78 

82 
77 

91 
71 

82 
78 

79 

77 

79 
76 

76 
77 

60 
76 

79 
78 

81 
78 

80 
78 

81.7 
78.0 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MI^ 

96 
75 

95 
75 

95 
76 

90 
72 

89 
75 

90 
74 

91 
74 

93 
74 

99 
74 

95 
74 

103 
77 

97 
76 

102 
76 

94 
76 

102 
75 

87 
72 

83 
72 

92 
74 

96 
77 

99 
76 

84 
74 

94 
74 

86 
74 

92 
74 

94 

77 

91 
75 

86 
74 

93 
75 

94 
75 

93 
74 

87 
73 

93.0 
74.6 

4 

MAX 
MIN 

91 

77 

89 
76 

88 

77 

86 
74 

96 
75 

85 
75 

86 
75 

86 
75 

93 
75 

91 
74 

97 
76 

90 
77 

96 
77 

89 
77 

94 
76 

84 
73 

80 
74 

85 
74 

91 
77 

93 
77 

81 
75 

89 
75 

83 
74 

86 
74 

88 

7  I 

86 
76 

84 
76 

89 
75 

89 
76 

88 
75 

93 
75 

88.0 
75.5 

8 

MAX 
MU 

85 
78 

84 
78 

83 
78 

82 
76 

82 
76 

81 
77 

82 

77 

83 
76 

85 
77 

85 
77 

86 
79 

85 
79 

86 
78 

84 

90 

86 
79 

81 
77 

78 
75 

78 
74 

84 
76 

96 
79 

79 
77 

93 
76 

80 
77 

82 
77 

83 
76 

81 

78 

81 
76 

82 
77 

S3 
77 

93 
77 

79 
76 

62.8 
77.2 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

- 

90 
79 

87 
80 

85 
80 

87 
60 

90 
80 

89 
81 

91 
81 

92 
87 

90 
61 

90 
83 

88 
81 

88 
80 

92 
82 

97 
80 

84 

80 

91 
78 

91 
78 

91 
93 

89 
82 

87 
81 

87 
81 

89 
80 

90 
79 

91 
81 

90 
81 

88 
81 

87 
91 

98 
97 

97 
90 

88.8 
81,0 

H0H6RVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

92 

77 

93 
76 

93 

77 

82 
76 

84 
76 

62 
76 

90 
77 

92 
76 

93 
76 

94 
76 

93 
78 

93 

80 

88 
79 

92 
81 

95 
72 

95 
79 

94 
79 

94 
79 

94 
78 

91 
79 

85 
77 

86 
76 

86 

77 

90 
76 

95 
79 

83 
78 

86 
76 

67 
77 

92 

77 

89 
78 

93 
82 

90.3 
77.5 

HIDVILlE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MIN 

85 
77 

87 
80 

87 
81 

85 
77 

85 
79 

86 
80 

87 
79 

89 
79 

91 
81 

94 
82 

93 
81 

90 
81 

90 
80 

88 

80 

87 
80 

83 
78 

98 
79 

90 
80 

89 
88 

90 
91 

84 
79 

96 
80 

87 
80 

86 
80 

87 
90 

87 
80 

85 
80 

85 
80 

87 
60 

86 
80 

86 
79 

87.5 
80.0 

PLAINS   S»   OA  EXP  STA 

4 

MAX 

MIN 

96 
82 

98 
80 

102 
82 

97 
80 

82 
78 

86 
78 

95 
79 

96 

80 

102 
81 

95 
81 

99 
83 

95 
81 

94 
80 

90 
80 

96 
81 

93 
78 

82 
77 

89 
77 

97 
60 

100 
92 

93 
92 

96 
81 

96 
81 

100 
83 

100 
83 

96 
81 

91 
81 

91 
81 

91 
60 

92 
81 

84 
79 

94.1 
60.4 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

98 
75 

98 
76 

99 
76 

91 
74 

81 
72 

93 
73 

97 
74 

99 
74 

96 
74 

98 
74 

100 
75 

94 
75 

89 
74 

98 
75 

106 
77 

107 
75 

98 
76 

106 
75 

109 
76 

108 
90 

103 
76 

100 
77 

102 
76 

104 
75 

96 
76 

96 
76 

100 
76 

99 
76 

102 
76 

103 
75 

94 
74 

99.0 
75.3 

4 

MAX 
MIN 

92 
79 

95 
80 

94 
60 

87 
78 

81 
76 

88 
75 

91 
77 

94 
76 

93 
78 

96 
79 

95 
80 

90 
79 

85 
77 

94 
78 

100 
81 

100 
80 

94 
80 

100 
80 

102 
81 

101 
93 

96 
91 

95 

81 

96 
81 

97 
80 

92 
80 

94 

80 

94 

80 

93 

80 

96 

91 

97 
80 

90 
78 

94.0 
79.4 

8 

MAX 
MIN 

87 
79 

90 
80 

88 
79 

84 
78 

81 
76 

83 
77 

85 
77 

88 
78 

88 
79 

87 
79 

86 
80 

87 
80 

82 
78 

90 
80 

93 
81 

92 

80 

89 
80 

92 
81 

94 
83 

94 

e<> 

91 
61 

89 
91 

90 
81 

90 
81 

87 
80 

86 
81 

87 
81 

87 

90 
81 

89 
79 

86 
78 

88.3 
79.6 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIOVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIPTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,  UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  10  A.M. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT.  DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN.  .  c  v 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVl'  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN 
TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  b'a  M 
TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-     4-INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


Sm  R«f*t«nc*  NoUb  ToUowliig  SUUod  Iiid«x 
-  95  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1970  -   1971  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

«        «  « 

rN  u  r\  1  n  n  c  J  i 

0 1 

ALLATOONA  0AM  2 

0 

0 

18 

109 

523 

581 

774 

671 

566 

202 

76 

0 

3542 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

15 

95 

477 

576 

705 

626 

530 

180 

57 

0 

3261 

CARTKRSVILLE 

0 

0 

13 

96 

500 

563 

710 

631 

544 

191 

77 

0 

3325 

CEDARTDWN 

0 

0 

11 

103 

484 

549 

670 

605 

531 

177 

55 

0 

3185 

DALLAS  2  SSE 

0 

0 

20 

129 

538 

594 

801 

697 

617 

215 

87 

0 

3696 

DALTON 

0 

0 

18 

110 

539 

611 

816 

696 

616 

210 

87 

0 

3703 

LA  FAYETTE 

1 

0 

2A 

139 

568 

633 

834 

741 

651 

244 

121 

0 

3976 

ROME 

0 

0 

12 

97 

465 

563 

686 

606 

522 

165 

60 

0 

3176 

2865 

ROME  WSO 

0 

0 

10 

99 

508 

608 

753 

679 

580 

201 

65 

0 

3503 

3326 

«        *  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

0 

0 

17 

158 

571 

645 

811 

709 

669 

278 

130 

0 

3988 

ATHENS 

0 

0 

8 

75 

422 

526 

624 

2711 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0 

0 

5 

61 

412 

504 

612 

529 

465 

142 

52 

0 

2602 

0 

u 

5 

ei 

443 

538 

678 

573 

521 

156 

50 

0 

3045 

2929 

ATI  ANITA  WSn 

0 

0 

3 

64 

457 

537 

681 

572 

533 

156 

56 

Q 

3059 

2963 

BLAIRSVILLE   FXP  STA 

1 

0 

B't 

222 

649 

720 

892 

738 

738 

335 

194 

4 

4597 

4049 

BLUE  RIOGE 

0 

0 

130 

515 

618 

773 

655 

612 

232 

80 

3 

COMMERCE  4  NNW 

0 

0 

15 

14o 

543 

601 

770 

675 

61! 

201 

86 

0 

3652 

DAHLONEGA 

0 

0 

15 

158 

572 

635 

807 

711 

651 

233 

102 

0 

3684 

3319 

GAINESVILLE 

0 

0 

16 

169 

552 

623 

794 

723 

626 

2oa 

103 

0 

3614 

3157 

HELEN   1  ESE 

0 

0 

20 

162 

537 

623 

784 

670 

616 

243 

88 

0 

3743 

JASPER   1  MNW 

0 

0 

13 

124 

527 

604 

767 

655 

608 

194 

64 

0 

3576 

WINDER   1  SSE 

*         •  * 

0 

0 

4 

84 

433 

533 

641 

590 

544 

150 

57 

0 

3036 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  W 

0 

0 

18 

158 

507 

621 

743 

657 

617 

250 

103 

0 

3674 

3683 

CORNELIA 

0 

0 

14 

170 

545 

623 

822 

698 

621 

243 

109 

Q 

3845 

3298 

ELBERTDN  2  N 

0 

0 

15 

105 

508 

599 

668 

588 

523 

177 

58 

0 

3241 

HARTWELL 

0 

0 

3 

64 

418 

504 

675 

556 

525 

103 

31 

0 

2879 

TOCCOA 

0 

0 

9 

107 

435 

556 

702 

594 

581 

154 

49 

0 

3187 

2866 

WASHINGTON 

0 

0 

13 

125 

489 

535 

691 

593 

552 

171 

77 

0 

3246 

2519 

»              tf  if 

WEST  CENTRAL 

O-i 

BUENA  VISTA 

0 

0 

3 

416 

404 

107 

26 

0 

CARROLLTON 

0 

0 

22 

137 

534 

642 

509 

521 

183 

51 

0 

COLUMBUS  WSO 

0 

0 

0 

16 

369 

393 

!  1  5 

458 

397 

113 

2! 

0 

2286 

2383 

EXPERIMENT 

0 

0 

8 

74 

464 

487 

674 

574 

524 

156 

67 

0 

3026 

GREENVILLE   2  NNW 

0 

364 

475 

579 

562 

499 

198 

LA  GRANGE 

0 

0 

7 

64 

431 

511 

567 

519 

466 

160 

50 

0 

2795 

HARSHALLVILLE 

0 

0 

1 

23 

380 

377 

503 

426 

369 

93 

16 

0 

2188 

NEWNAN 

0 

0 

4 

71 

434 

4B7 

600 

531 

478 

120 

41 

0 

2766 

2649 

SUNNYSIDE 

0 

0 

2 

68 

422 

496 

644 

540 

533 

143 

50 

0 

2698 

TALBOTTQN 

0 

0 

3 

39 

378 

378 

526 

480 

419 

115 

0 

TALLAPOOSA  2  N 

0 

0 

20 

134 

504 

558 

653 

605 

532 

234 

82 

0 

3322 

3202 

THOMASTON  2  S 

0 

u 

1 

39 

377 

tl5 

547 

490 

430 

115 

30 

0 

2444 

WEST  POINT 

*         •  * 

0 

0 

6 

83 

491 

500 

636 

595 

509 

172 

62 

0 

3054 

2442 

CENTRAL 

05 

AILEY 

0 

0 

12 

lb 

362 

424 

592 

447 

417 

136 

22 

0 

2428 

COVINGTON 

0 

0 

7 

73 

454 

527 

630 

541 

499 

145 

58 

0 

2934 

2728 

DUBLIN  3  S 

0 

0 

6 

36 

405 

423 

574 

480 

416 

130 

34 

0 

2504 

1982 

EASTMAN  1  W 

0 

0 

8 

32 

405 

425 

568 

474 

400 

114 

34 

0 

2460 

lSi6 

FORSYTH  1  S 

0 

0 

6 

51 

408 

454 

564 

518 

474 

133 

38 

0 

2646 

HAWKINSVILLE 

c 

0 

4 

23 

407 

428 

543 

484 

411 

36 

0 

1964 

IRWINTON  't  WNW 

0 

0 

2 

Ik  (s  Q 

499 

407 

398 

107 

26 

0 

2173 

MACON  WSO 

0 

0 

0 

15 

368 

397 

507 

440 

367 

109 

19 

0 

2242 

2136 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

8 

SC 

437 

471 

598 

537 

476 

173 

61 

0 

2611 

2493 

MONTICELLD 

0 

0 

6 

38 

409 

442 

607 

516 

480 

127 

63 

0 

2688 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Contirued  SEASON  OF   1970  -  1971  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

cx;t 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
mi  Y.JIINF 

0 

Q 

343 

432 

497 

456 

0 

2304 

SIL04M 

0 

0 

6 

61 

392 

489 

607 

499 

456 

116 

50 

0 

2676 

29B1 

*        *  * 

EAST  CENTRAL  06 

APPlT^J^•  1  i^y 

Q 

Q 

1 5 

B2 

443 

497 

653 

556 

496 

1  7n 
1 '  y 

60 

0 

9074 

HV^vJ  '  **     n  J  Li 

Q 

1 2 

60 

418 

510 

601 

532 

466 

39 

0 

2603 

?  1 Q7 

BROOKLET   1  W 

0 

0 

27 

351 

383 

466 

390 

347 

8S 

17 

Q 

2072 

1 765 

LOUISVILLE   3  S 

Q 

0 

7 

42 

346 

374 

452 

413 

344 

85 

2  C 

Q 

2083 

2080 

METTER 

0 

0 

0 

21 

298 

338 

427 

353 

324 

79 

9 

0 

1B49 

HIDVILLE   EXP  STA 

0 

0 

5 

A7 

373 

413 

482 

430 

411 

100 

18 

0 

2279 

MILL6N  'I  N 

0 

0 

3 

38 

362 

414 

479 

427 

100 

27 

0 

1984 

NEWINGTDN  2  NE 

0 

0 

5 

*2 

293 

339 

463 

397 

302 

87 

10 

0 

1938 

SWAINSBORO 

0 

0 

6 

37 

394 

453 

508 

431 

382 

Ul 

28 

0 

2350 

WARRENTON 

0 

0 

9 

58 

425 

473 

637 

520 

485 

165 

32 

0 

2804 

2361 

WAVNESBORO  2  NE 

0 

0 

11 

66 

420 

533 

520 

454 

138 

54 

0 

«           *  4> 

SOUTH'iJEST  07 

ALBANY  3  SE 

0 

0 

3 

19 

411 

409 

S  18 

424 

391 

150 

33 

0 

2358 

1662 

AMERICUS  ^  ENE 

0 

0 

3 

2  1 

343 

372 

468 

404 

381 

103 

30 

2125 

1977 

BAINBRIDGE 

n 

0 

368 

307 

263 

95 

0 

1601 

BLAKELY 

0 

0 

1 

15 

369 

356 

486 

406 

371 

125 

24 

0 

2153 

1744 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

0 

6 

282 

283 

367 

289 

262 

85 

9 

0 

1583 

r  AM  T 1  1  A 

0 

Q 

Q 

362 

364 

414 

356 

S  i  £. 

96 

1 4 

Q 

1931 

COLQUITT  2  E 

0 

0 

4 

12 

383 

394 

469 

377 

90 

13 

Q 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

17 

330 

335 

417 

369 

327 

89 

9 

0 

1693 

FORT  GAINES 

0 

0 

1 

18 

344 

344 

429 

366 

323 

97 

14 

0 

1936 

1822 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

0 

56 

505 

400 

3B6 

93 

0 

MORGAN   1  W 

0 

0 

3 

366 

448 

358 

332 

95 

18 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

Q 

0 

25 

395 

416 

560 

465 

410 

1 24 

43 

0 

2446 

THDMASVILLE  A  SE 

0 

0 

0 

290 

312 

369 

272 

275 

85 

9 

0 

1616 

1541 

*         *  « 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

2 

6 

320 

379 

306 

102 

12 

0 

1771 

ASHBURN  3  EnE 

Q 

0 

9 

30 

375 

396 

538 

449 

36  8 

114 

24 

Q 

2323 

COROELE 

0 

Q 

378 

355 

87 

\  1 

0 

DOUGLAS  2  NnE 

0 

0 

22 

359 

387 

498 

400 

358 

112 

15 

0 

2155 

FITZGERALD 

0 

0 

3 

I't 

315 

338 

422 

344 

309 

77 

7 

0 

1829 

1659 

HDMERVILLE   3  WSW 

0 

0 

I 

9 

311 

346 

393 

333 

283 

92 

10 

0 

1778 

LUMBER  CITY 

0 

0 

10 

36 

406 

427 

518 

431 

390 

127 

27 

0 

2372 

MOULTRIE   2  ESE 

0 

0 

2 

1^1 

338 

355 

432 

336 

299 

95 

12 

0 

1883 

1473 

NASHVILLE   5  SSE 

0 

0 

3 

17 

386 

432 

323 

309 

91 

10 

0 

OUITMAN 

0 

0 

1 

3 

328 

334 

463 

349 

314 

111 

17 

0 

1920 

1467 

Q 

Q 

1 

324 

330 

494 

370 

24 

Q 

1995 

1797 

VALDOSTA  it  NW 

0 

0 

3 

17 

342 

345 

406 

327 

308 

13 

0 

*            •  * 

SOUTHEAST  09 

At  MA    C&A  ATDDDQT 

ft 
w 

1 

1 B 

324 

350 

412 

325 

3 1  "9 

94 

1 5 

Q 

1854 

Q 

Q 

260 

256 

459 

329 

/ 

96 

1 1 

Q 

1727 

Q 

Q 

229 

249 

74 

16 

0 

1296 

BOIIKICUTrV     CAA  AD 

0 

0 

0 

g 

257 

270 

409 

326 

279 

72 

9 

Q 

1630 

FLEMING 

0 

0 

27 

335 

357 

430 

320 

297 

101 

19 

0 

1690 

Q 

Q 

5 

248 

280 

365 

274 

276 

83 

7 

0 

1539 

F  riR  T  ^TFWAHT 

g 

0 

2 

17 

281 

308 

398 

303 

260 

70 

8 

0 

1667 

Q 

Q 

2 

23 

294 

326 

415 

32  8 

306 

96 

J  1 

0 

1601 

1666 

1  C  C  1  ID     P  C 

0 

0 

J.  1 

327 

338 

409 

313 

306 

83 

14 

Q 

1601 

NAHUNTA 

0 

0 

1 

15 

304 

328 

395 

267 

268 

79 

13 

0 

1690 

SAPELO  ISLANO 

0 

0 

0 

6 

243 

271 

407 

331 

279 

80 

9 

0 

1626 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

0 

0 

B 

<>7 

326 

364 

SOI 

427 

403 

125 

39 

3 

2243 

1903 

SAVANNAH  WSQ 

0 

0 

I 

20 

303 

340 

458 

359 

338 

100 

15 

0 

1934 

1819 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

0 

7 

231 

270 

428 

356 

266 

74 

5 

0 

1637 

SURRENCY  2  HNW 

0 

0 

3 

10 

320 

372 

421 

316 

317 

84 

13 

0 

1856 

HAYCROSS  NE 

0 

0 

0 

17 

330 

384 

491 

373 

3J3 

125 

25 

0 

2098 

1470 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  r.,,,,:, 

JULY  1971 


Day 

Oi  Month 

Station 

3  -  ? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      «  * 

NORTHWEST 

01 

iLLATOtlNA  0AM  2 

EVAP 

.0» 

.15 

.16 

.26 

.24 

.03 

.08 

.09 

.12 

.24 

.24 

.25 

■  22 

.13 

.20 

.08 

.10 

.16 

.14 

.13 

.  19 

.13 

.18 

.13 

.06 

.07 

■  15 

■  10 

.16 

. 

4.56B 

WIND 

13 

6 

23 

53 

48 

20 

14 

13 

11 

13 

17 

22 

32 

14 

13 

20 

19 

9 

9 

29 

11 

14 

24 

35 

17 

11 

17 

13 

12 

17 

15 

594 

CALHOUN  ExP  STATION 

EVAP 

•  3^ 

•  IT 

.23 

.32 

.  19 

.41 

.21 

.12 

.31 

•  37 

.22 

.37 

■  23 

.19 

.16 

.31 

.U 

.27 

.22 

.16 

.25 

.  15 

.20 

.35 

.22 

■  32 

■  24 

.06 

■  24 

.09 

7.266 

HIND 

31 

22 

43 

62 

37 

47 

33 

25 

19 

26 

28 

28 

36 

28 

28 

42 

31 

29 

35 

41 

43 

21 

36 

22 

26 

40 

41 

21 

43 

51 

47 

1062 

MAX 

96 

91 

91 

90 

92 

BO 

90 

97 

97 

100 

98 

98 

99 

94 

78 

79 

88 

97 

94 

99 

87 

93 

93 

91 

95 

81 

88 

90 

89 

91 

86 

90.  7 

MIN 

73 

75 

73 

71 

72 

71 

70 

75 

75 

79 

75 

75 

74 

75 

69 

67 

71 

75 

77 

72 

68 

69 

72 

70 

74 

70 

70 

73 

75 

73 

70 

11.5 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

•  2C 

•  1 1 

.  33 

.25 

.15 

.11 

.17 

.34 

.08 

■  24 

.24 

.  16 

■  34 

.  12 

.  10 

.09 

.19 

.16 

.40 

.04 

.20 

.24 

.20 

.19 

.36 

■  19 

■  13 

.20 

■  09 

.16 

5^97B 

WIND 

«C 

56 

107 

75 

58 

60 

44 

29 

30 

51 

59 

69 

56 

57 

61 

66 

49 

54 

64 

46 

81 

63 

57 

49 

59 

64 

39 

63 

69 

65 

1796B 

MAX 

88 

S8 

86 

90 

91 

87 

96 

96 

102 

100 

100 

100 

99 

98 

90 

64 

98 

100 

99 

84 

99 

99 

92 

98 

95 

86 

96 

95 

94 

90 

83 

93.7 

MIN 

72 

72 

70 

68 

70 

68 

71 

71 

71 

77 

72 

73 

71 

73 

70 

68 

70 

71 

74 

71 

70 

72 

69 

73 

74 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

71^4 

WEST  CENTRAL 

0« 

Experiment 

EVAP 

•  10 

.»3 

.23 

.24 

.27 

•  16 

.  19 

.19 

.  20 

.21 

.27 

■  36 

.  13 

.24 

.42 

.  10 

.28 

.39 

.31 

.35 

.14 

.47 

.24 

.21 

.33 

■  22 

.26 

.16 

.21 

7^eoB 

WIND 

0 

65 

25 

50 

48 

57 

35 

20 

10 

10 

30 

35 

20 

10 

45 

50 

95 

38 

42 

75 

35 

16 

20 

50 

30 

33 

72 

45 

58 

37 

70 

1215 

MAX 

97 

95 

91 

90 

98 

98 

90 

93 

99 

97 

90 

90 

97 

90 

96 

63 

93 

83 

95 

92 

81 

93 

94 

77 

93 

89 

86 

92 

92 

90 

63 

69^9 

MIN 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

77 

72 

72 

72 

75 

71 

68 

69 

70 

73 

72 

70 

71 

71 

71 

75 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

71.2 

*     •  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 

- 

- 

- 

.15 

.09 

.26 

.21 

.22 

.38 

.04 

.27 

■  21 

.15 

.30 

.09 

.11 

.18 

.31 

.30 

.21 

.17 

.12 

.17 

• 

.39 

■  15 

■  16 

.11 

.37 

- 

6.109 

WIND 

« 

* 

# 

*5 

6 

12 

14 

1 

10 

3 

3 

8 

18 

15 

6 

5 

9 

15 

11 

19 

18 

10 

5 

9 

• 

33 

10 

15 

8 

22 

- 

3479 

*      •  * 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

•  1* 

.25 

.23 

.10 

.11 

.12 

.19 

.25 

.26 

.19 

.23 

.  15 

■  09 

.21 

.26 

.19 

.18 

•  2 1 

.26 

.30 

.  15 

.  17 

.16 

.19 

.15 

.  2  1 

■  16 

•  16 

•  13 

.  14 

5.719 

WIND 

19 

'12 

47 

30 

49 

42 

33 

33 

36 

20 

33 

27 

36 

22 

26 

41 

41 

28 

29 

64 

36 

28 

28 

29 

31 

36 

47 

33 

16 

26 

27 

1035 

MAX 

97 

100 

96 

92 

79 

94 

99 

103 

103 

101 

98 

93 

97 

99 

103 

99 

94 

101 

102 

100 

95 

96 

86 

97 

95 

100 

96 

97 

96 

96 

94 

96.4 

MIN 

71 

71 

VO 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

74 

69 

69 

71 

70 

71 

74 

71 

71 

71 

71 

70 

70.4 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  MSO 

EVAP 

■  19 

.23 

.11 

.21 

.05 

.22 

.23 

.07 

.24 

.24 

.24 

.37 

.30 

.27 

.30 

.29 

.30 

.21 

.25 

.06 

.16 

.36 

.29 

.32 

■  23 

.19 

.18 

.22 

.23 

7^008 

WIND 

53 

66 

65 

106 

38 

45 

46 

49 

42 

46 

46 

57 

63 

59 

76 

97 

70 

62 

76 

77 

48 

59 

54 

49 

54 

63 

72 

54 

51 

57 

58 

1857 

MAX 

97 

93 

66 

85 

82 

95 

93 

84 

99 

87 

90 

100 

92 

93 

96 

92 

96 

98 

99 

94 

93 

69 

89 

96 

92 

96 

94 

94 

93 

92 

92 

92.5 

MIN 

72 

72 

72 

69 

72 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

74 

75 

70 

72 

74 

73 

75 

72 

70 

72 

73 

71 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

72.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  fium 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  v/ifh 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 

Trace 

.01 -.09 

.10-. 49 

.50-. 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

ATHENS  WSO 

23 

2.1 

6.1 

21++ 

30 

15 

93 

94 

68 

78 

2 

5 

11 

1 

0 

0 

19 

7.4 

ATLANTA  WSD 

23 

2.5 

7.7 

34 

NE 

14 

88 

92 

66 

76 

5 

7 

4 

4 

3 

0 

23 

40 

7.5 

AUGUSTA  WSD 

19 

2.0 

5,9 

32++ 

24 

11 

94 

94 

63 

78 

7 

2 

8 

4 

0 

0 

21 

7.4 

COLUMBUS  WSO 

17 

0.6 

5.0 

32  +  + 

1 

14 

87 

96 

69 

81 

4 

1 

6 

4 

5 

1 

21 

7.7 

MACON  WSO 

20 

1.6 

5.9 

34 

NW 

20 

89 

89 

65 

74 

6 

5 

8 

4 

1 

0 

24 

52 

7.9 

ROME  WSD 

2 

4 

8 

4 

0 

0 

18 

SAVANNAH  WSO 

22 

3.3 

7.2 

32 

NE 

12 

89 

88 

64 

78 

4 

7 

7 

4 

2 

1 

25 

62 

8.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

Z 

o 

AGE  I 

U 

MION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

< 

0 

2 

> 

a 

u 

TE34P. 

O 

i 

OB 

HILCOx 

S2  00 

•3  IB 

ADAIItSVILlE  2  SSE 

00^1 

01 

i: 

3*  21 

B6  99 

AOEL  2  S 

0051 

OB 

COOKE 

16 

U  OT 

«3  29 

AlLEV 

09 

MONTGOMERY 

32  11 

fl2  34 

ALAfAHA  ESP  STATION 

0( 

BERRIEN 

ALBANY  1  SE 

07 

OOUCHERTY 

31  32 

a4  OB 

ALLATDQNA  DAN  2 

0] 

BARTON 

34  10 

97; 

Bi 

ALMA   'AA  tlAPOHT 

BACON 

31  32 

•  2  31 

191 

7P 

ALPHAHETTA  9  iiM 

o; 

fulton 

34  00 

AlPMAtETTl  I  NNM 

o< 

fulton 

34  07 

ANEKICUS  «  ENE 

07 

Sumter 

32  06 

84  10 

AHEItlCUS  ExP  STA  NKSV 

02S( 

Suhtek 

) 

32  06 

•  4  16 

APPLIH&  1  NN 

0311 

Oil 

colunbu 

1* 

33  33 

02  20 

6J 

AShIUAN  }  ENE 

OB 

turner 

31  43 

63  37 

ATHENS  COl  OF  ACRI 

02 

Clarke 

33  9S 

ATHENS  WSO 

02 

CLARKE 

33  97 

63  19 

ATKINSON  1  H 

09 

BRANTLEY 

31  13 

61  92 

3! 

tl 

ATLANTA  BOLTON 

02 

fultqn 

33  4S 

772 

7A 

ATLANTA  MSO  Ai 

02 

fulton 

33  39 

64  26 

AUCUSTA  WSO  R 

06 

RICHMOND 

93  22 

61  98 

■AINBRIOCE 

07 

DECATUR 

30  39 

64  34 

BALL  CKOUNO 

0603 

Oi 

CHEROKEE 

34  20 

•4  23 

beaveroale 

07A6 

HHITFIELO 

li 

34  99 

64  91 

bellville 

0« 

EVANS 

32  09 

61  96 

BLACKBEARD  ISLAND 

09 

HC  INTOSH 

i 

31  29 

ILAIftSVILLE  EXP  STA 

Oi 

union 

34  91 

63  96 

ILAXELV 

EARLY 

31  23 

B4  97 

300 

11 

H 

BLUE  RlDCf 

02 

FANNIN 

34  92 

04  19 

n6( 

TP 

•OUHAN 

ELBERT 

34  12 

63  02 

tROOKLET  1  M 

06 

BULLOCH 

32  23 

61  41 

BRUNSWICK 

GLYNN 

31  10 

61  30 

BRUNSWICK    PAA  AP 

13*9 

2 

61  23 

Mil 

6UENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32  19 

64  31 

9P 

BURTON  DAN 

03 

RABUN 

34  47 

63  33 

BUTLER 

Q« 

TAYLOR 

32  33 

64  14 

CAIRO  2  NNM 

07 

GRADV 

30  94 

64  13 

CALMOUN  EXP  STATION 

01 

CORDON 

3*  29 

84  98 

69! 

6P 

G 

CAMILLA 

07 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

17; 

7* 

CANTON 

02 

CHEROKEE 

34  14 

64  3d 

CARNESVlLLE  3  N 

03 

FRANKLIN 

34  26 

B3  14 

CARROtLTQN 

0* 

CARROLL 

33  36 

69  09 

1651 

12 

CARTERSVILLE 

1609 

ot 

BAHTOu 

34  10 

64  48 

9P 

CARTERSVILLE  i  SH 

01 

BARTOW 

34  09 

64  91 

CAVE  SPCS  A  SSH 

CEOARTOWN 

01 

POLK 

34  01 

CHATSWQRTH 

01 

MURRAY 

34  46 

84  47 

76! 

71 

CHICKANAUCA  PARK 

76( 

7A 

CISCO  T  ENE 

Clayton  l  h 

03 

CLERHQNT  3  hSw 

02 

HALL 

34  27 

83  49 

CLEVELAND 

2004 

01 

HHITE 

83  46 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

31  10 

61 

COLUMBUS  HSO  t 

0« 

MUSCOGEE 

32  31 

04  96 

COMMERCE  *  NNW 

02 

JACKSON 

34  19 

CONCORD 

0* 

PIKE 

33  06 

64  26 

COOLIOCE 

07 

THOMAS 

31  Ot 

63  92 

290 

COROELE 

01 

CRISP 

32  00 

63  47 

306 

5P 

CORNELIA 

03 

HABERSHAM 

34  31 

S3  32 

COVINCTnN 

OS 

nehtqn 

33  36 

63  92 

CUHHING  2  NNE 

02 

FORSYTH 

34  13 

84  06 

CURRVViuLE  2  H 

2A29 

01 

floyo 

34  27 

85  07 

CUTHBEaT 

2«9C 

07 

Randolph 

31  46 

84  47 

9P 

DAHLONECA 

luhpkin 

: 

34  32 

DAHLONECA  3  NNW 

02 

LUMPKIN 

34  39 

DALLAS  2  SSE 

01 

PAULOINC 

33  94 

84  90 

OALTON 

WHITFIELD 

84  37 

7IC 

Bl 

H 

DAMVlLLE 

09 

THICCS 

32  36 

83  19 

490 

SP 

DAHSON 

07 

TERRELL 

31  46 

84  26 

OAySONVlLLE 

Oi 

DAhSON 

34  29 

84  07 

DOCTORTONN  1  nSH 

09 

MAVNE 

31  39 

81  91 

2721 

« 

31  42 

83  93 

OONALSONVILLE  I  S 

2734 

07 

SEMINOLE 

6 

31  01 

84  53 

DOUGLAS  2  NNE 

COFFEE 

31  31 

62  51 

SOUCLASVILLE 

0* 

DOUGLAS 

33  49 

64  49 

DOVER 

06 

SCREVEN 

32  39 

81  43 

DUBLIN  3  S 

09 

LAURENS 

32  30 

62  94 

219 

6A 

H 

DUBLIN  2 

09 

LAURENS 

32  32 

82  94 

190 

EASTMAN  1  M 

09 

DODCE 

32  12 

63  12 

EOISON 

07 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

ELBERTQN  2  N 

03 

ELBERT 

34  OB 

82  92 

3113 

02 

12 

84  30 

EMBRV 

31A7 

01 

PAULDING 

n 

33  91 

84  59 

EXPERIMENT 

SPALDING 

33  16 

FAIRNOUNT 

32*9 

CORDON 

12 

34  26 

FARGO 

3311 

Ot 

16 

FITZGERALD 

33Be 

0( 

16 

31  49 

371 

9P 

9P 

FLEMING 

3A01 

09 

LIBERTY 

2 

31  93 

81  25 

4P 

*P 

C  H 

FOLKSTON  3  Su 

3*60 

09 

ChaRltqn 

19 

30  46 

FOLKSTON  «  Sm 

3A69 

09 

Charlton 

19 

120 

9P 

9P 

FORSYTH  I  S 

3906 

03 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

690 

6P 

6P 

FORT  GAINES 

39  le 

07 

CLAY 

3 

31  36 

69  03 

340 

6P 

6P 

FORT  STEUART 

3931 

09 

LIBERTY 

U 

31  92 

81  37 

92 

7P 

7P 

FORT  vallEV  2  E 

39*4 

09 

PEACH 

32  34 

83  52 

490 

6P 

FRANKLIN 

3967 

04 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

665 

06 

GAINESVILLE 

3621 

02 

MALL 

3 

34  IB 

83  51 

1170 

71 

7A 

GIBSON 

3693 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

940 

7A 

CLENNVULE 

373« 

OS 

TATTNALL 

31  96 

61  59 

175 

7P 

GODFREY  3  HE 

J7»j 

09 

MORGAN 

10 

93  26 

03  27 

970 

7A 

CREENVILLF  2  NNW 

- 

MERIMETHER 

6 

33  03 

64  43 

B60 

9P 

5P 

MRS.   MARY  E.   CAMPSfLL  < 
ROBERT  C,  RHODES  | 
COOKE  CO.  'URESTIIY  JSITl 
HAYWOOD  E.   BQVO  ,' 
ROY  E,  HOLLAND 
LOUIS  E.  ROGERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
SCOTT  C.  CMAHBLEE 
TEDDY  R,  WALKER.  SR. 

BLANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 
ROY  0,  TANKEPSLEY 
8ILLY  J,  WILLIAMS 
CLOSED  9/26/71 
NATL  HEATHEn  SERVICE 
MRS.  CaTHLIEEN  SMITH 
HENRY  T.  B'RNETT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS.  MARY  E.  H.  HULLEN 
MRS.  ESTELLE  GROGAN 
MRS.  H.   E,  WARHACK 
HENHv  C.  HEARN 
U.S.   FISH  t  WLOLF.  SVC. 
GEORGIA  HTN.  EXP.  STA. 
LOHREY  S.  STONE 
P.  B.  CARRUTH 
CARNETT  H.  BARTflN 

w.  c.  crdmley  jr. 

CITY  OF  BRUNSWICK 
FED.  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  aUENA  VISTA 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F.  MATHEWS 
J.  0.  BELCHER 
NK  GA.  EXP,  STATION 
CHARLES  I.  KELLY 
JOHN  T.  HOLBROOK 
MRS  JANICE  E.  VOVLES 

CITY  OF  CARRDLLTON 
RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRW 
CRANVEL  P.  TATUM 
MRS.  GRADY  OEMPSEY 
RALPH  H.  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA-566 


MRS,  FANNIE  N,  0  KELLEY 
MARY  L.  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  COMH 
NATL  HEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
GEORGE  0.  WHITING 
C,  M.   ELLINGTON,  JR, 
CRISP  CO.  POWER  COHH, 
MRS,  BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPMAN 

HUES  H.  wOlFE 
MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 
MRS.   JOE  W.  WOODWARD 
JAMES  E.  FORTNER 
GLENN  H,  HAY 
JOHN  S.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHARTIER 
MRS.  THElMA  F.  cox 

R.  C.  THOMPSON 
MRS.   SARA  L.  HILL 
ROBERT  P.  ARMSTRONG 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  B,  THOMPSON 
WARREN  W.  WYANT 
WILIFORD  P.  NALLET 
CITY  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 

A.  0.  HC  CLAIN 

ALFORO  G.  DOVER 

HISS  JANET  ALLCODD 

U.  OF  CA.   EXP,  STATION 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

CITY  FIRE  DEPT. 

MRS  MiLDREO  C  SECKINGER 

LOTT  W.  TURNER 

OKEFENOKEE  REFUGE 

CITY  OF  FORSYTH 

MRS,  MAVmE  R.  HAVES 

POST  ENGINEERS 

MRS.  JEANER  M,  DAVIS 

R,  L.  AUBREY 

WILLIAM  A,  SELLERS 

MRS,  SUSAN  G.  BRAODY 

W,   C.  BARNARD 

ROBERT  H.  BROWN 

HERIWETHER  CO  WORK  CAMP 


HAMILTON   4  U 
HARALSON 
HAHTWELL 
HAWKlNSVltiE 

ma:lehuiist 

ElEN  1  ESE 
lOHEHVULE  3  WSW 
RWINTQN  4  WNW 
ACKSON  0AM 
ASPER  1  NNM 

ASPER 

ESUP 

ESUP  6  S 
OMNTOWN 
ONESBORO 
ULIETTE 
ENSINGTON 
KINGSTON 
A  FAYETTE 
A  GRANGE 

EXINCTON 
INCOLNTON 
nuiSVILLE  3  S 
UMBER  CITY 
UMPKIN  2  SE 

ACON  wSO 
HARSHALLVILLE 
HATSVILLE 
HETTER 
HIDVILLE 

HtOVlLLE   EXP  STA 

HlLLEDGEVlLLE 

NILLEN  4  N 

HILLHAVEN-WADE   2  SE 

HONROE 

HONT£ZU«A 

HONTICELLO 


MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  9  SSE 
NEwlNGTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  4  N 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 
PRESTON 

OUITHAN 
RESACA 
RINGGOLD 
ROME 

ROME  6  Sw  I 
ROHE  WSO  I 
SANDERSVILLE 
SaPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  ORON 
SAVANNAH  WSO  I 

SAVANNAH  BEACH 
SUDAN 

SPARTA  2  NNW 
STILLHORE 
SUMMERVULE  1  SSW 
SUNNYSlOE 
SURRENCY  1  WNW 
SWATNSBORO 
SWEET  GUH 
SYLVANIA 

TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
TAYLORSVULE 
THE  ROCK 
THOHASTON  2  S 
THOMASVULE  4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCQA 

TRAY  HOUNTAIN 

u  of  ca  plt  science  fn 

vaudosia  *  nw 
waleska 
marrenton 
washington 

WATKINSUIlLE  ARS 
WAYCROSS    *  NE 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 


ATHENS  COL  OF  ACRI 


«033|  0*^  HARRIS 
«07d  0*J,  COWETA 
*131  OS  HART 
*170l  09|  PULASKI 
4204^  06,  JEFF  OA- 
423d  OZ  WHITE 
CLINCH 
09|  WILKINSON 
OS  SUTTI 
02  PICKENS 


WAYNE 
Ojj  DAWSON 
470d  04  CLAYTON 

09  MONROE 
4802|  Olj  WALKER 
BARTOW 
494l|  Oil  WALKER 
494«  04  TROUP 


316«  03 
5204  03 
9314  06 


OGLETHORPE 

LINCOLN 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

MACON 

JACKSON 

CANDLER 

BURKE 


06  BURKE 
09  BALDWIN 

06  JENKINS 
SCREVEN 

I  02  WALTON 
MACON 
JASPER 

07  CALHOUN 
07  CALHOUN 

T  COlOUITT 

WHEELER 
BRANTLEY 
BERRIEN 
SCREVEN 
COWETA 
CWINNET 
PURGE 
ATKINSON 
SUmTEH 
WEBSTER 

BROOKS 
GORDON 
CATOOSA 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 

WASHINGTON 
MC  INTOSH 
CHATHAM 
CHATHAM 

CHATHAM 
GREENE 
HANCOCK 
EMANUEL 
CHATTOOGA 
SPALDING 
APPLING 
EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 

TALBOT 
HARALSON 
BARTOW 
UPSON 
UPSON 
THOMAS 
TIFT 
STEPHENS 
TOWNS 
OCONEE 

LOWNDES 
CHEROKEE 
WARREN 
WUKES 
OCONEE 

WARE 

BURKE 
TROUP 
BARROW 
MERIWETHER 


CHEROKEE 


3  94 
3  31 
3  19 
3  42 
3  32 


1019 
3900 
840 

265 
UIO 
910 
6)0 
790 


k  H 


BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.   RUTH  T.  GABLE 
RALPH  0.  SCOTT  I 
MRS.  Clifford  mclenddn 

K.   BYRON  SANDERS 
COHEX    L.  VANOIVER 
UNION  BAG-CAM*  CORP, 
GEORGIA  FOPtSTRY  CDHH. 
CA.  POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  OUBECK 

amicalola  el  MSHP  CORP  I 

,  CITY  OP  JESUP  1 
'  BRUNS,  PUL»  C  PARE"  CO.' 

-RS.  LAVERN  e,  KINCAIO  I 
MCERO  W.  SWINT 
.'OMN  w.  DORSETT 

TVA-722  I 

hrs,  Elizabeth  o.  broh»4 
Clyde  t  ivey  ; 
ray  j,  relihan  i 

SIDNEY  t.  STEVENS  | 
JAMES    C.    BLACKWELL  I 

GEORGIA  PORESTRY  COMM. 
MRS.  NETTIE  i.  WHEELER  | 
PERRY  T,  USHER 
naTl  WEATHER  SERVICE  ' 
CITY  OF  MARSHAILVKLE  i 
EARL  L.  SAILERS 
CITY  OP  METIER  ! 
SPENCER  A.  JONES 

SE  CA,  BRANCH  EXP.  STA. 

H,  LOUIS  HORNE 

XERMIT    J.  CHANCE 

MILTON  R.  REOOICK 
CITY  FIRE  DEFT 
GEORGE  FOWLER 
POST-ASTER 
CALHOUN  PU8.   WKS.  CAMP 
CLARENCE  w.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 

GARLAND  L,  CILLIS 

GEORGIA  FORESTRY  COHH.  I 

CA.  FORESTRY  COHH,  j 

HRS  HARY  A,  POLK 
I  JAMES  0.  HAROIN,    jR,  I 
1  MRS,    H.    H.  DIMPSEY 

I  CA,  FORESTRY  COMM. 

COUNTY  AGENT 
I  SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

FRANK  JOHNSON 

JAMES  A.  MILLER 

JOSEPH  w.  HOLLAND 

TVA-T21  I 

WILLIAM  H.   TOWERS,    III  I 

JACK  MONTCOHERV 

NATL  WEATHER  SERVICE  i 

RADIO  STATION  WSNT 

U.   GA.  MARINE  BIO.  LAbJ 

PLANT   INTRODUCTION  STA, 

NATL  WEATHER  SERVICE  | 

CITY  OR  SAVANNAH  BEACH 
MRS.   HA6EL  C.  CRUMPTON 
MRS.    LOIS  6.   DARREN  | 
JESSE   W.  RAUTON 
EVAN  0.  BOWMAN 

HORACE  D.  WESTBROQNS  I 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  ' 
RADIO  STATION  WJAT 

TVA-129  I 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT  | 

L.  R.  MINER,  SR. 
JACK  CROCKER  | 
THOMAS  f.  COUSINS 
CECIL  HARRIS  , 
RADIO  STATION  HSFT 
GEORGIA  FOREST  COMH 
GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA.I 
HENRY  0.  MCOONIlO  I 
TVA-19* 

UNIV  OP  GA  COL  OF  ACRI  I 

CE0R6E  B.  COOK  I 

DOVLE  B,  SMITH  I 
HENRY  C.   WHEELER,  JR. 

WILLIAM  T.   THORNTON  i 

*G>.   RESEARCH  SVC.  ' 

ERNEST  L.   SWEAT  i 

EARL  LtUOEROiLE  , 

CAM  6,  LiNIER,  J".  I 
CECIL  H,  GRIOER 

ALVIN   A,  SIMS 

w.  C.  BOOTH 
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JULY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Dat^"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  jessing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .   C .   20402 . 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 
AUGUST 


1971 


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

|i 
e  a 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

s 

e 

a 

l^weet 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tola! 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1. 00  or  More 

s: 

hi 

0  k 

LOLiISVILLE   3  S 

89 , 5 

68.3 

78,9 

-  2.2 

95 

20 

64 

21  + 

0 

18 

0 

0 

0 

6  •  63 

2.49 

2.05 

16 

.  Q 

: 

3 

METTEB 

91.7 

70.0 

80,9 

97 

21  + 

64 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

S  •  58 

1.10 

16 

■  0 

0 

1 2 

4 

3 

MIDVILLE   EXP  STA 

B6.6 

68.8 

76.7 

92 

24+ 

65 

i  9  + 

0 

13 

0 

0 

0 

6.29 

2,59 

16 

a  0 

0 

4 

2 

MILLEN  4  N 

90.9 

66.4 

79,7 

-  2.0 

94 

22  + 

64 

15 

0 

25 

0 

6.12 

1.65 

1,64 

1 6 

iO 

0 

9 

6 

2 

NEWINGTDN  2  Nf 

69.0 

71.5 

80.3 

95 

22  + 

65 

1 

0 

1 4 

0 

0 

10. '►e 

2,52 

17 

iO 

0 

13 

7 

4 

SWAINSBORH 

89. 9M 

69. 7M 

79 ,  8M 

94 

20  + 

64 

6 

0 

1 8 

0 

5.25 

2,97 

16 

.0 

0 

WARRENTDN 

88.8 

67.2 

78,0 

-  1.6 

9  5 

20+ 

62 

15  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.12 

3.10 

2,33 

iO 

c 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

87.9 

67.1 

77,5 

95 

24 

65 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

6.51 

3,40 

^  7 

.  0 

° 

2 

U  I  V  1  ^  I  JIN 

79,0 

-  1.9 

7.05 

2.57 

•  0 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

90.0 

69.7 

79,9 

-  2.3 

94 

2  3  + 

67 

5 

0 

1 6 

0 

0 

0 

7.74 

2.93 

1,59 

3 

.0 

0 

9 

5 

4 

AMER I C US  4  ENE 

88.4 

69 .  ^ 

78 , 9 

-  2.1 

93 

20 

66 

17  + 

0 

]  *• 

0 

0 

0 

1  i  99 

-  2.35 

,51 

1 7 

■  0 

c 

6 

1 

0 

B A  I NBR I DGE 

91.8 

70.1 

81,0 

-  .3 

96 

22  + 

67 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

6.11 

.61 

1.41 

27 

iO 

0 

11 

S 

1 

P  L  AKE  L  Y 

89.7 

69.4 

79,6 

-  1.3 

95 

21 

66 

18  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.99 

-  1.08 

,85 

3+ 

.0 

0 

11 

s 

0 

CAIRO  2  NNW 

M 

66.2 

M 

65 

-25 

17 

0 

0 

0 

4.11 

-   1  ,98 

1,60 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

C  AM  I L  L A 

90.9 

70.4 

80,7 

96 

22 

67 

17  + 

0 

21 

0 

0 

0 

5.88 

1 , 63 

19 

.0 

G 

9 

4 

3 

COlQUITT  2  E 

90. <t 

70.3 

60.4 

97 

20 

67 

16  + 

0 

18 

0 

0 

0 

6.62 

1,85 

25 

•  0 

0 

14 

6 

3 

CUTHBERT 

9o .  9 

70.6 

80*8 

96 

9 

67 

17 

0 

21 

0 

0 

0 

1.89 

,62 

30 

•  0 

0 

6 

1 

0 

FORT  GAINES 

86.7 

70 . 5 

78,6 

-  2.4 

9  1 

21 

66 

17 

0 

4 

0 

0 

0 

3.79 

-  1.96 

1,20 

25 

•  0 

0 

9 

3 

1 

LUMPKIN  2  SE 

89.5 

67.1 

78.3 

93 

21  + 

62 

28 

0 

1 6 

0 

0 

3.65 

,95 

1 

■  0 

0 

8 

4 

0 

MORGAN  1  W 

89,0 

67.2 

78.1 

92 

4 

62 

22 

0 

14 

^ 

^ 

5.02 

1 ,60 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

PLAINS   SW  GA   FXP  STA 

87.9 

69,4 

76.7 

93 

2  1 

67 

17  + 

0 

8 

0 

0 

0 

3.58 

1,22 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

THOMASVILLE   4  SE 

M 

69 .  OM 

M 

0 

0 

0 

6.24 

2.70 

1,62 

1 2 

.0 

0 

14 

2 

DIVISION 

79,5 

-  1.7 

5.05 

-  .24 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

89 . 7 

69,6 

79,7 

.8 

95 

21 

67 

28  + 

0 

19 

0 

0 

0 

9,67 

4.24 

2,52 

30 

•  0 

0 

1 3 

3 

3 

ASHBURN  3  ENE 

87.5 

69,9 

78,7 

92 

2  1 

67 

14  + 

0 

7 

0 

0 

0 

9.46 

3,37 

10 

.0 

0 

12 

3 

3 

coroele 

90.2 

68,9 

79,6 

96 

22  + 

65 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

2.01 

,70 

5 

•  0 

0 

6 

1 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

89.8 

69,9 

79,9 

95 

23 

67 

19  + 

0 

20 

0 

0 

0 

11. !3 

2,53 

16 

.0 

0 

15 

9 

3 

FITZGERALD 

9o .  7 

71,2 

81,0 

.  5 

96 

22 

68 

1*  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.13 

2.96 

2,82 

30 

•  0 

0 

10 

6 

3 

homerville  3  wsw 

90.  IM 

70. 2M 

80. 2M 

95 

20+ 

68 

17  + 

0 

22 

0 

0 

0 

7.74 

1 ,68 

30 

•  0 

0 

3 

LUMBER  CITY 

88.4 

69,9 

79.2 

93 

21 

65 

14 

0 

11 

0 

0 

0 

9.82 

4 . 33 

3,20 

30 

•  0 

0 

10 

6 

4 

MOULTRIE  2  ESE 

89.6 

79.5 

-  1.9 

22  + 

66 

2 

0 

1 5 

^ 

11.17 

5.62 

3.25 

1 1 

.0 

0 

12 

5 

4 

NASHVILLE   5  SSE 

90.3 

7o!7 

80.5 

94 

21  + 

68 

17  + 

0 

2  3 

0 

0 

11.61 

2.32 

30 

■  0 

0 

16 

7 

6 

91 .0 

69.8 

80,4 

-  .7 

95 

22  + 

67 

3  + 

0 

26 

0 

0 

0 

8.98 

2 . 70 

1  .70 

29 

■  0 

0 

16 

7 

2 

TIFTDN  EXP  STATION 

9o.  1 

70.6 

80,4 

-  .4 

95 

2 1 

68 

17* 

0 

19 

0 

0 

0 

6.16 

1 . 14 

1.35 

2  1 

•  0 

0 

9 

4 

3 

VALDOSTA  A  NW 

89.9 

69,1 

79,5 

94 

21  + 

65 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

6.67 

3.26 

5 

•  0 

0 

10 

2 

2 

U I  V 1 b 1  UN 

79,9 

-  1.2 

8.58 

3.19 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALnfl    rAA  fllKKUHI 

88 . 8 

70,9 

79,9 

94 

22  + 

67 

16 

0 

11 

0 

0 

0 

8.95 

1 ,94 

16 

•  0 

0 

14 

6 

2 

BLACKPEARD  ISLAND 

90.4 

72,9 

81. 7 

97 

23 

69 

26+ 

0 

21 

0 

0 

0 

10.30 

3,80 

30 

.0 

0 

7 

3 

3 

D  KUN  3  W  1 1-  K 

90.3M 

71, 8M 

81, IH 

-  1.2 

66 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

7.10 

.00 

•  0 

0 

QDllKICUTrv     CAA  AD 
D'*.U''JW1^,^    pfiA  A" 

88.8 

72,9 

80.9 

95 

22  + 

68 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

9.55 

3,16 

16 

iO 

0 

9 

3 

3 

FLEMING 

89.5 

70,3 

79.9 

95 

22  + 

67 

14  + 

Q 

15 

0 

0 

0 

11.87 

4.33 

17 

0 

I  ^ 

Cfli  1/ C  "f  n  M     O     C  i.r 

90.7 

70,2 

00.5 

96 

8 

66 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

12.56 

3,55 

16 

.0 

0 

12 

7 

4 

FORT  STEWART 

90.0 

71, 1 

60.6 

97 

21 

68 

16  + 

0 

16 

0 

0 

0 

5.42 

,91 

29 

.0 

0 

12 

4 

0 

89.5 

70,4 

80,0 

-  .8 

95 

20 

67 

27  + 

0 

19 

0 

0 

0 

8.79 

3.34 

1,67 

31 

.0 

0 

12 

6 

3 

J  t  b  U  r    0  J 

89.8 

70,4 

80.1 

96 

22 

67 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

10.13 

2,52 

29 

■  0 

0 

13 

6 

3 

NtHUNTA 

89.0 

70,6 

79.6 

94 

22 

67 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

13.26 

3,60 

16 

■  0 

0 

15 

9 

4 

SAPELD  ISLAND 

87.3 

72,8 

80.1 

93 

23  + 

69 

18+ 

0 

5 

0 

0 

0 

B.79 

2,37 

26 

.0 

0 

10 

5 

4 

SAVANNAH  USDi.  PL  GRDN 

88.6 

70.4 

79.5 

-  .5 

95 

21 

66 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

14.44 

6.16 

7,70 

16 

.0 

0 

12 

6 

3 

SAVANNAH  WSO  R 

88.7 

72,9 

80,6 

-  .2 

94 

22  + 

69 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

14.94 

6.32 

7,04 

16 

•  0 

0 

12 

6 

4 

SAVANNAH  BEACH 

87.3 

73,1 

80.2 

91 

23+ 

69 

25  + 

0 

3 

0 

0 

0 

16.56 

3,30 

17 

iO 

0 

13 

9 

7 

SURRENCY  2  mv- 

90.5 

69,3 

79.9 

97 

21 

65 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

10.70 

1,83 

26 

iO 

0 

11 

8 

5 

WAYCRDSS  *  NE 

91.0 

69.9 

80.5 

-  1.2 

97 

21 

67 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

9.56 

3.94 

2,45 

17 

•  0 

9 

! 

3 

DIVISION 

80.3 

-  .9 

10.61 

4.66 

•  0 

1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
7  STATIONS 

97 

DATE 

23  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
BLUE  RIUGE 

50 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SAVANNAH  BEACH 

16.56 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
RINGGOLD 

1.03 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

7.70 

DATE 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  IS 


22    23  24 


2S    26  27 


sw 


NORTHWEST 

>OtIRSVII.l.E  2  SSE 

ALLATOONA  DAH  2 

eEtVE>DAt.E 

CALHDUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVIllF 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CHATSWGRTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRVVIllE   2  w 

DALLAS  2  SSE 

OALTON 

EHtRT 

f AIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FATETTE 
RESACA 
RINGGOLD 


RONE 

RONE  M^O 

SUHNERVIILE  1  SSW 
TAYLORSVILLE 


7.01 
3.90 
4.02 
3.55 


.26     .05  1.51 
2.72     .<.9  ,51 
.95  .01 


2.19 
3.«l 
3.89 


4.«6 
3.76 
3.11 


.55 

.02  .04 
.07  1.03 


.02     .01  .30 

T 

.05  T 


1.3«     .9*  .2A 
.39  .9* 
,10  .12 
T  ,19 
,92 


1,01 
1,19 


.90     ,99  .19 


.1» 
,6A 

.10 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  9  SSM 
ATHENS  aSO 
ATLANTA  SOLTDN 
ATLANTA  HSO 
&ALL  GROUND 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

CLEVELAND 

CGNNERce  4  NNK 

CUMMINC  2  NNE 

OAHLONECA 

DAMSONVULE 

ELIIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
HAYSVILLE 
HDNROE 

NORCROSS  4  N 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FN 
HALESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


4  ,90  ,70 

4  ,04  ,53 

1,37  ,73  1,73 

,01  ,01 

.97  .19  ,39 


,S9 


.69  .99 


1.10     .04  .22 
,12   1,06  1,34 
2,99 


.16  2.66 
.09  ,67 
1.47 


9.99 
3.31 
9.69 

6.40 
6.91 
3.97 


.70  ,49 

.67  1,09 

,04  1,42 

,16  ,85 


1.06  .18  .38 

.97  2.62  .73 

.92  .22 

.33  ,56 


.10 

.0 
.76  T 


,29  1.13 
,09 
1,10 


.23  .25 

,08 
,26 

T         .  10 

.55  .03 


.80 

T 

1.03 
T 

.55 
.15 


.19 
,04 
.97 
.02 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAVTON  1  W 
CORNELIA 
EL9ERT0N  2  N 

HARTHELL 

LEXINr.TON 

LINCDLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 


3.91 
7.13 
4.45 


12,59 
6,69 
9,62 
1,93 


11   1,04  2.27 
2.01  .52 
.80  .22 

I. 00     .68  1.00 

3.50  1.10  .20 
2.39  ,63 

,64     ,66  1.40 

.64     .67  .04 


.12  .68  .20 
T  1.10 

.02  ,46 
.02     .55  1.12 


.08  .38  1.90 
T  .80 

.02     .30  .55 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLlTON 
COLUMBUS  WSO 
CONCORD 

douglasville 

experiment 

franklin 

greenville  2  nnw 

HAMILTON  4  u 

JOHESBORQ 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MDNTE2UMA 
NEWMAN 

SUNNYSIOE 
TAL80TT0N 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMAJTCN  2  S 
WEST  POINT 

MOOOBURY 


.03     .04  .2 

.17     .08  T 

.32  1.42 

.35     .08  T 


.36 

1.99     .03  .20 
.33 
T  .04 
.20     .20  ,29 

,03  T 


,26 
,06 


,05  ,04 
1,46 


.02  ,08 


CENTRAL 

tllEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
OUBLIS  3  S 
EASTMAN  1  ■ 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
COOFREV  1  HE 
HAWK  I NSV I  LIE 
IRHINTON  4  WNW 

JULIETTE 
HtCON  wSO 
HIllEOCEVILLE 
HONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  W 

SANDERSVILLE 
SIIOAM 

SPARTA  2  NNM 


8,95 
5,65 
4.36 
8.72 
6.62 

4.38 


.18  1.46 
.02 


.02  .48 
,99  T 
T  ,59 


,04  1,69 
3,15 
2,06 

1,97  ,29 
,11  2,62 
2.59 


2,94 

1.92 


.07     .11  .09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


E<ST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  HSa 
BROOKLET   1  H 
DOVER 
CI9S0N 

LOUISVILLE  3  S 

METTER 

MIDVILLE 

MIOVULE  EXP  STA 
HILLEN  4  N 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 
NEHINCTON  2  NE 
STILL"DRE 
SWAINSeORO 
MARRENTON 

HAYNESeORO  2  NE 


SOUTHWEST 

ALSANV  3  SE 
AHERICUS  t  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELT 
CAIRO  2  NNH 

CAHILIA 
COLOUITT  Z  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

DONALSONVILLE 


1  S 


FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  t  W 

MORGAN  S  NW 

PLAINS  SM  CA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOHERVILLE  3  HSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  *  NH 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON    I  H 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOWN  I  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

CLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  H50 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNW 
WATCROSS  <,  NE 


U.61 

s.9e 

6.16 
6.67 


13       14  15 


4.34 
6.69 
12.31 
6.79 


5.5a 

5.94 
6.29 
6.12 

6. OB 
10.48 
7.27 
5.25 
7.12 

6.51 


4.99 
4.11 


8.62 
1.89 
3.03 
7.91 

3.79 
3.65 
5.02 
4.60 
3.5B 


1.22     .05  .89 


1.55     .77  .04 


11.27 
9.67 
9.46 
2.01 

11.53 
B.  13 
7.74 


.12  1.70 
2.05  .10 
.16 


1.1 I  1.03 
.52  .86 
T  1.22 


12.91 
10.30 
7.10 
9.55 

14.84 
11. B7 
10.78 
12.56 
5.42 

8.79 
10.13 
13.26 
9.74 
6.79 

14,44 
14,94 
16.56 
10.70 
9.58 


.23  .14 
.36 

.05  ,10 

.25 

1.21 

,18 

T 

,14  3,40 
,08  ,08 


,25 


,04  2,10  T 

.92   1.78  .2 

.23  .2 
T  .61 

T       3.26  1.45 


.75 


1.3B  ,10 


.06  1,36  .02 


.04     ,21  ,12 


16       17  Iff 


.25  1.48 
1.78  .69 
.89  2.54 
.34  2.22 
.25  2.38 

2.05  1.05 


.04     .03  ,34 


1,94  ,36 

4,15  ,60 

,33  3,07 

*  5,00 


1.20  1.93 


7.04 

.04  3.30 

.45  1,78 

.73  2.45 


.35  .03 
.13 

1.24 
.04  .32 


.20  1.85 
.30 


.15 

.34  .18 


.77 
1.12 
,45 


25     26     27  28 


.  17 
.25  T 
.11     .71  .20 
1.32  .16 
,15     ,05  T 


,21     .45  .21 


.10 

1.55  .46 
2.25  .27 


1.85  .24 


.20     .21  .04 


.37     .49  .03 
.12  1,58 
1.07  1,83  1,52 


,57 
2,82 
1,68 
3.20 


1,30  2,32 

,30  1.70  .06 

T  1.00 

.31     ,12  ,01 


,16     .58  ,32 
.70  .60 
3.80 
.80 

.01     ,13  ,42 


,95  1,30  ,15 

,75  1, 

1.20  l.OO  1. 

.69  1,33 

.20  ,57 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUIlon 

Day  of  Month 

• 

01 

m 

I 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At«i 

«        *  * 

NORTHWEST 

01 

4LLAT0ONA  04M  2 

MAX 

MM 

T> 
68 

82 
69 

60 
68 

88 
69 

90 
66 

67 
68 

84 
69 

90 
68 

90 

70 

90 
70 

64 
69 

85 
66 

84 
67 

63 
67 

85 
69 

67 
69 

63 
67 

82 
65 

89 

67 

66 

66 

90 
70 

90 
66 

89 

67 

65 
66 

88 

67 

89 
67 

69 
69 

87 
60 

64 

60 

83 
66 

84 

67 

65.5 
67.2 

CALHOUN  ExP  STATION 

MAX 

Mm 

82 
tB 

62 
68 

66 
67 

90 
66 

69 
68 

69 
67 

66 
69 

90 
70 

91 
70 

91 
69 

89 
66 

90 
67 

66 

70 

86 
64 

67 
69 

87 

66 

69 

63 

86 
67 

90 
69 

90 
67 

68 
69 

89 

67 

86 
66 

90 
69 

■^0 
63 

90 
64 

69 
64 

69 
96 

66 
55 

84 
69 

85 
66 

67.9 
65,9 

CARTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

80 
66 

78 
67 

83 
67 

90 
67 

91 
66 

87 
66 

69 
66 

90 
67 

92 
68 

89 
69 

66 
67 

89 
69 

90 
65 

66 
64 

64 
61 

82 
66 

63 
62 

87 
62 

86 
63 

69 
66 

87 
66 

66 
65 

66 
69 

86 
63 

86 
67 

86 
67 

83 
61 

66 
94 

84 
52 

84 
69 

83 
67 

86.2 
64.6 

CEDARTOWN 

MAX 

MIN 

80 
68 

87 
66 

89 
65 

91 
68 

90 
68 

68 
66 

86 
69 

90 
66 

90 
69 

88 
69 

69 
69 

69 
68 

66 
66 

86 
64 

69 
63 

88 
64 

63 
65 

86 
66 

69 
66 

91 
68 

66 
67 

87 
67 

67 
66 

89 
63 

87 
69 

87 
64 

66 
63 

69 
97 

87 
54 

85 
68 

60 
68 

67.9 
69.7 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
65 

65 
66 

87 
69 

91 
65 

91 
67 

66 
69 

89 
69 

93 
66 

92 
64 

94 
65 

87 
66 

69 
66 

69 
61 

90 
61 

91 
69 

65 
64 

88 
62 

89 
66 

87 
69 

90 
69 

66 
67 

89 
69 

86 
64 

91 
64 

89 
64 

62 
60 

66 
59 

89 
53 

87 
59 

86 
67 

67.7 
64.4 

OALTON 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
67 

60 
67 

88 
70 

90 
68 

90 
69 

86 

70 

88 
70 

91 
69 

91 
70 

85 

70 

89 
67 

65 
67 

86 
66 

66 
65 

86 
57 

69 
65 

86 
69 

62 
65 

86 
66 

89 
67 

92 
67 

81 
69 

86 
69 

89 
67 

88 
66 

88 
66 

67 

60 

86 
60 

88 
99 

86 
65 

66.7 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

73 
65 

80 
68 

83 
65 

66 
67 

88 
67 

92 
66 

89 
67 

90 
67 

90 
69 

92 
66 

69 

70 

92 
67 

66 
66 

86 
64 

88 
64 

69 
63 

89 
62 

68 
63 

69 
63 

90 
64 

92 
65 

93 
69 

66 
68 

66 
64 

91 
62 

69 
62 

90 
62 

68 
54 

84 
54 

87 
56 

66 

62 

87.6 
64.2 

ROME 

MAX 

Mm 

77 
68 

81 
68 

87 
67 

89 
70 

69 
67 

86 
67 

67 
67 

69 
75 

90 
70 

85 

69 

66 
66 

85 

67 

63 
68 

84 
69 

65 
69 

63 
66 

84 
65 

63 
67 

86 
69 

68 
66 

89 
69 

82 
68 

64 

67 

67 
69 

89 
66 

84 
64 

89 
69 

63 
63 

63 
56 

62 
67 

81 
67 

84.9 
66,9 

ROME  WSO 

*          •  • 

MAX 

Mm 

82 
70 

63 

70 

88 
68 

90 
72 

90 
66 

69 
66 

89 

70 

90 
70 

92 
69 

67 
68 

91 
69 

87 
67 

66 
71 

86 
66 

69 
68 

90 
67 

67 
65 

67 
67 

89 
69 

91 
67 

90 
70 

89 

70 

67 
66 

90 
66 

68 
69 

89 
69 

90 
69 

66 
99 

99 
56 

69 
69 

83 
68 

88.2 
67.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 

Mm 

75 
65 

60 
66 

78 
67 

65 
67 

89 
67 

68 
66 

88 
66 

69 
65 

88 
65 

69 
66 

86 
67 

87 
69 

87 
64 

83 
64 

65 
64 

86 

60 

79 
66 

82 
62 

89 
61 

89 
66 

88 
66 

69 
67 

63 
67 

83 
61 

66 
61 

69 
64 

83 
60 

89 
96 

83 
57 

64 
61 

61 
65 

84.6 
64.0 

ATHENS  wSO 

MAX 

MIN 

83 
68 

86 
69 

87 
69 

90 
69 

66 
69 

66 
69 

89 

70 

89 
69 

90 
71 

67 
71 

89 

70 

86 
69 

65 
69 

89 
64 

68 
65 

73 
70 

79 
66 

69 
64 

88 
69 

90 
69 

90 

73 

84 

71 

66 

71 

87 
66 

86 
66 

66 
68 

67 
67 

67 
61 

64 

64 

82 
66 

89 

71 

66.0 
68.2 

ATLANTA  WSO 

MAX 

Mm 

ei 

68 

83 
69 

85 
66 

66 
70 

87 
1 

69 
69 

86 
71 

69 

70 

89 
69 

65 

70 

86 

70 

89 
66 

63 
69 

64 

66 

66 
68 

78 

70 

62 
69 

83 
69 

89 

70 

89 

70 

86 

70 

84 

69 

64 
69 

87 
68 

89 

69 

63 
68 

67 
69 

83 
64 

85 
63 

62 
69 

61 

70 

64.7 
66,7 

BLAIRSVILLE  EXP  ST4 

MAX 

Mm 

73 
63 

78 
64 

76 
65 

77 
66 

82 
62 

62 
63 

82 
62 

64 
63 

85 
61 

86 
63 

62 
63 

89 
64 

60 
63 

83 
99 

62 
57 

63 
96 

82 
61 

76 
61 

81 
60 

84 
61 

65 

61 

66 
62 

62 
69 

80 
97 

84 
58 

83 
56 

63 
98 

61 
93 

81 
52 

61 
94 

60 
59 

81.6 
60.5 

SLUE  RIDCE 

MAX 

Mm 

75 
65 

77 
64 

80 
63 

76 
67 

64 
63 

64 

65 

80 
68 

87 
67 

66 
64 

87 
63 

87 
64 

82 
64 

64 

62 

83 
62 

65 
60 

89 
64 

66 
62 

83 
63 

89 

62 

87 
69 

64 
65 

87 
63 

67 
69 

69 
62 

87 
60 

86 

63 

86 
58 

67 
53 

84 

50 

69 

61 

60 
56 

64.0 
62.4 

COMMERCE  *  NNW 

MAX 

Mm 

75 
65 

63 
65 

84 

66 

67 
65 

69 
65 

88 
68 

63 
67 

67 
66 

69 
66 

90 
70 

67 
66 

88 

67 

64 
63 

84 

60 

69 
58 

87 
63 

75 
65 

60 
64 

67 
64 

88 
66 

90 
68 

91 
69 

90 
68 

69 
69 

87 
65 

86 
66 

84 
64 

89 

63 

88 
54 

64 
60 

62 
66 

69.9 
64,8 

DAHLONEGA 

MAX 

Mm 

71 
65 

76 
66 

74 
66 

80 
67 

84 

56 

64 
66 

62 
67 

83 
66 

64 

66 

87 
66 

63 
66 

81 
69 

60 
64 

81 
64 

61 
62 

83 
63 

80 
65 

77 
64 

83 
64 

65 
61 

67 
66 

89 
67 

63 
67 

63 
64 

84 
64 

83 
65 

83 
64 

89 
98 

64 

60 

61 
69 

60 
66 

62.0 
64.8 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

73 
66 

78 
66 

78 
67 

61 
66 

87 
68 

86 
67 

64 

66 

84 
66 

65 
69 

67 
70 

83 

68 

62 
69 

81 
65 

81 
60 

82 
62 

64 

62 

76 
67 

78 
63 

83 
66 

84 
68 

86 

66 

66 
69 

80 
69 

84 
65 

64 
69 

63 
69 

62 
64 

83 
57 

63 
61 

81 
66 

61 
67 

82.3 
69.7 

HELEN  1  ES6 

MAX 

Mm 

77 
65 

74 
69 

75 
66 

65 
65 

81 
62 

62 
65 

88 
66 

67 
63 

89 
65 

62 
66 

82 
67 

63 
64 

61 
62 

63 
59 

86 
57 

81 
63 

76 
63 

83 
62 

93 
61 

69 
62 

87 
62 

69 

66 

69 
66 

83 
98 

62 
62 

62 
60 

69 
60 

84 
93 

eo 

57 

76 
61 

80 
61 

62.9 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

79 
65 

77 
66 

63 
66 

87 
69 

85 
66 

83 
65 

69 
66 

88 
64 

66 
65 

85 

69 

66 
66 

81 
69 

82 
66 

63 
63 

83 
59 

82 
66 

60 
66 

82 
61 

62 
69 

88 
69 

68 
66 

62 
66 

64 

66 

88 
69 

64 
69 

69 
69 

84 
61 

83 
97 

80 
59 

60 
67 

84 
64 

83.6 
64,6 

U  OF  CA  PlT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

83 
67 

85 
68 

85 
68 

69 
68 

89 
69 

69 
69 

87 
69 

66 
67 

89 

70 

90 
70 

68 
69 

64 
67 

64 
65 

84 
63 

87 
63 

69 
69 

78 
68 

69 
63 

88 
66 

69 
68 

90 
71 

84 
69 

89 
69 

69 
67 

65 
66 

64 
67 

87 
66 

66 
60 

86 
63 

62 
67 

63 
69 

69.9 
67,1 

WINDER  1  SSE 

*          •  • 

MAX 

Mm 

82 
67 

63 
66 

86 
67 

89 
68 

89 
67 

87 
69 

67 
68 

99 
66 

89 

70 

69 
69 

90 
69 

66 
66 

84 
65 

83 
63 

63 
67 

76 
68 

65 

61 

86 

67 

90 
67 

91 
70 

88 
69 

86 
69 

86 
66 

87 
66 

86 
66 

69 
67 

86 
67 

67 
99 

86 
60 

64 
66 

65 
67 

66.3 
66,6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  N 

MAX 

Mm 

77 
61 

77 
61 

62 
65 

82 
61 

66 

62 

86 
63 

63 
63 

88 
59 

88 
62 

69 

62 

83 
69 

80 
62 

69 
63 

84 

96 

84 
59 

64 

63 

76 
62 

83 
99 

66 

68 

87 
59 

86 
59 

63 
64 

89 

62 

84 

99 

84 

61 

64 

60 

89 

96 

84 
91 

60 
53 

62 
99 

63 
56 

63.9 
60.2 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

78 
62 

76 
62 

64 
64 

88 
63 

66 
65 

85 
67 

64 
65 

66 
64 

65 
65 

62 
65 

89 

65 

82 
62 

61 
61 

83 
59 

69 
56 

62 
69 

78 

64 

89 

60 

67 
63 

87 

63 

85 
64 

61 
64 

86 
69 

89 
59 

83 

61 

82 
62 

87 
60 

60 
94 

78 
61 

61 

61 

64 

62 

63,3 
62.4 

ELRERTON  2  N 

MAX 

Mm 

83 
65 

87 
67 

88 
67 

90 
65 

87 
66 

64 
65 

87 
65 

90 
66 

69 
67 

88 
67 

90 
69 

66 
69 

89 

61 

66 
97 

67 
57 

89 
66 

76 
67 

67 
62 

90 
67 

92 
63 

91 
65 

90 
69 

86 
68 

86 
62 

86 
60 

89 
62 

69 
63 

69 
55 

89 
57 

69 
69 

66 
65 

67.0 
64, 1 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

80 
68 

64 

68 

90 
68 

92 
69 

90 
68 

66 

70 

89 
69 

92 
70 

89 

70 

90 
69 

92 
69 

92 
67 

69 

66 

67 
65 

90 
64 

64 
69 

76 
66 

90 
64 

92 
69 

99 
66 

94 
66 

99 
69 

90 
66 

68 

67 

69 
66 

86 
67 

93 
62 

92 
65 

66 
67 

89 
66 

90 
71 

86.9 
67.3 

TOCCOA 

Mm 

77 
66 

63 
66 

85 

66 

66 
67 

88 
69 

63 
69 

86 
65 

68 
67 

87 
69 

67 
66 

87 

70 

66 
66 

63 
66 

88 

62 

87 
62 

6* 

68 

79 
68 

86 
63 

89 
67 

69 
68 

92 
69 

86 

70 

66 

70 

89 

66 

89 

66 

69 
66 

90 
64 

67 
60 

84 
62 

62 
69 

65 

67 

69.6 
66.4 

WASHINCTDN 

•          •  • 

MAX 

83 
67 

65 
70 

86 
66 

66 
64 

91 
66 

90 
69 

86 
66 

90 
66 

91 
69 

86 
68 

90 
68 

89 
69 

67 
69 

84 
61 

84 

60 

69 
63 

73 
66 

76 
69 

84 
66 

89 
67 

91 
66 

92 
72 

87 
68 

66 
67 

86 
69 

89 
66 

84 
66 

89 
64 

87 
64 

84 

62 

82 
67 

86. 1 
69,9 

WEST  CENTRAL 

0« 

euENA  VISTA 

MAX 

Mm 

78 
72 

66 
66 

66 
67 

90 
69 

88 
68 

65 
69 

91 
72 

91 
71 

69 
69 

69 

71 

90 
72 

68 

66 

86 

70 

69 
74 

8* 

70 

87 
69 

67 
70 

89 

66 

89 
69 

92 
69 

93 

70 

91 
71 

91 
69 

88 
66 

88 

68 

69 

70 

67 
68 

91 
69 

88 

67 

69 

66 

66 

69 

66.0 
69,0 

CARROLLTON 

MAX 

Mm 

80 
68 

86 
67 

87 
67 

92 
66 

67 
68 

69 
66 

84 

67 

64 
65 

69 
68 

90 
67 

66 

67 

87 
66 

87 
69 

65 
6* 

69 
60 

89 
67 

85 
64 

88 
64 

68 
66 

91 
66 

68 

67 

63 
68 

86 
66 

89 
64 

89 

66 

64 

66 

67 
61 

85 
96 

85 

56 

63 
69 

64 

68 

66,0 
69.7 

COLUMBUS  WSO 

MAX 

Mm 

85 

70 

88 

69 

69 

70 

92 
72 

91 
72 

89 
71 

90 
73 

93 

73 

91 
74 

91 
74 

90 
72 

90 
66 

86 
73 

68 

70 

69 

66 

82 
79 

87 
66 

86 
69 

68 

71 

92 
72 

92 
73 

66 

71 

67 

72 

90 

70 

67 

72 

86 

73 

90 

70 

89 
66 

89 
67 

89 

71 

89 

73 

86,9 

71,0 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

78 
67 

62 
67 

83 
68 

66 
68 

90 
69 

67 
68 

85 

71 

66 
66 

91 
69 

89 

71 

67 

70 

69 
67 

67 

68 

84 

65 

69 
63 

67 

70 

74 

68 

61 
69 

64 

70 

69 

70 

66 
69 

67 
68 

69 

71 

69 
66 

86 
67 

89 
66 

84 

66 

86 
62 

66 
64 

83 
69 

83 
69 

69.4 
67.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST 


Day  of  Month 

e 

StatioQ 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

83 

85 

88 

88 

89 

88 

89 

93 

89 

88 

88 

86 

87 

66 

69 

84 

86 

86 

91 

99 

87 

86 

69 

67 

87 

68 

87 

87 

85 

66 

87,6 

67 

67 

66 

65 

67 

67 

70 

68 

66 

65 

62 

69 

69 

63 

67 

63 

66 

67 

69 

70 

64 

66 

66 

64 

53 

59 

70 

65 

69*6 

LA  GRANGE 

MAX 

83 

86 

89 

91 

90 

87 

90 

93 

90 

91 

90 

87 

88 

86 

B8 

76 

85 

86 

90 

92 

92 

92 

87 

89 

67 

84 

87 

66 

B9 

87 

65 

87,9 

67 

70 

68 

69 

66 

66 

70 

69 

65 

69 

63 

65 

68 

65 

66 

66 

69 

68 

67 

71 

64 

67 

67 

64 

60 

59 

59 

69 

66,6 

HARSHALLVILLE 

MAX 

87 

91 

90 

93 

90 

90 

91 

95 

92 

87 

93 

90 

66 

89 

68 

89 

84 

87 

92 

95 

94 

91 

90 

92 

90 

85 

91 

92 

92 

67 

91 

90,1 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

7 1 

7 1 

67 

72 

66 

66 

71 

67 

66 

70 

69 

72 

69 

71 

67 

69 

70 

68 

66 

66 

70 

70 

68,6 

NEWNAN 

MAX 

83 

86 

88 

91 

89 

87 

92 

92 

89 

83 

85 

82 

83 

85 

86 

85 

84 

86 

90 

92 

93 

88 

62 

89 

86 

86 

89 

83 

85 

85 

84 

66.6 

66 

66 

65 

69 

6 1 

6S 

63 

60 

67 

67 

66 

67 

66 

66 

65 

67 

64 

66 

64 

63 

59 

60 

64 

66 

64,9 

SUNNVSIOE 

MAX 

83 

83 

87 

90 

90 

86 

91 

91 

66 

90 

85 

85 

83 

85 

67 

80 

81 

85 

89 

91 

89 

65 

66 

87 

84 

69 

89 

87 

84 

61 

82 

66,0 

MIN 

66 

67 

68 

66 

69 

68 

70 

69 

68 

66 

66 

68 

65 

65 

69 

67 

68 

69 

TALBOTTON 

MAX 

82 

89 

87 

92 

91 

86 

91 

91 

86 

89 

88 

89 

82 

86 

68 

84 

85 

85 

90 

92 

93 

95 

86 

90 

87 

66 

89 

69 

88 

86 

69 

66,3 

66 

68 

67 

69 

68 

69 

69 

70 

72 

7 1 

66 

65 

64 

62 

71 

69 

67 

68 

70 

67 

71 

70 

66 

66 

69 

69 

69 

64 

70 

70 

66,0 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

81 

85 

66 

89 

86 

85 

65 

89 

89 

88 

68 

88 

65 

84 

85 

83 

83 

87 

85 

69 

87 

86 

65 

87 

85 

85 

86 

64 

65 

84 

61 

69,7 

67 

67 

63 

66 

65 

66 

65 

67 

60 

59 

64 

64 

62 

69 

69 

66 

67 

67 

60 

62 

64 

58 

53 

60 

67 

67 

63,9 

THDMASTDN  2  S 

MAX 

85 

87 

90 

9'. 

93 

68 

90 

92 

90 

84 

87 

89 

87 

86 

90 

66 

89 

89 

89 

92 

92 

92 

87 

90 

87 

88 

91 

90 

66 

64 

89 

88,6 

67 

69 

70 

66 

69 

70 

69 

69 

64 

71 

67 

67 

69 

67 

65 

70 

70 

68 

66 

69 

68 

66 

66 

70 

67,9 

WEST  POINT 

MAX 

84 

e* 

86 

90 

90 

90 

86 

91 

90 

92 

90 

90 

90 

66 

85 

89 

88 

89 

87 

90 

93 

93 

89 

66 

90 

90 

65 

90 

S8 

65 

85 

86,5 

•          t  • 

MIN 

68 

68 

66 

65 

68 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

70 

68 

62 

69 

68 

69 

66 

70 

69 

69 

71 

69 

65 

05 

65 

62 

53 

65 

65 

67,3 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

92 

94 

90 

90 

92 

89 

87 

69 

86 

80 

86 

93 

92 

93 

92 

89 

92 

67 

85 

69 

91 

91 

94 

89.6 

59 

70 

7  2 

70 

70 

7  3 

7  1 

68 

70 

70 

70 

66 

70 

69 

66 

71 

7 1 

7 1 

72 

72 

72 

70 

7  1 

70 

70 

73 

72 

7  2 

70,  3 

COVINGTON 

MAX 

82 

82 

87 

85 

83 

85 

67 

87 

83 

67 

83 

62 

83 

85 

63 

79 

81 

86 

68 

86 

82 

82 

66 

62 

82 

85 

64 

84 

61 

78 

83.7 

67 

68 

70 

67 

65 

69 

68 

63 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

63 

69 

70 

67,4 

DUBLIN  3  S 

MAX 

91 

92 

90 

92 

94 

90 

91 

93 

95 

66 

90 

91 

90 

86 

89 

88 

89 

69 

88 

94 

99 

97 

93 

90 

92 

88 

85 

90 

92 

88 

67 

90,3 

66 

69 

68 

67 

69 

71 

70 

7 1 

66 

64 

66 

67 

66 

62 

64 

67 

64 

64 

66 

69 

70 

71 

69 

68 

69 

66 

65 

64 

66 

68 

70 

67,2 

EASTMAN  1  H 

MAX 

89 

89 

90 

91 

92 

90 

91 

93 

94 

88 

90 

90 

68 

89 

88 

88 

85 

82 

88 

94 

93 

94 

93 

89 

92 

85 

84 

69 

90 

91 

64 

89,9 

69 

68 

66 

69 

7  1 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

65 

68 

66 

69 

7 1 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

68 

69 

66 

70 

68,6 

FORSVTH  I  S 

MAX 

8<> 

88 

89 

91 

90 

91 

90 

93 

93 

85 

90 

86 

85 

86 

87 

62 

82 

86 

89 

93 

93 

86 

87 

69 

66 

84 

66 

86 

63 

83 

67,6 

66 

67 

68 

7 1 

69 

66 

69 

69 

64 

69 

66 

67 

67 

69 

67 

69 

68 

69 

69 

6  5 

69 

69 

HAWKINSVlLLE 

MAX 

87 

90 

89 

90 

94 

89 

90 

93 

95 

91 

66 

92 

90 

87 

91 

89 

88 

86 

69 

99 

96 

94 

99 

93 

94 

88 

86 

92 

95 

85 

90,6 

68 

65 

66 

69 

70 

70 

69 

7 1 

70 

70 

68 

67 

67 

65 

66 

73 

67 

66 

67 

69 

70 

70 

71 

69 

66 

69 

69 

67 

65 

70 

66,4 

IRWINTON  4  MNH 

MAX 

89 

90 

89 

91 

91 

80 

91 

90 

92 

88 

89 

88 

88 

88 

67 

84 

80 

90 

90 

92 

92 

90 

67 

90 

90 

87 

69 

88 

87 

89 

65 

86,4 

67 

68 

67 

69 

64 

65 

69 

67 

69 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

66 

66 

67,6 

MACON  WSO 

MAX 

88 

90 

92 

94 

92 

90 

93 

94 

92 

90 

93 

90 

88 

89 

91 

84 

87 

89 

93 

94 

95 

92 

91 

92 

69 

87 

92 

92 

88 

67 

87 

90,5 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

7 1 

72 

66 

69 

72 

71 

67 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

73 

71,8 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

85 

86 

88 

90 

92 

91 

89 

92 

93 

91 

90 

91 

67 

85 

66 

87 

76 

80 

88 

93 

94 

95 

90 

89 

69 

66 

84 

90 

90 

62 

83 

68, 1 

66 

68 

67 

69 

68 

66 

69 

69 

67 

69 

70 

67 

67 

69 

66 

67 

68 

64 

69 

66 

66 

67 

69 

66 

68 

68 

66 

63 

63 

65 

68 

67,0 

monticelld 

MAX 

88 

86 

67 

90 

91 

91 

69 

88 

93 

92 

69 

91 

67 

86 

66 

90 

79 

83 

87 

90 

93 

90 

88 

88 

90 

87 

85 

69 

89 

89 

85 

86,2 

70 

67 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

68 

66 

66 

69 

68 

65 

66 

70 

68,1 

SANOERSvILLE 

MAX 

87 

85 

87 

90 

88 

84 

89 

91 

89 

87 

89 

66 

85 

85 

82 

76 

77 

89 

90 

91 

92 

68 

67 

87 

69 

64 

87 

88 

86 

82 

82 

86.2 

69 

67 

67 

68 

66 

7 1 

66 

7 1 

SILOAM 

MAX 

85 

89 

90 

91 

91 

86 

90 

92 

90 

92 

90 

87 

85 

89 

87 

78 

87 

90 

99 

94 

86 

87 

86 

89 

87 

66 

87 

69 

85 

65 

87.6 

*          •  • 

MIN 

66 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

66 

68 

70 

69 

65 

62 

65 

69 

68 

68 

70 

67 

71 

70 

69 

67 

58 

69 

66 

62 

65 

69 

70 

67,7 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 

86 

89 

88 

91 

93 

90 

67 

89 

91 

89 

90 

88 

87 

85 

87 

87 

73 

75 

87 

91 

93 

89 

88 

87 

89 

87 

64 

89 

69 

89 

65 

67.4 

MIN 

69 

7 1 

67 

67 

69 

69 

68 

70 

69 

67 

66 

66 

67 

60 

64 

67 

67 

67 

67 

69 

63 

66 

70 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

89 

89 

90 

91 

89 

87 

89 

66 

90 

90 

69 

88 

86 

88 

87 

80 

73 

88 

91 

92 

91 

88 

86 

90 

89 

84 

66 

89 

86 

67 

86 

87.7 

MIN 

68 

68 

66 

70 

7  1 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

7  1 

68 

65 

67 

68 

68 

66 

69 

72 

72 

70 

70 

69 

/ 1 

7 1 

66 

7 1 

7 1 

69.4 

BROOKLET   1  W 

MAX 

89 

89 

86 

90 

88 

e: 

90 

90 

86 

90 

90 

88 

69 

87 

81 

83 

80 

89 

93 

94 

95 

93 

89 

69 

85 

83 

67 

90 

85 

66 

88 

66, 1 

MIN 

68 

vS9 

71 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

67 

69 

66 

73 

68 

69 

67 

69 

^' 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

92 

92 

91 

94 

92 

85 

90 

91 

92 

91 

93 

89 

69 

88 

86 

89 

75 

69 

93 

99 

93 

91 

92 

90 

91 

88 

67 

90 

87 

65 

86 

69,9 

70 

70 

68 

68 

70 

68 

68 

70 

7 1 

66 

66 

68 

66 

64 

66 

71 

64 

66 

70 

66 

70 

7 1 

69 

66 

66 

70 

68,3 

METTER 

MAX 

92 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

94 

93 

95 

94 

93 

65 

81 

92 

95 

97 

97 

96 

95 

93 

66 

89 

90 

93 

90 

81 

66 

91,7 

68 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

7 1 

67 

69 

68 

66 

73 

67 

72 

72 

^' 

64 

69 

69 

70,0 

MIDVILLE  EXP  5TA 

MAX 

89 

88 

90 

92 

89 

86 

91 

91 

88 

90 

92 

68 

87 

86 

86 

83 

83 

88 

91 

92 

90 

92 

92 

92 

66 

83 

88 

90 

69 

86 

66 

68,6 

69 

70 

70 

68 

72 

68 

69 

69 

65 

67 

69 

66 

69 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

66 

68,8 

MLLEN  *  N 

MAX 

93 

91 

91 

93 

90 

92 

94 

90 

94 

93 

94 

94 

91 

91 

67 

85 

85 

91 

91 

93 

91 

94 

91 

69 

91 

90 

90 

90 

89 

92 

89 

90,9 

MIN 

69 

68 

69 

69 

70 

67 

67 

73 

73 

66 

65 

70 

69 

66 

6* 

70 

67 

71 

69 

70 

69 

65 

69 

65 

74 

65 

66 

67 

69 

74 

70 

68,4 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

90 

90 

85 

89 

90 

89 

90 

90 

86 

69 

90 

90 

69 

89 

68 

87 

82 

89 

92 

94 

95 

95 

94 

90 

89 

69 

88 

90 

85 

88 

67 

89,0 

MIN 

65 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

7 1 

7 1 

70 

69 

70 

74 

68 

73 

''^ 

70 

69 

70 

^' 

70 

71,9 

SWAINSBORO 

MAX 

89 

90 

90 

92 

94 

92 

92 

89 

90 

93 

89 

91 

90 

89 

89 

86 

94 

94 

93 

88 

91 

87 

89 

88 

90 

91 

84 

87 

89,9 

71 

69 

72 

73 

64 

68 

7 1 

72 

66 

69 

71 

69 

68 

72 

66 

69 

WARRENTON 

MAX 

85 

90 

9» 

92 

95 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

88 

89 

74 

78 

69 

99 

92 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

90 

84 

63 

84 

88,6 

62 

69 

69 

°9 

67 

62 

63 

63 

70 

71 

70 

69 

66 

69 

69 

65 

64 

70 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

89 

88 

88 

89 

90 

88 

87 

90 

90 

87 

90 

91 

66 

87 

8  8 

6 1 

74 

69 

88 

90 

92 

94 

95 

66 

67 

82 

69 

81 

93 

65 

87,9 

>          •  • 

MIN 

68 

66 

69 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

66 

66 

68 

68 

67 

65 

65 

67 

65 

66 

73 

68 

68 

68 

66 

68 

69 

69 

65 

65 

65 

65 

67,1 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

88 

90 

90 

90 

93 

90 

89 

91 

93 

92 

93 

92 

90 

86 

88 

66 

85 

67 

87 

93 

94 

94 

94 

88 

90 

89 

89 

89 

91 

90 

66 

90,0 

Mm 

69 

68 

69 

69 

67 

71 

71 

70 

70 

73 

73 

71 

70 

69 

69 

70 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

66 

70 

71 

71 

72 

69,7 

S««  n«(«r«Qc«  Not«B  Following  Station  Ind*x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  of  Month 

• 
m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av»i 

AHERICUS  <.  ENE 

MAX 

MIN 

86 

68 

8« 

68 

88 
68 

91 
69 

87 
69 

89 

70 

89 

71 

92 
72 

88 

73 

88 

73 

91 
72 

90 
68 

86 

71 

87 
66 

68 
66 

84 

73 

89 

66 

89 
68 

90 
69 

93 

70 

92 
71 

89 
68 

89 

70 

91 
68 

89 
69 

89 

70 

91 
69 

90 
66 

88 

67 

84 

70 

90 

7  1 

88.4 
69.4 

BtlNBRIDCE 

MAX 
MIN 

91 
70 

95 

71 

93 
68 

90 

93 
73 

92 

70 

94 

70 

94 

70 

95 

72 

96 

72 

94 

73 

92 
73 

90 
70 

91 

70 

90 
69 

69 
69 

90 
67 

87 
71 

93 
68 

96 
70 

96 

70 

96 

71 

86 

71 

93 

70 

92 
68 

87 
69 

90 
69 

90 
68 

88 

70 

90 
70 

91 
7 1 

91.8 
70.1 

flLAKELY 

MAX 

MIN 

83 
68 

87 
69 

90 
68 

90 

93 

70 

93 
69 

91 
71 

90 
71 

93 
72 

92 
73 

93 
72 

89 
69 

91 
69 

89 
70 

89 
68 

90 
68 

88 
66 

86 
66 

66 
69 

93 
69 

99 
71 

94 

71 

92 
71 

86 
69 

89 
69 

90 
69 

82 
69 

89 
69 

91 
69 

90 

70 

88 

70 

89.7 
69.4 

CAIRO  2  NNM 

MAX 
MIN 

66 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

93 
68 

91 
69 

88 
68 

68 
68 

87 
69 

89 

72 

88 
66 

89 
69 

94 
66 

93 
68 

99 

68 

93 
68 

88 

76 

90 
69 

86 

69 

85 
67 

90 
67 

89 

67 

69 

67 

90 
68 

91 

70 

68,2 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
67 

93 
69 

93 

91 
70 

91 
71 

92 
71 

95 
72 

90 
72 

93 
71 

92 
72 

90 
71 

89 

70 

89 
71 

89 

70 

89 
74 

87 
67 

92 
72 

93 
69 

99 

70 

94 
72 

96 
71 

68 

72 

90 
71 

92 
69 

85 

70 

89 
69 

91 
70 

89 
71 

89 

70 

92 

72 

90.9 
70.4 

COLOUITT  2  E 

MAX 

MIN 

86 
69 

88 
67 

90 
71 

95 

92 
71 

91 
69 

90 
70 

91 
73 

93 

72 

93 

73 

94 
72 

89 
71 

90 
73 

69 

70 

93 
68 

87 
67 

86 

72 

90 

70 

69 
69 

97 

70 

99 
69 

99 

71 

92 

71 

88 

69 

89 
69 

88 

70 

85 

69 

90 

70 

89 
72 

90 
70 

88 

71 

90.4 

70.3 

CUTHBERT 

MAX 
MIM 

87 
68 

90 
68 

92 
69 

92 

92 
70 

88 
71 

92 
71 

95 
71 

96 
75 

93 
74 

92 
72 

90 
69 

88 

72 

69 
69 

90 
68 

87 

73 

86 
67 

67 
70 

93 
70 

99 

71 

99 
74 

99 

71 

88 

71 

91 
71 

91 
71 

89 
70 

91 
69 

92 
69 

91 

70 

89 

71 

91 

70 

90.9 
70.6 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 
68 

85 
67 

90 

88 
70 

65 
71 

87 

70 

89 

73 

88 
74 

88 

72 

88 
72 

87 

70 

86 

71 

66 
69 

87 
67 

85 

73 

83 
66 

85 

71 

90 
71 

90 
72 

91 
73 

87 

71 

83 

72 

87 
69 

88 
70 

83 
69 

86 

7o 

87 
70 

88 
71 

84 

70 

87 

71 

86.7 
70.5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

Mm 

86 
66 

88 
65 

90 
65 

93 
67 

92 
69 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

88 
67 

90 
69 

89 
67 

91 
71 

88 
66 

67 
69 

92 
66 

92 
68 

86 
65 

86 
69 

92 
66 

92 
69 

93 
67 

91 
67 

89 

70 

91 
69 

90 

70 

89 
68 

91 
69 

90 
62 

89 
69 

89 

69 

89 
69 

89.9 
67.1 

HORCAN   1  H 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
65 

88 
66 

92 
68 

90 
68 

90 
69 

89 
69 

91 
68 

90 
69 

90 
71 

90 
70 

91 
68 

89 
69 

91 
69 

90 
67 

86 

70 

89 
67 

66 
69 

89 
64 

91 
63 

91 
63 

91 
62 

68 
67 

68 
69 

87 
67 

64 
67 

89 
69 

90 
67 

89 
67 

89 

70 

87 
69 

89.0 
67.2 

PLAINS   St-   6A   EXP  STA 

MAX 
MIN 

S'l 
68 

85 
57 

85 
69 

88 
69 

90 
69 

88 

70 

87 

70 

90 
72 

92 
74 

85 

73 

89 

71 

90 
68 

88 
69 

85 

67 

66 
67 

88 
68 

91 
67 

85 
69 

89 
69 

92 

70 

93 
70 

92 

70 

69 

70 

86 
69 

89 
69 

67 

70 

84 
69 

69 
66 

89 
69 

87 
69 

87 
71 

87.9 
69.4 

THDMASVILLE  »  SE 

*          *  * 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
67 

93 
70 

91 
68 

92 
75 

93 

70 

87 
69 

93 

70 

90 
71 

90 
67 

90 
68 

88 

70 

89 

70 

92 
67 

94 

70 

94 

70 

90 
69 

90 
66 

90 
67 

90 
69 

68 

92 
69 

69.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAP4HA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
67 

91 
68 

90 
70 

91 
69 

90 
70 

91 

70 

93 

70 

93 
71 

91 
72 

91 
69 

92 
69 

90 
70 

68 
69 

86 
71 

82 
69 

85 
68 

90 
68 

94 

70 

94 

71 

95 

71 

93 
71 

69 
71 

90 
70 

88 
69 

84 
69 

87 
68 

89 
67 

90 
68 

88 

70 

91 
74 

89.7 
69.6 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

MIN 

88 
69 

86 
67 

87 
69 

88 

6' 
69 

86 
71 

90 
72 

89 
70 

91 
71 

83 
69 

88 

70 

87 
69 

89 
69 

86 
67 

87 
68 

87 
73 

85 
68 

84 

68 

89 
69 

90 
71 

92 
72 

90 
72 

91 
72 

86 
70 

69 
69 

8* 

69 

84 
69 

67 

70 

89 
72 

90 
72 

84 
69 

87.9 
69.9 

COR  DELE 

MAX 
MIN 

89 

70 

87 
67 

90 
68 

91 

89 
69 

89 
70 

92 
69 

95 

71 

69 

72 

89 
72 

89 
69 

90 
68 

69 

71 

89 
69 

89 
66 

90 
72 

87 
66 

88 
67 

93 
66 

96 

70 

99 

70 

96 
69 

90 

70 

92 
68 

92 
68 

86 
68 

90 
68 

91 
66 

90 
67 

89 

71 

90 
72 

90.2 
66.9 

DOUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

90 
68 

90 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

90 
70 

94 
71 

88 

70 

90 
69 

92 
71 

91 
71 

90 
69 

91 
71 

88 
66 

89 
69 

83 
67 

90 
67 

93 
71 

93 
72 

94 

71 

99 

73 

90 
68 

91 
69 

88 
69 

89 

70 

69 
70 

87 
70 

89 

72 

85 

72 

89.8 
69.9 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

88 
68 

91 
68 

91 
70 

93 

92 
71 

91 
71 

93 
71 

94 
74 

89 
71 

90 
72 

93 

70 

90 
71 

89 
71 

89 
68 

90 
69 

86 

73 

84 
69 

91 
70 

94 

72 

99 

73 

94 

74 

96 
74 

93 
73 

92 

72 

90 
70 

89 

71 

89 
69 

92 
71 

91 
72 

89 

72 

91 
73 

90.7 
71.2 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
68 

90 
68 

93 

92 
69 

91 
70 

90 
71 

94 

70 

93 
71 

90 
69 

93 
68 

92 
69 

88 

70 

89 

71 

69 

73 

78 

71 

87 
68 

91 
69 

95 
70 

99 
72 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

90 
69 

84 

70 

87 

70 

89 

70 

90 
71 

89 

72 

91 
73 

90.1 
70.2 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 

69 

89 
68 

90 

91 
70 

90 
70 

89 
70 

90 
70 

91 
71 

87 

70 

89 
69 

91 
69 

88 

70 

86 
65 

68 
67 

84 
72 

83 
70 

80 
68 

88 
67 

92 
71 

93 

71 

92 
72 

92 
73 

89 
72 

91 
70 

87 

70 

84 

70 

69 

70 

89 

70 

89 

72 

84 

73 

88.4 
69.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
66 

92 
69 

91 
70 

92 
68 

91 
70 

92 

70 

90 

71 

94 

72 

88 
68 

92 
69 

89 
69 

87 
69 

68 
69 

84 
69 

64 

72 

86 
67 

89 
68 

93 
69 

94 

70 

94 
72 

94 

70 

89 
70 

89 
69 

90 
69 

84 

70 

87 
69 

88 
69 

89 

70 

88 

70 

92 
71 

69.6 
69.4 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

90 
68 

88 

91 
69 

90 
71 

91 
71 

94 

73 

93 

73 

90 
72 

91 
69 

90 
71 

90 
71 

69 
70 

86 
72 

63 
73 

88 

68 

90 
69 

92 
70 

94 

70 

94 
74 

93 
71 

92 

72 

89 

71 

90 
69 

69 

70 

88 

70 

90 
69 

92 
71 

92 
72 

92 
74 

90.3 
70,7 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
67 

91 
67 

93 
69 

94 
68 

93 
68 

93 

70 

93 
71 

95 

73 

90 
69 

90 
69 

93 

70 

92 
71 

90 

70 

90 
71 

88 
72 

80 
68 

88 
68 

91 
70 

99 

70 

94 

70 

99 

71 

93 
72 

91 
70 

90 
70 

90 

70 

86 

70 

90 
69 

91 
70 

90 

70 

92 

72 

91.0 
69.6 

TIFTQN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
68 

89 
70 

92 
72 

90 
70 

93 
71 

90 
71 

93 
73 

94 
73 

88 

71 

92 
69 

91 
70 

87 
71 

88 
69 

90 
70 

67 

72 

85 
68 

87 

70 

90 
70 

94 
71 

99 

72 

93 
72 

92 
70 

C9 
71 

92 
70 

90 
70 

89 
69 

90 
70 

91 
72 

91 
71 

88 
73 

90.1 
70.6 

VALOPSTA  NW 

•          *  * 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
66 

92 
66 

93 
69 

91 
69 

90 
68 

91 
69 

93 
70 

91 
70 

90 
68 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

89 
70 

86 
76 

80 
73 

88 
66 

92 
69 

93 
68 

94 

68 

94 

70 

93 
66 

91 
69 

91 
68 

90 
68 

83 
71 

88 

70 

90 
68 

82 
69 

90 
72 

92 
72 

89.9 
69.1 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

91 

89 
70 

90 
70 

89 
7 1 

89 

7 1 

93 

70 

93 
72 

87 

72 

68 

7 1 

92 
69 

91 
70 

85 

7 1 

87 
69 

83 

73 

81 

70 

83 
69 

88 
67 

94 

70 

9* 

71 

94 

74 

94 

73 

89 
74 

93 

7  2 

87 
69 

86 

72 

88 

7  I 

89 

7 1 

87 
72 

83 

72 

88 

74 

88.6 
70.9 

BIACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
71 

91 
72 

90 
74 

92 
74 

90 
75 

91 
73 

92 
74 

91 
72 

94 

71 

94 

70 

93 
71 

94 

70 

84 
75 

89 

76 

67 
77 

85 

72 

69 
69 

90 
70 

91 
71 

90 
74 

96 
72 

97 
79 

90 
77 

69 
76 

90 
69 

89 
73 

89 
74 

90 
76 

89 

72 

86 
72 

90.4 
72.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

89 

70 

90 
71 

90 
72 

90 

89 
73 

89 
73 

91 
72 

95 

73 

90 
72 

90 
68 

89 
71 

91 
71 

89 
73 

89 
72 

89 
69 

99 

73 

99 
74 

93 

70 

86 

72 

90 
71 

91 
73 

89 
73 

68 

73 

89 

73 

90.3 
71,8 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 

70 

89 
76 

89 
73 

88 

88 
70 

88 
73 

89 
72 

91 
74 

88 
69 

87 
68 

89 
73 

89 
71 

83 
71 

64 
74 

88 
79 

86 
73 

91 
73 

86 
69 

90 
76 

91 
79 

99 
76 

99 
79 

94 

74 

91 
73 

88 

71 

86 
73 

89 
72 

90 
71 

88 
73 

86 
73 

88 
75 

88.8 

72,9 

FLEMING 

MAX 

MIN 

89 

70 

89 
7 1 

89 

71 

89 
69 

90 
70 

90 
71 

90 
70 

92 
70 

68 
69 

90 
69 

91 
67 

89 
69 

85 

71 

85 
67 

89 

72 

89 

71 

84 

71 

92 
68 

93 
71 

93 
72 

99 

72 

95 
7 1 

94 

72 

91 
7 1 

90 
68 

86 

71 

87 

71 

90 
70 

87 
72 

84 

71 

86 

71 

89.9 
70.3 

FOLKSTON  9  Sh 

MAX 

Mm 

91 
66 

91 
69 

90 
69 

92 

70 

90 
70 

89 

71 

93 

70 

96 

7 1 

88 

70 

90 
68 

93 
67 

91 
68 

91 

70 

86 
71 

88 

72 

80 

70 

68 

70 

94 
69 

99 

72 

99 

71 

99 

72 

99 
72 

94 

69 

92 
70 

66 
69 

66 

71 

89 

71 

93 
72 

90 
73 

89 

71 

91 
71 

90.7 
70.2 

FORT  STBUART 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
72 

65 
71 

9* 
70 

90 
72 

89 
71 

91 
72 

93 
72 

88 

7 1 

91 
69 

91 
69 

90 
69 

85 

72 

89 
68 

89 

72 

84 

73 

86 

69 

93 
68 

94 
74 

96 
74 

97 
73 

99 
73 

94 

73 

93 

71 

68 
69 

87 

72 

88 

71 

91 
71 

86 

72 

89 

71 

89 

72 

90.0 
71.1 

clennville 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 

88 

70 

92 
70 

90 
7 1 

90 
70 

92 

71 

94 
71 

90 
71 

62 

70 

92 
70 

90 
70 

86 

71 

89 

67 

86 
72 

81 

71 

81 

70 

91 
67 

94 

72 

99 

73 

93 

72 

94 

72 

92 

70 

91 
71 

86 

70 

67 

71 

91 
67 

88 

71 

94 

71 

89 

71 

86 

69 

89.9 
70,4 

JESUP  8  S 

MAX 

Mm 

88 

67 

90 
70 

88 

70 

91 
70 

90 
70 

90 
71 

91 

70 

94 

70 

90 
71 

91 
68 

92 
69 

90 
69 

83 

71 

87 
68 

86 

73 

82 
72 

86 

70 

94 

68 

99 
73 

99 

73 

99 

72 

96 
73 

92 
74 

92 
70 

91 
69 

81 

70 

90 
70 

91 
69 

86 
71 

86 

71 

90 
70 

89.8 
70.4 

NAMUNTA 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
70 

88 

70 

91 
70 

90 
71 

88 

72 

91 

70 

92 
71 

88 
69 

90 
67 

90 
69 

90 
69 

85 

71 

85 

71 

69 

73 

64 
74 

86 

70 

92 
68 

92 
7J 

93 
73 

92 
72 

94 

72 

92 

73 

90 
69 

84 

69 

88 

70 

69 

70 

89 

71 

88 

71 

89 

71 

88 

71 

69,0 
70,6 

safelo  island 

MAX 

Mm 

87 

70 

86 
77 

86 

73 

87 
73 

87 

73 

86 
74 

87 
72 

90 

73 

86 

72 

87 
69 

87 

72 

86 

72 

86 
74 

86 
75 

86 

77 

84 

71 

89 
70 

86 
69 

88 

76 

90 
79 

93 
79 

93 
79 

93 
74 

88 

72 

89 

70 

84 

71 

88 

72 

87 
74 

86 

73 

86 
72 

85 

71 

87.3 
72.8 

Sm  lUlmsca  NotM  Following  SuOon  lnd« 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEDRCIA 
AUGUST 


Day  of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USDA  PL  GRDN 

B7 

92 

91 

67 

89 

90 

90 

86 

90 

85 

63 

84 

90 

92 

92 

95 

93 

93 

91 

88 

83 

86 

92 

65 

84 

63 

88,6 

MIN 

69 

70 

66 

69 

70 

72 

71 

71 

68 

66 

69 

71 

67 

69 

73 

67 

71 

71 

74 

72 

73 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

71 

71 

72 

70  •  4 

Savannah 

tiSQ 

90 

90 

86 

85 

87 

e; 

90 

94 

91 

85 

67 

86 

88.7 

MIN 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

T, 

74 

71 

71 

71 

72 

69 

74 

70 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

72,9 

Savannah 

BEACH 

MAX 

86 

86 

6  7 

66 

88 

88 

89 

85 

86 

86 

87 

9 1 

87.3 

MIN 

79 

?9 

72 

75 

75 

73 

74 

76 

74 

74 

75 

73 

73 

72 

69 

80 

73 

70 

70 

70 

71 

76 

75 

69 

69 

70 

70 

70 

75 

72 

72 

73.1 

SUBRENCV 

2  WNH 

MAX 

91 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

94 

90 

89 

93 

90 

87 

90 

69 

82 

62 

90 

95 

95 

97 

95 

94 

92 

92 

87 

69 

90 

86 

84 

90 

90.5 

MIN 

69 

71 

66 

66 

69 

66 

70 

69 

69 

66 

68 

69 

70 

66 

71 

72 

69 

66 

71 

72 

67 

7! 

70 

70 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

69.3 

WAVCRQSS 

<.  NE 

MAX 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

95 

96 

69 

92 

95 

92 

66 

85 

66 

79 

87 

93 

95 

97 

95 

93 

92 

91 

89 

90 

89 

91 

92 

69 

91.0 

MIN 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

70 

70 

67 

68 

69 

71 

70 

69 

74 

70 

66 

70 

73 

75 

72 

74 

70 

68 

68 

70 

70 

69 

69 

72 

69.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

« 

Station 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

78 
77 

78 
76 

79 

77 

82 
77 

83 
79 

85 

80 

85 
80 

64 
79 

85 
81 

87 
81 

83 
80 

84 
79 

83 

80 

84 
80 

84 

81 

84 
80 

83 
79 

83 
79 

84 
79 

85 
80 

84 

80 

84 

61 

62 

80 

83 
79 

84 
79 

84 
80 

83 
80 

83 
79 

S3 
78 

82 
78 

81 
78 

83.1 
79.2 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

85 
74 

90 
74 

90 
74 

94 
75 

97 
76 

95 
76 

92 
76 

93 
75 

97 
77 

97 
77 

94 

77 

97 
74 

97 
74 

99 
75 

103 
75 

103 
77 

76 
73 

86 
73 

94 
73 

98 
75 

102 
74 

103 
76 

94 
76 

93 
74 

97 
73 

96 
76 

99 
75 

102 
73 

103 
73 

95 
76 

89 
75 

95.3 
74.9 

4 

MAX 
MIN 

81 
74 

65 
75 

86 
75 

89 
75 

92 

77 

90 
77 

88 
76 

91 
76 

93 
78 

92 
78 

89 
77 

93 
76 

93 
77 

94 

76 

96 
75 

97 
79 

79 
74 

82 
74 

87 
74 

94 
76 

96 

77 

97 
78 

89 

77 

88 
75 

92 
75 

92 
76 

93 
76 

95 
75 

97 
75 

90 
77 

84 
76 

90.5 
76.0 

8 

MAX 
MIN 

78 
76 

80 
75 

81 
76 

83 
76 

86 
76 

85 
79 

63 
78 

84 

77 

87 
78 

87 
70 

85 

80 

86 
79 

67 
76 

88 
79 

89 
79 

90 
79 

82 
77 

80 
76 

82 
76 

67 
78 

89 

80 

89 
85 

85 

80 

84 
78 

67 
77 

86 
80 

86 
60 

88 
79 

96 

78 

64 
78 

62 
76 

85.4 
78.0 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

87 
79 

87 
79 

89 
80 

88 
81 

89 
62 

85 
81 

66 
80 

87 
80 

88 
82 

88 
82 

85 
80 

85 
80 

87 
80 

85 
80 

69 
80 

85 
80 

85 
60 

85 
80 

85 
79 

89 
80 

90 
80 

87 
82 

88 
82 

87 
82 

85 
62 

82 
80 

81 
80 

84 
80 

87 
60 

83 
80 

86.3 
80.4 

HDMERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

92 
79 

93 
79 

92 
77 

91 
79 

93 
79 

92 
30 

93 
80 

95 
80 

95 
82 

90 
60 

93 
78 

95 
60 

90 
79 

88 
80 

89 
79 

86 

80 

81 
77 

91 
78 

93 
78 

94 

79 

95 
80 

92 
83 

92 

81 

92 
79 

91 
78 

88 
79 

89 
78 

88 
81 

69 
79 

89 
80 

91.0 
79.4 

MIDVILLE  E»P.  STITION 

4 

MAX 
MIN 

68 
80 

88 
81 

68 
80 

89 
82 

69 
82 

87 
81 

88 
60 

66 
30 

87 
81 

90 
61 

90 
82 

88 
83 

90 
63 

86 
80 

88 
82 

85 
75 

87 
S3 

87 
82 

84 
81 

67 
62 

88 
81 

88 
82 

85 
81 

83 
80 

87.4 
81.0 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

88 
76 

91 
79 

91 
79 

96 
80 

97 
82 

94 
81 

90 
80 

98 
80 

100 
83 

88 
83 

96 
83 

101 
63 

101 
82 

96 
83 

99 
61 

100 
81 

100 
60 

99 
80 

95 

81 

104 
64 

105 
87 

96 
83 

94 

81 

90 
81 

98 
81 

96 
83 

92 
63 

99 
60 

101 
84 

96 
83 

86 
82 

96.0 
61.6 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

98 
73 

105 
73 

103 
73 

102 
75 

97 
75 

100 
75 

100 
76 

100 
76 

104 
78 

92 
76 

101 
76 

100 
76 

100 
75 

99 
75 

103 
76 

92 
76 

88 
73 

95 
73 

98 
75 

106 
75 

111 
78 

96 

77 

101 
76 

93 
76 

100 
76 

98 
76 

95 
75 

100 
75 

98 
76 

104 
77 

96 
76 

99.3 
75.4 

4 

MAX 
MIN 

93 
76 

96 
78 

97 

77 

98 
80 

93 
60 

96 
78 

98 
80 

95 
80 

100 
62 

89 
81 

96 

60 

95 
81 

95 
80 

93 
80 

97 
81 

89 
81 

86 
77 

91 
77 

92 
79 

102 
80 

104 
83 

95 
82 

96 
81 

90 
80 

95 
80 

95 

60 

90 
80 

95 
79 

94 
81 

98 
81 

91 
79 

94.7 
79.9 

8 

MAX 
MIN 

88 
79 

90 
79 

90 
60 

91 
81 

88 

80 

68 
80 

91 

81 

88 
81 

93 
83 

87 

81 

90 
81 

89 
61 

87 
60 

86 

60 

68 
81 

85 
81 

62 
78 

87 
79 

88 
79 

93 

81 

96 
82 

90 
82 

91 
81 

87 
60 

90 
80 

90 
80 

86 
80 

90 
80 

90 
81 

90 
81 

67 
60 

68.9 
80.4 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A  M 
SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN 
MOMETERS  UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A  M 
SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

Jv^^'^);!'-^^""''*^''  COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TIFTON  I  O^A^vTANO^Lpf^T-.-.r^^L^'^''  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  N 

Id^I?  cT^^^Ao^^^t.^*"^-  '-^^^  T"*'^  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-lNCH  DEPTH 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.  8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

TYPE  OF  THER- 
DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
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EVAPORATION  AND  WIND 


tUSUST  HTl 


Day 

01  Month 

Statton 

0  s  ^ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*      *  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOnNA  DAH  2 

EVAP 

.16 

.09 

.20 

.18 

.26 

.17 

.12 

.16 

.15 

.22 

.18 

.09 

.25 

.22 

.20 

.15 

.17 

.18 

.18 

.14 

.16 

.14 

.12 

.17 

.14 

.22 

.1* 

.20 

.04 

.22 

.23 

5.25 

WIND 

13 

22 

19 

19 

12 

18 

24 

8 

9 

15 

17 

12 

22 

29 

17 

12 

*5 

21 

13 

8 

9 

13 

15 

le 

U 

23 

■ 

31 

27 

S99S 

CALHOUN  EXP  STATION 

'It 

.23 

.30 

.18 

.20 

.17 

.20 

.10 

.48 

•  23 

.20 

.28 

.31 

.13 

•  19 

6.99 

WIND 

*31 

'2* 

"25 

'25 

'I2 

'25 

'21 

'l8 

'22 

24 

'41 

'36 

19 

19 

34 

26 

19 

21 

44 

* 

28 

28 

'so 

*23 

'l7 

2S 

54 

28 

21 

16 

800 

MAX 

ez 

e: 

88 

97 

96 

97 

96 

91 

97 

99 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

95 

94 

97 

89 

90 

95 

95 

95 

92 

92 

88 

87 

67 

92.7 

MIN 

71 

72 

75 

7'! 

75 

75 

76 

77 

77 

75 

74 

72 

75 

75 

75 

73 

70 

75 

74 

73 

75 

73 

76 

73 

72 

73 

72 

68 

65 

70 

71 

73.3 

•       *  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

u  OF  OA  rlt  science 

FM 

EVAP 

.11 

.22 

.16 

.16 

.25 

.40 

.16 

.11 

.16 

.15 

.20 

'547^ 

WIND 

'»l 

69 

'44 

'Il 

46 

70 

'29 

24 

'33 

34 

34 

69 

'63 

59 

59 

80 

108 

'30 

'28 

"40 

'26 

'43 

60 

'56 

'53 

50 

'42 

'42 

'11 

'50 

*46 

MAX 

67 

90 

9S 

100 

99 

99 

95 

97 

99 

100 

97 

95 

92 

93 

94 

92 

82 

93 

97 

98 

99 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

68 

93 

94.4 

MIN 

70 

71 

72 

75 

72 

72 

75 

73 

76 

76 

76 

72 

70 

68 

67 

72 

70 

68 

74 

73 

76 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

66 

67 

70 

72 

71.7 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

O* 

EXPERIMENT 

09 

16 

23 

.24 

.24 

.33 

•  30 

•  10 

•  12 

.33 

.  30 

.  1^ 

6.388 

MINC 

'so 

*25 

33 

*27 

25 

20 

'20 

*ll 

13 

'25 

'l7 

'35 

'23 

26 

15 

31 

20 

'15 

"15 

*23 

17 

'l5 

'40 

20 

"10 

'lo 

'15 

5 

30 

*10 

30 

685 

MAX 

81 

69 

90 

9* 

98 

93 

91 

93 

98 

97 

92 

95 

94 

93 

93 

94 

76 

84 

91 

97 

96 

97 

91 

91 

94 

92 

92 

95 

93 

88 

87 

91.9 

MIN 

70 

70 

71 

72 

73 

60 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

71 

71 

70 

73 

69 

69 

71 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

73 

69 

69 

71 

71 

71.2 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AIL6Y 

EVAP 

* 

.2« 

.10 

.2') 

.19 

.21 

.22 

.16 

.21 

.17 

.17 

.22 

.16 

.20 

* 

,31, 

.15 

.11 

.19 

.25 

.18 

.20 

.19 

.21 

.21 

.10 

.09 

.19 

.18 

— 

- 

9,438 

WIND 

• 

17 

11 

5 

6 

9 

8 

4 

9 

9 

7 

12 

8 

12 

* 

37 

*l 

14 

4 

9 

3 

4 

12 

9 

8 

7 

3 

9 

5 

4 

1 

287 

•       «  * 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

.08 

.18 

.24 

.12 

.15 

.20 

WIND 

'37 

'W 

'27 

'20 

'26 

29 

'30 

"l7 

'22 

'20 

'20 

*24 

35 

37 

51 

57 

'35 

'22 

'l5 

'21 

'11 

'34 

'31 

27 

'32 

'22 

*18 

'Is 

'45 

'42 

'e92 

MAX 

100 

100 

99 

102 

93 

102 

98 

102 

105 

85 

99 

93 

98 

94 

95 

88 

85 

95 

97 

105 

106 

99 

101 

90 

98 

96 

90 

98 

96 

98 

93 

96.8 

MIN 

69 

68 

68 

72 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

68 

68 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

71.0 

«       •  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  USD 

EVAP 

.29 

.29 

.111 

.21 

.25 

.25 

.20 

.19 

.13 

.19 

.28 

.33 

.19 

.31 

.18 

.10 

.18 

.26 

.20 

.25 

.29 

.40 

.17 

.13 

.09 

.15 

.18 

.14 

.22 

.18 

6.988 

WIND 

62 

65 

52 

53 

56 

88 

46 

32 

47 

49 

39 

51 

94 

92 

96 

71 

143 

54 

42 

46 

47 

50 

77 

57 

48 

58 

74 

34 

51 

63 

64 

1901 

MAX 

96 

95 

89 

95 

95 

92 

96 

93 

87 

91 

97 

94 

89 

91 

85 

85 

85 

95 

lOl 

98 

95 

99 

94 

95 

90 

83 

93 

97 

67 

86 

87 

92.1 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

76 

74 

73 

73 

72 

71 

69 

73 

75 

70 

69 

75 

74 

73 

75 

73 

71 

74 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

72.7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


WincJ 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  inc  aI 

c 

0 

c 
0 

Resultant 
Speed 

0 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o> 
o- 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 

Direct 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
0 

■<» 
0 

»■ 
0 

lO 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO 

5 

1.7 

5.6 

17+-» 

18 

19  + 

95 

96 

68 

80 

4 

5 

2 

5 

0 

0 

16 

6.3 

ATLANTA  WSO 

9 

2.3 

7.3 

24 

SW 

22 

8B 

91 

66 

71 

5 

6 

2 

3 

0 

0 

16 

52 

6.4 

AUGUSTA  WSO 

1.4 

5.4 

25+4 

6 

05 

95 

94 

65 

80 

3 

2 

3 

4 

2 

0 

14 

m 

6.7 

COLUMBUS  WSO 

b 

2.4 

4.7 

22+* 

17 

03 

66 

96 

65 

77 

7 

4 

4 

2 

0 

1 

18 

m 

6.2 

MACON  WSO 

2.9 

5.4 

22 

E 

05 

87 

89 

62 

74 

2 

6 

5 

2 

1 

0 

16 

59 

7.1 

ROME  WSO 

1 

8 

2 

4 

0 

0 

15 

SAVANNAH  WSO 

8 

l.O 

6.7 

30 

NW 

23 

91 

91 

66 

81 

6 

2 

« 

2 

3 

I 

20 

64 

7.4 
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STATION  INDEX 


AUGUST  1971 


U 

OBSERVATION 

M 

OBSERVAnON 

u 

Z 

0 

TIME  AND 

H 

Z 

o 

TIME  AND 

g 

P 

TABLES 

O 

o 

p 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

< 

< 

STATION 

INDEX 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

i 

OBSERVER 

LAI 

g 

e> 

< 

Eg 

g 

PRECIP 

1  EVAP. 

Si 

B  S 

ABBEVILLE 

OOIC 

08 

MILCOX 

32  00 

63  16 

2*C 

MRS.  MARY  E,  CAMPBELL 

CQHETA 

33  1* 

AOAIRSVILLE  2  SSE 

00« 

0 

BARTOW 

12 

34  21 

64  55 

750 

ROBERT  C  RHODES 

HARALSON 

4070 

04 

64  34 

B40 

MRS.  RUTH  T,  CABLE 

AOEL  :  S 

0093 

08 

COOKE 

16 

31  OT 

B3  29 

240 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

HARTWELL 

4133 

o: 

HART 

1' 

34  21 

62  99 

69| 

9F 

9P 

RALPH  D,  SCOTT 

AILEV 

0090 

0! 

MONTGOMERY 

tc 

32  11 

62  34 

233 

Vi 

HAYWOOD  E.  BOYD 

HAWKINSVI LLE 

4170 

PULASKI 

32  17 

245 

it 

8A 

MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

Ofl 

BERRIEN 

31  21 

63  13 

29C 

ROY  E.  HOLLAND 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

31  52 

82  36 

290 

K.    BYRON  SANDERS 

ALBANY  i  SE 

01*0 

07 

DOUGHERTY 

31  32 

64  06 

7i 

H 

LOUIS  E.  ROGERS 

HELEN  I  ESE 

4231 

02 

WHITE 

34  42 

83  43 

1445 

6P 

H 

COMER    L.  VANOIVER 

ALLATOONA  DAH  2 

OlBl 

0 

BARTOW 

34  10 

971 

Bt 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOMERVILLE   3  WSW 

459^ 

CL INCH 

82  46 

187 

6P 

CH 

UNION    BAG-CAMP  CORP. 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

OS 

BACON 

i: 

31  32 

62  31 

FED.  AVIATION  AGENCY 

IRWINTON  4  HNW 

WILKINSON 

32  50 

63  14 

515 

91 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

ALPHARETTA  9  SSM 

0211 

02 

FULTON 

64  16 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

JACKSON  DAN 

4623 

0! 

BUTTS 

33  19 

83  51 

430 

GA.   POWER  COMPANY 

ALPHARETTA  2  NNK 

0221 

02 

FULTON 

3*  07 

64  16 

TEDDY  R.  WALKER'  SR. 

JASPER  1  NNW 

02 

PICKENS 

64  27 

146S 

6F 

8A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

465 

02 

PICKENS 

34  26 

64  26 

1512 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

AMERICUS  *  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

32  06 

64  10 

BLANCHE   S.  RHYME 

JESUP 

WAVNE 

31  37 

ANERICUS  EXP  STA  NRSY 

029a 

07 

SUMTER 

S4  16 

U.OF  CA. EXP. STA.  NRSY. 

4671 

09 

61  93 

CITY  OF  JESUP 

IPPLINC   1  NM 

0311 

06 

COLUMBIA 

33  33 

ROY  D.  TANKERSLEY 

4676 

09 

61  53 

100 

9P 

9P 

BRUNS.  PULP  C  PAPER  CO. 

ASHBURN  3  ENg 

OAOt 

08 

TURNER 

31  43 

B3  37 

BILLY  J.  WILLIAMS 

JOHNTOWN 

4666 

DAWSON 

1310 

MRS.   LAVEHN  C.  KINCAIO 

ATHENS  MSO 

0439 

02 

CLARKE 

11 

33  57 

63  19 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

6A 

CICERO  W.  SWINT 

ATKINSON  1  M 

0441 

09 

BRANTLEY 

31  13 

81  92 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

JUL lETTE 

4726 

05 

MONROE 

33  06 

63  47 

490 

7A 

JOHN  W.  OORSETT 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

33  46 

84  26 

77; 

HENRY  T,  BARNETT 

KENSI NGTON 

460Z 

o: 

85  22 

890 

TA 

TVA-722 

ATLANTA  WSO  1 

0451 

02 

fulton 

33  39 

84  26 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KINGSTON 

4894 

0 

BARTOW 

730 

7* 

MRS.   ELUA6ETH  0.  6R0WN 

AUCUSTA  MSQ  R 
BAINBRIOCE 

049S 
09B1 

06 

07 

RICHMOND 
DECATUR 

33  22 
30  99 

81  56 
84  34 

NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.  MAftV  E.  H.  MULLEN 

LA  GRANGE 

4941 

01 
0' 

65  16 
65  01 
83  07 

797 
715 
729 

8A 
9P 

74 
8A 

CLYDE  T  IVEY 

L  E  X  I  NGTON 

516! 

OGLETHORPE 

RAY  J.  RELIKAN 
SIDNEY  E.  STEVENS 

BALL  CftOUNO 

0603 

02 

CHEROKEE 

34  20 

84  23 

MRS.  ESTELLE  CROCAN 

BEAVEROALE 

0746 

0 

WHITFIELD 

i: 

34  59 

84  91 

MRS.  H.   E.  WARMACK 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1* 

82  26 

910 

6A 

JAMES  C,  BLACKWELL 

BELLVILLE 

0767 

09 

EVANS 

32  09 

61  96 

HENRY  C.  HEARN 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

JEFFERSON 

1 

82  24 

3Z5 

4P 

*P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

HC  INTOSH 

31  29 

61  13 

U.S.  FISH  L  WLDLF.  SVC. 

LUMBER  CITY 

538b 

01 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

120 

7A 

7i 

MRS.  NETTIE  5.  WHEELER 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

34  51 

63  96 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

32  02 

84  47 

570 

6P 

PERRY  T,  USHER 

BLAKELV 

0979 

07 

EARLY 

31  23 

84  57 

LOWREY  S.  STONE 

MACON  WSO  H 

5443 

05 

BIBB 

32  42 

63  39 

334 

MID 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLUE  RIOCE 

1024 

FANNIN 

34  92 

64  19 

1761 

It 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

MARSHALLVILLE 

5550 

MACON 

32  27 

63  56 

IBb 

5P 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

BOWMAN 

1132 

o: 

ELeERT 

34  12 

63  02 

CARNETT  H.  BARTQN 

MAYSVI LLE 

9633 

o; 

JACKSON 

34  15 

83  34 

920 

7A 

EARL   L.  SAILERS 

BROOKLET  1  W 

126« 

06 

BULLOCH 

i: 

32  23 

61  41 

W.  C.  CROMLEV  JR. 

9811 

CANDLER 

32  24 

82  04 

120 

9P 

9P 

CITY  OP  METTER 

BRUNSMICK 

1340 

09 

GLYNN 

61  30 

CITY  OF  BRUNSWICK 

MIDVILLE 

5858 

01 

BURKE 

i: 

32  49 

82  14 

175 

6A 

SPENCER  A,  JONES 

midville  Exp  sta 

5663 

BURKE 

u 

32  53 

82  12 

260 

6P 

6P 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1349 

09 

GLYNN 

31  09 

61  23 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

MILLEDGEVILLE 

5874 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

32  19 

64  31 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

05 

BALDWIN 

10 

33  06 

63  15 

360 

7A 

7A 

H.   LOUIS  HORNE 

BURTON  DAM 

1413 

1' 

83  33 

177( 

GEORGIA  POWER  CO. 

9882 

01 

JENKl NS 

32  52 

81  96 

195 

6P 

6P 

KERMIT  J.  CHANCE 

BUTLER 

142S 

04 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MI LLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

SCREVEN 

81  30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

CAIRO  2  NNH 

1463 

07 

30  94 

84  13 

J.  D.  BELCHER 

MONROE 

5971 

83  43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

CALHOUN  EXP  STATION 

147^ 

01 

CORDON 

34  29 

84  96 

NW  GA,  ExP.  STATION 

MONTEZUMA 

597< 

32  17 

84  01 

327 

8A 

GEORGE  FOHLER 

CAMILLA 

190( 

07 

MITCHELL 

84  13 

17; 

6P 

71 

CHARLES  L.  KELLY 

MONTI  CELLO 

59BI 

0! 

33  18 

83  41 

695 

7A 

74 

POSTMASTER 

CANTON 

196! 

02 

CHEROKEE 

84  30 

JOHN  T.  HOLBROOK 

MORGAN  1  W 

603( 

CAlhoun 

31  32 

270 

5P 

9P 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

CARNESVILLE  3  N 

161^ 

03 

FRANKLIN 

34  26 

83  14 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

MORGAN  5  Nw 

6043 

CALHOUN 

273 

TA 

CLARENCE  W.  CHENEY 

CARROLLTON 

04 

CARROLL 

n 

33  36 

85  09 

C  ITY  OF  CARROLLTON 

MOULTRIF   2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 

6087 
6126 

01 
OS 

CDLOUITT 
WHEELER 

31  10 

32  12 

83  45 
B2  36 

340 
135 

6P 

6P 
TA 

RADIO  STATION  WMTM 
GARLAND  L.  CILLIS 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34  36 

6*  42 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

i; 

34  10 

752 

RADIO  STATION  NKRW 

NAHUNTA 

621< 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  96 

71 

9P 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  CONN. 

CARTERSVILLE  3  SN 

167( 

o: 

BARTOW 

34  09 

B4  51 

70C 

tl 

GRANVEL  P.  TATUM 

NASHVILLE  5  SSE 

623? 

01 

BERRIEN 

31  06 

83  13 

23B 

91 

9P 

CA.   FORESTRY  COMM. 

CAVE  SPCS  <•  SSH 

171! 

PDlK 

34  03 

69  21 

MRS.   GRADY  OEMPSEY 

NEWINCTON  2  N£ 

6323 

06 

SCREVEN 

32  37 

81  26 

145 

MRS  MARY  A,  POLK 

CEOARTOHN 

173J 

01 

pqlk 

34  01 

85  19 

RALPH  H,  AYERS 

NEWMAN 

633; 

0*1 

COWETA 

33  22 

84  49 

990 

7* 

JAMES  0.   HARDIN,  JR. 

CHATSWORTH 

I89e 

64  47 

76; 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

NORCROSS  4  N 

6407 

o: 

GWINNET 

34  00 

84  12 

950 

7A 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

CHICKAMAUCA  PARK 

i9oe 

01 

MALKER 

3*  59 

65  17 

760 

7i 

TVA-966 

PATTERSON 

683f 

PIERCE 

31  23 

62  08 

105 

8i 

CA.  FORESTRY  COMM. 

CISCO  7  ENE 

191,4 

01 

MURRAY 

u 

84  39 

CHARLIE   L.  SILVER 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

i; 

31  16 

82  51 

205 

COUNTY  AGENT 

CLAYTON  1  H 

1962 

o; 

RABUN 

1* 

34  53 

63  26 

CARROLL  LEE 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7067 

07 

SUMTER 

32  03 

64  22 

50{ 

8J 

SM  CA  BRANCH  EXP  STA 

CLERMONT  3  USH 

199( 

02 

HALL 

34  27 

83  49 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEV 

PRESTON 
QUITMAN 

7201 
7276 

07 

WEBSTER 
BROOKS 

16 

32  03 
30  47 

84  31 
63  34 

380 
170 

It 
It 

FRANK  JOHNSON 
JAMES  A,  MILLER 

CLEVELAND 

2001 

OJ 

WHITE 

34  36 

83  46 

MARY  L.  SUTTON 

12 

COLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

31  10 

GEORGIA  FORESTRY  CONM 

RESACA 

743t 

01 

GORDON 

34  34 

84  57 

650 

et 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

COLUMBUS  WSO  f 

2UC 

0' 

MUSCOGEE 

64  56 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RINGGOLD 

74Bt 

CATOOSA 

la 

34  59 

85  07 

620 

8A 

TVA-721 

COMMERCE  *  NNW 

2ie< 

02 

JACKSON 

i< 

34  15 

63  29 

JOE  NEISLER 

ROME 

760t 

01 

FLOYD 

34  19 

65  09 

596 

6P 

6A 

WILLIAM  H.   TOWERS.  Ill 

CONCORD 

219E 

Ot 

PIKE 

33  06 

64  26 

GEORGE  0.  WHITING 

ROME  8  SW  f 

760J 

01 

FLOYD 

34  10 

69  16 

700 

JACK  MONTGOMERY 

CDOLIOCE 

2238 

07 

THOMAS 

31  01 

63  52 

C.  W.   ELLINGTON,  JR. 

ROME  WSO  F 

761( 

01 

FLOYD 

34  21 

65  10 

637 

MID 

MI( 

7A 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

cordele 

226e 

Oi 

CRISP 

!P 

5P 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

6P 

6f 

RADIO  STATION  WSNT 

CORNELIA 

22B3 

03 

HA8ERSHAM 

63  32 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

31  24 

81  17 

10 

9P 

5P 

U.  GA.  MARINE  BIQ,  LAB, 

COVINGTON 

2318 

o: 

NEWTON 

33  36 

63  52 

JACK  L.  CHAPMAN 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 

76*2 

0< 

CHATHAM 

32  00 

81  16 

22 

8A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

CUMHINC  2  NNE 

o: 

FORSYTH 

34  13 

84  08 

MILES  M,  WOLFE 

SAVANNAH   WSO  f 
SAVANNAH  8EACH 

786C 

0": 

09 

CHATHAM 
CHATHAM 

32  06 
32  00 

81  12 
80  51 

46 
1( 

Mil 
9F 

Mil 
9P 

AP 

NATL  HEATHER  SERVICE 
CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

CURRYVILLE  2  W 

242S 

01 

FLOYD 

la 

34  27 

65  07 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

245( 

07 

RANDOLPH 

64  47 

C ITY  OF  CUTHBERT 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

H 

33  32 

83  06 

69( 

6P 

7i 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

OAHLONECA 

247J 

02 

LUMPKIN 

34  32 

63  59 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

SPARTA  i  NNW 

6223 

05 

HANCOCK 

11 

33  16 

62  59 

59( 

7J 

MRS.   LOIS  8.  WARREN 

DAHLDNECA  3  NNH 

247S 

o: 

LUMPKIN 

34  39 

84  00 

JAMES  E.  FORTNER 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

255 

7J 

JESSE  W,  RAUTON 

DALLAS  2  SSE 

246! 

01 

PAULDING 

33  54 

64  50 

SUMMEBVILLE    1  SSW 

8436 

CHATTOOGA 

34  27 

65  22 

800 

Ti 

EVAN  D.  eOWMAN 

OALTQN 

2*9: 

01 

WHITFIELD 

84  57 

JOHN  S.  ANDREWS 

SUNNYSIOE 

8460 

SPALDING 

33  20 

84  17 

930 

6P 

BJ 

HORACE  D.  WESTBROUKS 

DANVILLE 

253; 

05 

TWIOCS 

i( 

32  36 

83  15 

EARL  T.  SMITH 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

31  44 

62  14 

200 

5P 

9P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

DAWSON 

25T( 

07 

TERRELL 

84  26 

GEORGE  H.  CHAHTIER 

SWAINSBOHO 

6496 

EMANUEL 

U 

32  35 

62  22 

325 

RADIO  STATION  WJAT 

DAWSONVILLE 

257( 

DAwSON 

34  29 

64  07 

MRS.   THELMA  F.  COX 

SWEET  CUM 

8504 

02 

FANNIN 

3*  58 

64  13 

1800 

TVA-129 

DOCTORTOWN  1  mSW 

27ie 

0'. 

WAYNE 

61  51 

R.  C.  THOMPSON 

SYLVAN! a 
TALBOTTON 

6517 
893! 

0« 

SCREVEN 
TALBOT 

32  45 
32  40 

61  39 
84  32 

294 

700 

6P 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 
L.  R.  MINER/  SR. 

272< 

Of 

31  42 

83  53 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVlLLE   1  S 

273e 

07 

SEMINOLE 

31  01 

84  53 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

TALLAPOOSA  2  N 

6547 

0' 

HARALSON 

17 

33  46 

65  16 

980 

6F 

JACK  CROCKER 

DOUGLAS  2  NNE 

276; 

Of 

COFFEE 

13 

31  31 

82  91 

WARREN  GRANTHAM 

TAYLORSVILLE 

660C 

01 

BARTOW 

3*  05 

84  99 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

DOUCLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

33  45 

LEONA  B.  THOMPSON 

THE  ROCK 

6657 

02 

UPSON 

t 

32  56 

84  14 

600 

CECIL  HARRIS 

279S 

SCREVEN 

11 

32  35 

61  43 

WARREN  W.  WYANT 

THOMASTON  2  S 

6661 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

DUBLIN  3  S 

2939 

05 

LAURENS 

li 

32  30 

62  54 

WILIFORD  P.  NALLEV 

THOMASVILLE  *  SE 

S66G 

07 

THOMAS 

30  48 

83  94 

210 

9P 

5P 

GEORGIA  FOREST  COMM 

DUBLIN  2 

26*4 

0! 

LAURENS 

1< 

32  32 

82  54 

19C 

CITY  OF  DUBLIN 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

oe 

TIFT 

31  28 

83  31 

360 

8A 

CA.CSTL, PLAIN  EXP.  STA. 

2966 

05 

DODGE 

32  12 

40C 

GA.  FORESTRY  COMM. 

TOCCOfl 

87*c 

o: 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

1019 

6P 

HENRY  0,  MCDONALD 

3028 

07 

CALHOUN 

31  34 

1 

JESSE  L.  NEWTON 

TRAY  MOUNTAIN 

0] 

TOWNS 

34  *8 

63  42 

39O0 

TVA-194 

ELBERTON  2  N 

306( 

03 

ELBERT 

1* 

34  08 

62  52 

5*0 

7A 

A.  D.   MC  CLAIN 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

895C 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

63  32 

840 

UNIV  OP  GA  COL  OF  AGRI 

VALOOSTA  4  NW 

8974 

oe 

LOWNDES 

16 

30  52 

63  20 

265 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

3*  *2 

64  30 

1440 

ALFORD  C.  DOVER 

ENBRY 

31*1 

01 

PAULDING 

i1 

33  52 

64  59 

1200 

MISS  JANET  ALLCOOO 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

! 

34  19 

84  33 

UlC 

7A 

DOYLE  8.  SMITH 

EXPERIMENT 

3271 

0* 

SPALDING 

33  16 

84  17 

925 

U.  OF  CA,   EXP.  STATION 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

11 

33  29 

62  40 

-  '0 

7A 

7i 

HENRY  C,  WHEELER'  JR. 

FAIRNOUNT 

329! 

GORDON 

12 

3*  26 

64  42 

740 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

1* 

33  4* 

62  44 

7A 

WILLIAM  T.  THORNTON 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

It 

30  41 

62  34 

U! 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

WATKINSVILLE  ARS 

916S 

02 

OCONEE 

33  52 

83  26 

750 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

FITIGERAlD 

OE 

BEN  HILL 

1« 

31  43 

63  15 

371 

CITY  FIRE  DEPT. 

WAYCROiS  4  NE 

916e 

09 

WARE 

13 

31  19 

82  19 

145 

7* 

7A 

ERNEST  L.  SWEAT 

Fleming 

340S 

09 

LIBERTY 

31  53 

81  25 

ZO 

4P 

4P 

MRS  KILORED  C  SECKINGER 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

0« 

BURKE 

1* 

33  07 

81  99 

270 

6A 

EARL  LAUDERDALE 

FOlkSTON  3  SW 

346( 

09 

CHARLTON 

1! 

30  4B 

62  02 

30 

: 

LOTT  W.  TURNER 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

32  52 

65  11 

575 

8« 

8A 

H 

CAM  8.  LANIER,  JR. 

FOLKSTON  9  SW 

09 

CHARLTON 

I! 

62  08 

120 

9P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

K 

33  59 

S3  43 

960 

9P 

It 

CECIL  H.  GRIOER 

FORSYTH  1  S 

35oe 

0! 

MONROE 

33  01 

690 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

WOODBURY 

9506 

0« 

MERIWETHER 

32  5*^ 

64  35 

800 

8i 

ALVIN  A,  SIMS 

FORT  GAINES 

WOODSTOCK 

952* 

02 

CHEROKEE 

3*  Ot 

84  31 

992 

61 

W.   G.  SOOTH 

351( 

07 

CLAY 

31  36 

89  03 

340 

6F 

6F 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

0^ 

LIBERTY 

^\ 

31  52 

61  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

83  92 

490 

6P 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN 

356: 

0« 

HEARD 

33  17 

85  06 

665 

8* 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

34  18 

83  91 

IITC 

7A 

71 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

369: 

GLASSCOCK 

33  14 

82  36 

540 

71 

MRS.   SUSAN  G.  GRADDY 

glennville 

3754 

0^ 

TATTNALL 

31  56 

81  99 

175 

7P 

7P 

W.  C.  6ARNARD 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33  26 

83  Z7 

57C 

7A 

R06ERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

391J 

04 

HERIMETHER 

33  03 

S6C 

5P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  *  W 

4033 

04 

HARRIS 

32  45 

84  56 
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REFERENCE  NOTES 


GEORG I A 
AlXiUST  1971 


Additional  information  regarding  the  cllmato  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601.  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sun  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temporal  ure"  table,   "Evapora  t  i  on  and  Wi  nd  table,  and  snow  fall  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground "  table ,  when  published ,  are  f or  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  deternined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

XATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Therm<Hneters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  y  y 

Director,  National  Climatic  Center 
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S«o  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeokgu 


Station 

Temperature 

Precipitation 

St  ^ 
•  | 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Loweat 

Dale 

Degree  Daya 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

0 
g 

• 

S< 

°  0 
'"J 

s  \ 

3 

H 

LOUISVILLE  3  S 

87. 6 

65.7 

76.7 

.7 

92 

21 

57 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

3.75 

.38 

.0 

0 

METTEB 

90  •  0 

66.8 

78.4 

93 

19+ 

59 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

9*66 

2.20 

20 

•  0 

0 

8 

3 

3 

HIDVILLE  EXP  ST4 

86.7 

67.9 

77.3 

91 

21  + 

57 

26 

0 

1.87 

.67 

18 

tO 

0 

4 

2 

0 

u  T  I   1   C  M     A  kl 

nlLLtl^    ^  1^ 

87,0 

64.2 

75.6 

-  1.3 

92 

21  + 

59 

26  + 

0 

4 

0 

0 

0 

3.28 

.  .86 

2.03 

20 

•  0 

0 

4 

3 

1 

NEWINGTON  2  NE 

88.1 

67.4 

77  ■  8 

93 

15 

56 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

.36 

•  15 

5 

1 0 

SWAINSBORO 

67.6 

78.3 

92 

25 

52 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

■So 

.50 

1 9 

.0 

0 

1 

1 

0 

WiRRENTON 

85)0 

65. 1 

75.1 

.4 

90 

6 

57 

15  + 

0 

1 

9 

0 

0 

4.98 

1.43 

3.80 

18 

•  0 

0 

3 

2 

1 

85.7 

62.8 

74.3 

90 

22  + 

55 

16+ 

0 

4 

0 

0 

4.35 

2.00 

1 

•  0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

76.4 

.  2 

2.86 

-  .94 

•  0 

*      •  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

88.8 

65,'. 

77.1 

-  1.1 

92 

22 

55 

16+ 

0 

12 

0 

0 

0 

1.00 

-  2.56 

.44 

3 

■  0 

0 

3 

0 

0 

AfERICUS  *  ENE 

87.7 

66.5 

77.1 

.3 

91 

21  + 

57 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

1.85 

-  1.64 

1.05 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

BAINBRIDGE 

90.5 

67.7 

79.1 

1.3 

94 

20 

57 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.82 

-  2.18 

.89 

22 

iO 

0 

7 

2 

0 

BLAKELY 

86.6 

67.0 

77.8 

.6 

92 

22  + 

59 

15  + 

e 

10 

0 

0 

0 

-  .76 

1.58 

1 8 

•  0 

0 

5 

3 

1 

CAIRO  2  NNW 

89.9 

65.5 

77.7 

94 

21  + 

55 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

1.11 

-  3.52 

•  42 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CAMILLA 

39.7 

67.5 

76.6 

92 

11  + 

57 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

1.55 

1.16 

17 

•  0 

0 

3 

1 

1 

COlOUITT  2  E 

CUTHBERT 

89.2 

67.9 

78.6 

92 

21  + 

59 

15 

9 

16 

0 

0 

0 

2.49 

1.78 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHBT  ^ATMCC 

PURT  OAllNb^ 

85.7 

68. 1 

76.9 

.0 

89 

14  + 

60 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

3.17 

-  1,07 

1.78 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

LUMPKIN  2  SE 

88.9 

65.2 

77.1 

9  2 

1 6 

96 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

2.30 

1.90 

17 

•  0 

° 

^ 

1 

1 

MORGAN   1  W 

87.5 

63.8 

75.7 

90 

25 

55 

15  + 

0 

1 

0 

0 

0 

3.90 

2.90 

1 7 

•  0 

0 

3 

2 

1 

PLAINS   SW  GA   FXP  STA 

86.8 

66.7 

76.8 

90 

22+ 

58 

14  + 

0 

3 

0 

0 

0 

1.87 

1.20 

18 

•  0 

0 

2 

2 

1 

91. 3M 

64.9M 

78.  IM 

.7 

93 

23+ 

53 

14 

9 

22 

° 

2.69 

-  2.21 

.82 

10 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

77.6 

.  1 

2.37 

-  1  ,90 

.0 

*      •  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

88.8 

67.2 

78.0 

1.3 

93 

20 

56 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

1.11 

-  2.75 

.68 

3 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ASHBURN  3  ENE 

87.3 

67.0 

77.2 

92 

22  + 

59 

14 

0 

5 

0 

0 

9 

.67 

.29 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CQRDELE 

88.8 

65.4 

77.1 

92 

20  + 

55 

14 

9 

14 

0 

0 

0 

1.43 

.80 

17 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

66  1 3 

67.6 

78 .  1 

93 

21  + 

61 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1 . 58 

•  61 

23 

•  0 

0 

6 

1 

0 

FITZGERALD 

89.') 

68.6 

79.0 

1.6 

94 

20 

61 

2»  + 

0 

15 

0 

0 

0 

1.40 

■  2.44 

.45 

22 

•  0 

0 

5 

0 

0 

HOMERVILLE  3  WSM 

89.2 

67.7 

78.5 

93 

19+ 

57 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

.  80 

.40 

12 

.0 

0 

3 

9 

0 

LUMBER  CITY 

67.1 

66.7 

76.9 

91 

21  + 

59 

30  + 

9 

0 

0 

0 

2.87 

-  1,45 

1.10 

23 

•  0 

0 

5 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

88.5 

66.8 

77.7 

.0 

92 

20+ 

58 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

.47 

-  3.77 

.18 

2 

iO 

0 

2 

0 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

88.6 

67.4 

9 1 

21  + 

5  8 

30+ 

9 

11 

0 

0 

0 

1.78 

.46 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

OUITMAN 

90.2 

66.9 

78.6 

.7 

93 

22  + 

59 

2»  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.62 

-  2.20 

.79 

4 

•  0 

0 

6 

2 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

89.5 

67.8 

78.7 

1.6 

93 

22  + 

58 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

.58 

-  3,16 

.  18 

4 

.0 

0 

2 

9 

0 

89. 9 

65.8 

77.9 

95 

20 

52 

29 

0 

1 8 

0 

0 

0 

.55 

.19 

21  + 

iO 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

78.0 

.7 

1.32 

-  2,82 

.0 

•      *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPDRT 

87.9 

68.5 

78.2 

92 

18 

60 

30+ 

9 

6 

0 

0 

0 

2.80 

2.06 

4 

•  0 

0 

4 

1 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

87.6 

70.3 

79.0 

92 

11 

57 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

5.54 

1.64 

11 

iO 

0 

S 

4 

3 

BRUNSWICK 

M 

M 

M 

93 

18 

6 

0 

0 

0 

2.24 

-  6,82 

.67 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

87. 1 

71.2 

79.2 

91 

15 

64 

30+ 

0 

5 

0 

0 

0 

4.09 

1.53 

4 

■  0 

0 

4 

3 

2 

FLEMING 

87,6 

67.0 

77.3 

92 

19+ 

52 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

.52 

.15 

3 

.0 

0 

3 

Q 

FDLKSTDN  9  SW 

89.1 

68.3 

78.7 

93 

20+ 

60 

30+ 

0 

12 

0 

0 

0 

2 . 64 

.63 

17 

.0 

0 

7 

4 

0 

FORT  STEWART 

88,2 

68.8 

78.5 

95 

15 

61 

26  + 

9 

6 

0 

0 

0 

1.46 

.44 

24 

•  0 

0 

5 

0 

0 

GLENNVILLE 

87. 6M 

68. 4M 

7B.0M 

1.2 

91 

18+ 

61 

30  + 

0 

8 

0 

0 

0 

1.03 

-  4.37 

.39 

11 

•  0 

0 

4 

0 

0 

JESUP   8  S 

87,9 

67.0 

77.5 

91 

20+ 

53 

2* 

0 

8 

0 

0 

0 

1  .94 

.62 

18 

•  0 

0 

6 

1 

0 

NAHUNTA 

87,6 

67.4 

77.5 

90 

22  + 

59 

14 

9 

5 

0 

0 

0 

1.76 

.65 

4 

•  0 

0 

4 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

85.7 

71.7 

78.7 

90 

24+ 

65 

30+ 

9 

2 

0 

0 

0 

4.77 

2.54 

19 

iO 

0 

7 

2 

1 

87.2 

66.8 

77.0 

1.1 

91 

18 

55 

29 

9 

4 

0 

0 

0 

2.05 

-  4.97 

.77 

12 

•  0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH  WSO  R 

87.6 

69.6 

7B.6 

1.9 

91 

15 

61 

30+ 

9 

5 

0 

0 

0 

1.67 

.  3.58 

.60 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

89.1 

66.9 

78.0 

92 

21  + 

58 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

1.46 

.49 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

WAYCRDSS  4  NE 

88.8 

66.7 

77.8 

-  .1 

93 

21  + 

58 

30+ 

0 

U 

0 

0 

0 

2.27 

.  3.08 

.89 

4 

■  0 

6 

2 

0 

DIVISION 

78.1 

.7 

2.43 

-  4.06 

.0 

1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

95 

DATE 

20+ 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLAYTON   1  W 

48 

DATE 

14+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
r.AINESVILLE 

7.23 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWINGTON  2  NE 

.36 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
COLUMBUS   WSO  R 

4.15 

DATE 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


NOIITMIICST 

lOAIRSVULE  2  SSE 

ALLtTDDNt  DAH  2 

tEAVEAOALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAKTEAS 

CAKTEASVULE 
CARTERSVILLE  3  SH 
CCOAATOHN 
CHATSHOATH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRTVUIE  2  » 

OALIAI  2  SSE 

OAITON 

ENtRY 

FAIRHDUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  PAVETTE 
RESACA 

RINGGOLD 

RONE 

RONE  M50 

SUHHERVIILE   1  S5U 
TAVLORSVULE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  9  SSN 
ATHENS  kSO 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO 
BALL  GROUND 

3LAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COHHERCE  A  NNH 

CUNNING  2  NNE 

OAHLONEGA 

OAWSONVILLE 

ELLIJAV 

GAINESVILLE 

HELEN  I  ESE 
JASPER   1  NNW 
HAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  A  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FH 
HALESKA 
HINDER  1  SSE 
■DOOSTOCK 


NORTHEAST 
BONHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  K 
CORNELIA 
ElBERTON  2  N 

HARTnELL 

LEXINGTON 

IINCOLNTON 

TOCCOA 

HASHINCTON 


VEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO 
CONCORD 

DDUGLASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNK 
HAMILTON  A  M 

JDNESBORO 
lA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
M0NTE2UMA 
NtaNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
KEST  POINT 


HOOOBURY 


CENTRAL 

AllEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  J  S 
EASTMAN  1  « 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  1  NE 
HAMKINSVILLE 
UMINTOH  A  MNM 

JULIETTE 

MACON  aSO 

NILLEDCEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  >  DNII 

SANDEASVILLE 
SILOAM 

SPARTA  2  NNM 


3. SB 
J.A9 
3. OA 


3.32 
3.2S 
3.22 


1.12 
.10 
.31 
.37 


.09 
1.09 


4.37 
2.75 
3.96 
3.32 
A.35 

3. BO 


A.  96 
3.AA 
2.96 

6.95 
3.65 
A. AO 
2.71 
7.23 

9.16 


.57  1,02 
.AO  .38 
1.50  2.19 


6.SA 
3.66 
6.B7 


3.39  ] 
3.00 
2.53 
9.69  1 


3.60 
2.A2 
A. 96 
A. 01 

3.60 
2.19 
2.03 
2.66 


3.A9 
9.09 
2.76 


3.07 
3.03 
3.96 


2.63 
1.36 
3.69 
3.06 


9.47 
9.06 
2.66 


.90 

.39     .19  .27 


.03 
T 

.03 


.77     .14  T 


.15 

,20  .09 


.10 
.16 
.71 


.19 

T 

.66 


1 

16 

1 

17 

1 

18 

1 

19 

1 

1 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

.63 

2,00 

.04 

.24 

1.17 

.09 

,03 

T 

7 

.02 

.11 

.06 

.62 

•  1 1 

.67 

.25 

.46 

.07 

.31 

.09 

.61 

.76 

.45 

.04 

,06 

.16 

.64 

.03 

.02 

.0* 

1.92 

,17 

.20 

.36 

,99 

1.56 

1.40 

,94 

T 

.56 

.73 

,26 

.57 

1.76 

,20 

.62 

.93 

.07 

,42 

T 

.10 

.32 

1.15 

,01 

T 

.29 

.99 

T 

.22 

1.62 

1.26 

.03 

.10 

.02 

T 

.33 

.67 

T 

.62 

T 

.26 

.  60 

.10 

1.27 

1.35 

:io 

.05 

.29 

.62 

.93 

.02 

.26 

1.32 

.03 

.33 

T 

.63 

,90 

.29 

,74 

.09 

.38 

2,22 

.09 

.30 

T 

1,25 

,02 

,03 

3,07 

.07 

2I74 

T 

,40 

1.91 

.11 

.06 

.31 

1.31 

.07 

.40 

.04 

.31 

2 . 30 

.  12 

.23 

T 

.36 

1.62 

.  12 

.02 

,32 

.92 

.08 

.01 

.39 

,09 

T 

.36 

2 . 32 

10 

' 

^46 

1 158 

'm  13 

.35 

.57 

,64 

.95 

2.42 

.43 

T 

T 

.03 

1.00 

1.11 

.03 

.07 

,09 

.25 

1.54 

.03 

T 

.39 

T 

.40 

1.12 

.06 

.19 

1.33 

,87 

.07 

.07 

.27 

1.53 

.11 

.06 

.39 

2.22 

.07 

.29 

.01 

2.93 

.  15 

.21 

,06 

2 .  OC 

.49 

,02 

1.43 

.32 

.19 

.01 

.66 

1.92 

.09 

.26 

,01 

.28 

1.47 

.06 

.05 

1.47 

.64 

,15 

.66 

2,0c 

,40 

.25 

1.05 

,10 

T 

T 

2.94 

.09 

,10 

1 .09 

,  10 

.22 

.01 

.02 

2.1( 

.08 

.43 

.39 

,01 

1.23 

.46 

.02 

.02 

10 

4.15 

26 

09 

1.94 

,70 

2.77 

T 

.02 

.33 

1  .Oi 

,02 

,01 

.02 

1,03 

• 

• 

2.96 

1.03 

1.21 

T 

1.30 

.70 

,06 

.09 

7 

.75 

.40 

,69 

.16 

.92 

.02 

.10 

T 

.66 

1.60 

T 

T 

• 

.70 

1.27 

JO 

■ 

.10 

l!63 

.10 

.06 

.07 

.06 

1,79 

,70 

1,00 

1.90 

T 

07 

.90 

.99 

.02 

1.99 

4.07 

.19 

.30 

.66 

.  32 

.73 

[40 

2.11 

T 

io2 

T 

2.60 

.08 

.29 

1.99 

,02 

T 

.19 

1.99 

.01 

T 

.01 

T 

.01 

.63 

.11 

T 

T 

T 

2.37 

T 

.40 

2.00 

,66 

4.06 

1.61 

.32 

1,77 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

,  1 
1  1 

 r 

2 

3 

i  1 
*  \ 

 r 

5 

6 

— r 
7 

 r 

8 

9 

1 

10 

11 

12 

1  ■ 

13  14 

15 

16  1/ 

— — n 

18 

19 

20 

1 

23 

28  29 

30 

31 

2.09 

.05 

.02 

.27 

.16 

.03 

.27 

1.25 

.02 

2.50 

.06 

.06 

.02 

T 

.43 

.07 

7  .85 

.65 

.16 

7 

7 

2.14 

1.17 

.06 

.53 

.18 

.16 

.02 

2.10 

.42 

.91 

.02 

1.55 

*.02 

.10 

.23 

.04 

7 

.10 

3.53 

7 

3.75 

.30 

.25 

7 

7 

3.20 

5.68 

l.»0 

.13 

.14 

T 

.12 

.41 

.15 

2.20 

1.13 

3.87 

.40 

.47 

.65 

1.25 

.70 

.40 

1.87 

.02 

.01 

.01 

.03 

.25 

.29 

.67 

.54 

.05 

.08 

.01 

3.28 

.15 

.60 

.50 

2.03 

1.67 

.10 

.18 

.  12 

T 

.04 

.67 

7 

.56 

.36 

.03 

.15 

.11 

7 

7 

7 

.07 

7 

1.97 

.37 

.66 

.32 

.30 

.30 

.50 

.50 

.93 

.  17 

T 

.08 

3  80 

4.35 

2.00 

.1! 

1.30 

.90 

1.00 

.44 

.02 

.03 

.07 

.20 

.21 

.03 

1.85 

.24 

.20 

1.05 

.36 

2.82 

.04 

.13 

.66 

.26 

.  15 

.23 

.07 

.39 

.89 

3.63 

.66 

.35 

.01 

.07 

7 

.01 

.19 

U56 

.76 

l.ll 

.42 

.35 

.06 

.01 

.05 

.08 

.12 

.02 

1.55 

.29 

.  10 

7 

7 

1.16 

2.49 

.03 

.42 

T 

T 

.04 

T 

7  1.78 

.09 

■  02 

7 

.11 

2.02 

.12 

.06 

.26 

.04 

.12 

1.40 

.02 

2.08 

.03 

.29 

T 

.34 

.58 

.26 

.55 

.03 

7 

3.17 

.40 

.16 

.07 

.76  1.78 

2.30 

.40 

1.90 

3.90 

.76 

.02 

7 

2.90 

.22 

T 

2.12 

.02 

.23 

.51 

1.21 

.15 

1.87 

T 

.05 

.55 

1.20 

.01 

.06 

2.62 

.02 

.41 

1.16 

.35 

.04 

.62 

2.69 

.05 

.45 

.20 

.18 

.02 

.50 

.62 

.47 

1.33 

.20 

.21 

.16 

.04 

.30 

.28 

.12 

2.43 

.31 

.31 

.50 

.52 

.04 

.05 

.04 

.66 

1.11 

.68 

.13 

.18 

.12 

.67 

T 

.22 

.06 

.29 

7 

.05 

.03 

7 

.02 

7 

1.43 

.26 

.05 

.60 

.30 

1.58 

T 

7 

.10 

.37 

.30 

7 

.10 

7 

.10 

.61 

1.40 

.34 

.13 

.22 

.26 

.45 

7 

.80 

.01 

.16 

.02 

.01 

.02 

7 

.03 

.40 

.11 

.02 

7 

2.87 

.99 

.01 

.12 

.03 

.41 

.03 

.14 

7 

.03 

1.10 

.01 

.47 

.16 

.03 

.02 

.02 

.05 

.02 

T 

T 

.01 

.14 

1.78 

.46 

.31 

.14 

.05 

.20 

.40 

.22 

44 

07 

69 

.26 

.02 

.16 

!o2 

!l5 

!l8 

!08 

.01 

7 

.01 

.06 

7 

.05 

.55 

T 

.  19 

.05 

.04 

7 

.01 

.19 

.07 

2.80 

.05 

2.06 

7 

.28 

.15 

.06 

7 

.20 

1.60 

.30 

.20 

.20 

.40 

.20 

.20 

.10 

5.54 

1.39 

1.64 

1.50 

.54 

.47 

2.24 

.15 

.29 

.12 

■  17 

.67 

.36 

.18 

.12 

.16 

4.09 

1.32 

T 

.07 

1.53 

.61 

.04 

7 

.07 

.04 

.03 

.36 

1.29 

.17 

.15 

.  14 

.01 

.46 

.18 

.05 

.13 

.52 

.01 

.15 

.05 

.02 

.10 

.  10 

.03 

.06 

48 

70 

02 

01 

66 

.02 

.03 

.01 

2)64 

!62 

il6 

!l3 

.16 

.02 

isi 

.53 

.63 

!o6 

1.46 

.30 

.03 

.02 

.37 

.20 

7 

.10 

.44 

1.03 

.02 

.10 

.09 

.20 

.19 

.39 

.04 

7 

1.94 

.12 

7 

T 

.30 

.30 

7 

.11 

.42 

.62 

.07 

1.76 

.30 

.65 

.07 

.02 

.25 

.47 

2.83 

.47 

1.65 

.71 

4.77 

T 

.02 

.45 

.35 

.05 

.60 

.29 

.21 

2.54 

.01 

7 

.19 

.06 

2.05 

.08 

.  12 

.05 

.19 

.77 

.67 

.11 

.04 

.02 

1.67 

T 

T 

.01 

.05 

7 

T 

.01 

.01 

.60 

.07 

.56 

.04 

.13 

.19 

1.46 

.06 

.10 

,06 

.01 

.01 

.65 

.16 

.22 

.49 

.20 

7 

.06 

2.27 

.60 

.16 

.25 

.70 

.15 

.19 

E4S7  CEN7l<iL 

APPLINC  1  NW 
&UGUS7A  wsa 
6R00KLE7   1  W 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

BE7TER 

MIDVILLE 

HIOVILLE  EXP  S74 
MILLEN  4  N 

MILLHiVEN-HAOE  2 
NEWING70N  2  NE 
S7ILLB0RE 
SWArNS60R0 
WARREN70N 

MAVNESeORO  2  NE 

»       •  « 

S0U7HWES7 

ALSANV  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
6AINeRinGE 
BLAKELV 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
C0LQUI7T  2  E 
CUTHBER7 
DAHSDN 

DDNALSONVILLE 


1  S 


FaR7  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  M 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SK  GA  EXP  S7A 


S007H  CEN7RAL 

ABEEVILIE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  S7A7I0N 
ASH6URN  3  ENE 
COROElE 

DOUGLAS  2  NNE 
FI7ZCERAL0 
HOMERVILLE  3  HSW 
LUMBER  CI7V 
M0UL7RIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
0UI7MAN 

71F7aN  EXP  S7A7I0N 
VALD0S7A  4  NW 


S0U7HEAS7  09 

ALMA  PAA  AIRP0R7 
A7K1NS0N  I  W 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  PAA  AP 

D0C70R7OWN  1  WSW 
FLEMING 
F0LKS70N  3  SH 
F0LKS7DN  9  SW 
F0R7  S7EWAR7 

GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUN7A 
PA77ERS0N 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURflENCV  2  WNH 
WAYCROSS  4  NE 


Se«  telei«Qce  notes  loUowing  Station  IndvL 
-  116  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SlaUoo 

Day  o!  Month 

• 

SI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•         •  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATOaNt  DAM  2 

MAX 

Mm 

93 
69 

83 
69 

81 
66 

84 
67 

63 

70 

89 

70 

68 
66 

65 
67 

63 
65 

69 

68 
64 

89 

83 
57 

76 
5  3 

86 

68 

76 

72 

79 
67 

82 

82 

S2 

77 

74 

89 

71 

79 

69 

84 

89 

62 

62.2 
64.0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

89 
67 

b; 

71 

66 

89 
64 

89 
64 

84 
67 

86 
63 

65 
64 

65 
61 

90 
60 

90 
64 

83 

62 

79 
54 

88 

5 1 

69 

57 

69 
64 

79 
63 

77 
66 

84 

66 

82 
60 

80 
62 

61 
60 

BO 
67 

84 

83 

76 
63 

69 
62 

64 
6 1 

87 
6 1 

69 
37 

64.0 
62.4 

CAKTERSVILLE 

MAX 

Mm 

82 
67 

83 

67 

69 
66 

84 
61 

87 
69 

89 

84 

89 

91 

89 
69 

89 

80 

69 

66 

81 

76 

77 

83 

S3 

60 

77 

79 

89 

81 

79 

67 

89 

90 

89 
97 

83.6 
62.9 

C6DAKT0WN 

MAX 

Mm 

B« 
69 

87 

86 

86 
67 

67 
67 

69 
67 

88 
63 

86 

90 

91 

91 

67 

79 
57 

90 
93 

69 

86 
69 

73 
63 

76 
66 

89 

63 
61 

76 
63 

63 
59 

76 
67 

84 
62 

S3 

61 

78 
69 

68 
69 

87 
61 

86 
6  1 

90 
99 

84.9 
63,2 

DALLAS  2  SSE 

MAX 

Mm 

B3 
68 

87 
67 

67 
69 

82 
64 

81 
69 

69 
67 

67 
61 

69 
62 

86 

59 

90 
61 

91 
63 

89 
62 

84 
53 

80 
53 

89 

56 

90 
63 

76 
60 

72 
61 

76 
62 

86 
60 

84 
63 

82 
59 

60 
63 

73 
56 

67 
60 

76 
60 

76 
61 

69 
60 

63 
56 

88 
99 

63,8 
61.2 

DALTON 

MAX 

Mm 

SB 
69 

8B 
69 

86 
69 

69 
66 

B7 
67 

90 
70 

86 
68 

89 
65 

65 
63 

68 
64 

91 
64 

67 
63 

63 
5B 

78 
54 

89 

54 

90 
60 

73 
64 

66 
63 

76 
66 

85 
65 

62 
64 

77 
61 

79 
62 

79 
65 

63 
63 

78 
64 

79 
63 

69 

62 

86 
62 

89 
62 

63.9 
63.7 

LA  FAVETTE 

MAX 

Mm 

ROME 

MAX 

Mm 

83 
6B 

83 

70 

83 
69 

63 
66 

84 
67 

64 
67 

69 
64 

65 
64 

87 
62 

69 
63 

67 
66 

65 
63 

62 
57 

87 
59 

86 
59 

87 
66 

74 
62 

76 
66 

63 
66 

61 
62 

78 
62 

60 
59 

76 
66 

82 
63 

79 
62 

77 
62 

64 
64 

86 
61 

85 
62 

69 
60 

83.1 
63.3 

ROME  MSO 

*          •  • 

MAX 

Mm 

86 
69 

87 

70 

88 
67 

86 
68 

69 

72 

69 

70 

69 
69 

68 
65 

90 
63 

94 
62 

68 
67 

86 
66 

79 
53 

90 
33 

90 
59 

76 
66 

74 

69 

80 
68 

66 
67 

64 
62 

78 
64 

83 
60 

78 
66 

86 
63 

79 
69 

60 
66 

89 
69 

87 

88 
62 

90 
60 

89.1 
64,9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

MAX 

Mm 

B3 
60 

B3 
66 

82 
66 

84 
66 

83 
66 

89 
68 

69 
62 

64 
6 1 

83 
6 1 

86 
61 

86 
60 

86 

62 

81 
53 

74 
52 

83 
52 

86 
96 

75 

71 
6 1 

79 
64 

81 
6 1 

89 
62 

81 

79 
63 

74 

62 

70 
59 

77 
99 

89 

83 

60 

84 
60 

61.2 
61.1 

ATHENS  WSO 

MAX 

Mm 

82 

83 

6A 

83 
68 

86 

70 

87 
69 

86 

65 

87 

67 

67 

86 

80 

88 

90 

89 

74 

78 

83 

86 

87 

72 

78 

66 

71 

82 

89 

61 

84 

90 
62 

83.4 
69,2 

ATLANTA  USD 

MAX 

Mm 

84 

70 

83 
69 

6A 
66 

63 
69 

69 

71 

89 

70 

84 
67 

83 
67 

85 
67 

87 
67 

86 
69 

83 
62 

76 
58 

66 
57 

66 
63 

76 
66 

75 
63 

76 
66 

83 
63 

89 
63 

63 
66 

79 
67 

73 
65 

83 
62 

72 
69 

73 
62 

84 
64 

83 
66 

84 
66 

87 
63 

61,9 
65,4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

80 
62 

78 
69 

78 
69 

79 
99 

80 
62 

81 
64 

82 
59 

81 

57 

81 
56 

84 
54 

89 
56 

81 
61 

76 
53 

69 
50 

80 
53 

69 
3  3 

72 
60 

66 
6 1 

73 
62 

76 
62 

77 
62 

60 
59 

77 
62 

79 
65 

81 
64 

70 
60 

74 
60 

82 
5  5 

80 
56 

82 
56 

76,4 
59,2 

SLUE  RIDOE 

MAX 

Mm 

COMMERCE  «  NNW 

MAX 

Mm 

BA 
67 

BA 
63 

8<> 
62 

82 
64 

83 
69 

69 
66 

86 
62 

65 

62 

66 
60 

67 
61 

68 
61 

67 
63 

69 
59 

78 
53 

82 
53 

90 
53 

79 
60 

70 
62 

79 
64 

84 
60 

65 
62 

86 
61 

71 
62 

76 
63 

84 
61 

73 
60 

66 
61 

82 
63 

80 
62 

84 
60 

62,4 

61,0 

dahldneca 

MAX 

Mm 

B2 
67 

77 
67 

76 
69 

79 
64 

79 
66 

63 
66 

63 
64 

63 
64 

81 
63 

89 
61 

65 
61 

83 
63 

79 
56 

73 
56 

63 
56 

87 
59 

79 
62 

67 
62 

71 
64 

78 
61 

60 
62 

82 
62 

72 
64 

76 
61 

60 
61 

66 
60 

79 
59 

61 
59 

76 
63 

82 
61 

76,6 
62, 1 

GAINESVILLE 

KAX 

Mm 

BO 
66 

79 
67 

79 
69 

60 
69 

BO 
67 

84 
66 

64 

65 

62 
64 

63 
63 

64 
62 

8* 

69 

62 
63 

78 
56 

73 
56 

83 
56 

89 
63 

73 
62 

66 
60 

71 
63 

78 
63 

61 
65 

31 
64 

70 
63 

75 
63 

61 
69 

67 

60 

77 
61 

60 
63 

79 
61 

81 
60 

78.7 
62.9 

HELEN  I  ESE 

MAX 

Mm 

7* 

69 

77 
66 

79 
64 

79 
61 

82 
64 

62 
66 

61 
61 

60 
60 

63 
57 

66 
57 

62 
65 

79 
61 

76 
59 

63 
51 

86 
53 

79 
61 

71 
61 

71 
63 

79 
64 

60 
56 

63 
61 

79 
62 

76 
64 

61 
98 

73 
62 

76 
59 

81 
61 

60 
59 

84 

60 

89 
97 

79.6 
60.9 

JASPER  1  NNM 

MAX 
MIN 

80 
67 

81 
67 

61 
67 

61 
66 

63 
69 

83 
67 

82 
63 

82 
64 

85 
62 

87 
60 

86 
64 

80 
59 

79 
59 

U  OF  CA  PUT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

82 
67 

81 
69 

62 
66 

63 
66 

69 

70 

86 
68 

84 
64 

85 
65 

85 
64 

86 
69 

87 
66 

63 
65 

60 
57 

89 
59 

90 
62 

89 
62 

76 
63 

76 
65 

81 
64 

86 
66 

66 
66 

69 
69 

75 
63 

89 

60 

84 

66 

61 
60 

63 

63 

84 
64 

63 

62 

89 
61 

63.4 
64.0 

WINDER  I  SSE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

81 
69 

82 

63 

84 
66 

87 
69 

87 
69 

87 
64 

86 

67 

87 
63 

69 

68 

66 

62 
57 

87 
53 

69 

60 

87 
69 

S3 
62 

79 
67 

81 
69 

66 

86 
65 

62 
66 

81 
64 

69 

84 
69 

60 
60 

81 
6 1 

S3 

82 
63 

87 
64 

84.4 
64.0 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  w 

MAX 

Mm 

79 
57 

77 

60 
99 

78 
96 

77 
60 

84 

62 

61 
56 

62 

64 

86 
53 

79 
99 

80 
57 

79 
46 

84 
46 

65 
49 

60 
98 

68 
96 

72 
56 

80 

81 
56 

79 
56 

72 
56 

80 
59 

81 
96 

79 
58 

77 
56 

81 
53 

82 
56 

79 
56 

54 

79.9 
56.6 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

7B 

63 

79 

SO 

76 
66 

82 
62 

89 
66 

83 

81 

85 
59 

81 
59 

81 
64 

78 
6 1 

73 
54 

81 
31 

B4 
54 

61 

69 
59 

71 
62 

76 
59 

76 
56 

80 
59 

79 
61 

74 

60 

77 
57 

74 
60 

79 
57 

74 
56 

77 
59 

76 
96 

84 

95 

76.9 
99.6 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

80 
6* 

83 
63 

89 
62 

84 
64 

86 
66 

38 
66 

87 
59 

86 
61 

87 
59 

86 
61 

87 
65 

89 
63 

63 
52 

66 
49 

69 
5* 

66 
59 

77 
63 

62 
69 

63 
60 

67 
60 

86 
69 

61 
61 

79 
64 

87 
99 

S3 
66 

62 
61 

89 

60 

62 
62 

84 

56 

89 
97 

64.4 

60.9 

HARTNELL 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 

66 

86 
69 

66 
69 

68 
66 

90 
65 

86 
66 

90 
65 

90 
64 

92 
66 

90 
68 

90 
60 

88 
56 

91 
99 

94 

62 

93 
63 

B4 
69 

89 
64 

82 
62 

89 

69 

90 
66 

90 
64 

80 
63 

89 

60 

62 
58 

66 

60 

89 
69 

64 

70 

87 

62 

90 
64 

67,9 
63.6 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

BO 
6B 

60 
68 

62 
69 

61 
66 

86 
66 

88 
69 

67 
64 

69 

63 

86 
63 

86 
64 

86 
67 

84 

64 

60 
59 

66 
59 

91 
60 

B6 
64 

76 
63 

74 
69 

83 
69 

89 
62 

67 
64 

63 
63 

76 
69 

69 
61 

79 
64 

80 
96 

63 

62 

63 
65 

64 

62 

69 
60 

63.8 
63.9 

MASHINCTON 

*          •  • 

MAX 

Mm 

B3 

61 

66 

69 
59 

80 
96 

86 

66 

66 

63 

85 

86 

84 

82 

69 
59 

80 

85 
5  6 

89 

87 
65 

80 

84 

64 

69 

68 

69 

76 
63 

71 
63 

77 

69 
53 

79 
60 

63 
96 

69 

61 

62 
98 

62.8 
61.7 

HIST  CENTRAL 

0« 

3UENA  VISTA 

MAX 

Mm 

89 
70 

67 
70 

69 
66 

90 
67 

89 

77 

86 

70 

87 
66 

86 

67 
67 

87 

89 

68 

°8 

88 

67 

69 
68 

80 

64 

69 

86 

°9 

67 

86 

64 

69 

86 

61 

64 

84 

68 
69 

•  6.9 

66 , 3 

CARRQLLTON 

MAX 

Mm 

B« 

70 

B9 

69 

84 

68 

64 
66 

87 

70 

86 
68 

86 
62 

64 

63 

67 
61 

66 
61 

88 
64 

64 
64 

60 
59 

87 
53 

8B 
57 

B4 

63 

76 
63 

79 
66 

62 
62 

89 
99 

63 
65 

63 
60 

76 
66 

69 

61 

62 
61 

79 
63 

66 
64 

69 

62 

63 
99 

BS 

96 

83,7 
62.6 

COLUMBUS  HSD 

MAX 

Mm 

87 
72 

87 
73 

86 

72 

88 
73 

89 
74 

90 
73 

89 
71 

88 

70 

89 

70 

91 
68 

90 
72 

90 
66 

62 
60 

90 
59 

69 
64 

BO 

70 

82 
70 

BO 
69 

86 
66 

69 
67 

69 

70 

89 

70 

62 

71 

69 
67 

89 
69 

•  2 

70 

86 

70 

67 
67 

66 
66 

90 
69 

67,0 
66. 9 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

B3 

69 

8A 
69 

83 
6B 

89 
66 

89 
66 

86 

70 

87 
67 

B9 

69 

89 
69 

86 
69 

88 

67 

68 
69 

89 
56 

79 
56 

66 

63 

SB 

69 

60 
64 

76 
64 

80 
61 

63 
69 

67 
67 

87 
66 

B2 
69 

73 
62 

69 
69 

79 
61 

79 
69 

69 
69 

84 

66 

69 

62 

•  3.9 
64,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CREENVILLE  2  NNW 

MAX 

B2 

86 

66 

67 

87 

67 

65 

66 

87 

89 

85 

66 

87 

87 

81 

78 

75 

83 

66 

65 

85 

78 

84 

84 

65 

65 

69 

65 

90 

84 

6 

NUN 

70 

69 

69 

68 

66 

70 

63 

62 

62 

66 

66 

63 

61 

55 

62 

62 

64 

67 

60 

61 

61 

63 

67 

60 

61 

63 

64 

62 

60 

59 

63 

6 

Lt  CRINGE 

MAX 

66 

65 

65 

68 

68 

67 

67 

65 

86 

69 

90 

85 

64 

87 

87 

85 

79 

77 

62 

66 

83 

63 

60 

62 

67 

83 

65 

65 

64 

86 

65 

0 

MIN 

71 

71 

68 

68 

71 

66 

65 

65 

64 

63 

68 

64 

54 

54 

60 

69 

64 

67 

64 

61 

68 

64 

69 

61 

61 

51 

61 

61 

59 

61 

64 

0 

MiRSHiLLVILLE 

MAX 

90 

68 

66 

67 

90 

91 

89 

67 

90 

92 

91 

91 

65 

93 

91 

68 

64 

63 

86 

92 

93 

91 

87 

66 

87 

85 

66 

65 

86 

91 

86 

9 

70 

68 

70 

71 

70 

71 

67 

66 

66 

66 

70 

65 

64 

58 

65 

66 

67 

70 

52 

65 

59 

68 

66 

66 

55 

64 

66 

65 

62 

61 

66 

4 

NEMNAN 

66 

85 

85 

66 

66 

85 

66 

85 

87 

86 

86 

92 

79 

84 

89 

81 

79 

77 

85 

68 

84 

64 

84 

64 

84 

74 

67 

85 

65 

89 

64 

7 

Mm 

66 

66 

65 

66 

68 

67 

63 

64 

63 

61 

66 

61 

53 

53 

59 

62 

62 

64 

60 

61 

64 

62 

64 

50 

59 

59 

63 

61 

58 

60 

62 

I 

SUNNYSIDE 

MAX 

63 

62 

63 

83 

65 

86 

65 

63 

66 

89 

89 

84 

79 

89 

89 

79 

75 

78 

84 

86 

87 

61 

73 

86 

63 

75 

69 

63 

64 

90 

83 

9 

MIN 

70 

68 

66 

67 

70 

70 

66 

65 

65 

55 

59 

66 

57 

57 

64 

67 

64 

66 

60 

63 

67 

65 

69 

62 

60 

51 

64 

55 

53 

62 

talbotton 

87 

87 

87 

66 

69 

90 

69 

86 

68 

90 

89 

88 

87 

68 

90 

60 

78 

76 

87 

88 

66 

86 

67 

88 

87 

90 

64 

65 

66 

90 

66 

6 

MIN 

69 

69 

71 

70 

72 

70 

66 

63 

65 

64 

69 

68 

57 

57 

62 

65 

72 

71 

52 

61 

66 

66 

63 

65 

64 

56 

66 

63 

60 

61 

69 

4 

Tallapoosa  2  n 

MAX 

63 

64 

64 

64 

65 

85 

66 

64 

86 

86 

88 

85 

77 

67 

66 

64 

75 

75 

83 

63 

78 

63 

79 

83 

63 

77 

67 

65 

64 

86 

63 

2 

MIN 

67 

69 

66 

65 

68 

66 

60 

62 

58 

56 

62 

61 

60 

49 

54 

60 

62 

66 

63 

58 

64 

57 

66 

60 

56 

63 

62 

56 

56 

96 

61 

2 

THOMASTQN  2  S 

66 

89 

69 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

94 

91 

90 

83 

90 

90 

84 

76 

76 

89 

90 

90 

90 

79 

86 

61 

83 

88 

68 

90 

94 

87 

7 

MIN 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

65 

67 

67 

67 

70 

64 

59 

55 

61 

66 

66 

65 

62 

61 

67 

61 

66 

53 

63 

53 

59 

63 

61 

61 

64 

9 

WEST  POINT 

MAX 

85 

85 

84 

65 

86 

67 

87 

87 

87 

65 

91 

91 

89 

80 

69 

65 

80 

63 

76 

83 

69 

85 

65 

85 

64 

86 

80 

85 

89 

65 

89 

3 

*  * 

* 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

67 

67 

67 

65 

65 

65 

59 

59 

60 

60 

65 

65 

64 

64 

64 

55 

65 

60 

60 

54 

59 

60 

50 

60 

54 

4 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

92 

89 

90 

89 

68 

69 

64 

86 

63 

68 

90 

88 

68 

91 

92 

92 

90 

82 

86 

89 

88 

66 

88 

4 

MIN 

70 

73 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

61 

56 

64 

69 

72 

71 

67 

70 

66 

70 

66 

61 

69 

61 

60 

67 

2 

COVINGTON 

MAX 

82 

61 

82 

83 

83 

65 

64 

62 

85 

65 

87 

82 

78 

65 

67 

79 

75 

74 

79 

86 

84 

80 

72 

83 

78 

80 

83 

61 

82 

67 

81 

6 

MIN 

69 

68 

66 

67 

70 

70 

66 

66 

65 

65 

69 

66 

57 

55 

61 

69 

63 

68 

63 

55 

67 

56 

64 

62 

55 

59 

63 

63 

62 

60 

64 

5 

DUBLIN  3  S 

MAX 

90 

92 

90 

91 

66 

91 

90 

69 

90 

89 

85 

88 

89 

66 

89 

90 

69 

68 

89 

90 

91 

90 

89 

60 

69 

88 

65 

90 

67 

86 

86 

7 

MIN 

69 

69 

69 

68 

70 

69 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

59 

56 

56 

62 

67 

67 

69 

66 

65 

56 

67 

54 

65 

50 

50 

62 

50 

99 

54 

7 

EASTMAN  1  W 

MAX 

92 

91 

89 

90 

89 

89 

90 

88 

66 

69 

86 

89 

88 

64 

90 

69 

69 

67 

90 

90 

92 

93 

68 

63 

68 

66 

86 

69 

85 

66 

86 

4 

MIN 

71 

68 

67 

6B 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

68 

67 

59 

59 

60 

66 

66 

66 

6* 

64 

67 

66 

68 

66 

66 

61 

64 

65 

62 

62 

69 

9 

FORSYTH  I  S 

MAX 

85 

84 

85 

86 

86 

87 

86 

84 

66 

65 

89 

85 

86 

68 

90 

87 

78 

60 

85 

88 

89 

84 

76 

83 

65 

82 

89 

63 

84 

69 

85 

0 

MIN 

71 

66 

69 

69 

71 

71 

67 

66 

66 

65 

65 

66 

59 

55 

65 

65 

65 

68 

60 

63 

69 

67 

66 

56 

63 

61 

69 

66 

53 

63 

65 

4 

HAWKINSVlLLE 

MAX 

90 

90 

69 

90 

68 

90 

92 

90 

88 

91 

91 

93 

90 

66 

92 

91 

90 

65 

89 

90 

92 

91 

90 

83 

68 

86 

67 

66 

87 

68 

89 

2 

MIN 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

67 

67 

67 

66 

66 

68 

59 

56 

58 

62 

66 

66 

63 

65 

66 

66 

67 

55 

65 

53 

69 

64 

61 

60 

65 

3 

IRHINTON  <!  WNW 

MAX 

87 

86 

87 

67 

86 

89 

89 

67 

68 

68 

89 

88 

87 

69 

90 

86 

67 

8S 

65 

69 

90 

90 

82 

65 

85 

64 

69 

69 

65 

90 

87 

0 

MIN 

70 

67 

66 

69 

71 

73 

69 

66 

66 

67 

69 

67 

57 

56 

63 

67 

69 

70 

69 

63 

67 

69 

66 

65 

66 

59 

64 

69 

51 

63 

66 

0 

MACON  WSO 

92 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

86 

94 

94 

89 

66 

66 

90 

92 

93 

90 

80 

68 

88 

67 

67 

86 

68 

93 

90 

0 

MIN 

73 

71 

73 

73 

73 

74 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

61 

58 

65 

70 

73 

67 

64 

68 

69 

72 

71 

59 

57 

66 

67 

67 

65 

62 

66 

6 

hilleoceville 

85 

87 

86 

66 

85 

89 

89 

87 

86 

SB 

87 

90 

69 

64 

90 

91 

67 

60 

83 

85 

91 

90 

82 

75 

65 

82 

64 

85 

84 

84 

65 

9 

MIN 

69 

66 

67 

66 

69 

69 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

56 

35 

56 

61 

65 

67 

63 

64 

65 

56 

66 

65 

54 

60 

61 

54 

62 

60 

64 

0 

mdnticello 

MAX 

88 

87 

85 

86 

87 

89 

88 

87 

88 

88 

69 

69 

87 

63 

89 

90 

87 

78 

86 

69 

90 

82 

75 

89 

65 

64 

86 

84 

85 

86 

1 

MIN 

69 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

59 

58 

60 

65 

65 

65 

64 

53 

67 

67 

65 

63 

53 

62 

64 

65 

62 

52 

54 

9 

SaNDERSvILLE 

66 

64 

84 

64 

87 

86 

85 

85 

85 

63 

82 

66 

64 

87 

89 

67 

62 

89 

85 

87 

69 

61 

77 

63 

62 

82 

64 

62 

82 

66 

64 

4 

MIN 

70 

68 

68 

70 

72 

71 

64 

66 

66 

66 

57 

68 

59 

58 

63 

67 

69 

70 

53 

66 

56 

56 

65 

65 

57 

59 

61 

65 

63 

62 

65 

8 

SILOAM 

MAX 

66 

67 

86 

86 

90 

89 

87 

67 

87 

86 

67 

86 

BO 

68 

90 

86 

79 

82 

84 

89 

89 

76 

75 

65 

76 

66 

63 

66 

69 

85 

1 

*  * 

* 

70 

66 

66 

68 

70 

69 

65 

67 

65 

65 

65 

67 

56 

55 

52 

67 

66 

69 

65 

67 

69 

67 

64 

62 

66 

59 

63 

63 

62 

61 

64 

9 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

MAX 

63 

83 

86 

88 

87 

89 

88 

86 

87 

88 

82 

85 

87 

83 

86 

91 

90 

86 

88 

87 

69 

90 

73 

78 

86 

78 

63 

67 

85 

65 

65 

6 

MIN 

66 

65 

66 

67 

69 

67 

61 

62 

64 

66 

69 

67 

58 

56 

56 

64 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

65 

62 

63 

58 

98 

59 

50 

60 

63 

4 

AUGUSTA  WSO 

65 

68 

86 

87 

90 

89 

68 

88 

88 

84 

88 

90 

84 

87 

90 

68 

65 

68 

87 

86 

90 

80 

81 

67 

81 

85 

67 

64 

84 

88 

65 

6 

Mm 

69 

67 

69 

70 

69 

67 

65 

65 

66 

68 

71 

68 

59 

55 

59 

64 

69 

69 

67 

68 

58 

69 

66 

64 

61 

59 

61 

63 

51 

62 

65 

3 

BROOKLET  1  W 

68 

67 

88 

88 

89 

89 

86 

85 

86 

88 

87 

88 

85 

85 

91 

90 

68 

91 

90 

90 

90 

66 

82 

66 

82 

83 

89 

65 

85 

68 

87 

0 

Mm 

69 

68 

70 

69 

69 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

68 

50 

57 

62 

67 

68 

78 

57 

66 

66 

69 

67 

65 

66 

59 

61 

63 

63 

60 

65 

9 

LOUISVILLE  3  S 

88 

66 

89 

68 

89 

89 

90 

67 

88 

91 

90 

88 

87 

87 

91 

90 

86 

86 

88 

89 

92 

69 

60 

66 

84 

83 

69 

67 

86 

88 

87 

6 

Mm 

69 

68 

68 

69 

70 

69 

65 

66 

65 

67 

69 

66 

59 

57 

64 

66 

69 

58 

57 

57 

68 

56 

66 

64 

56 

56 

62 

64 

61 

62 

65 

7 

METTtR 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

88 

89 

93 

91 

90 

92 

93 

91 

92 

92 

90 

69 

89 

69 

69 

86 

87 

90 

90 

0 

Mm 

70 

69 

68 

71 

71 

70 

68 

69 

65 

66 

67 

69 

61 

59 

64 

68 

79 

71 

59 

69 

70 

68 

67 

66 

66 

52 

64 

65 

52 

60 

56 

6 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

86 

87 

85 

86 

88 

87 

87 

87 

84 

84 

87 

87 

87 

9 1 

89 

87 

69 

89 

90 

9 1 

86 

80 

86 

85 

64 

87 

64 

85 

89 

66 

7 

Mm 

69 

72 

77 

70 

71 

68 

66 

70 

66 

71 

68 

68 

57 

65 

71 

69 

76 

71 

72 

66 

65 

68 

66 

63 

70 

57 

61 

71 

64 

61 

67 

9 

MILLEN  4  N 

MAX 

87 

83 

89 

89 

88 

89 

88 

89 

88 

89 

89 

86 

80 

88 

86 

89 

84 

90 

92 

90 

92 

69 

60 

83 

87 

69 

64 

65 

86 

86 

87 

0 

Mm 

68 

66 

67 

64 

65 

67 

65 

66 

66 

65 

67 

68 

66 

64 

63 

66 

64 

65 

62 

64 

66 

65 

63 

64 

59 

59 

50 

61 

50 

52 

54 

2 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

87 

66 

88 

89 

67 

68 

89 

87 

89 

90 

88 

89 

87 

89 

93 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

89 

66 

87 

82 

85 

85 

67 

85 

90 

88 

1 

Mm 

69 

68 

70 

70 

69 

68 

67 

65 

71 

70 

72 

72 

65 

64 

64 

70 

68 

70 

66 

68 

71 

68 

72 

69 

71 

58 

62 

69 

52 

61 

67 

4 

ShAINSBORO 

MAX 

90 

87 

90 

69 

87 

86 

89 

89 

85 

69 

86 

67 

90 

87 

90 

90 

90 

89 

91 

90 

91 

89 

91 

90 

92 

66 

90 

89 

68 

69 

88 

9 

Mm 

71 

68 

71 

72 

72 

73 

68 

66 

69 

69 

71 

72 

73 

71 

63 

67 

71 

66 

66 

59 

67 

72 

68 

66 

67 

52 

61 

64 

66 

57 

67 

6 

WARRENTON 

MAX 

80 

65 

-7 

87 

67 

90 

80 

88 

69 

69 

88 

66 

67 

62 

67 

69 

67 

83 

85 

84 

68 

69 

75 

82 

61 

79 

84 

69 

62 

64 

65 

0 

Mm 

68 

67 

66 

66 

68 

69 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

56 

57 

57 

67 

65 

67 

67 

65 

68 

69 

64 

65 

54 

64 

54 

59 

62 

62 

69 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

60 

66 

85 

86 

68 

67 

87 

66 

65 

66 

81 

90 

87 

89 

87 

90 

66 

90 

68 

86 

83 

90 

81 

85 

65 

80 

64 

65 

63 

63 

69 

7 

• 

67 

65 

65 

65 

68 

67 

64 

64 

64 

64 

65 

67 

57 

56 

55 

55 

51 

70 

65 

64 

64 

65 

55 

65 

61 

57 

57 

51 

61 

59 

62 

6 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

91 

91 

90 

89 

89 

69 

69 

67 

66 

90 

89 

90 

64 

90 

90 

90 

85 

86 

90 

90 

92 

89 

66 

89 

90 

88 

87 

68 

67 

86, 

6 

MIN 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

68 

66 

65 

65 

65 

60 

55 

55 

55 

52 

55 

65 

65 

65 

65 

69 

68 

59 

64 

65 

64 

60 

59 

55. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

•1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 
MIN 

96 
70 

87 
70 

89 

71 

88 

71 

86 

71 

89 

70 

90 
69 

86 
66 

89 
68 

90 
64 

90 
70 

91 
68 

89 
98 

91 
S7 

88 
64 

86 
69 

63 
70 

83 
69 

88 
62 

91 
64 

91 
68 

69 
68 

83 

70 

89 
68 

88 

66 

66 
64 

84 

67 

84 

65 

84 

63 

90 
61 

87.7 
66  •  9 

eilNBRIOCE 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
70 

86 

72 

91 

71 

91 
72 

93 
72 

90 
69 

86 

70 

92 
71 

92 
67 

92 
70 

90 

72 

90 
68 

87 
64 

86 
57 

93 
66 

93 
70 

96 
68 

93 
69 

94 
66 

93 
67 

91 
69 

89 

70 

90 
70 

92 
69 

90 
69 

90 
67 

89 
66 

68 
99 

91 
98 

90,9 

BLtKELY 

MAX 

Mm 

89 

90 
71 

89 
72 

87 

72 

89 

73 

90 
73 

90 
70 

89 
69 

87 
69 

88 
67 

92 
67 

91 
71 

91 
62 

69 
59 

91 
59 

87 
62 

84 

67 

88 
64 

89 
64 

89 
69 

92 
68 

92 
69 

89 
69 

67 

69 

88 
67 

90 
66 

88 
66 

87 
66 

68 

62 

87 

62 

88,6 

CilRO  2  NNU 

MAX 

Mm 

92 
69 

90 
69 

90 
71 

91 

70 

90 
70 

89 
69 

89 
68 

88 

67 

87 

70 

91 
64 

90 
69 

88 
69 

67 
61 

90 
55 

90 
59 

89 
69 

69 
70 

91 
69 

92 
63 

94 

66 

94 
69 

90 
66 

90 
68 

69 
68 

89 
64 

91 
62 

90 
64 

89 
63 

87 
59 

91 
97 

89,9 
69,9 

CAHILLi 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
73 

67 
74 

91 
73 

91 
73 

90 
72 

91 
70 

68 

70 

89 
72 

90 
66 

92 
71 

89 

72 

86 
61 

91 
57 

90 
62 

86 
69 

90 
70 

89 
67 

90 
64 

91 
68 

91 
68 

91 
68 

89 
72 

89 
64 

91 
67 

88 
64 

89 
67 

88 
69 

89 
62 

90 
98 

89.7 
67 . 9 

CQLOUITT  2  E 

MAX 

Mm 

CUTHBERT 

MAX 

Mm 

92 

70 

90 

70 

89 
72 

90 
73 

89 

73 

90 
72 

90 
69 

90 
68 

89 

70 

91 
67 

91 

70 

91 
73 

89 
63 

90 
62 

90 
59 

89 
66 

86 
69 

83 
66 

69 
64 

91 
66 

92 
70 

90 
69 

89 

72 

87 
69 

90 
67 

88 
69 

86 
69 

87 
66 

87 
64 

90 
64 

89,2 
67,9 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

87 

71 

86 
72 

89 
72 

88 

72 

67 
73 

87 
72 

87 
66 

85 

7 1 

86 
67 

89 
69 

66 

70 

86 

72 

61 
63 

89 
60 

66 
65 

83 
67 

82 
70 

80 
69 

84 

65 

86 
69 

88 

70 

67 
68 

89 

72 

83 
68 

87 
67 

63 
66 

83 
68 

86 
64 

85 
62 

87 
69 

89,7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

Mm 

86 
69 

89 
69 

88 

71 

69 

71 

88 

7  1 

SB 

71 

68 
65 

89 
64 

89 

69 

91 
60 

91 
65 

90 
69 

90 
60 

91 
62 

89 

64 

90 
66 

87 

61 

92 
66 

90 
65 

89 
67 

91 
69 

89 
66 

88 

71 

87 
68 

8B 

60 

67 
65 

67 
69 

87 
59 

87 
56 

89 
96 

88,9 
89.2 

MORGAN  1  H 

MAX 

Mm 

89 

68 

86 
67 

89 
69 

88 

70 

69 

70 

68 
69 

89 
65 

88 
66 

87 
68 

88 
64 

89 
69 

89 
69 

63 
59 

89 
59 

69 

59 

84 

61 

84 
61 

85 

60 

66 
60 

87 
63 

89 
69 

89 
69 

85 
66 

89 
66 

90 
64 

86 
63 

87 
69 

67 
63 

85 
59 

89 
98 

87.9 
63.6 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

Mm 

88 

7 1 

89 
71 

87 

72 

87 
72 

88 

72 

87 
71 

86 
69 

88 
67 

85 
69 

88 
64 

89 
67 

90 
70 

90 
58 

83 
58 

89 

61 

88 
69 

83 
66 

84 
66 

83 
62 

87 
65 

89 
68 

90 
69 

88 
69 

84 
69 

85 

66 

88 
64 

89 

66 

83 
69 

85 
64 

89 
64 

66.8 
66.7 

THOMASVILLE  *  SE 

•          *  • 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
69 

92 
70 

93 
69 

93 
69 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

90 
63 

90 
53 

90 
59 

90 
64 

90 
67 

93 
64 

93 
69 

93 
64 

93 
66 

90 
65 

90 
69 

91 
61 

91 
56 

91 
61 

91.3 
64,9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

91 
72 

90 
71 

88 
70 

68 

72 

89 
72 

89 
71 

90 
70 

89 
69 

89 

70 

89 
67 

68 

71 

88 

72 

86 
62 

84 

60 

89 

56 

89 
64 

89 
67 

90 
72 

92 
67 

93 
68 

92 
68 

89 
68 

88 

72 

89 
66 

88 
69 

87 
63 

88 
64 

88 
69 

87 
62 

69 
99 

86,8 
67 , 2 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

Mm 

88 

70 

88 
70 

86 

70 

88 

72 

86 

68 

70 

88 
68 

67 

67 

65 
69 

86 
69 

90 
69 

88 
73 

87 
68 

83 
59 

69 

61 

68 
66 

86 
67 

90 
69 

88 
69 

90 
69 

92 
67 

92 
67 

87 
66 

89 

67 

87 
69 

85 

62 

69 
69 

87 
64 

85 

62 

89 
62 

87,3 
67 .0 

CORDELE 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
69 

90 
71 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

89 
67 

89 
65 

89 
67 

90 
63 

69 
69 

91 
69 

88 
59 

92 
55 

91 
61 

89 
65 

89 

69 

66 
65 

90 
60 

92 
66 

91 
69 

89 
67 

89 

70 

86 
66 

87 
64 

84 
62 

91 
64 

67 
64 

89 
61 

88 
98 

86.8 
69.4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
71 

69 

72 

89 

72 

89 

7 1 

87 

70 

88 
69 

89 
69 

87 

70 

88 
67 

89 
69 

69 
66 

89 
64 

89 
61 

89 

61 

90 
66 

91 
69 

91 
71 

92 
71 

93 
73 

93 
69 

90 
68 

84 

70 

89 
68 

86 
68 

67 
62 

88 
62 

89 
64 

89 
61 

87 
61 

88.9 
67,6 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

91 
71 

89 

70 

91 
72 

90 

73 

90 
72 

90 
71 

89 
69 

88 
68 

89 

70 

87 
68 

90 
72 

89 

73 

87 
63 

89 
61 

91 
67 

91 
69 

93 
73 

92 
73 

92 
67 

94 

70 

93 
71 

91 
69 

89 

72 

89 
67 

90 
68 

87 
63 

88 
66 

67 
66 

87 
61 

88 
64 

89,4 
68,6 

HOMERVILLE  9  MSN 

MAX 

14m 

92 
70 

90 
72 

83 
72 

90 
72 

90 
72 

92 
7 1 

90 

70 

88 
69 

89 
70 

69 
68 

88 

70 

88 

71 

89 
69 

88 
58 

89 

63 

91 
67 

90 
71 

93 
71 

93 
69 

91 
68 

91 
68 

90 
68 

84 

71 

89 

70 

89 
67 

87 
62 

89 
63 

87 
64 

87 
62 

90 
97 

89,2 
67,7 

LUMBER  CITY 

MAX 

Mm 

68 

71 

B8 
70 

BB 
70 

68 
7 1 

87 

70 

86 

70 

68 
68 

68 

68 

86 

70 

67 
68 

84 
66 

88 

71 

87 
62 

83 
99 

86 
59 

88 
64 

88 
69 

88 

70 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

90 
69 

88 
66 

83 
68 

86 
66 

66 
62 

84 
61 

87 
64 

89 

61 

89 
99 

87.1 
66,7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

90 
70 

88 
70 

67 

71 

90 
7 1 

89 
72 

89 

70 

89 
69 

87 
68 

67 
69 

90 
65 

88 

72 

89 
69 

86 
64 

90 
98 

88 
63 

87 
67 

90 
69 

91 

70 

92 
69 

92 
68 

91 
66 

88 
67 

88 

70 

86 
67 

89 
69 

86 
62 

86 
64 

86 
64 

86 
60 

89 
60 

86,9 
66,8 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

91 
70 

90 
72 

87 
66 

86 

73 

90 
72 

90 

7 1 

90 
70 

68 
69 

88 

70 

88 
67 

86 

71 

88 

72 

69 
63 

88 
58 

88 
63 

86 

67 

88 
70 

91 
72 

90 
66 

91 
68 

91 
69 

90 
68 

90 
71 

88 
69 

89 
69 

88 
64 

88 
64 

86 
64 

66 

59 

89 

68.6 
67,4 

QUITMAN 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
71 

92 
72 

91 
72 

92 
73 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

88 
69 

88 
67 

91 
67 

90 
70 

87 
69 

69 
99 

68 
59 

89 
63 

90 
68 

90 
70 

90 
66 

92 
66 

93 
68 

93 
68 

92 
68 

90 
69 

89 
68 

92 
63 

90 
63 

91 
69 

68 
59 

86 

60 

90.2 
66,9 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

91 
71 

91 
71 

91 

72 

90 
73 

89 

72 

90 

70 

90 
69 

90 
69 

87 

70 

89 
66 

69 
70 

90 
72 

89 
61 

84 

58 

90 
61 

88 
66 

90 
71 

90 
72 

91 
67 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

89 

71 

86 
68 

88 

67 

90 
63 

88 
64 

90 
67 

87 
63 

68 
62 

89,9 
67,8 

VALDOSTA  *  NW 

•          •  • 

MAX 

14m 

92 
68 

91 
70 

91 
73 

92 
74 

91 
73 

92 

70 

90 
69 

89 
69 

88 
68 

89 
64 

90 
72 

83 

72 

85 

60 

88 
53 

89 

68 

90 
64 

69 

70 

92 
69 

93 
63 

95 
69 

92 
67 

92 
69 

90 
70 

88 
69 

91 
64 

88 
60 

90 
60 

68 

60 

88 
52 

90 
53 

89.9 
65,8 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
72 

68 

71 

88 
73 

86 

73 

86 
73 

89 

7 1 

89 

70 

87 

70 

88 

70 

86 
67 

87 
70 

89 
72 

89 
63 

87 

60 

86 
65 

90 
68 

87 
72 

92 
72 

91 
71 

88 

70 

91 
68 

84 
69 

86 
72 

90 
69 

87 
69 

88 
63 

68 
63 

89 
67 

87 
62 

89 
60 

87.9 
68.9 

6LACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

89 
75 

90 
75 

86 

77 

89 

89 

87 

87 

69 

88 

90 
69 

92 
70 

86 

70 

87 
71 

69 
68 

86 

70 

80 
69 

88 
68 

89 
66 

90 
67 

91 
64 

90 
70 

91 
71 

89 

73 

87 

72 

67 

72 

80 
57 

86 
96 

78 

71 

69 
66 

89 
66 

87.6 
70,3 

BRUNSNICK 

MAX 
MIN 

89 

73 

88 

74 

87 
74 

87 

87 
7 1 

87 

87 

87 

71 

92 
63 

90 
70 

69 
74 

93 
72 

8B 

71 

69 
71 

87 
71 

87 

70 

89 

70 

63 
65 

87 
64 

90 
64 

BRUNSMICK  FAA  IP 

MAX 

Mm 

87 
71 

87 
77 

86 
74 

86 
74 

87 
74 

87 
77 

86 
77 

87 

73 

66 

72 

87 

70 

89 
72 

90 
70 

88 
68 

89 
69 

91 
69 

90 
70 

69 
78 

90 
73 

88 
71 

69 
71 

B8 
70 

87 
74 

87 
79 

89 

70 

83 

71 

82 
66 

63 
66 

82 
68 

87 
64 

90 
64 

87.1 
71.2 

Fleming 

MAX 

Mm 

88 
71 

86 
71 

86 
73 

87 

86 

87 

86 

85 

86 

87 
68 

86 
71 

89 

70 

67 
63 

87 
57 

91 
63 

90 
67 

90 
71 

92 
69 

92 
69 

90 
66 

90 
66 

88 
69 

87 

71 

86 

67 

69 
68 

86 
61 

66 
60 

89 

64 

65 
62 

89 
92 

87.6 
67.0 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 
72 

86 

72 

87 

86 

87 

89 

85 

87 

87 
69 

90 
71 

89 
72 

88 
66 

89 
60 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

93 
68 

93 
69 

93 
66 

92 
67 

91 
70 

91 

70 

89 
71 

88 
69 

87 
64 

88 
69 

86 
66 

66 
63 

89 

60 

89.1 
68.3 

FORT  STEMABT 

MAX 

Mm 

90 
72 

68 
72 

88 
73 

88 

89 

88 

89 

85 

°9 

83 
70 

88 

72 

91 
71 

86 
69 

90 
61 

99 
66 

89 
69 

89 
72 

93 
71 

89 
70 

89 
70 

91 
68 

88 

72 

88 

72 

87 
68 

69 
69 

85 
61 

67 
64 

89 
69 

86 
64 

88 
62 

88,2 
66.8 

clennville 

MAX 

Mm 

86 
69 

88 

72 

86 
73 

86 

72 

8* 

71 

87 
69 

85 

70 

87 
69 

86 

70 

86 
74 

90 
71 

67 
63 

68 
61 

91 
66 

90 
69 

69 
71 

91 
72 

90 
70 

90 

70 

90 
69 

68 
71 

89 
72 

88 
67 

84 
66 

89 
62 

88 
69 

89 
69 

87 
63 

90 
61 

87.6 
68.4 

JESUP  B  S 

MAX 

Mm 

88 

72 

68 
71 

68 

72 

68 
72 

87 
72 

89 
71 

88 

70 

86 

70 

67 

70 

87 
69 

90 
69 

89 
71 

69 
64 

89 
99 

91 
63 

91 
67 

89 

70 

91 
68 

91 
67 

91 
66 

90 
66 

87 
69 

84 

71 

87 
67 

84 

67 

89 

61 

86 
62 

89 
64 

86 
53 

90 
97 

87,9 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

89 

70 

S9 

72 

84 

71 

84 

72 

67 
71 

88 

70 

88 

70 

87 

70 

88 
69 

88 
68 

86 
68 

88 

72 

68 
66 

87 
59 

68 

66 

90 
68 

89 
70 

90 
69 

90 
66 

90 
67 

89 
66 

90 
69 

87 

70 

88 

67 

89 
68 

89 
62 

87 

63 

89 

69 

86 

61 

87 

60 

87.6 
67.4 

SiPELO  ISLAND 

MAX 

Mm 

86 

75 

66 
74 

69 

77 

65 

73 

65 

74 

66 

77 

85 
74 

85 

72 

84 

74 

83 

70 

86 

72 

67 
72 

86 
67 

87 
69 

90 
69 

86 

71 

86 

77 

67 

79 

89 

70 

86 

71 

69 

71 

86 
76 

69 
79 

90 
71 

62 

73 

81 
69 

88 

67 

82 

70 

85 
69 

66 

69 

89.7 
71.7 

S«*  R«l«r«Bc«  Nol*a  FoUowlag  Suuod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USDA  PL  CRDN 

MAX 

87 
71 

86 
73 

87 

73 

87 

72 

86 

71 

88 
69 

87 
69 

83 
68 

67 
66 

81 

70 

86 

70 

86 
6* 

68 
59 

87 
62 

90 
66 

69 
71 

87 
70 

91 
69 

66 
67 

69 
66 

90 

70 

66 

70 

86 
66 

68 
68 

82 
62 

66 
63 

87 
62 

65 

60 

67 

56 

90 
61 

67.2 
66.8 

SAVANNAH 

WSO 

MAX 
MIN 

69 

72 

87 
72 

89 
73 

86 
7'. 

88 
74 

88 
72 

8S 
72 

es 

72 

69 

71 

62 

70 

66 

72 

86 

72 

85 
65 

67 
61 

91 
67 

69 

70 

69 

73 

90 
75 

69 

71 

90 

70 

90 
69 

66 
73 

66 
71 

68 
69 

82 
68 

66 
63 

87 
65 

87 
65 

88 
65 

90 
61 

87.6 
69,6 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 
MIN 

SuRRENCr 

2  HNW 

MAX 
MIN 

91 
71 

89 
69 

88 
71 

89 

72 

86 

71 

90 

70 

69 
68 

89 
68 

89 
69 

89 
68 

69 
70 

90 
69 

89 
60 

90 
56 

91 
63 

90 
67 

68 
70 

92 
70 

91 
66 

90 
69 

92 
67 

90 
66 

65 

70 

90 
67 

86 
67 

86 
60 

66 
63 

86 
64 

87 
60 

90 
59 

89,  1 
66.9 

WAVCROSS 

4  NE 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
69 

91 
72 

88 
72 

89 
71 

89 
70 

90 
70 

68 
69 

65 
69 

89 
67 

67 
67 

68 
66 

67 
64 

65 
58 

69 

56 

90 
65 

93 
69 

92 

79 

90 
68 

92 
66 

93 
66 

91 
68 

85 

70 

66 
66 

87 
65 

89 
63 

86 
63 

es 

64 

65 
62 

86 
58 

68.8 
66.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

<]> 
131 

Station 

■g. 

Q 

(INI 

S 

H 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHJUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

79 
78 

81 
77 

81 
79 

91 
76 

30 
78 

81 
76 

81 
78 

82 
76 

91 
78 

61 
77 

^2 
78 

81 
76 

61 
76 

78 
74 

75 
73 

90 
75 

76 
75 

75 
74 

75 
74 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
74 

76 
74 

78 
74 

75 
74 

74 
73 

76 
73 

76 
74 

82 
74 

78,5 
75,9 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
75 

93 
75 

94 

75 

94 
76 

97 
76 

100 
74 

100 
74 

100 
75 

103 
74 

102 
75 

100 
75 

100 
66 

94 
68 

102 
67 

98 
72 

66 
72 

82 
71 

63 
78 

91 
79 

92 
70 

95 
73 

92 
73 

78 

70 

92 
70 

86 
72 

82 
72 

91 

71 

94 
69 

97 
69 

93.4 
72.8 

4 

MAX 
MIN 

87 
77 

93 
76 

89 
76 

90 
76 

88 
77 

91 
79 

93 
77 

96 
79 

94 
76 

96 
75 

95 
77 

93 
77 

94 
73 

39 
71 

94 
71 

92 
75 

64 
73 

79 
73 

30 
78 

86 
71 

36 
73 

90 
75 

86 
75 

77 
71 

37 
71 

82 
73 

78 
72 

85 
72 

68 
72 

90 
72 

88.2 
74.4 

8 

MAX 
MIN 

82 
78 

83 
78 

83 
78 

34 
78 

S3 
76 

66 
80 

87 
79 

88 
79 

87 
79 

38 
79 

68 
79 

87 
79 

37 
78 

64 
76 

87 
75 

66 
77 

81 
77 

77 
75 

76 
75 

80 
73 

81 
74 

83 
77 

81 
76 

76 
73 

81 
73 

78 
74 

76 
74 

60 
74 

82 
74 

33 
74 

82.3 
76.4 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

87 
80 

37 
80 

87 
81 

37 
81 

35 

31 

87 
61 

89 
81 

88 

80 

98 
80 

98 
81 

87 
31 

87 
81 

87 
79 

85 
77 

85 
76 

64 
78 

84 
77 

85 
79 

85 
78 

85 
78 

84 

80 

85 
77 

85 

80 

81 
78 

82 
79 

'84 
79 

84 
79 

82 
78 

84 

78 

83 
70 

95.4 
78.9 

HDH6RVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

91 
79 

93 
78 

90 
79 

39 
78 

90 
80 

90 
80 

92 
78 

90 
77 

89 
77 

90 
78 

90 
79 

87 
78 

88 
74 

00 
72 

90 
74 

88 
75 

90 
77 

86 

78 

89 
78 

92 
79 

93 
78 

93 
76 

91 
79 

93 

60 

94 
60 

94 
76 

94 
77 

95 

77 

94 
75 

95 
76 

91.1 
77.4 

MIDVILLE  EXP,  STATION 

4 

MAX 
MIN 

83 
80 

83 
30 

84 

80 

86 
82 

35 
30 

96 

90 

87 
81 

87 
81 

85 

80 

86 
78 

82 
30 

64 
60 

33 
76 

84 
76 

95 
78 

66 
60 

64 

80 

83 
78 

83 
79 

86 
79 

65 
80 

87 
81 

83 
79 

84 

77 

84 
79 

61 
75 

84 
76 

84 
78 

84 

77 

83 
76 

84.4 
78.9 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

92 
82 

96 
82 

94 
83 

95 
84 

95 
83 

96 
83 

96 
84 

99 
94 

96 
64 

96 

83 

98 
63 

96 
85 

99 
62 

97 
80 

98 
30 

95 
82 

92 
82 

86 
79 

87 
76 

90 
75 

95 
76 

96 
81 

95 
61 

95 
81 

95 
79 

95 
79 

95 

80 

87 
78 

91 
79 

92 
7b 

94.3 
81.0 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


;  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   It-  AREA-2  PERCENT  50 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      SLOPE   UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M 

SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN 
TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  BAN 
TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH.   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND  ceorcu 

SEPTCHBER  IVTl 


Day 

Oi  Month 

StattoQ 

I 

2 

3 

4 

5 

7 

s 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

23 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTHHEST  01 

ALLATQONl  0AM  2 

EVAP 

.23 

.07 

.22 

.16 

.18 

.12 

.16 

.13 

.19 

.17 

.23 

.12 

•  22 

•  10 

.16 

.09 

.06 

.01 

.05 

.20 

•  07 

.14 

.09 

.03 

•  12 

.07 

•  04 

.08 

.13 

.14 

3.80 

WIND 

23 

*! 

51 

49 

42 

31 

20 

24 

26 

25 

14 

IS 

24 

16 

22 

8 

23 

50 

15 

20 

17 

12 

46 

17 

IB 

44 

IS 

16 

21 

}* 

766 

CALHOUN  IxP  STATION 

EVAP 

.02 

.10 

.19 

.27 

.16 

.12 

.12 

.12 

.19 

.21 

.31 

.20 

•  16 

.23 

.19 

.06 

.01 

.  19 

.  12 

.06 

.20 

.06 

.24 

.21 

.87 

•  12 

.09 

.24 

.17 

4,648 

WIND 

Z'l 

39 

23 

34 

4 

I 

1 

2 

1 

14 

16 

34 

39 

15 

IS 

13 

32 

26 

15 

19 

36 

23 

26 

13 

26 

21 

8 

9 

12 

25 

570 

MAX 

89 

90 

90 

90 

69 

91 

91 

91 

90 

67 

67 

83 

82 

80 

81 

63 

75 

73 

81 

82 

80 

83 

77 

79 

60 

75 

78 

61 

61 

82 

81.4 

MIN 

70 

7* 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

67 

70 

73 

69 

64 

62 

67 

71 

66 

66 

71 

69 

66 

67 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

67 

69.0 

*      «  * 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  G4  PLT  science  FH 

EVAP 

.28 

.09 

.26 

.16 

.22 

.25 

.  IS 

.22 

.23 

.30 

.  13 

.20 

.22 

.16 

.22 

.17 

_ 

.  10 

.16 

.20 

.  17 

.02 

.06 

•  16 

.60 

•  13 

.16 

.15 

.17 

5.148 

WIND 

♦  9 

65 

73 

71 

63 

58 

29 

65 

55 

46 

41 

64 

81 

71 

46 

28 

82 

61 

35 

37 

35 

59 

77 

23 

52 

SO 

25 

36 

48 

32 

1559 

MAX 

92 

90 

90 

89 

92 

94 

92 

92 

93 

93 

94 

91 

65 

90 

93 

90 

61 

79 

86 

93 

93 

93 

76 

91 

72 

67 

88 

68 

68 

91 

89.0 

MIN 

72 

73 

70 

69 

72 

72 

70 

67 

66 

69 

72 

70 

60 

58 

65 

71 

66 

70 

69 

71 

72 

72 

66 

66 

70 

62 

69 

70 

66 

66 

68.5 

*       •  * 

WEST  CENTRAL  0* 

EXPERIMENT 

EVAP 

.15 

.21 

.18 

.20 

.15 

.16 

.18 

.23 

.20 

.20 

.26 

•  24 

.18 

.20 

.19 

.13 

.07 

.11 

.16 

.15 

.  17 

.  14 

.15 

•  02 

•  19 

•  07 

•  11 

.15 

.16 

4.808 

WIND 

18 

37 

35 

25 

40 

15 

15 

14 

21 

IS 

8 

22 

25 

20 

18 

17 

10 

15 

5 

8 

7 

5 

25 

5 

0 

25 

0 

0 

10 

10 

470 

MAX 

90 

92 

91 

93 

86 

91 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

91 

63 

65 

86 

81 

77 

82 

92 

92 

94 

89 

76 

69 

83 

76 

88 

91 

90 

68^1 

MIN 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

69 

62 

62 

66 

67 

67 

66 

71 

71 

72 

70 

61 

67 

66 

66 

69 

68 

66 

68^9 

•       •  • 

CENTRAL  05 

AILEY 

EVAP 

* 

.35 

« 

.30 

* 

•  24 

.17 

.28 

.08 

•  14 

.07 

•  30 

.12 

.18 

.14 

.15 

.14 

* 

.35 

.06 

.  16 

.13 

.06 

.33 

.17 

_ 

.19 

4^278 

WIND 

* 

12 

• 

13 

• 

16 

9 

6 

18 

3 

6 

• 

22 

17 

16 

7 

V 

38 

• 

31 

10 

S 

9 

9 

« 

* 

23 

8 

27 

21 

237 

•      *  • 

SOUTH  CENTRAL  OS 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.22 

.21 

.19 

.16 

.16 

.19 

.23 

.24 

.16 

.22 

.16 

.11 

•  17 

.22 

.20 

.11 

.17 

.11 

.  22 

.  n 

.  2C 

.21 

.15 

.13 

.15 

•  23 

•  17 

.13 

.23 

.23 

5^55 

WIND 

36 

«4 

58 

56 

54 

46 

53 

45 

59 

36 

16 

20 

25 

29 

22 

13 

34 

56 

36 

22 

22 

23 

58 

46 

27 

S2 

24 

32 

49 

44 

1143 

MAX 

98 

98 

97 

94 

94 

96 

96 

97 

92 

95 

96 

92 

95 

92 

94 

90 

93 

9] 

9! 

94 

97 

97 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

90 

90 

9}^6 

MIN 

78 

71 

71 

71 

72 

70 

69 

6« 

69 

66 

66 

72 

65 

61 

61 

6S 

67 

66 

68 

68 

69 

70 

69 

66 

6e 

64 

64 

66 

61 

62 

67^5 

*      *  * 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO 

EVAP 

.31 

.26 

.21 

.24 

.25 

.29 

.24 

.17 

.21 

.10 

.07 

.28 

•  29 

•  28 

.17 

.16 

.16 

.23 

.16 

.21 

.22 

.16 

.16 

.16 

.09 

.28 

.25 

.16 

.35 

.15 

6.35 

WIND 

69 

123 

115 

97 

90 

106 

92 

108 

94 

54 

42 

64 

67 

65 

43 

35 

52 

64 

54 

39 

46 

74 

96 

70 

89 

57 

47 

92 

110 

91 

2»07 

MAX 

91 

87 

86 

90 

90 

89 

68 

84 

91 

84 

96 

90 

66 

67 

93 

94 

86 

92 

92 

96 

91 

85 

66 

91 

6S 

69 

69 

87 

84 

87 

88.9 

MIN 

72 

70 

72 

72 

■2 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

70 

66 

60 

67 

70 

73 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

67 

69 

61 

66 

64 

62 

61 

61.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

c 
o 

c 
0 

c 

9) 
0) 

ion  o 
1  mile  1 

of 

t  mile 

StoncJord  of  Time 
EASTEI^N 

o 

1.99 

2,00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 

Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 

5 

6 

O; 

ci 
>o 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSD 

2.5 

5.8 

17++ 

31 

13 

92 

95 

64 

78 

9 

4 

0 

0 

2 

0 

15 

6.2 

ATLANTA  WSO 

e 

2.9 

8.1 

22 

NW 

11 

89 

94 

65 

74 

4 

1 

3 

0 

0 

1 

9 

56 

5.9 

AUGUSTA  WSO 

3 

1.9 

5.6 

21++ 

24 

17 

94 

95 

59 

80 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

12 

5.9 

COLUMBUS  WSO 

6 

3.4 

5.8 

17++ 

10 

22  + 

83 

92 

60 

73 

2 

3 

4 

0 

0 

1 

10 

m 

5.6 

MACON  WSO 

5 

2.9 

6.2 

17 

NE 

29  + 

86 

90 

54 

72 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 

SB 

6.1 

ROME  WSD 

2 

3 

3 

0 

1 

0 

9 

SAVANNAH  WSO 

5 

3.2 

7.5 

26 

SW 

11 

88 

90 

58 

74 

4 

6 

2 

2 

0 

0 

14 

70 

5.5 

Sm  R«f«r«oc«  NolM  Following  St«lloD  Indvx 


-  121  - 


STATION  INDEX 


STATION 

o 

X 
u 

i  DIVISION 

COUNTY 

 — —  - 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P    1  TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

O 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEV/ 

PRECIP. 

< 
> 
U 

I  special] 

PHECIP. 

> 
U 

i  SPECIAL 

ABSGVILLE 

0010 

MUCQK 

MRS.   HARY  E.  CAMPBELL 

HARALSON 

0* 

COWETA 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

AOAIftSVILLE  2  S5E 

01 

i: 

3*  21 

8*  55 

75C 

7i 

ROBERT  C  HHUOES 

HARTWELL 

*13: 

03 

HART 

1' 

3*  21 

82  55 

69( 

9P 

5P 

■  H 

RALPH  D.  SCUTT 

ADEL  Z  S 

oos: 

OE 

COOKE 

11 

31  07 

83  29 

2*C 

9P 

COOKE  CO.  FURESTftV  UNIT 

HAHKINSVILLE 

1*170 

0! 

PULASKI 

32  n 

S3  28 

2*5 

8A 

BA 

CH 

MRS.   CLIFFORD  HCLENUON 

Alter 

0090 

MONTGOMERY 

8A 

HAYHOOD  E.  BOYO 

HAiLtHURST 

JEFF  OAVIS 

K.  BYRON  SANDERS 

ALABAMA  EXC  STATION 

0131 

BERRIEN 

ROY  E.  HOLLAND 

HELEN  1  ESE 

o; 

WHITE 

COMER  L .  VANO I VER 

DOUOMERTT 

LOUIS  E.  ROGERS 

HOMEKVILLE  3  WSW 

CLINCH 

UNION  8AG-CAMP  CORP. 

ALlArnQFiA  OAH  2 

018] 

BARTOW 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IRWIIITON  *  HNW 

o; 

WILKINSON 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

021 1 

BACON 

FED,   AVIATION  AGENCY 

JACKSON  DAH 

OS 

BUTTS 

ALPHAKETTA  9  SSM 

0219 

fultqn 

SCOTT  C,  CMAMBLEE 

JASPER   1  NNH 

02 

PICKENS 

HOWARD  L.  OlLbECK 

ALPHaftETTA  2  NNH 

022  1 

Fultqn 

TEDDY  R.  WALKER/  SR. 

JASPER 

02 

PICKENS 

AMICALOLA  El  HSHP  CORP 

AMEftlCuS  ENE 

0253 

SUMTER 

BLANCHE  S.  RHYNE 

JESUP 

09 

HAYNE 

CITY  OF  JESUP 

AHERICU^  E«P  STA  NRSY 

01 

32  06 

e*  16 

*9C 

U.DF  GA, EXP. STA.  NRSY. 

JESUP  6  S 

*67( 

1 

31  29 

31  53 

IOC 

9P 

5P 

'  H 

BftUNS.  PULP  C  PAPER  CU. 

A^PklNC  I 

03n 

COLUMBIA 

33  33 

82  20 

36C 

BA 

BA 

ROY  0.  TANKERSLEY 

jOHNTflwl 

*68B 

02 

DAWSON 

5 

3*  33 

8*  19 

UK 

MRS.    LAVEHN  C.  KINCAIU 

AShBURN  3  ENE 

o«oe 

0( 

TURNER 

[J 

SILLY  J.  WILLIAMS 

JONESBORU 

0* 

CLAYTON 

CICERO  H.  SwInT 

ATHENS  ^iO 

0«)3 

CLARKE 

NATl  HEATHER  SERVICE 

JULlETTt 

05 

MONROE 

JOHN  H,  DORSFTT 

ATKINSO^J  1  M 

0^41 

BRANTLEV 

MRS.   CATHLAtEN  SMITH 

KENSINGTON 

o; 

HALKER 

AT|,A<^Tb  B^^LTaN 

044« 

FUL70N 

HENRV  T,  BARNETT 

KINGSTON 

BARTOW 

MRS.  Elizabeth  o>  rrown 

ATLAMTA  NSQ  ft 

0«SI 

fulton 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LA  FAYETTE 

HALKER 

DANNY  L,  YOUMANS 

AUGUSTA  HSO  ft 

0*9! 

RICHMOND 

NATL  HEATHEW  SERVICE 

LA  G-tANCE 

0' 

TROUP 

RAY  J.  REL1HAN 

BAINBftlOCE 

OSSl 

DECATUR 

MRS.   HAKY  E.   H.  MULLEN 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  E.  STEVENS 

BAIL  CRHUNO 

0603 

Ct^EROKeE 

MRS.  ESTELLE  CROCAN 

03 

LINCOLN 

JAMES  C,  6LACKWELL 

BEAVcAQAlF 

0T<t6 

p' 

HMITF 1£LD 

i\ 

3*  55 

e*  51 

72* 

at 

MRS.   H.   E>  WARMACK 

LOUISVILLE   3  S 

531* 

JEFFERSON 

1] 

32  56 

82  2* 

32; 

*P 

*F 

:  H 

GEORGIA  FURESTRy  COMM. 

»EkLi/ULE 

C787 

OS 

EVANS 

^] 

32  09 

ei  St 

1»J 

• 

HENRY  C.  HEARN 

LUMBER  CITY 

5366 

Of 

TELFAIR 

31  59 

82  *1 

120 

7A 

It 

MRS,   NETTIE   S.  WHEEIEH 

itLAC^BEAIln  ISLANO 

09<.6 

MC  JNTOSH 

U.S.  FISH  e  hldlf.  SVC. 

LUHCKIN  2  SE 

STEWART 

PERRY  T,  USHER 

BLAIHSVKIE  EXP  STA 

0969 

UNION 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

MACO'J  wSO  F 

05 

BIBB 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BLAKEly 

0979 

EAHLV 

LDHREY  S.  STONE 

0* 

MACON 

CITY    OF  MAPSHALLVILLE 

BLUE  RIDCE 

1024 

FANNIN 

P.   B.  CARRurn 

02 

JACKSON 

bonhan 

1132 

ELBERT 

CARNETT  H.  BARTON 

06 

CANDLER 

iZC 

C  ITr  QF  METTER 

BROOKLET  1  w 

1266 

BULLOCH 

W.   C.   CROMLtV  JR. 

06 

BURKE 

SPENCER  A.  JONES 

BftUNSUiCK 

1340 

CLVNN 

CITY  JF  BRUNSWICK 

06 

BURKE 

230 

SE  GA.  BRANCH  Exp.  STA. 

BflUN^KlCK  FAA  AP 

13*5 

GLYNN 

FED.   AVlATIUN  A&ENCY 

HI  LLEnCFVI LLE 

05 

BALDWIN 

TA 

H.  LOUIS  HORNE 

BUENA  VISTA 

1372 

OA 

MARION 

6 

32  19 

8*  31 

66C 

!P 

9P 

;  H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

MlLLEN  *  N 

5B82 

JENKINS 

11 

32  52 

Bl  58 

193 

6P 

6F 

KERMIT  J.  CHANCE 

bURTJN  DAM 

1*13 

03 

RABUN 

I* 

3*  *7 

83  33 

177C 

GEORGIA  POWER  CO. 

HlLLHAV€N-/<AO£  2  SE 

5896 

°\ 

SCREVEN 

I* 

32  56 

SI  30 

100 

8A 

MILTON  R.  REOOICK 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

THOMAS  F.  MATHEWS 

C |TY  FIRE  OEPT 

GRAOY 

J.  D.  BELCHER 

GEORGE  FOWLER 

CALHJUN  EXP  STATION 

CORDON 

NW  GA.   ExP.  STATION 

POSTMASTER 

MITCHELL 

CHARLES  L •  KELLY 

CALHOUN 

270 

5P 

5P 

Cherokee 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CALHOUN 

31  36 

fl*  38 

273 

7A 

CARNESVILLE   3  H 

FRANKLIN 

HRS  JANICE  E,  VQYlES 

MoULTR IE  2  ESE 

COlOU I TT 

3*0 

6P 

CARROLLTdF' 

CITY  OF  CAR«OLLTON 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
SEPTEliBER  1971 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensioDal  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
bb'taining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Uonthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature'*  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  .  > 

Director,  National  Clmatlc  Center 
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3 

0 

CEDARTOWN 

79,0 

53.9 

66.5 

90 

4 

36 

11 

39 

1 

0 

0 

0 

.66 

.46 

6 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DALLAS  2  SSE 

79.3 

51.2 

65.3 

92 

1 

34 

11 

61 

Q 

.97 

.30 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

OALTON 

77.5 

53.5 

65.5 

89 

5 

37 

12  + 

54 

0 

0 

0 

0 

2.89 

1.10 

24 

0 

4 

3 

1 

LA  PAVETTE 

25 

RCIHE 

78.0 

55.* 

66.7 

3.6 

37 

11 

35 

0 

0 

0 

0 

61 

2  14 

.15 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ROME  MSO 

R 

78.5 

54.6 

66.6 

5.4 

90 

1 

35 

11 

45 

I 

0 

0 

0 

1.15 

-  1)76 

.60 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

66.2 

3.8 

1.38 

-  1.48 

•  0 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

75.7 

51.2 

63.5 

88 

1 

35 

12  + 

98 

0 

0 

0 

0 

.78 

i09 

.16 

23 

■  0 

0 

4 

0 

0 

ATHENS  MSO 

76.6 

57.5 

67.1 

4.1 

90 

1 

41 

11 

33 

1 

2.95 

.82 

21 

0 

6 

3 

0 

ATLANTA  H50 

R 

76.0 

57.5 

66.8 

4.4 

88 

1 

39 

11 

36 

0 

0 

0 

0 

-  2.13 

.14 

21 

■  0 

0 

1 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

73.5 

48.1 

60.8 

31 

9* 

141 

0 

0 

4 

0 

2*60 

_  ^55 

22 

.  0 

0 

6 

1 

1 

BLUE  RIDGE 

COMMERCE  t  NNK 

76,1 

52.0 

64.1 

88 

i* 

35 

11 

88 

0 

Q 

0 

4.71 

2.49 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

DAHLONECA 

2.8 

84 

1 

36 

\  \ 

92 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.15 

1.49 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

GAINESVILLE 

73)6 

54)7 

64)2 

2.8 

85 

1 

39 

11 

77 

0 

0 

0 

0 

3.09 

-  ,05 

1.55 

22 

■  0 

0 

6 

1 

1 

HELEN  1  ESE 

7*.0 

52.3 

63.2 

84 

3* 

32 

11 

93 

0 

0 

1 

0 

3,79 

1.47 

22 

■  0 

0 

7 

2 

1 

JASPER  \  NNM 

H 

M 

H 

0 

0 

0 

0 

1 . 40 

24 

.0 

0 

U  OF  04  PLT  SCIENCE 

FM 

77,7 

57.7 

67.7 

88 

2* 

40 

11 

18 

^ 

0 

Q 

Q 

2.72 

.97 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

HINDER  1  SSE 

77.3 

56.8 

67.1 

89 

1 

36 

11 

32 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.88 

22+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

64.8 

3.0 

2.70 

-  ,29 

.0 

«       *  * 

NDRTHE4ST 

03 

CLAYTON  1  H 

3.77 

.32 

1.23 

22 

1 

CORNELIA 

72.2 

53.2 

62.7 

1.9 

83 

3+ 

35 

11 

102 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

7 

3 

ELBERTON  2  N 

77.4 

54.6 

66.0 

34 

11 

50 

0 

0 

0 

4.15 

2.25 

16 

•  0 

0 

8 

2 

1 

HARTWELL 

78.8 

57.0 

67.9 

4.4 

95 

1 

39 

11 

31 

4 

0 

0 

0 

3,10 

2.09 

1.60 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

TOC  CO A 

57  0 

66.7 

4.3 

88 

1 

40 

11  + 

35 

0 

0 

0 

0 

3,45 

.  ,04 

1.02 

22 

•  0 

0 

8 

3 

1 

WASHINGTON 

77.5 

54.7 

66.1 

1.3 

89 

39 

12  + 

49 

0 

0 

0 

0 

2.54 

.55 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

65.9 

3(9 

3,80 

.93 

.0 

*       *  * 

WEST  CENTRAL 

04 

80.3 

69.2 

90 

3+ 

45 

11  + 

9 

2 

0 

,34 

.25 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

carrollton 

77.6 

tl'.O 

65.3 

88 

St 

35 

11 

55 

0 

0 

0 

0 

1.53 

.70 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

COLUMSuS  wso 

R 

79,8 

60.6 

70.2 

4.8 

91 

1 

45 

11 

11 

3 

0 

0 

0 

.26 

-  1.51 

.16 

21 

0 

1 

c 

0 

EXPERIMENT 

77. 6M 

56.8m 

67. 2M 

90 

1 

39 

U 

32 

1 

0 

0 

0 

1,00 

.23 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

GREENVILLE  2  NNW 

79.1 

54.5 

66.8 

88 

5* 

37 

11 

35 

0 

0 

0 

0 

.64 

20 

■  0 

0 

2 

0 

0 

LA  GRANGE 

78,9 

52  •  3 

89 

4 

36 

57 

0 

■  67 

.40 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARSHALLVILLE 

81.0 

58.3 

69.7 

94 

2 

41 

11 

16 

5 

0 

0 

0 

2.95 

1.55 

15 

.0 

0 

: 

2 

1 

NEWNAN 

77.7 

55.2 

66.5 

2.5 

89 

5 

36 

11 

30 

0 

0 

0 

0 

.35 

-  2.03 

.08 

22  + 

0 

Q 

Q 

SUNNYSIOE 

78.1 

58.0 

68. 1 

89 

4* 

39 

11 

17 

0 

.82 

.28 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

TALBOTTON 

79,5 

56.8 

68.2 

90 

1 

39 

11 

19 

1 

0 

0 

0 

.88 

49 

2 1 

.0 

0 

3 

0 

0 

77,7 

51.4 

64.6 

4.2 

87 

4» 

30 

0 

0 

1 

0 

.56 

-  1.91 

.20 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

THOMASTON  2  S 

82. IM 

55. 8M 

69. OM 

94 

3 

40 

12+ 

17 

5 

0 

0 

0 

-  .69 

■  0 

0 

3 

0 

0 

WEST  POINT 

79.7 

53.4 

66.6 

2.2 

92 

2 

40 

12+ 

50 

° 

1)59 

!83 

24 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

67.5 

3.1 

.94 

-  1.28 

"  c 

•      •  « 

CENTRAL 

0! 

AILEY 

81. 4M 

59. 7M 

70. 6M 

94 

3+ 

42 

11 

9 

6 

0 

0 

0 

3.83 

-  1.27 

.95 

10 

■  0 

0 

COVINGTON 

75.5 

56.5 

66.0 

2.4 

89 

37 

11 

43 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.30 

21  + 

•  0 

DUBLIN  3  S 

81.3 

56.3 

68.8 

2.3 

92 

39 

11 

26 

6 

0 

0 

0 

3.11 

.44 

1.91 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

EASTMAN  1  M 

80.7 

58.1 

69.4 

i.e 

92 

4+ 

41 

12 

25 

6 

0 

0 

0 

2.69 

.14 

1.35 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

FORSYTH  I  S 

79.0 

58.2 

68.6 

89 

4+ 

40 

11 

20 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.39 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAWKINSVILLE 

82. 3M 

56. OM 

69. 2M 

2.2 

95 

3* 

41 

12+ 

19 

6 

0 

0 

0 

3.96 

1.63 

2.78 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

IRWINTON  *  WNW 

79.9 

58.9 

69.4 

91 

2  + 

39 

11 

16 

3 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.36 

.80 

10 

■  0 

0 

4 

3 

0 

MACON  WSO 

R 

82.3 

59.7 

71.0 

4.8 

94 

42 

11 

9 

5 

0 

0 

0 

.65 

.24 

20 

•0 

0 

2 

0 

0 

milleogeville 

79,8 

55.5 

67.7 

3.1 

91 

3+ 

40 

11 

28 

5 

0 

0 

0 

1.00 

-  1,03 

.46 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

HONTICELLO 

78,8 

57.0 

67.9 

92 

42 

12  + 

30 

5 

0 

0 

0 

.89 

.43 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANDERSVILLE 

78,0 

59.3 

68.7 

89 

40 

11 

22 

0 

0 

0 

0 

4.22 

-  ,61 

1.31 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

SILOAH 

78,1 

58.8 

68.5 

4.2 

92 

38 

11 

19 

2 

0 

0 

0 

1.84 

1.12 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

68.8 

3.3 

2.28 

-  ,08 

.0 

•       •  • 

e»ST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NH 

79,0 

55. 8 

67.4 

91 

I 

36 

11 

34 

4 

0 

0 

0 

2.31 

1.47 

.61 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

AUGUSTA  WSO 

R 

79,5 

58.3 

68.9 

3.7 

89 

S 

42 

11 

18 

0 

0 

0 

0 

3.48 

.99 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

BROOKLET  1  M 

80.0 

61.0 

70.5 

2.8 

92 

2 

43 

11 

16 

3 

0 

0 

0 

4.93 

2.65 

.91 

31 

•  0 

0 

10 

4 

0 

Sm  Re(er«Dc«  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      "?Sb^r  .971 


StatloD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Noimal 

Highest 

« 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  » 

o  » 

Total 

LOUISVILLE   3  S 

80.9 

59.5 

70,2 

4.1 

90 

2 

40 

u 

15 

1 

0 

0 

0 

5,52 

2.78 

1.82 

10 

•  0 

0 

8 

5 

1 

METIER 

63.3 

58.6 

71,0 

95 

1 

45 

11 

8 

6 

9.81 

2.80 

23 

.0 

0 

9 

6 

4 

HIDVILLE  EXP  5TA 

80.1 

61.1 

70,6 

91 

Z* 

43 

12* 

14 

5 

0 

0 

0 

5.37 

1.26 

10 

.0 

0 

8 

5 

2 

HULEN  4  N 

80.4 

59.6 

70,0 

3.0 

86 

1 

37 

11 

18 

0 

0 

0 

0 

5,59 

3i  1 1 

1.80 

•  0 

0 

1 0 

3 

1 

NEwINOTON  2  NE 

80.0 

61.8 

70,9 

92 

1 

42 

11 

17 

4 

0 

0 

0 

6,02 

1.32 

9 

.0 

0 

11 

5 

2 

SWAINSBQRO 

81.5 

60.6 

71,1 

93 

1 

46 

12 

5 

3 

0 

0 

0 

1,98 

1.03 

21 

•  0 

0 

3 

2 

1 

WARRENTDN 

77. 4M 

56. 7M 

67,  IM 

2.5 

89 

2 

41 

12* 

33 

0 

0 

0 

0 

3.34 

.67 

1.50 

21 

•  0 

0 

5 

3 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

79.5 

56.9 

68,2 

91 

2 

39 

12  + 

32 

3 

0 

0 

0 

6,55 

2,70 

15 

•  0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

69,6 

3.3 

4,99 

2.53 

.  0 

*       *  « 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

81.9 

57,8 

69.9 

1.0 

94 

4 

41 

12 

15 

6 

0 

0 

0 

2,72 

•  61 

1.25 

10 

•  0 

0 

4 

2 

1 

AMERICUS  4  ENE 

BAINBRIDGE 

M 

M 

M 

95 

1 

0 

0 

0 

2,94 

.93 

.0 

0 

BLAKELY 

80,9 

58.8 

69,9 

1.5 

92 

4  + 

43 

12  + 

13 

6 

0 

0 

0 

4 , 84 

2,94 

4.12 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAIRO  2  NNW 

84.1 

59.6 

71.9 

95 

1 

41 

12 

3 

6 

0 

0 

0 

2,22 

-  ,02 

1.11 

10 

•  0 

0 

5 

1 

1 

CAMILLA 

81,6 

61,0 

71.3 

93 

5+ 

41 

11 

9 

5 

0 

0 

0 

2,50 

1 . 19 

10 

.  0 

0 

3 

2 

1 

COLQUITT  2  E 

84,3 

57.7 

71.0 

93 

2+ 

41 

11 

12 

8 

0 

0 

0 

1,53 

1 . 16 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

CUTHBERT 

81,0 

60,8 

70.9 

92 

1 

45 

11 

7 

5 

0 

0 

0 

2,49 

1.5! 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  GAINES 

79.5 

61.5 

70.5 

2.7 

90 

4 

44 

11 

9 

1 

0 

0 

0 

1,03 

-  ,82 

.97 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

LUMPKIN  2  Se 

80.5 

57,5 

69.0 

90 

4  + 

37 

11 

7 

4 

0 

0 

0 

,82 

.40 

24 

.  0 

0 

3 

0 

0 

MORGAN   I  W 

80.8 

56.4 

68.6 

90 

6  + 

40 

12  + 

21 

6 

0 

0 

0 

3,56 

2.60 

9 

•  0 

0 

5 

2 

1 

79.1 

58,1 

68.6 

92 

3 

44 

11 

19 

4 

0 

0 

0 

2.51 

1,58 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

THOMASVILLE  SE 

M 

H 

M 

94 

5  + 

44 

11 

8 

0 

0 

0 

2.65 

.47 

1.90 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

70.2 

1.7 

2.48 

,43 

.0 

«       *  « 

SOUTH  CENTRAL  06 

ALAPAHA  EXP  STATION 

82.5 

59,7 

71.1 

3.4 

93 

3 

42 

11 

B 

6 

0 

0 

0 

1.76 

-  ,43 

,82 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASHBURN  3  ENE 

80.9M 

56, OM 

69. 5M 

91 

2 

43 

11 

18 

3 

0 

p 

0 

2.41 

1.37 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

COROELE 

81.2 

57,9 

69.6 

93 

2 

41 

11 

14 

5 

0 

0 

0 

4,09 

2.03 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

82.1 

59.5 

70.8 

92 

5+ 

43 

12  + 

20 

5 

0 

0 

0 

1.61 

.72 

10 

•  0 

0 

5 

1 

0 

FITZGERALD 

81.5 

61.8 

71.7 

3.5 

92 

4* 

45 

11 

8 

6 

0 

0 

0 

3.53 

1 .23 

2.01 

15 

•0 

0 

6 

2 

1 

HOMERVILLE   3  WSW 

82.9 

61.0 

72.0 

93 

3+ 

43 

12 

8 

6 

0 

0 

0 

3,34 

1.76 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

LUMBER  CITY 

80,5H 

57.8 

69. 2M 

91 

2 

43 

12 

22 

2 

0 

0 

0 

2.65 

•  ,05 

.60 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

62.8 

59.3 

71.  1 

1 , 7 

94 

1 

42 

11 

10 

6 

0 

0 

0 

1 .53 

,73 

.  95 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

82,9 

59.8 

71.4 

95 

1 

42 

11 

9 

6 

0 

0 

0 

1 .48 

1,01 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

OUITMAN 

83,3 

59,1 

71.2 

1,7 

93 

4 

44 

12  + 

9 

7 

0 

0 

0 

2.51 

•  36 

1 . 50 

10 

.  0 

0 

4 

2 

I 

TIFTUN  EXP  STATION 

82,4 

59.9 

71.2 

3, 1 

93 

4+ 

45 

1 1 

10 

6 

0 

0 

0 

1.82 

•  ,22 

1,04 

10 

•  0 

0 

3 

2 

1 

VALDOSTA  4  NW 

82.9 

5B.1 

70.5 

93 

5+ 

40 

12 

13 

5 

0 

0 

0 

2.32 

1.37 

10 

•  0 

0 

5 

1 

I 

DIVISION 

70.8 

2 , 5 

2.42 

.12 

.  0 

•       *  « 

SOUTHEAST  09 

ALMA   PAA  AIRPORT 

61.4 

61.6 

71.5 

92 

i* 

44 

12  + 

13 

5 

0 

0 

0 

3,B9 

1.70 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

BLACKBEARD  ISLAND 

83.8 

63,6 

73.7 

93 

2 

49 

13+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3.23 

1.15 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

BRUNSWICK 

83. OM 

64. 6M 

73. 8M 

2,9 

94 

1 

46 

11 

6 

6 

0 

0 

0 

5.47 

•  96 

1.70 

10 

•  0 

0 

8 

5 

2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

80.8 

65,0 

72.9 

94 

1 

47 

11 

9 

4 

0 

0 

0 

3.97 

1.00 

10 

•  0 

0 

8 

3 

1 

r  L  t  M  i  Nli 

82,5 

61,4 

72.0 

94 

3  + 

42 

12 

11 

4 

0 

0 

0 

4.81 

1.40 

10 

.0 

0 

6 

5 

1 

FOLKSTON  9  Sw 

83.3 

62,2 

72.8 

93 

2  + 

44 

11 

6 

6 

0 

0 

0 

3.43 

1.72 

16 

.0 

0 

6 

2 

I 

FORT  STEWART 

82.3 

63,1 

72.7 

94 

1 

44 

11 

12 

5 

0 

0 

0 

3.78 

1.11 

10 

.0 

0 

9 

2 

1 

GLENNVILLE 

61.6 

62,0 

71.8 

3,7 

93 

2  + 

46 

11 

6 

4 

0 

0 

3.18 

,56 

1.44 

10 

.0 

0 

7 

1 

1 

JESUP   8  S 

83.0 

61,1 

72.1 

94 

1 

42 

12  + 

11 

6 

0 

0 

0 

3.01 

.99 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

NftnUNT  A 

83, 4M 

61. 5M 

72, 5M 

91 

1 

43 

11 

10 

4 

0 

0 

0 

2.20 

1,21 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

80,9 

65.5 

73,2 

92 

47 

11 

7 

3 

0 

0 

0 

5.92 

2.34 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

81.4 

60.8 

71,1 

4,7 

93 

2 

43 

11 

10 

5 

0 

0 

0 

6.64 

5.71 

2.02 

20+ 

.0 

0 

8 

6 

3 

SAVANNAH  WSO  R 

81,6 

63,2 

72.4 

5.2 

93 

2  + 

45 

11 

10 

4 

0 

0 

0 

8.01 

5.43 

3.03 

15 

,0 

0 

9 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

81.1 

66,5 

73. » 

92 

3+ 

52 

11 

2 

3 

0 

0 

0 

7,43 

2.05 

17 

,0 

0 

7 

5 

3 

SURRENCY  2  WNW 

82.9 

59,7 

71.3 

94 

1 

43 

12  + 

9 

5 

0 

0 

0 

4,18 

1.2! 

10 

•  0 

0 

6 

4 

2 

WAYCR05S  4  NE 

82.9 

57,3 

70.1 

.8 

93 

2 

42 

13  + 

27 

8 

0 

0 

0 

3.03 

.15 

1,40 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

72.4 

3.7 

4,64 

1.39 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6  STATIONS 

95 

DATE 

03  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
TALLAPOOSA  2  N 

30 

DATE 

11 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
METTER 

9,81 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
COLUMBUS   WSO  R 

,26 

GREATEST   1   DAY   PRFC I P I  TAT  I  ON 
DAWSriN 

4.16 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CCODCU 

OCTOBH  1*71 


Station 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26  27 

28 

29 

in 
30 

31 

01 

&9AI(tSVlLLE  2  SSE 

ALCATHONA  DAH  2 

BEAVEQOALE 

C4LHUUN  EXP  STATinN 

CARTELS 

1.3« 

i'.li 
1.0« 
2.02 

.14 

.40 
.69 
.91 
.22 
.33 

.05 

T 

,97 
.17 
.08 

.04 

.13 
.06 

.04 
.02 
.05 

•  18 
.79 
.32 
.40 

.96 
,  29 

1,29 
,19 

1,19 

,03 

CART£«SVIILE 
CARTEftSVILLE   3  SM 
CtDARTOuN 
CMATSMOOTM 
CHICKAMAUCA  PARK 

2.48 

2.92 
2.10 

.26 
.40 

.56 
.92 
.46 
.20 
.19 

.06 

T 

.38 

.90 

T 

.16 
.06 
.10 
.03 

.66 
.21 

.40 
.31 

,77 
,21 
,10 
1.42 
.70 

7 

.03 

.09  . 
7  ! 

CURRYVILLE  2  w 

dallas  7  sse 
daltun 

EMBRY 
FAIRMOU'^T 

l.}t 

.SO 
2.3* 

.31 
.30 

!lO 
.37 

.04 

.01 

.09 

.62 

.64 
.12 
.06 

.03 

.04 
.09 
.04 

.02 

.09 
.23 

7 

.04 

.96 
.13 
.79 

.36 

i!io 

.08 
1.12 

.02 
.03 

7 

.02  '. 
,02  . 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 
RESACA 
RINCClLD 

1.93 
1.23 

,06 

.20 
.32 

.20 

.01 

.01 
T 

•  04 

.36 

T 

.08 

.04 

7 

.26 

.15 
7 

.17 
.22 

.20 

.86 
.31 

.  49 

.01 
.38 

ROME 

ROME  tiSO 

SUMMERVILLE   I  SSW 
TAVLORSVILLE 

R 

.61 
I.IS 
1.09 

.60 

.11 

.48 
.59 

.01 
.10 
.41 

T 

.07 
.12 

.04 

.10 

T 

.10 
.13 
7 

.13 
.10 
.20 

.19 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  S  SSM 
ATHENS  kSO 
ATLANTA  BDLTQN 
ATLANTA  HSO 
BALL  GROUND 

R 

.78 
2 .95 
.72 
.31 
2.76 

.25 

T 

.09 
T 

T 

.24 

T 

^02 
.04 

.15 
.08 

.04 

.19 

I23 
.14 
.27 

.11 

!38 
.07 
.12 

.  16 

!ll 
T 

.48 

.08 

.01 
1.16 

7 

.41 

.01 

,04  . 
.18  . 

7 

BLAIRSVlLLt    EXP  STA 

BLUE  RinCE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNH 

2.60 

1.92 
3.3« 
4.71 

.32 

.26 
.16 
.12 

.02 
.08 

.06 

.04 
.41 

.45 

.90 
2.49 

T 

.04 

.07 
T 

.13 

.12 
.19 
.31 

1.04 

.07 
1.03 
.74 

.29 

.49 
.34 
.14 

.20 

.49 
.09 
.10 

.09 

.43 
.49 
.26 

7 

.03  . 
.14  . 

CUHHINC  2  NNE 
DAHLDNEGA 
DAMSONVI lle 
ELLI JAY 
GAINESVILLE 

1.7) 

3.48 
3.09 

.17 
.12 

.30 
.  15 

T 

.05 
.01 

'!23 
.79 
.40 

7 

.  02 
.07 

.60 
.19 
.26 
7 

.48 

.30 
•  72 

1.44 
.40 

1.55 

.60 
.25 
1.39 
.91 
.21 

.08 
.49 

7 

1.41 
.04 

.19 
.89 
.06 
.13 

7 

7 

.03  . 
.05  ' 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNH 
MAYSVILLE 
HUNROE 

NOftCftOSS  A  N 

3.79 
4.62 
l!24 

.  16 
.09 
.05 

.30 

.03 
.35 

.30 

.72 
.30 
2.08 
.23 
.36 

.08 
.06 

.  14 
.12 
.34 
.38 
.25 

1.47 
.44 
.80 
.79 
.17 

.  18 
.90 
.26 
.95 
.31 

.05 
1.40 
T 

,05 
,10 

.45 
.59 
.52 
.06 
7 

7 

.10 

.07  . 

.09  '. 
.07  . 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE 
HALESKA 
HINDER  t  SSE 
MOQOSTOCK 

FM 

2.72 
2.82 
2.58 

.06 
.63 
.10 
.77 

.38 

.03 
.09 

.01 

.24 

.09 
.02 

.97 
.17 
.88 
.09 

.70 
.10 
.88 

.02 
.60 
.28 
.20 

1.11 
.40 

.40 
.21 
.04 

.01 

.09  . 

.05  '. 

NORTHEAST 

03 

BOWMAN 

CARNESVILLE   3  N 
CLAYTON   1  H 
CORNELIA 
ElBERTON  2  N 

3.11 
6.15 

3.77 

.11 
.27 

.21 
.12 

.26 
.28 

.07 

1.35 
1.40 

.81 

.30 

.03 

.10 
.45 

,19 

.93 
.65 

.18 
.30 

.22 

.20 
.20 

.65 

.33 
.40 

,36 

.09  . 
1,90  , 

HARTHElL 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 
TOCCOA 

haShincton 

S.IO 
2.15 
3.16 
3.45 

.25 
.12 
.31 

T 

.45 
.83 
.19 

T 

1.00 

.18 
.90 

T 

T 

.09 

.10 
,80 
,45 
.13 

1.60 
.70 
.62 

1.02 

.70 
.05 
.29 
.28 

.20 

.14 
.08 

,30 
,15 
,36 
,50 

7 

.20 
.04 

1,00  , 

7  ! 
,14  , 

•       •  • 

MESr  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 
BUTLEB 
CARROLLTON 
COLUMBUS  HSO 
CONCORD 

R 

.34 

l!53 
.26 
.55 

.70 
T 

T 

•  06 

til 

.01 

.02 

T 

.10 

.06 

.04 
.07 

.09 

.25 
.65 

.  16 
.27 

.03 

!50 
T 

.02 
.02 

.31 

7 

,08  , 

7  , 
,18  , 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKL IN 

CREEMVULE  2  NNH 
HAMILTON  h  H 

1.29 

.64 
.63 

T 

■  05 
.25 

.08 

.22 

.07 

.34 
.03 

.11 
.23 

.18 
.14 

.16 
•  19 

.03 

.08 
.  16 

.  16 

.54 

.02 

.10 

.09 

.04  t 

jDNESaOBO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVlLLE 
MONTEZU^'A 
NEHNAN 

.66 
.67 
2.95 
3.57 
.35 

T 

T 

.70 

2.05 

li59 
.49 

.08 
.32 

T 

.03 
.01 

.15 

T 

.35 
.04 
.06 

.06 
.16 

.09 
.06 

.31 
.06 

.01 
.08 

.13 
T 

.06 

.40 

.20 

T 

,04 

.60 

7 

7 
7 

.08  . 

7  ! 
.03  . 

SUNNV5I0E 

talbotton 
tallapoosa  2  n 
thqmaston  2  s 
mest  point 

.82 
.88 
.56 
.64 
1.59 

.14 
.15 

.02 

•  10 

•  36 

•  09 

.28 

.02 
T 

.02 

T 
T 

.17 
.09 
,10 
,09 

.  19 
,49 
.02 
.13 
.39 

.08 
.05 

.03 
.16 

.24 
.17 

T 

,20 
.83 

7 
7 

T 

7 

.01 

7 

.03  '. 

HQOOBJRV 

.15 

.37 

.13 

.04 

CENTRAL 

05 

ailEy 

covington 
danville 

DUBLIN  3  S 
EaSTHAN   1  H 

3.83 

2.43 
3.11 
2.69 

.19 
T 

.40 

T 

.99 

1.20 
1.91 
1.35 

.07 
.10 

.17  .01 
T 

T  ,0i 

.68 

!o9 
.05 

T 

.03 
T 

,14 

.04 
.  1  1 

.99 
.30 

.16 
,99 

.94 

!54 
.95 
.16 

.03 
.09 

T 

.93 

.29 
.49 

.24 

T 

7 

.04  . 

T  ! 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAMKINSVILLE 
IRNINTON  k  HNH 

1.20 
3.92 
1.64 
3.96 
2.71 

.4} 

.14 

.06 

•  43 
.40 

.03 
.11 

2.78 
.80 

.10 
1  ^46 

7  .23 
.09  ,01 

.02 
.02 

.02 
.03 

.05 

.02 
.04 

.26 
.02 

.39 

.08 

.07 

.17 
.93 
.71 
.95 
.55 

.10 

.40 
.12 

.20 

T 

.52 

.34 
.15 

.16 
.08 

.02 
.13 

[0, 

.10  . 
.06  . 

juliette 

macon  wso 

hilledceville 

hontuello 

mount  vernon  3  mhh 

R 

1.66 
.65 

1.00 
.89 
.87 

.07 

T 

.16 

.97 
.08 
.24 

.47 

.02 
,06  ,01 

T 

.40 

.03 
T 

T 

.04 
.24 

.09 

.47 
,06 
,46 
,43 

.14 
.01 
.11 
.20 

.09 

7 

.19 
,18 

.11 
.02 

.21 
,04 

.02  7 

T 

.03 

7 

T 

.03 

.04  . 
.01  . 
7 

SANDtRSVlLLE 
SILOAM 

SPARTA  2  NNM 

4.22 
1.84 
1.92 

.01 
.11 

.64 

1.31 

.03 

BfliM  MlffwIM  Sunon 

.12 

,72 
1,12 
.77 

1.01 
.29 
.20 

,09 
.42 

.12 

,28 

,11 

.01 

.01 

.27  . 
.02  ! 

-  137  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


(2 

1   1   2   1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25  1  26  I  27 

28  I  29  1 

30 

31 

2.31 

.06 

.54 

.02 

.61 

.46 

.31 

.06 

.  14 

.09 

3.48 

T 

.97 

.35 

T 

T 

.07 

.99 

.06 

.21 

.34 

.02 

T 

.01 

.01 

'».93 

!60 

.63 

.24 

.03 

.04 

.67 

.43 

.16 

.35 

.43 

.19 

.03 

.02 

.91 

5.28 

1.06 

1.55  .22 

.80 

.95 

.19 

.59 

2.77 

,95 

T 

.06 

.93 

.55 

T 

.13 

T 

.13 

5.52 

T 

1.62 

,60 

T 

.65 

.86 

.53 

T 

.25 

T 

.03 

.25 

9.61 

1,00 

1.67 

.06 

,54 

T 

.36 

1.90 

.50 

2,60 

.48 

.06 

.42 

5.90 

,05 

2.25 

.40 

1.10 

.90 

.30 

.15 

.55 

.20 

5.37 

.09 

.92 

1.26 

.01 

.62 

,11 

.26 

1.22 

.53 

.06 

.01 

.04 

.26 

5.59 

1.80 

.90 

.19 

,46 

.39 

.60 

.25 

.20 

.30 

.25 

,03 

6.22 

,  02 

3.55 

.23 

,40 

T 

T 

.60 

.30 

.11 

.81 

.20 

1.32 

.  72 

•  21 

,28 

1 . 1 1 

.65 

.20 

.  10 

.91 

.20 

T 

T 

.32 

4.40 

,05 

1.19 

.77 

•  67 

.75 

.52 

.22 

.23 

1.96 

T 

1^03 

.75 

.20 

3.34 

.69 

.10 

U50 

.92 

.12 

.05 

6.55 

2.10 

.45 

2.70 

.60 

.50 

.  10 

.  10 

2.72 

1.25 

.49 

.04 

.01 

.  ID 

.60 

.03 

2  •  94 

• 

•  « 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

2.24 

.66 

.02 

4.84 

4.12 

.01 

•  15 

.01 

.02 

7 

.12 

.40 

T 

.01 

2.22 

1,11 

.01 

.27 

,12 

,35 

2.50 

1,19 

.05 

.03 

,94 

,24 

.05 

1.53 

1.16 

•  07 

.25 

,05 

2.49 

.06 

T 

1.59 

T 

T 

T 

T 

.44 

,04 

,02 

.16 

.20 

7.49 

2.21 

4.16 

.04 

.32 

,28 

.46 

.02 

1.91 

1.46 

T 

.02 

,03 

T 

1.03 

.97 

T 

,06 

T 

.30 

,40 

.  12 

3^56 

2.60 

.51 

•  11 

.02 

.22 

T 

.10 

T 

5.40 

3.95 

•  36 

.12 

.67 

,24 

•  06 

2.91 

1.56 

.96 

.01 

.01 

.19 

.05 

.05 

.06 

.83 

.09 

•  24 

.02 

.01 

.12 

.19 

.10 

.06 

2.65 

1 .90 

.36 

.07 

.30 

2.53 

1.26 

.15 

•  12 

.05 

.40 

.05 

.40 

.08 

1.35 

.15 

.60 

.02 

.12 

.26 

1.76 

.62 

.37 

.28 

.17 

.12 

2.41 

1.37 

.30 

.02 

.06 

.  14 

.11 

.02 

.05 

.34 

T 

4.09 

2.03 

1.22 

.02 

•  U 

.02 

.03 

.41 

.02 

.16 

.04 

.03 

1.61 

.72 

T 

.29 

.07 

T 

T 

.15 

.32 

T 

T 

.10 

3.93 

.76 

2,01 

T 

T 

.12 

.04 

.17 

.11 

T 

.02 

3.34 

.09 

1.76 

.  12 

T 

,01 

T 

.01 

1.27 

T 

.04 

.04 

2.65 

.60 

.21 

.01 

•  49 

.05 

.02 

.06 

.42 

.40 

T 

.39 

•  02 

1.53 

.37 

.95 

T 

T 

T 

.21 

1.48 

1.01 

.09 

.01 

.06 

.18 

.02 

.01 

2.51 

1.50 

.12 

.02 

.52 

.35 

1.82 

1.04 

.01 

•  50 

.01 

.02 

T 

.02 

.05 

.17 

T 

T 

2.32 

■ 

1.37 

.12 

.29 

.26 

3.89 

1.20 

•  03 

1 ,70 

T 

.03 

.06 

.15 

.03 

.38 

.12 

T 

.11 

T 

2.30 

1.10 

1.00 

.20 

3.23 

.01 

•  62 

.51 

.21 

1.15 

.09 

.24 

.20 

5,47 

1.70 

U15 

.29 

.  16 

.63 

.75 

.23 

.56 

3.97 

1.00 

.37 

.31 

T 

,01 

.10 

.55 

.02 

.01 

.49 

.01 

.09 

.68 

2.95 

.06 

.60 

.34 

.46 

.05 

T 

.47 

.26 

.02 

.55 

.11 

.03 

4,81 

.07 

1,40 

.82 

.93 

.04 

•  04 

.67 

.05 

.17 

.62 

2.46 

,  52 

.47 

•  10 

.  1 1 

.01 

.10 

,50 

.24 

.11 

.30 

3,43 

.10 

.81 

1 .72 

.06 

.33 

.25 

■  02 

.14 

3,78 

.25 

1.11 

T 

T 

T 

.50 

.20 

.48 

.33 

.46 

.10 

.03 

■  30 

3,18 

.23 

1.44 

.16 

.02 

T 

.22 

.38 

.46 

.02 

.23 

3.01 

T 

.99 

T 

.43 

.04 

.11 

.62 

T 

.3C 

.02 

T 

.16 

■  26 

2.20 

1.21 

•  07 

.25 

.02 

.20 

■  45 

3.70 

1.25 

•  20 

1.15 

.70 

■  40 

5,92 

.02 

.05 

.86 

.59 

.51 

,12 

T 

.49 

2.34 

.01 

.27 

T 

.02 

.16 

■  46 

6,64 

.02 

.50 

.63 

2.02 

.01 

,11 

2.02 

.05 

.46 

.70 

1^90 

6,01 

T 

.66 

.40 

T 

3^03 

.24 

T 

.13 

.96 

.34 

T 

.02 

.34 

T 

.02 

U83 

7.43 

1.00 

.80 

2.05 

1.85 

.40 

.32 

.03 

.03 

.05 

■  90 

4,18 

,16 

1.25 

T 

1 ,08 

.02 

.65 

.03 

.74 

T 

.07 

.07 

■  U 

3.03 

1 

1.40 

•  38 

.07 

.40 

.14 

.52 

.06 

■  06 

EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NU 
AUGUSTA  HSO 
BROOKLET   I  M 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTE* 

MIOVILLE 

MIOVILLE   EXP  STA 
MILLEN  4  N 

KlLLHAVEN-MAOe   2  SE 
NEWINCTON  2  NE 
STILLKORE 
SMAINSBORO 
MAftRESTON 

MAYNESSOftO  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAHSQN 

DONALSONVULE   1  S 

FORT  GAINES 

LUHPKIN  2  SE 

MORGAN   1  H 

MORGAN  5  NH 

PLAINS   SM  CA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL  ' 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHSURN  3  ENE 
CDROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOHERVILLE  3  HSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  t>  NM 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON   1  W 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

OOCTOKTOMN  1  HSH 
FLEMING 

folkston  3  sw 
folkston  9  sw 
fort  stewart 

clEnnville 

JESUP  6  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 
SAVANNAH  HSO 
SAVANNAH  9EACH 
SURRENCY  2  WNW 
HAYCROSS  4  NE 


Sm  reiatencv  notes  following  Sution  lat^x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


DCTOBER  1971 


Slalion 

Day  oi  Month 

• 

ot 
m 

1 

2  1 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         *  * 

NrnTHHEST 

01 

ALLATOONl  DAM  2 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
58 

86 
61 

87 
62 

84 
62 

85 
62 

79 
50 

74 
44 

72 
44 

74 
52 

39 

72 

78 
47 

78 
S3 

61 
55 

76 
69 

82 
63 

70 
59 

69 
55 

75 
54 

76 
63 

70 
61 

69 
62 

72 
62 

73 
59 

72 
52 

75 
53 

76 
57 

76 
56 

79 
64 

77.2 
56.3 

Calhoun  6xp  statin 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
53 

87 
56 

en 

58 

87 
63 

82 
56 

78 
44 

74 
37 

75 
53 

69 
51 

74 
33 

79 
38 

79 
43 

83 
47 

83 
61 

81 
57 

80 
55 

74 
53 

75 
57 

76 
56 

74 
61 

71 
62 

69 
62 

79 
60 

71 
54 

79 
51 

79 
45 

80 
50 

81 

50 

62 
52 

79 
62 

78.6 
52.9 

CaPTERSvIllE 

MAX 
MIN 

91 
59 

86 
52 

85 
55 

86 
57 

85 
61 

81 
64 

77 
44 

76 
36 

75 

74 
49 

73 
32 

79 
38 

79 
45 

»2 
47 

83 
65 

64 

69 

S2 
57 

78 
59 

76 

50 

74 

62 

70 
62 

68 
62 

67 
62 

79 
60 

74 
56 

74 

52 

78 
44 

82 
52 

82 
51 

79 
64 

77 
65 

78.5 
54.2 

CEDARTDwN 

MAX 

MIH 

89 

60 

88 
5  5 

87 
59 

90 
59 

86 
63 

82 

77 
47 

77 
38 

72 
55 

68 

50 

74 
36 

62 
40 

82 
46 

65 
46 

63 

84 

77 
57 

71 
55 

78 
5  3 

75 

70 

70 

71 

76 

79 

77 

61 

82 

SO 

79 
94 

77 

79,0 
53.9 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

92 
62 

88 

58 

89 
57 

88 
58 

91 
59 

85 
61 

81 
46 

77 
36 

78 
40 

77 
49 

66 
34 

74 

37 

84 
44 

83 
46 

67 
51 

79 
60 

62 
56 

70 
56 

70 
48 

78 
51 

70 
57 

69 
59 

72 
57 

74 
56 

75 
51 

74 
52 

80 
43 

62 

43 

84 
48 

62 
51 

78 
61 

79.3 
51.2 

DALTflN 

MAX 

Mm 

87 

62 

88 
59 

86 
59 

85 
60 

89 
59 

61 
59 

81 

50 

73 
42 

76 
42 

70 
52 

63 
37 

73 
37 

80 
42 

77 
48 

63 
51 

74 

60 

78 
56 

82 
56 

76 
56 

73 
57 

81 
56 

72 
61 

67 
63 

67 
63 

76 
57 

69 
55 

75 
48 

BO 
48 

60 
53 

80 
53 

80 
55 

77.5 
53.5 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIH 

ROME 

MAX 
MIM 

88 
63 

88 
58 

85 
59 

67 
59 

84 
64 

81 
60 

79 
48 

75 
39 

70 
56 

65 
5 1 

72 
37 

60 
41 

61 
46 

S3 
49 

80 
63 

S3 
59 

77 
63 

71 
56 

77 
56 

79 
60 

72 
64 

69 
69 

70 
63 

74 
60 

73 
57 

77 
53 

80 
47 

SI 
91 

81 
51 

80 
56 

60 
60 

76.0 
55.4 

ROME  MSQ 

•          *  • 

MAX 

MIN 

90 
62 

89 
55 

86 

58 

68 
59 

64 
65 

82 
56 

75 
47 

75 
39 

74 
57 

65 
43 

73 
35 

60 
40 

79 
45 

84 
47 

78 
65 

89 
61 

79 

60 

73 
54 

78 
59 

79 
58 

73 
63 

70 
63 

70 
64 

75 
57 

74 
57 

77 
51 

80 
47 

80 
50 

62 
52 

79 
58 

79 
64 

78.5 
54,6 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSH 

MAX 
MIN 

68 
38 

66 
58 

85 
57 

85 
57 

85 
57 

65 
59 

78 
47 

72 
36 

72 
38 

73 
49 

63 
35 

69 
35 

79 
40 

79 
43 

81 
47 

79 
64 

82 
58 

72 
56 

69 

50 

72 
46 

67 
59 

69 

60 

68 
59 

71 
60 

79 
52 

73 
48 

79 
45 

78 
44 

72 
49 

78 
54 

76 
62 

79,7 
91.2 

ATM6HS  USQ 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 
65 

87 
60 

67 
61 

87 
66 

81 
60 

75 
52 

74 
46 

67 
57 

70 
45 

71 
41 

79 
48 

77 
49 

62 
54 

79 
65 

82 
64 

77 
62 

67 
56 

74 

5 1 

68 
61 

66 
62 

69 
61 

71 
64 

72 
60 

76 
56 

77 
5 1 

77 
52 

77 
56 

76 
59 

73 
63 

78 
67 

76.6 
57.9 

ATLANTA  HSO 

MAX 

Mm 

88 
6' 

86 
60 

85 
65 

86 
65 

85 
64 

80 
57 

73 
49 

74 
46 

75 
59 

64 
42 

72 
39 

80 
47 

80 
52 

83 
55 

76 
67 

83 
69 

71 
63 

67 
59 

70 
54 

70 
61 

67 
61 

69 
61 

70 
62 

75 
55 

75 
55 

76 
55 

77 
54 

78 
96 

73 
61 

73 
63 

74 
66 

76.0 
57,9 

liLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

63 
58 

82 
55 

79 
50 

80 
50 

81 
53 

78 
55 

73 
43 

65 
31 

66 
31 

68 
48 

56 
32 

69 

32 

77 
33 

73 
40 

79 

41 

72 
59 

78 
50 

76 
57 

69 
48 

77 
48 

66 
61 

67 

60 

67 
60 

72 
60 

70 
59 

64 

46 

74 
43 

77 
44 

78 
47 

78 
47 

77 
53 

73,5 
48.1 

DLUE  RIDCE 

MAX 
MIN 

COMMERCE   4  NNM 

MAX 

Mm 

87 
59 

88 
61 

87 
58 

86 
59 

88 
60 

65 
60 

61 
39 

73 
40 

75 
45 

61 
52 

65 
35 

73 
36 

78 
49 

79 
44 

81 
45 

73 
59 

81 
60 

73 
56 

69 
48 

74 
49 

67 
59 

65 
58 

67 
58 

70 
60 

72 
52 

79 
46 

76 
46 

78 
47 

77 
55 

76 
59 

76 
59 

76.1 
52,0 

oahloneca 

MAX 

Mm 

8* 

60 

83 
62 

83 
58 

82 
58 

61 
58 

82 
61 

76 
48 

69 
41 

67 
41 

66 
52 

64 

36 

70 
37 

75 
42 

74 
47 

78 
49 

69 
61 

79 
60 

69 

57 

69 

50 

74 

50 

66 
61 

65 
61 

72 
61 

70 
60 

70 
56 

71 
50 

75 
51 

72 
51 

75 
52 

79 
S7 

74 
60 

73,5 
53,2 

r.AINESVILLE 

MAX 

Mm 

85 

62 

83 
62 

82 
58 

63 
59 

81 
62 

32 
63 

77 
48 

70 
43 

69 
44 

69 
53 

63 
39 

69 
40 

75 
46 

75 
52 

76 
55 

72 
61 

76 
63 

71 
6C 

68 
50 

72 
52 

66 
61 

64 

60 

66 
63 

70 
63 

70 
55 

71 
48 

74 
49 

73 
52 

75 
53 

76 
56 

79 
63 

73.6 
54,7 

HELEN  1  ESE 

MAX 

Mm 

8« 
60 

82 
62 

84 
58 

60 
55 

60 
59 

77 
56 

73 
44 

68 
36 

66 
43 

62 
52 

72 
32 

75 
39 

74 
42 

80 
44 

73 
52 

79 
61 

72 
59 

68 
57 

75 
46 

70 
61 

66 
61 

67 
61 

72 
62 

70 
60 

70 
52 

79 
51 

75 
49 

76 
47 

77 
47 

79 
92 

73 
64 

74,0 
52,3 

JASPER  1  NNW 

MAX 

Mm 

70 
62 

81 
56 

73 
58 

70 
56 

77 
50 

71 
64 

66 
64 

67 
62 

67 
62 

72 
61 

68 
52 

71 
49 

75 
48 

78 
50 

78 
55 

78 
59 

76 
63 

'J  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

86 
65 

88 
63 

67 

59 

67 
60 

87 
64 

64 
64 

80 
51 

74 
48 

73 
56 

68 
59 

72 
40 

80 
49 

79 
48 

82 
52 

82 
65 

82 
69 

77 
64 

74 
62 

74 
50 

71 
64 

67 
63 

70 
60 

71 
63 

73 
61 

76 
54 

76 
51 

76 
52 

78 
52 

76 
57 

74 
62 

78 
66 

77,7 
57.7 

WINDER  1  SSE 

•          •  * 

MAX 

Mm 

69 
64 

88 
63 

87 
59 

85 
61 

86 
62 

66 
63 

79 
46 

73 
44 

71 
56 

66 
58 

72 
36 

80 
45 

78 
49 

82 
53 

81 

63 

82 
63 

81 
64 

73 
60 

71 
5 1 

68 
61 

70 
61 

71 
60 

71 
60 

73 
60 

79 

52 

78 
50 

76 
52 

76 
55 

75 
57 

79 
66 

77 
66 

77.3 
56.6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  w 

MAX 

Mm 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

S3 
58 

SO 
59 

83 
54 

78 
54 

82 
59 

78 
57 

71 
45 

68 
39 

63 
51 

61 
46 

71 
35 

74 
43 

72 
45 

77 
46 

72 
62 

78 
64 

76 
57 

67 
59 

70 
48 

66 
60 

62 
59 

64 
59 

66 
62 

66 
61 

70 
51 

75 
47 

73 

50 

72 
50 

74 
50 

74 
61 

69 
54 

72,2 
53.2 

ElSEPTON  2  N 

MAX 

Mm 

90 
6« 

68 
61 

87 
58 

85 
58 

87 
60 

63 
65 

76 
47 

74 
39 

72 
51 

71 
57 

72 
34 

80 
38 

77 
41 

83 
47 

78 
58 

80 
64 

76 
61 

73 
60 

72 
49 

70 
60 

70 
62 

69 
61 

74 
64 

71 
60 

77 
53 

77 
46 

76 
46 

78 
50 

76 
53 

76 
60 

77 
66 

77,4 
94,6 

HARTwELL 

MAX 
MIN 

95 
65 

90 
67 

93 
64 

85 
65 

92 
64 

85 
62 

82 
52 

76 
42 

70 
56 

65 
52 

82 
39 

60 
55 

82 
52 

87 
54 

84 

60 

82 
60 

76 
60 

72 
60 

76 
53 

72 
60 

68 
56 

69 
57 

68 
62 

68 
54 

70 
52 

62 
52 

SO 
54 

79 
55 

72 
56 

78 
60 

60 
66 

78,8 
57.0 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
67 

87 
62 

85 
63 

87 
64 

81 
60 

77 
51 

73 
40 

67 
57 

67 

55 

75 
40 

78 
51 

77 
49 

82 
52 

79 
56 

84 
69 

79 
59 

70 
59 

76 
50 

70 
60 

66 

60 

66 
60 

71 
63 

69 
64 

68 
55 

79 
52 

76 
52 

77 
55 

78 
56 

76 
57 

74 
62 

76,4 

57,0 

WASHINGTON 

•          •  • 

MAX 

Mm 

87 
60 

88 
65 

89 
62 

86 
63 

66 
62 

67 
62 

82 
55 

75 
43 

76 
44 

78 
53 

72 
39 

72 
39 

61 
44 

76 
47 

62 
46 

80 
62 

82 
63 

76 
60 

68 
49 

70 
47 

68 
62 

67 
62 

71 
62 

74 

60 

70 
60 

77 
53 

78 
50 

76 
48 

77 
55 

72 
56 

72 
62 

77,5 
54.7 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 

90 
66 

69 
65 

66 
64 

65 
67 

80 
57 

79 
46 

60 
45 

78 
53 

79 
45 

82 
52 

81 
52 

64 
60 

83 
60 

82 
69 

76 
60 

79 
58 

73 
51 

71 
60 

73 
63 

73 
61 

79 
60 

79 
61 

76 
56 

78 
5^ 

61 
50 

81 
57 

78 
60 

79 
61 

81 
62 

BO. 3 
56.0 

carrollton 

MAX 

Mm 

87 
60 

67 
51 

66 
58 

68 
57 

68 
59 

61 
63 

78 
46 

75 
36 

76 
53 

75 
51 

74 
35 

81 
36 

78 
44 

81 
46 

62 
62 

84 

58 

79 
58 

69 
52 

72 
48 

69 
54 

68 
61 

68 
61 

79 
63 

76 
99 

72 
54 

79 
93 

80 
44 

78 
68 

76 
50 

74 
59 

74 
65 

77.6 
53.0 

COLUMBUS  HSO 

MAX 

Mm 

91 
64 

90 
66 

90 
66 

89 

66 

69 
66 

84 
65 

79 
56 

60 
48 

81 
63 

70 
50 

75 
45 

62 
48 

60 
52 

84 
59 

65 

71 

67 
69 

73 
68 

75 
62 

74 

56 

75 
64 

79 
67 

71 
69 

73 
66 

78 
62 

77 
SB 

60 
55 

81 
S3 

81 
55 

74 
63 

79 
69 

77 
69 

79.8 
60,6 

Experiment 

MAX 

Mm 

90 
62 

88 
60 

89 
61 

86 
62 

87 
64 

87 
65 

82 
50 

75 
47 

77 
58 

60 
56 

67 
39 

74 
46 

81 
52 

79 
55 

80 
56 

62 

67 
50 

70 
60 

69 
61 

69 
61 

71 
61 

72 
62 

77 
56 

79 
50 

77 
54 

BO 
94 

78 
56 

73 
63 

70 
65 

77.6 
96,8 

S*«  Ralsirac*  NoIm  FoUoKrlng  SuUon  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGt A 

OCTOBER  1971 


Day  of  Month 

o 

n 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GREENVILLE  2  NNU 

MAX 

8« 

88 

88 

88 

88 

85 

78 

76 

80 

74 

74 

62 

SO 

83 

84 

84 

82 

70 

72 

73 

71 

70 

74 

77 

77 

76 

80 

SO 

77 

75 

77 

79.1 

60 

60 

59 

59 

59 

66 

50 

42 

5 1 

52 

50 

63 

59 

62 

49 

49 

LA  CRANCE 

MAX 

88 

88 

87 

89 

88 

86 

76 

78 

79 

72 

74 

81 

78 

83 

84 

87 

80 

70 

74 

75 

73 

70 

74 

75 

74 

78 

80 

80 

75 

75 

75 

78.9 

59 

58 

58 

58 

60 

60 

48 

40 

54 

62 

36 

40 

49 

63 

61 

61 

48 

45 

52  3 

MARSHALLVILLE 

MAX 

93 

9* 

93 

90 

91 

88 

83 

81 

80 

76 

76 

81 

81 

82 

83 

83 

71 

71 

75 

76 

73 

73 

77 

78 

80 

81 

79 

74 

80 

81.0 

63 

6« 

63 

63 

66 

" 

52 

45 

68 

64 

66 

5 1 

50 

62 

64 

52 

53 

55 

60 

64 

58.3 

NEWNAN 

MAX 

88 

87 

87 

88 

89 

82 

78 

76 

77 

69 

73 

82 

81 

83 

84 

83 

78 

70 

71 

70 

70 

67 

67 

76 

73 

75 

79 

79 

79 

72 

75 

77.7 

MIN 

60 

58 

61 

59 

60 

62 

49 

43 

55 

53 

36 

45 

48 

52 

61 

53 

61 

58 

60 

60 

59 

63 

59 

48 

5  2 

54 

55.2 

SUNNYSIDE 

MAX 

89 

89 

89 

89 

88 

84 

76 

77 

81 

79 

75 

84 

80 

79 

89 

71 

68 

71 

68 

69 

75 

79 

80 

77 

73 

70 

76 

78.1 

6* 

62 

64 

62 

62 

66 

" 

58 

56 

67 

64 

64 

58 

60 

61 

61 

52 

66 

62 

66 

58.0 

talbotton 

MAX 

90 

89 

89 

88 

89 

85 

88 

80 

80 

73 

75 

82 

82 

81 

84 

86 

75 

74 

70 

72 

72 

69 

76 

78 

78 

79 

62 

79 

71 

73 

75 

79.5 

Mm 

6 1 

63 

62 

63 

62 

67 

53 

43 

56 

39 

49 

47 

66 

61 

64 

57 

62 

65 

61 

62 

60 

57 

59 

56.8 

Tallapoosa  2  n 

KAX 

87 

86 

89 

87 

85 

30 

77 

74 

74 

73 

71 

60 

61 

82 

82 

84 

78 

70 

75 

73 

69 

69 

74 

72 

72 

76 

82 

79 

82 

75 

74 

77,7 

MM 

55 

53 

57 

56 

57 

61 

42 

34 

50 

54 

30 

34 

41 

42 

59 

58 

56 

53 

48 

60 

67 

61 

63 

59 

51 

46 

39 

45 

45 

54 

62 

51.4 

THOMASTON  2  S 

MAX 

92 

90 

94 

91 

92 

86 

83 

83 

79 

83 

78 

86 

84 

83 

SO 

69 

78 

70 

70 

73 

72 

79 

80 

83 

85 

85 

60 

74 

82.1 

MIN 

61 

62 

64 

61 

61 

66 

55 

46 

46 

46 

40 

40 

47 

56 

66 

62 

59 

50 

61 

63 

61 

65 

51 

52 

49 

53 

56 

62 

55.8 

WEST  POINT 

MAX 

88 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

80 

77 

SO 

68 

68 

80 

80 

80 

89 

86 

71 

71 

73 

73 

78 

75 

74 

75 

75 

60 

80 

85 

71 

76 

79.7 

•  * 

* 

Mm 

62 

62 

62 

63 

60 

61 

52 

45 

45 

45 

40 

40 

42 

42 

45 

50 

63 

59 

52 

53 

62 

62 

65 

59 

59 

52 

46 

48 

62 

54 

55 

53.4 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 

91 

9<> 

94 

91 

91 

90 

84 

83 

85 

77 

76 

82 

83 

81 

85 

86 

76 

76 

66 

73 

76 

77 

62 

69 

78 

80 

80 

7(1 

77 

81.4 

Mm 

6 1 

59 

61 

64 

66 

67 

56 

48 

52 

63 

4  2 

50 

5  3 

67 

68 

68 

60 

52 

65 

68 

66 

62 

58 

53 

54 

59 

69 

59.7 

COVINOTDN 

MAX 

87 

86 

85 

86 

89 

79 

73 

75 

69 

68 

70 

80 

78 

61 

76 

79 

74 

68 

69 

69 

67 

70 

69 

73 

72 

76 

78 

75 

72 

71 

76 

75.5 

63 

61 

59 

59 

62 

50 

58 

37 

67 

6? 

63 

59 

59 

61 

60 

63 

61 

54 

56.9 

DUBLIN  3  S 

MAX 

90 

90 

92 

90 

91 

90 

84 

81 

86 

76 

75 

77 

82 

83 

86 

62 

86 

75 

74 

70 

76 

75 

80 

82 

74 

76 

79 

82 

80 

79 

75 

81.3 

61 

60 

58 

60 

62 

65 

52 

46 

46 

42 

60 

65 

66 

58 

50 

64 

63 

65 

59 

61 

5 1 

5  2 

56.3 

Eastman  i  h 

MAX 

90 

92 

91 

92 

90 

90 

84 

81 

73 

76 

75 

76 

84 

64 

81 

64 

87 

77 

76 

65 

74 

75 

75 

77 

75 

78 

79 

31 

60 

77 

63 

80,7 

Mm 

60 

61 

62 

62 

63 

66 

64 

41 

65 

70 

69 

59 

66 

58 

57 

58.1 

FORSYTH  1  S 

MAX 

89 

89 

88 

89 

SB 

85 

82 

77 

78 

74 

74 

62 

60 

81 

79 

64 

81 

70 

69 

71 

71 

73 

7f 

75 

75 

79 

79 

76 

75 

80 

78 

79,0 

65 

64 

62 

63 

62 

66 

60 

58 

40 

44 

47 

56 

68 

63 

65 

59 

50 

61 

63 

62 

64 

59 

54 

49 

54 

59 

63 

58,2 

HAUKINSVILLE 

MAX 

93 

95 

95 

93 

93 

93 

S3 

85 

85 

76 

76 

78 

85 

85 

82 

69 

75 

75 

68 

76 

75 

74 

78 

76 

80 

82 

85 

64 

76 

75 

82,3 

61 

62 

60 

63 

63 

64 

47 

56 

41 

41 

65 

64 

59 

50 

50 

62 

63 

62 

59 

58 

5 1 

56,0 

IRWINTON  <.  WNW 

MAX 

91 

91 

90 

89 

88 

88 

SO 

SO 

79 

72 

74 

81 

80 

84 

SO 

85 

83 

72 

69 

73 

71 

80 

76 

79 

75 

77 

79 

80 

79 

75 

61 

79,9 

61 

66 

59 

69 

39 

68 

62 

66 

58 

4  9 

64 

62 

63 

56 

69 

MACDN  WSO 

MAX 

93 

94 

93 

92 

92 

88 

82 

83 

79 

77 

76 

84 

84 

87 

S4 

88 

75 

75 

71 

78 

76 

75 

78 

76 

80 

83 

84 

83 

77 

76 

66 

82,3 

67 

64 

64 

63 

65 

63 

52 

46 

64 

48 

42 

45 

48 

60 

69 

69 

66 

60 

55 

69 

67 

65 

65 

62 

59 

5 1 

53 

64 

70 

59,7 

milledgeville 

MAX 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

84 

79 

79 

80 

75 

79 

81 

81 

62 

61 

86 

75 

72 

70 

73 

72 

78 

78 

73 

76 

78 

80 

60 

76 

72 

79,8 

61 

59 

58 

60 

61 

62 

5 1 

50 

59 

40 

41 

42 

46 

54 

65 

66 

58 

5  2 

60 

62 

64 

60 

50 

50 

5 1 

68 

63 

55,5 

MONTICELLO 

KAX 

90 

91 

92 

91 

88 

90 

75 

78 

76 

73 

65 

79 

62 

81 

60 

79 

89 

78 

69 

79 

72 

70 

73 

76 

70 

70 

60 

79 

76 

73 

80 

78,8 

Mm 

65 

63 

64 

65 

65 

65 

55 

47 

48 

60 

42 

42 

48 

50 

57 

68 

68 

60 

50 

52 

61 

60 

61 

60 

58 

53 

52 

53 

55 

59 

61 

57.0 

SaNOERSvILLE 

MAX 

89 

88 

87 

86 

86 

83 

76 

77 

76 

73 

72 

80 

79 

81 

80 

84 

61 

72 

68 

72 

71 

73 

77 

73 

73 

77 

77 

77 

74 

76 

61 

78.0 

Mm 

66 

62 

60 

61 

64 

66 

54 

49 

60 

60 

40 

45 

47 

59 

66 

67 

67 

59 

50 

63 

66 

66 

67 

58 

60 

54 

50 

57 

61 

65 

66 

59.3 

SILOAH 

MAX 

92 

90 

88 

86 

89 

83 

76 

77 

74 

73 

73 

83 

60 

63 

61 

64 

78 

72 

69 

68 

67 

72 

72 

72 

75 

79 

80 

78 

71 

70 

64 

78.1 

•  * 

* 

Mm 

6* 

69 

60 

63 

65 

64 

52 

47 

58 

57 

36 

46 

50 

54 

67 

68 

66 

60 

50 

60 

62 

62 

64 

61 

63 

60 

53 

57 

69 

61 

66 

58,6 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 

91 

86 

90 

90 

87 

90 

83 

76 

79 

81 

74 

73 

63 

81 

64 

84 

66 

60 

71 

71 

70 

70 

7r 

71 

72 

76 

78 

78 

78 

70 

71 

79,0 

61 

36 

40 

55 

66 

63 

^' 

59 

6 1 

63 

6-. 

60 

56 

5 1 

49 

49 

63 

63 

AUGUSTA  USO 

MAX 

87 

6* 

86 

80 

79 

79 

76 

74 

81 

81 

64 

83 

66 

80 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

71 

77 

79 

80 

80 

76 

73 

79,5 

70 

66 

65 

63 

62 

50 

47 

45 

64 

65 

63 

55 

63 

67 

68 

60 

57 

59 

^' 

61 

66 

58,3 

BROOKLET  1  W 

MAX 

91 

92 

90 

88 

88 

85 

82 

80 

78 

75 

70 

79 

80 

84 

64 

66 

79 

76 

69 

69 

74 

76 

83 

78 

75 

78 

78 

80 

76 

75 

60 

80.0 

63 

62 

66 

62 

67 

56 

5 1 

60 

6 1 

43 

44 

50 

64 

70 

70 

66 

59 

51 

^0 

69 

69 

67 

62 

66 

56 

5  5 

59 

64 

66 

66 

61.0 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

89 

90 

89 

88 

89 

88 

82 

79 

84 

75 

73 

82 

66 

64 

81 

86 

64 

76 

70 

72 

74 

76 

80 

78 

75 

61 

80 

79 

81 

76 

60 

80.9 

Mm 

6* 

63 

62 

62 

67 

55 

47 

58 

60 

40 

47 

47 

58 

66 

69 

66 

61 

49 

61 

66 

66 

66 

59 

61 

54 

52 

56 

6  1 

66 

68 

59,5 

METTER 

MAX 

9f 

93 

92 

87 

91 

90 

88 

85 

90 

60 

76 

84 

83 

85 

67 

68 

68 

76 

70 

73 

75 

80 

81 

80 

77 

60 

80 

81 

81 

61 

82 

63.3 

Mm 

64 

63 

68 

64 

68 

50 

6 1 

47 

55 

56 

61 

66 

60 

52 

60 

57 

68 

67 

61 

60 

56 

56 

57 

59 

56 

58.6 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

91 

91 

90 

90 

90 

86 

80 

80 

76 

75 

72 

62 

60 

64 

63 

6! 

79 

76 

69 

72 

74 

76 

80 

77 

76 

79 

79 

79 

78 

71 

82 

60. 1 

Mm 

69 

64 

62 

64 

63 

68 

43 

43 

49 

60 

69 

66 

64 

59 

50 

64 

65 

65 

65 

61 

59 

5  3 

53 

56 

68 

64 

67 

61.1 

HILLEN  «  N 

MAX 

88 

85 

83 

87 

87 

86 

82 

61 

76 

75 

74 

79 

84 

85 

67 

66 

78 

73 

77 

72 

75 

76 

80 

74 

60 

82 

79 

64 

81 

73 

62 

80.4 

61 

70 

72 

62 

61 

5 1 

62 

67 

68 

67 

56 

59 

60 

5 1 

62 

59.6 

NEWINOTON  2  NE 

MAX 

92 

91 

91 

90 

89 

87 

82 

79 

76 

75 

71 

79 

79 

84 

63 

67 

81 

75 

67 

71 

75 

76 

84 

78 

75 

77 

78 

79 

75 

75 

60 

60,0 

58 

60 

62 

42 

47 

49 

66 

63 

72 

69 

60 

52 

63 

66 

70 

71 

62 

5  8 

5  5 

58 

63 

70 

61,8 

SWAINSBORO 

MAX 

93 

89 

87 

90 

88 

83 

80 

91 

83 

61 

74 

81 

80 

82 

79 

85 

63 

80 

76 

74 

74 

80 

84 

84 

64 

78 

76 

76 

60 

77 

75 

81,5 

Mm 

65 

64 

65 

67 

69 

68 

57 

52 

49 

52 

49 

48 

56 

66 

59 

69 

69 

56 

50 

66 

66 

63 

66 

64 

56 

61 

56 

64 

58 

65 

67 

60,6 

WARRENTON 

MAX 

86 

89 

88 

88 

86 

85 

81 

77 

79 

78 

78 

71 

75 

79 

60 

80 

83 

79 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

74 

75 

75 

76 

70 

77,4 

Mm 

61 

61 

62 

63 

65 

65 

54 

51 

51 

61 

41 

41 

46 

51 

56 

68 

60 

60 

50 

51 

63 

63 

64 

60 

60 

54 

53 

53 

54 

60 

56,7 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

87 

91 

90 

89 

88 

90 

89 

81 

76 

78 

79 

73 

80 

76 

82 

79 

78 

76 

71 

69 

70 

74 

73 

74 

75 

76 

78 

79 

78 

77 

79 

79,5 

«  * 

• 

Mm 

61 

69 

63 

61 

61 

54 

46 

46 

56 

39 

39 

45 

48 

48 

68 

68 

56 

51 

51 

64 

63 

67 

63 

60 

55 

53 

53 

56 

65 

66 

56,9 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

92 

93 

93 

94 

93 

91 

87 

84 

86 

80 

75 

79 

63 

85 

86 

82 

67 

74 

7! 

73 

76 

73 

74 

78 

80 

76 

So 

63 

80 

74 

74 

81,9 

Mm 

58 

59 

62 

63 

63 

66 

55 

47 

48 

65 

43 

41 

45 

50 

69 

69 

68 

63 

55 

55 

63 

66 

59 

59 

56 

58 

52 

52 

56 

63 

67 

57,8 

S««  R»f«T»Qc«  Not««  Following  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

MIN 

BtlNBRIOOE 

MAX 
MIN 

95 

6'! 

94 
67 

93 
65 

82 
62 

85 
59 

BO 
55 

82 
56 

85 

52 

81 
53 

82 
62 

77 
68 

82 
69 

BL4KELV 

MAX 
MIN 

90 
63 

92 
65 

90 
65 

92 
66 

91 
65 

91 
65 

83 
58 

83 
52 

84 

52 

70 
61 

73 
43 

77 
43 

81 
47 

84 

52 

87 
68 

83 
64 

86 
64 

74 
63 

78 
56 

73 
56 

74 

63 

7* 
65 

71 
60 

78 
60 

81 
56 

78 
57 

81 
53 

82 
53 

80 
57 

72 
62 

72 
66 

80.9 
58,8 

CAIRa  2  MNH 

MAX 
MIN 

95 
62 

92 
64 

94 
64 

94 
62 

94 

63 

93 
65 

88 
61 

88 
53 

86 
62 

78 
59 

80 
50 

82 
41 

84 

51 

88 
66 

86 
69 

86 
6! 

80 
63 

80 
62 

77 
61 

76 
63 

77 
65 

81 
61 

78 
53 

62 
58 

60 
55 

82 
53 

84 
51 

82 
55 

80 
61 

80 
63 

80 
6! 

64.1 
59.6 

CiMULi 

MAX 

MIN 

93 
62 

92 
65 

92 
63 

92 
65 

93 
67 

88 
67 

84 
58 

87 
50 

80 
65 

76 
62 

74 
41 

82 
4* 

85 
52 

67 
69 

86 

70 

66 
67 

77 
69 

77 
66 

75 
55 

76 
63 

74 
65 

73 
67 

78 
60 

79 
61 

76 
57 

78 
55 

80 
53 

79 
55 

78 
61 

74 
68 

80 
69 

81.6 
61.0 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

93 
62 

93 
65 

91 
64 

92 
63 

91 
64 

92 
65 

91 
63 

69 
52 

90 
53 

86 
59 

76 
41 

75 
43 

82 
48 

85 
53 

68 
64 

86 
62 

87 
63 

84 
54 

81 

53 

78 
55 

77 
59 

76 
66 

82 
59 

81 
58 

S3 
57 

82 
54 

61 
50 

82 
50 

81 
57 

78 
64 

81 
68 

84.3 
57,7 

CUTH8ERT 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
68 

91 
68 

91 
68 

91 
65 

89 
69 

82 
58 

82 
52 

82 
62 

73 
59 

76 
45 

62 
48 

83 
51 

65 

59 

84 

71 

86 
64 

83 
68 

75 
62 

73 
54 

73 
52 

73 
6! 

71 
64 

74 

61 

79 
61 

77 
60 

60 
57 

62 
55 

81 
58 

79 
61 

72 
65 

78 
67 

61.0 
60.8 

FORT  04INE5 

MAX 

MIN 

88 

66 

87 
68 

89 
68 

90 
68 

87 
66 

82 
67 

80 
59 

80 
50 

79 
63 

72 
62 

72 
44 

60 
48 

81 
53 

83 
64 

83 
69 

84 
66 

82 
69 

80 
62 

75 
52 

72 
64 

72 
66 

71 
65 

74 
63 

78 
62 

77 
60 

76 
59 

78 
55 

79 
56 

77 
59 

77 
66 

78 
67 

79,5 
61.5 

LUMPKIN  2  SE 

MIN 

90 
58 

90 
59 

90 
58 

90 
59 

87 
63 

80 
58 

82 
49 

82 
52 

75 
60 

76 
53 

80 
37 

84 
44 

81 
52 

82 
67 

86 
67 

84 
62 

75 
59 

75 
57 

77 
61 

77 
64 

71 
62 

72 
60 

79 
55 

77 
55 

80 
57 

81 
56 

61 
56 

81 
53 

SO 
60 

73 
64 

78 
66 

80.9 
57,5 

MORGAN   1  H 

MAX 

90 
60 

90 
62 

90 
61 

90 
60 

90 
61 

90 
63 

82 
55 

81 
48 

81 
57 

81 
57 

72 
40 

78 

40 

BO 
48 

84 

63 

85 
66 

85 
60 

85 
66 

76 
59 

73 
51 

74 
51 

74 
62 

73 
62 

75 
S6 

79 
55 

SO 
54 

78 
53 

Bo 
49 

SO 
49 

76 
58 

74 
57 

79 
65 

80. S 
96,4 

PLAINS        CA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
6* 

91 
66 

92 
66 

90 
67 

89 

65 

90 
66 

83 
55 

80 
50 

83 
51 

72 

60 

70 
44 

7S 
45 

61 
47 

80 
51 

79 

65 

81 
63 

64 

64 

72 
61 

73 

53 

69 
54 

74 

62 

74 
63 

71 
60 

73 
60 

77 
59 

76 
55 

79 
52 

82 
S3 

79 
58 

72 
61 

72 
61 

79.1 
58.1 

THDMASVILlE  4  SE 

•          «  • 

MAX 

MIN 

93 
63 

62 

61 

67 

62 

50 

87 
4* 

87 
45 

87 

52 

67 
69 

68 

70 

89 

64 

■61 
53 

80 
62 

60 
65 

81 
65 

62 
58 

82 
58 

84 

51 

84 
54 

83 
62 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   Exp  STATION 

MAX 

MIN 

92 
60 

92 
61 

93 
63 

91 
63 

90 
64 

90 
66 

86 
62 

86 
51 

84 
59 

77 
61 

75 
42 

81 
44 

85 
49 

88 
67 

66 
68 

84 
68 

79 
67 

77 
66 

75 
54 

75 
62 

77 
66 

80 
67 

81 
64 

SO 
60 

78 
56 

80 
54 

82 
52 

61 
55 

78 
56 

77 
65 

77 
60 

82.5 
59.7 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

89 
62 

91 
64 

89 
65 

90 
65 

89 
65 

90 
67 

84 

60 

80 

60 

68 
52 

83 
49 

73 
43 

81 
46 

80 
47 

61 
57 

81 
68 

85 
6! 

85 
67 

76 
61 

74 
52 

66 

52 

75 
61 

75 
65 

75 
64 

75 
61 

76 
60 

79 
54 

79 
54 

80 
54 

79 
55 

78 
36 

80.9 
58,0 

cordele 

MAX 
MIN 

92 
59 

93 
63 

92 
60 

92 
61 

90 
63 

84 
66 

S3 
52 

83 
44 

82 
56 

84 
56 

75 
41 

81 
43 

82 
49 

79 
64 

84 
67 

87 
62 

76 
66 

78 
58 

73 
50 

76 
59 

75 
63 

73 
62 

75 
59 

76 
57 

77 
54 

78 
56 

80 
52 

79 
57 

79 
62 

76 
66 

82 
68 

81.2 
57.9 

OOUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
67 

92 
62 

91 
64 

92 
64 

91 
65 

88 
62 

84 
50 

85 

50 

80 
62 

75 
43 

73 
43 

60 
45 

84 

JO 

89 
69 

87 
69 

68 
68 

75 
61 

76 
53 

66 
53 

74 
63 

76 
68 

84 
68 

88 
68 

79 
60 

78 
57 

SO 
54 

61 
54 

80 
56 

80 
69 

74 
65 

82.1 
59,9 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
67 

91 
67 

92 
66 

91 
69 

90 
70 

84 
62 

84 
51 

63 
64 

76 
61 

73 
45 

81 
49 

82 

52 

62 
68 

86 

70 

87 
69 

84 

68 

75 
61 

74 

52 

75 
61 

77 
65 

79 
66 

79 
64 

77 
61 

73 
56 

78 
56 

80 
55 

79 
S8 

76 

60 

74 
66 

79 
68 

81.9 
61.8 

HOhERVILLE  3  HSM 

MAX 
MIN 

93 
59 

93 
63 

93 
63 

92 
62 

91 
64 

91 
66 

85 
62 

67 
51 

83 
64 

78 
63 

75 
47 

82 
43 

65 
49 

88 
68 

88 
66 

87 
68 

82 
67 

75 
63 

72 
54 

75 
60 

79 
65 

82 
69 

84 
66 

78 
64 

77 
57 

80 
56 

82 
52 

80 
56 

79 
66 

75 
68 

78 
69 

82.9 
61.0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

88 
59 

91 
59 

90 
64 

89 
62 

89 
62 

88 
62 

84 
64 

81 
58 

83 
48 

80 
48 

75 
52 

73 
43 

79 
44 

81 
45 

82 
48 

85 
66 

86 
66 

78 
68 

76 
60 

65 

52 

74 
53 

77 
65 

79 
68 

81 
67 

71 
62 

77 
59 

78 
56 

79 
53 

60 
55 

77 
56 

67 

60,9 
57,6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

94 
61 

93 
66 

93 
65 

92 
64 

92 
64 

91 
66 

85 
59 

86 
48 

80 
63 

77 
60 

75 
42 

81 
45 

84 

50 

87 

66 

66 
69 

86 
60 

83 
67 

77 
61 

74 

52 

75 
60 

76 
63 

78 
65 

81 
62 

80 
59 

78 
56 

SO 
55 

63 
52 

80 
55 

64 
55 

76 
65 

79 
62 

BZ.B 
99.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

95 
59 

91 
65 

93 
63 

90 
63 

90 
63 

90 
65 

87 
61 

85 
51 

82 
63 

78 
61 

76 
42 

61 
43 

84 
47 

67 
66 

66 
69 

87 
68 

65 
66 

78 
62 

75 
54 

75 
60 

78 
65 

81 
67 

83 
62 

81 
59 

79 
56 

79 
54 

81 
50 

61 
54 

80 
64 

76 
69 

76 
68 

82,9 
59,9 

OUITMAN 

MAX 

MIN 

91 
60 

92 
62 

91 
65 

93 
65 

92 
65 

92 
66 

91 
64 

87 
51 

89 

52 

78 
61 

79 
44 

75 
44 

83 
45 

61 
54 

62 

70 

83 
66 

89 
67 

78 
63 

60 
53 

77 
53 

77 
63 

74 
67 

81 
63 

63 
60 

61 
58 

78 
56 

81 
53 

64 
S3 

82 
57 

SO 
64 

79 
67 

83.3 
59, 1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
61 

93 
63 

92 
64 

93 
65 

92 
68 

91 
68 

89 
59 

84 
54 

85 
56 

78 
61 

77 
45 

76 
47 

83 
51 

65 
57 

88 
69 

85 
67 

89 

68 

74 
61 

76 
53 

69 
54 

77 
62 

77 
66 

82 
63 

79 
60 

79 
57 

78 
55 

60 
55 

82 
58 

81 
60 

74 
64 

75 
66 

82.4 
59,9 

VALOQSTA  *  NH 

*           •  • 

MAX 

MIN 

93 
53 

92 
55 

65 

65 

63 

9 1 
61 

49 

43 

62 

78 
62 

73 
41 

61 
40 

87 
49 

68 
68 

88 
66 

88 

67 

77 
67 

78 
60 

78 
53 

76 
62 

76 
65 

8! 
62 

85 
61 

79 
59 

75 
53 

80 
55 

62 
48 

81 

SO 

79 
61 

78 
67 

81 
68 

82.9 
58. 1 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
6* 

92 
68 

91 
62 

9? 
61 

92 
63 

89 
68 

85 
61 

83 
51 

80 
64 

79 
63 

74 
44 

62 
44 

83 
48 

64 
68 

86 
69 

86 
68 

77 
70 

76 
61 

66 
53 

73 
65 

76 
67 

79 
69 

63 
64 

72 
63 

77 
59 

82 
57 

79 
53 

62 
59 

75 
68 

75 
67 

77 
70 

61.4 
61.6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

91 
67 

93 
65 

91 
67 

92 
69 

87 
69 

87 
70 

92 
69 

88 
67 

87 
59 

86 
51 

87 
53 

66 
49 

87 
49 

85 
59 

87 
61 

85 
67 

86 
69 

78 
68 

78 
59 

71 
62 

78 
69 

75 
69 

80 
70 

78 
69 

79 
65 

81 
62 

82 
60 

79 
64 

80 
63 

81 
61 

82 
71 

83.8 
63.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

9* 

66 

93 
69 

93 
68 

93 
66 

91 
71 

73 
46 

78 
51 

83 
58 

67 
70 

86 
69 

87 

71 

83 

70 

78 
62 

75 
58 

77 
56 

76 
70 

79 
69 

86 

70 

85 
65 

84 
64 

SO 
59 

61 
59 

80 
62 

78 

70 

76 

70 

77 
71 

83,0 
64,6 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 
MIN 

9* 

67 

93 
72 

92 
70 

86 
67 

85 

69 

92 

72 

87 
64 

84 
62 

63 
73 

74 

68 

70 
47 

76 
49 

80 
59 

65 

70 

84 
69 

87 

71 

78 
68 

76 
64 

69 
58 

74 

61 

76 
70 

76 
69 

82 
69 

79 
63 

80 
63 

76 
60 

80 
59 

77 
62 

75 

70 

78 

70 

76 
72 

60,8 
6S.0 

FLEMING 

MAX 
MIN 

93 
65 

9* 

67 

9* 

SB 

91 
64 

89 
64 

89 
67 

87 
61 

84 
52 

85 
63 

81 
63 

75 
43 

80 
42 

81 
48 

84 

64 

87 
69 

87 

70 

86 
69 

78 
60 

74 

54 

70 
61 

74 
66 

80 
71 

64 
69 

83 
62 

77 
59 

79 
55 

79 
53 

BO 
S9 

79 
67 

75 
68 

77 
71 

B2,5 
61.4 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

MIN 

93 
60 

93 
67 

92 
67 

92 
64 

90 
64 

90 
66 

89 
61 

89 
55 

82 
65 

78 
63 

75 
44 

81 
46 

84 
56 

89 
69 

68 
65 

87 
67 

81 

70 

77 
63 

74 
55 

75 
61 

81 
67 

80 
68 

86 
63 

SO 
61 

81 
62 

81 
56 

81 

56 

80 
60 

79 
69 

75 
69 

79 
70 

83.3 
62.2 

FORT  STEWART 

MAX 

9'i 
68 

84 
67 

92 
63 

90 
66 

90 
66 

91 
69 

88 
64 

84 
57 

83 
65 

78 
63 

73 
44 

80 
47 

82 
52 

83 
67 

87 
69 

88 

71 

68 
71 

79 
60 

67 
53 

72 
62 

75 
67 

61 
71 

84 

69 

82 
63 

80 
61 

80 
58 

80 
56 

66 

62 

78 
67 

76 
68 

77 
70 

62.3 
63.1 

clennville 

MAX 

MIN 

93 
66 

93 
65 

92 
63 

92 
66 

89 
66 

88 
69 

B5 

60 

83 
54 

82 
63 

79 
62 

74 
46 

81 
49 

82 
53 

83 
67 

87 

70 

86 

70 

80 
69 

77 
60 

70 
53 

70 
61 

76 
65 

79 
69 

80 
60 

78 
64 

77 
62 

79 
57 

SO 
57 

80 

60 

81 

62 

76 
67 

77 
69 

61.6 
62.0 

JE5UP  8  S 

MAX 

Mm 

9* 
63 

93 
67 

92 
61 

90 
62 

90 
63 

91 
67 

89 
64 

83 
52 

85 
61 

79 
62 

73 
42 

80 
42 

84 

49 

87 
66 

87 
66 

68 
69 

79 
69 

78 
60 

78 
53 

73 
60 

76 
63 

80 
69 

85 
66 

64 
61 

77 
62 

88 
57 

80 
54 

81 
59 

80 
66 

75 
68 

75 
70 

83.0 
61.1 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

91 
62 

90 
66 

90 
64 

90 
61 

89 
64 

88 
62 

88 
67 

85 
53 

65 
58 

77 
62 

75 
43 

79 
44 

82 
51 

85 
67 

86 
68 

88 
64 

87 

70 

87 
62 

75 
53 

74 
61 

77 
66 

78 
69 

85 
66 

81 
62 

89 
SB 

BO 
55 

81 
59 

79 
68 

78 

70 

80 
69 

83.4 
61. S 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
71 

91 
68 

88 
69 

84 
69 

89 
72 

89 

70 

84 
63 

82 

73 

81 
62 

73 
47 

75 
51 

78 
58 

64 

70 

84 
69 

83 
6B 

78 

70 

76 
65 

72 
59 

72 
61 

75 
69 

77 
69 

80 
69 

78 
64 

79 
61 

77 
S9 

79 
61 

79 
64 

77 
71 

76 
69 

62 

71 

to. 9 
6S,5 

Sm  HcIwcdc*  NolM  PoUowlaa  SuiIob  Isdai 
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DAILY  TEMPERATURES  o^o^ou 

Conllnued  DCTOBEB  1971 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVtNNtH 

USDS  PL  ORON 

MAX 

Mm 

83 

93 

92 
67 

91 
64 

90 
66 

69 
62 

65 
62 

88 
55 

82 
62 

74 
63 

74 
43 

61 
44 

82 
45 

85 
51 

84 
67 

90 
69 

79 
61 

78 
54 

68 

59 

70 
67 

74 
69 

77 
69 

84 
63 

78 
59 

60 
57 

81 
54 

60 
55 

81 
60 

77 
69 

77 
/I 

77 

71 

81.4 

60,9 

SAVANNAH 

W50 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
68 

91 
66 

90 
69 

89 
67 

88 

70 

84 

59 

82 
55 

63 
66 

77 
53 

74 
45 

80 
47 

82 
53 

64 
66 

63 

70 

87 

71 

81 
67 

77 
56 

66 

55 

73 
63 

76 

70 

78 
72 

84 

71 

60 
60 

76 
60 

79 
58 

an 

51 

82 
61 

79 
69 

78 

TO 

80 

72 

81 .6 
63.2 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 

MIN 

9J 
72 

92 
72 

92 
68 

87 

70 

84 

70 

88 
74 

68 
69 

83 
61 

85 
68 

60 
63 

73 
52 

76 
54 

79 
61 

80 
65 

63 
74 

85 

73 

61 
69 

79 
65 

75 
61 

73 
64 

76 
69 

76 
72 

61 

70 

77 
62 

77 
62 

79 
62 

60 
64 

80 
64 

78 
71 

78 

70 

77 
72 

81.1 
66,5 

SURRENCY 

2  HNM 

MAX 
MIN 

94 
63 

93 
64 

93 
60 

91 
62 

90 
63 

89 
66 

86 
58 

64 
50 

62 
61 

79 

60 

77 
43 

81 
43 

83 
49 

64 
64 

66 
65 

68 
66 

87 
66 

82 
58 

77 
51 

73 
59 

78 
63 

77 
67 

64 
66 

61 
59 

78 
58 

80 
55 

80 
54 

82 
57 

80 
64 

75 
66 

77 
68 

82.9 
59.7 

HAYCKOSS 

<•  NE 

MAX 
MIN 

90 
58 

93 
61 

92 
61 

91 
60 

90 
60 

91 
65 

90 
64 

85 
47 

69 
47 

85 
63 

76 
44 

76 
42 

83 
42 

64 

48 

90 
68 

69 
68 

86 
69 

76 
63 

75 
50 

68 
50 

75 
56 

78 
70 

61 
65 

66 
58 

73 
49 

76 
49 

60 
52 

82 
52 

61 
59 

79 
69 

75 
66 

82.9 
57.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


<1> 

Day  of  month 

0) 

131 

Station 

d) 
P 

UN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHDUN  EXP  STATION 

4 

HA) 

Mir 

7! 
7i 

78 
74 

77 
73 

77 
74 

77 
74 

76 

iS 

76 
71 

72 
68 

69 

67 

69 
66 

70 
65 

68 
64 

68 
63 

67 
64 

69 
65 

71 
68 

73 
69 

71 
69 

70 
68 

71 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
69 

71 
69 

70 
67 

69 
66 

68 
66 

67 
66 

69 
66 

68 
66 

71.2 
66,6 

EXPERIMENT 

2 

HA) 
MU 

99 
70 

100 

70 

99 
72 

96 

71 

95 
71 

94 
71 

96 
74 

93 
61 

93 
60 

94 
66 

86 
56 

90 
56 

93 
56 

66 
62 

84 
64 

; 

; 

71 
98 

77 
58 

70 
66 

72 
65 

73 
65 

75 
66 

82 
64 

78 
58 

80 
58 

84 
56 

85 
6U 

73 
63 

78 
67 

66.9 
63,9 

4 

MAX 
MU 

91 

7; 

93 
73 

92 
72! 

91 
74 

88 
73 

8<i 
73 

91 
69 

87 
65 

86 
65 

83 
70 

83 
61 

83 
61 

85 
62 

82 
66 

79 
67 

71 
62 

73 
62 

68 
67 

71 
68 

72 

67 

74 

67 

76 
65 

74 
61 

76 
61 

78 
61 

79 
64 

72 
64 

74 

67 

80,6 
66.4 

e 

HA) 
MU 

84 
7: 

85 
76 

85 
75 

85 
75 

83 
76 

83 
7« 

85 
75 

81 
72 

79 
70 

78 
72 

78 
68 

76 
66 

78 
67 

76 
69 

75 
69 

69 
67 

70 
65 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

71 
66 

72 
68 

71 
66 

71 
64 

72 
64 

73 
67 

66 

67 

70 
67 

75.8 
69,6 

HAWKINSVULE 

4 

Mi) 
MU 

89 
77 

82 
78 

82 
77 

84 
79 

83 
78 

84 
7f 

81 
75 

82 
74 

86 
73 

78 
74 

79 

70 

76 
69 

75 
66 

74 
68 

75 

71 

83 
61 

76 
74 

75 
71 

71 
70 

74 
71 

74 
71 

74 
73 

76 
72 

74 
70 

74 
67 

75 

70 

74 

69 

74 
66 

73 
71 

73 
71 

77,7 
71,9 

HOHERVILLE  3  WSW 

MA) 
HU 

95 
75 

95 
75 

95 
78 

94 

77 

9< 
77 

95 
7i 

93 
78 

94 
73 

9; 
72 

80 
73 

83 
63 

80 
63 

33 
63 

82 
65 

85 
72 

85 
76 

85 
77 

77 
71 

79 
66 

79 
68 

75 
69 

76 
72 

80 
75 

82 
72 

75 

69 

77 
66 

60 
66 

79 
65 

77 
67 

77 
71 

75 
74 

83,6 
71.2 

MIOVILLE  EXP,  STITION 

MA) 
MU 

81 

7- 

81 
71 

83 

77 

83 

77 

8; 
77 

e« 

7< 

80 
73 

78 

71 

8C 
7« 

75 
71 

76 
66 

74 
67 

76 

b'. 

77 
72 

77 
7< 

78 
75 

7t 
7; 

16 
72 

73 
69 

70 
69 

72 
69 

73 
71 

75 
72 

77 
71 

74 
70 

75 
69 

74 
69 

73 

69 

72 
69 

72 
71 

76 
70 

76.7 
72.0 

PLAINS  SH  OA   EXP  STA 

< 

MA) 
MU 

9« 
79 

95 

80 

96 
81 

9; 

82 

91 
81 

8< 
81 

88 
7« 

67 
73 

88 
73 

77 
73 

77 
62 

80 
61 

8! 
64 

65 
67 

79 
74 

81 
74 

84 
74 

76 
72 

76 

67 

75 
67 

74 
71 

74 
72 

75 

70 

77 
70 

79 
<.9 

78 
68 

82 
67 

85 
68 

82 
1  J 

74 
71 

82,7 
71,9 

TIPTON  EXP  STATION 

H4) 
MU 

10; 
70 

93 
70 

9! 
7( 

102 
70 

lOO 
72 

102 
75 

95 
69 

99 
66 

99 

6e 

79 
70 

84 
5t 

85 

55 

90 
57 

94 
62 

97 
72 

85 
71 

91 
71 

76 

67 

83 
61 

79 
61 

79 
67 

76 
69 

82 
68 

83 
66 

81 
63 

84 
62 

89 
62 

90 
61 

90 
65 

77 
66 

76 

70 

88,5 
66.2 

4 

MA) 
MU 

9; 

Ti 

9t 
7" 

9( 
7! 

9t 

75 

9; 
7( 

96 
7< 

92 

75 

93 
7< 

93 
73 

8C 
T. 

83 
64 

82 
65 

86 
65 

86 
66 

91 
7< 

S3 
75 

87 
76 

78 

72 

81 
68 

79 
61 

78 
72 

77 
73 

80 
73 

82 
71 

79 
69 

82 

68 

85 

68 

66 
70 

85 

71 

77 
73 

77 
74 

86,4 
72.0 

i 

MA) 
MU 

8i 
7( 

8! 
77 

8' 
74 

88 
78 

88 

88 
St 

83 

78 

87 
76 

85 
77 

T. 
It 

81 
69 

77 
68 

79 
70 

80 
71 

83 
7( 

79 
75 

80 
75 

78 
73 

78 
71 

71 
71 

76 
72 

75 
73 

76 
72 

76 
72 

74 
70 

76 
71 

79 

70 

78 
70 

79 
72 

76 

72 

75 
73 

80.3 
73,5 

CALHOUN  EXP  STATION  ,   MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE   6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  iO 

SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.      DIRECTIONS  UNKNOWN.      TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  »TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.  M. 

HAWKINSVILLE  .   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN      TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIOVILLE  EXP  STATION  ;   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       :   GREENVILLE-HEAVt"  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8AM 
TIFTON  EXP  STATION  TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.      2-,    4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      B-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND  «orcu 

OCTOBER  1971 


Slation 

Day 

01  Month 

27 

3  M  » 
.0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

r— 
26 

28 

29 

30 



31 

•      •  * 

NORTHHBST 

01 

ILLtTOnNl  DAM  2 

EVAP 

•  13 

•  12 

•  13 

.12 

.13 

•  09 

•  20 

.13 

•  15 

.06 

•  21 

•  15 

.  10 

f  08 

.13 

.04 

.02 

•  08 

•  10 

.  03 

.05 

•  01 

.00 

.12 

•  12 

•  10 

.10 

.06 

.13 

2 . 89 

WIND 

21 

26 

20 

9 

22 

20 

27 

25 

»1 

19 

• 

36 

25 

29 

22 

22 

23 

37 

36 

46 

ao 

6^ 

19 

9 

• 

51 

28 

25 

22 

36 

39 

686 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.05 

.11 

- 

.03 

.u 

.26 

.34 

.11 

.07 

.13 

•  OB 

.09 

•  13 

.08 

.19 

.06 

.11 

- 

.13 

.13 

.20 

.04 

.10 

.06 

.18 

•  10 

.05 

.05 

.00 

3.468 

WIND 

52 

2 1 

7! 

16 

24 

16 

1 1 

22 

22 

19 

34 

46 

14 

IC 

15 

11 

21 

699 

MAX 

g  ^ 

61 

79 

81 

81 

79 

72 

67 

'i 

77 

76 

76 

7C 

73 

7  ] 

7  j 

75 

75 

71 

72 

72 

73 

7J 

73 

74 . 5 

HIN 

69 

64 

65 

68 

70 

66 

57 

SO 

60 

57 

*7 

50 

53 

65 

65 

64 

65 

62 

56 

51 

6C 

6C 

6C 

60.6 

•      •  * 

NORTH  CENTRAL 

0? 

U  OF  CA  PlT  science 

FH 

EVAP 

.21 

.23 

.16 

.lA 

.15 

.17 

.33 

.08 

.11 

.13 

.U 

•  13 

.10 

.11 

.08 

.  10 

_ 

.07 

.07 

.00 

.02 

.02 

.02 

.06 

.30 

.28 

.14 

•  15 

.11 

• 

.11 

3.828 

WIND 

49 

67 

AO 

J I 

20 

66 

57 

44 

38 

23 

*^ 

35 

50 

109 

^\ 

2fl 

59 

52 

2^ 

'T 

4C 

1695 

MAX 

9l 

89 

90 

89 

67 

88 

81 

7  C 

60 

'  1 

72 

73 

78 

79 

7S 

78 

77 

74 

7fi 

79,  5 

MIN 

6* 

56 

49 

59 

61 

5  I 

S5 

66 

69 

66 

62 

61 

56 

6C 

61 

65 

66 

61.2 

*      «  • 

HEST  CENTRAL 

0* 

EXPERIMENT 

EVAP 

.18 

.28 

.23 

.17 

.14 

.16 

•  23 

.22 

.20 

.14 

.17 

•  15 

•  15 

.14 

.07 

- 

.06 

.07 

.03 

.01 

.07 

.06 

.12 

.13 

.11 

.13 

.11 

.05 

.04 

4.018 

WINO 

g 

27 

25 

10 

5 

15 

35 

45 

25 

* 

• 

50 

IC 

35 

35 

9 

2C 

30 

3C 

4C 

720 

MAX 

87 

90 

87 

89 

87 

87 

86 

80 

79 

78 

76 

7* 

S2 

78 

74 

69 

74 

71 

7C 

73 

78 

74 

77 

•  1 

79 

69 

75 

78.9 

MIN 

67 

67 

67 

69 

67 

69 

59 

5^ 

61 

57 

61 

56 

60 

62 

64 

59.8 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AILEV 

EVAP 

.  10 

1 6 

3n 

.  J 

'in 

1  Q 

■  72 

.05 

_» 

_ 

•  19 

.12 

•  07 

.09 

.13 

.09 

.  12 

.03 

.02 

.02 

.05 

• 

.  14 

•  20 

•  OS 

.  1 1 

.06 

.02 

3.37 

WIND 

31 

•  ^  J 

10 

*  12 

'  8 

16 

'  14 

2 1 

6 

6 

3 

2 

4 

20 

16 

8 

3 

10 

6 

3 

* 

11 

3 

18 

21 

6 

305 

*      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

0, 

TIFTDN   EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.19 

.  19 

.17 

.17 

.16 

.17 

.25 

.23 

.01 

.19 

.13 

.16 

.12 

.14 

.12 

.11 

.03 

.15 

.10 

.04 

.02 

■  07 

.09 

.07 

.12 

.12 

.10 

.14 

.06 

.02 

3.84 

WIND 

26 

IT 

q? 

rZ 

■  ? 

ol 

24 

16 

43 

61 

6 1 

60 

46 

18 

19 

16 

30 

16 

16 

57 

60 

43 

1072 

MAX 

9  ^ 

9 1 

92 

90 

a5 

an 

'3 

9 1 

87 

93 

73 

8 1 

15 

7^ 

75 

82 

82 

79 

82 

•  5 

*t 

83 

73 

74 

83.6 

HIN 

63 

63 

67 

67 

69 

62 

52 

32 

64 

5 1 

55 

66 

68 

66 

61 

52 

52 

61 

65 

65 

63 

56 

57 

57 

56 

58 

62 

65 

60.  1 

•        •  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSD 

EVAP 

.26 

.35 

.21 

.23 

.14 

.15 

.28 

.24 

.06 

.04 

.18 

.16 

.16 

.09 

.11 

.14 

.19 

.09 

.03 

.02 

* 

.11 

.09 

.13 

.17 

.14 

.16 

.08 

.05 

.09 

4.31B 

WINO 

75 

78 

54 

♦  9 

32 

63 

63 

93 

71 

69 

53 

26 

46 

54 

62 

50 

84 

122 

93 

141 

122 

63 

47 

41 

46 

63 

41 

96 

119 

125 

97 

2240 

MAX 

86 

87 

89 

91 

89 

86 

83 

79 

79 

77 

76 

79 

80 

83 

80 

89 

81 

83 

70 

72 

71 

73 

83 

80 

76 

80 

77 

79 

75 

75 

75 

80.2 

MIN 

68 

66 

64 

69 

68 

68 

65 

55 

63 

66 

47 

51 

95 

67 

70 

71 

69 

61 

5* 

62 

64 

65 

70 

66 

60 

59 

60 

60 

67 

67 

69 

63.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

fh 

Percent  of 
Possible  sunshine 

unset 

c 
0 

c 
0 

Resultant 
Speeci 

0) 

ion  of 
>t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

> 

in 

I-  0 
0)    01  *- 
O)  >  0) 

Resull 

Direcl 

Averc 

Fastei 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

0 
q 

0 

0. 

CD 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

Averc 
sky  cc 
sunns 

ATHENS  WSD 

2 

2.8 

6.6 

20-t'  + 

20 

88 

93 

65 

76 

4 

5 

3 

3 

0 

0 

15 

6.2 

ATLANTA  WSO 

3.3 

8.3 

22 

NW 

10 

87 

90 

61 

72 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

54 

6.1 

AUGUSTA  WSO 

1 

2.0 

5.8 

17++ 

28 

10 

94 

95 

61 

84 

4 

5 

4 

2 

0 

0 

15 

6.6 

COLUMBUS  WSO 

3 

2.6 

5.5 

18++ 

30 

10 

86 

92 

58 

78 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

5.5 

MACON  WSO 

1 

3.1 

6.4 

20 

E 

31 

88 

91 

57 

72 

4 

7 

2 

0 

0 

0 

13 

45 

6.5 

ROME  WSO 

1 

0 

5 

1 

0 

0 

7 

m 

SAVANNAH  WSO 

2 

2.6 

6.2 

22 

W 

88 

91 

62 

80 

5 

2 

5 

2 

1 

1 

16 

47 

6.7 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

o 
e 

Kin  1  I 

C 
< 

M 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rTillMTV 

^v./un  1 1 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

< 

% 

O 

i 
a 

*i 

\JOoL,n  V  cn 

O 
a. 

SPECIAL 

OoSERVCn 

~A»eEVlLLE 

0 

MILCOX 

32  00 

MRS.  NARY  E.  CAMPBELL 

HARALSON 

COWETA 

MRS,    RUTH   T.  GABLE 

ooi 

1 

B4  39 

75 

HARTWELL 

413 

0 

1 

34  21 

82  55 

69 

AOEL  2  S 

DOS 

0 

COOKE 

1 

31  07 

83  25 

24 

COOKE  CO.  FORESTRY  UN11 

HAWKINSVtLLE 

417c 

0 

PULASKI 

32  17 

03  26 

24: 

1  GH 

MRS.   CLlFFOfiO  HCLENOON 

AILEV 

09 

MONTCOBERY 

32  11 

HAVUOQD  E.  BOYD 

HA2LEHURST 

JEFF  DAVIS 

K.  BYR^N  SANDERS 

ALAPAHA  EXP  STATION 

01 
0 

BERRIEN 

31  21 

ROY  E,  HOLLAND 

HELEN  1  ESE 

WHITE 

COMER   L>  VANDIVER 

ALBANY  3  SE 

DOUGHERTY 

31  32 

LOUIS  E.  ROGERS 

HOMERVILLE  3  WSW 

CLINCH 

UNION  SAG-CAMP  CORP* 

ALLATOONA  OAH  2 

0 

BARTOW 

34  10 

0 

6 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IRWlNTON  4  WNH 

WILKINSON 

5 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

ALHA  fit  AIRPORT 

OS 

BACON 

31  32 

7 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

GA.  PUHER  COMPANY 

ALPHARETTA  9  SSW 

0 

FULTON 

SCOTT  C,  CHAMBLEE 

JASPER   1  NNW 

PICKENS 

H 

HOWARD  L-  OILBECK 

ALPHARETTA  2  NNW 

0 

FULTON 

34  07 

TEDDY  R.  WALKER/  S". 

JASPER 

PICKENS 

AMtCALOLA  EL  MSHP  CORP 

AMERICUS  »  ENE 

0 

SUMTER 

32  06 

BLANCHE   S.  RHYNE 

JFSUP 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

025 

04  16 

49 

467 

0 

31  29 

01  53 

IOC 

BRUNS.  PULP  t  PAPER  CO, 

A9PI.INC  1  Hit 

031 

oe 

COLUMBIA 

1 

33  33 

62  20 

36i 

ROY  0,  TANKERSLEY 

JOHNTOWN 

466 

0 

DAWSON 

34  33 

84  15 

1311 

MRS.  LAVERN  C.  KINCAIO 

ASHIURM  3  ENE 

0 

TURNER 

BILLY  J.  WILLIAMS 

JONESBORO 

CLAYTON 

CICERO  W.  SWINT 

ATHENS  WSO 

0 

CLARKE 

53  57 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JULIETTE 

MONROE 

JOHN  W.  DORSETT 

ATKINSUN    1  H 

OS 

BRANTLEY 

31  13 

MRS.  cathlaeen  smith 

KENSINGTON 

WALKER 

TVA.722 

ATLANTA  6DLT0N 

02 

FULTON 

33  41 

HENRY  T,  8ARNETT 

KINGSTON 

BARTOW 

MRS.  ELIZABETH  0.  BROWN 

ATLANTA  rtSO  1 

FULTON 

33  39 

Nil 

Mil 

:  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LA  FAYETTE 

WALKER 

6. 

Bl 

DANNY  L.  YOUMANS 

AUCUSTA  HSO  « 

Oi 

RICHMOND 

33  22 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LA  GRANGE 

TROUP 

C  H 

RAV  J>  RELIHAN 

BAINBRIDCE 

01 

DECATUR 

30  55 

MRS.  MARY  E.  H.  MULLEN 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  t.  STEVENS 

BALL  GROUND 

02 

CHEROKEE 

34  20 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

LINCOLNTQN 

LINCOLN 

JAMES  C.  BLACKWELL 

074 

1 

04  51 

724 

LOUI SVI LLE  3  S 

531« 

J  EFFERSON 

32  56 

02  24 

325 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BELLVILLE 

0761 

0' 

EVANS 

i 

32  09 

01  50 

103 

HENRY  C.  HEARN 

LUMBER  CITY 

53Be 

0 

TELFAIR 

31  59 

B2  41 

120 

MRS,  NETTIE  S.  WHEELER 

BLACKBEaRD  ISLAND 

OS 

MC  INTOSH 

31  29 

U.S.  FISH  t  HLOLF.  SVC. 

LUMPKIN  2  SE 

STEWART 

PERRY  T,  USHER 

BLAtRSVlLLE  EXP  STA 

0, 

UNION 

34  51 

GEORGIA  mTN.  EXP.  STA. 

MACON  HSO 

BIBB 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLAKELV 

EARLY 

31  23 

LOHREY  S.  STONE 

MARSHALLVlLLE 

MACON 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

BLUE  RlOCe 

o; 

FANNIN 

34  52 

71 

H 

P.   B.  CARRUTH 

MAYSVILLE 

JACKSON 

7 

EARL  L.  SAILERS 

BOUHAN 

03 

ELBERT 

34  12 

7i 

GARNETT  H,  BARTQN 

METTER 

CANDLER 

5P 

9F 

CITY  OF  METTER 

BROOKLET  1  W 

oe 

BULLOCH 

32  23 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

midville 

BURKE 

SPENCER  A,  JONES 

BRUNSWICK 

0« 

GLYNN 

31  10 

CITY  OF  BRUNSWICK 

MIOVllLE  EXP  STA 

BURKE 

GH 

SE  GA,  BRANCH  EXP.  STA. 

BRUMSHICK  FAA  AP 

09 

GLYNN 

31  09 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

H,  LOUIS  HORNE 

1372 

64  31 

661 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

500 

JENK INS 

1 

32  52 

01  56 

19; 

KERMIT  J.  CHANCE 

BURTON  OAH 

o: 

RABUN 

1- 

34  47 

63  33 

177( 

GEORGIA  POWER  CO. 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5B9e 

SCREVEN 

32  56 

61  30 

loo 

MILTON  R.  REDOICK 

eUTLER 

0* 

TAYLOR 

32  33 

THOMAS  F.  MATHEWS 

MONROE 

WALTON 

CITY  FIRE  OEPT 

CAIRO  2  NMH 

07 

GRADY 

30  54 

J.   0.  BELCHER 

MONTEZUMA 

MACON 

GEORGE  FOWLER 

CALHDUN  EXP  STATION 

CORDON 

34  29 

''h 

NH  GA,  EXP,  STATION 

mqnticelld 

JASPER 

POSTMASTER 

CAHILLA 

0- 

MITCHELL 

31  14 

6P 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

MORGAN  1  W 

CALHOUN 

51 

91 

CALHOUN  PU0.   WKS.  CAMP 

CANTON 

CHEROKEE 

HI 

JOHN  T.  HOLBROOK 

MORGAN  5  NW 

CALHOUN 

7* 

CLARENCE  W.  CHENEY 

CARNE5VULE  3  N 

o; 

FRANKLIN 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

CARROlLTQN 

CARROLL 

33  36 

CITY  OF  CARROLLTON 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

GARLAND  L*  CILLIS 

CARTERS 

01 

MURRAT 

34  36 

RUFUS  P,  DONALDSON 

BRANTLEY 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

C ARTERSV ILLE 

166! 

12 

04  40 

75! 

![ 

RADIO  STATION  WKRW 

NASHVILLE  5  SSE 

31  00 

63  13 

231 

GA.   FORESTRY  COMM. 

CARTERSVILLE  3  <iN 

1670 

oi 

BARTQM 

5 

34  09 

04  51 

70( 

CRANVEL  P.  TATUM 

NEWINGTON  2  NE 

632: 

0< 

SCREVEN 

1' 

32  37 

01  26 

145 

MRS  MARY  A.  POLK 

CAVE  SPCS  <.  SSM 

1715 

01 

POLK 

34  03 

MRS.  GRADY  OEKPSEY 

NEWNAN 

COWETA 

JAMES  D.   HAROlNf  JR. 

CEDARTOXN 

DL 

POL" 

34  01 

RALPH  H,  AVERS 

NORCROSS  4  N 

CWINNET 

MRS,    M.    H.  OEMPSEY 

CHATSKQHTH 

01 

MURRAY 

MRS.    LOIS  J.  COLE 

PATTERSON 

PIERCE 

GA.   FORESTRY  COMM. 

chickahauCa  park 

HALKER 

34  55 

7A 

TVA-S66 

PEARSON 

ATKINSON 

COUNTY  Ar.ENT 

CISCO  7  ENE 

01 

MURRAY 

34  50 

c 

CHARLIE  L,  SILVER 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

OA 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

CLAYTON  I  M 

03 

34  53 

CARROLL  LEE 

PRESTON 

WEBSTER 

FRANK  JOHNSON 

CLERNONT  3  MSf 

02 

34  27 

MRS.   FANNIE  H,  0  KELLEV 

QUITMAN 

BROOKS 

JAMES  A,  MILLER 

CLEVELAND 

KHITE 

34  36 

HARY  L.  SUTTON 

RESACA 

GORDON 

JOSEPH  W,  HOLLAND 

215! 

64  46 

15- 

GEORGIA  FORESTRY  CDMM 

7409 

o: 

11 

34  55 

05  07 

02O 

COLUHBUS  HSO  R 

2\tit 

MUSCOGEE 

32  31 

S4  36 

305 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

34  19 

85  09 

596 

WILLIAM  N.  TOWERS,  III 

COMMERCE  A  NNU 

02 

JACKSON 

J 

34  IJ 

JOE  NEISLER 

ROME  8  SW  R 

01 

FLOYD 

JACK  MONTGOMERY 

CONCORD 

PIKE 

33  06 

GEORGE  0.  WHITING 

ROME  WSO  R 

FLOYD 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COOLIDCE 

07 

THOMAS 

31  01 

C.   W.  ELLINGTON^  JR. 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

RADIO  STATION  WSNT 

COROELE 

oe 

CRISP 

5P 

9P 

^  h 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

sapelo  island 

MC  INTOSH 

5P 

91 

U.  GA.   MARINE  BIO.  LAB, 

CORNELIA 

0; 

HABERSHAM 
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Additional  information  rcKardlng  the  climate  of  Georgia  may  bv  obtained  by  writing  lo  the  NutioiKii  OccaiiiL:  and  Atmospheric  Adainlstration  State 
Cllmatologist ,  Agricultural  Engineering  Building.  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   procipltatlon  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement   In  miles.     Vonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-fQot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measuremonts  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  SuEimarlzed  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AWP  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  arc  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW.     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money | 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  bo  sent  to  the  | 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402.  j 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center.  Ashevllle.  North  Carolina     28801.  y  ^ 

Director,  National  Cliniatic  Center 
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3,46 

6<i.3 

39,6 

52.0 

-  ,9 

78 

2 

24 

22 

394 

0 

0 

7 

0 

4.01 

63.5 

41,3 

52.4 

60 

2 

26 

22 

391 

7 

2.90 

66.9 

39,8 

54.4 

83 

^ 

26 

22  + 

0 

0 

11 

0 

3*65 

63.6 

35.0 

49.4 

-  ,3 

80 

2 

21 

11  + 

471 

0 

0 

14 

0 

2.73 

70.2 

40. 1 

55.2 

64 

3 

28 

22 

317 

0 

0 

6 

0 

6*. 9 

37,6 

51.3 

-  2.3 

78 

19* 

29 

28+ 

415 

0 

0 

10 

0 

3'.57 

52.9 

-  .6 

3.35 

68.  7H 

41, 9M 

56. 3f 

64 

3 

28 

22 

312 

0 

0 

4 

0 

3.64 

61.9 

4U.  1 

51.0 

-  1.4 

79 

2 

27 

22 

427 

0 

0 

9 

0 

4.21 

1  . 

68.3 

39.6 

54.0 

-  2.2 

82 

1 

24 

22 

351 

u 

0 

8 

0 

4,14 

2. 

69,9 

42.6 

56.3 

-  1.1 

86 

3 

28 

23+ 

292 

0 

0 

5 

0 

3.67 

1. 

65, 9H 

41. 6M 

53.6H 

82 

2 

28 

22 

353 

0 

0 

8 

0 

2.97 

71.3 

40.2 

55.8 

-  .7 

66 

3 

25 

23  + 

305 

0 

0 

10 

0 

3.64 

1 . 

68,7 

41.9 

55.3 

62 

3* 

24 

22 

312 

0 

0 

7 

0 

3.26 

68.1 

41.7 

54.9 

-  .5 

85 

2* 

28 

22 

321 

0 

0 

b 

0 

3.40 

66.6 

37.7 

52.3 

-  1.3 

64 

1 

26 

22 

405 

0 

0 

12 

0 

3.53 

66. <> 

39.1 

52.6 

63 

3 

28 

21 

386 

0 

0 

13 

0 

2.70 

64,7 

41.7 

53.2 

78 

2 

27 

22 

362 

u 

0 

7 

0 

2.72 

64,5 

40.7 

52.6 

-  .6 

61 

2 

2* 

22 

385 

0 

0 

9 

0 

2.60 

53.9 

-  .9 

3.37 

66.0 

36.6 

52.3 

82 

2« 

23 

22 

400 

0 

0 

11 

0 

2.73 

67,1 

40,0 

53.6 

•  .5 

61 

2« 

26 

22 

365 

0 

0 

7 

0 

2.64 

69.4 

44,7 

57.1 

-  l.l 

80 

2» 

27 

22 

256 

0 

0 

3 

0 

4.02 

1. 

Precipilalion 


NQRTHHEST 

4LL4T0aN4   0AM  2 
CILMDUN  EXP  ST4TIDN 
CIRTERSVULE 
CED4RT0WN 

dallas  2  sse 

oaltqn 
la  fayette 

ROME 

ROME  USD 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   5  SSW 
ATHENS  WSO 
ATLANTA  WSD 
BLAIR5VILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 

COHHERCE  4  NNM 
DAHL0N6CA 
GAINESVILLE 
HELEN   1  ES6 
JASPER  1  NNH 

U  OF  6A  PLT  SCIENCE  F« 
WINDER  1  SSE 


NORTHEAST 

CLAYTON  1  M 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

«       •  • 

WEST  CENTRAL 

BUEN4  VISTA 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 

LA  GRANOE 

HARSHALLVILLE 

NEWNAN 

5UNNYSI0E 

TALBOTTON 

TALLAPOOSA   2  N 
TH0MA5T0N  2  S 
WEST  POINT 


CENTRAL 

AILEY 
COVINKTON 
OUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  1  S 

HAWKINSVILLE 
IRWINTDN  4  WNW 
MACON  WSQ 
MIlLEOGEVILLE 
MONTICELLO 

SANDERSVILLE 
SILIAM 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WSO 
BROOKLET  1  w 


.70 
1.76 
1.32 
1.15 
1.12 

.7? 

.86 
.83 


.83 
1.23 
.67 

2.12 
1.24 
.89 
1.27 
1.70 

1.16 
1.13 


1.36 
1.30 
.75 
1.50 
1.  10 


.66 


2.57 
1 .60 
.93 
1.52 
1.14 

1.13 
2.00 
1.58 
1.14 
1.70 

1.20 
1.63 
1.46 


2. 
2. 
1. 

2.05 
1 .46 
.64 
1.35 
1.15 

1.09 


.67 
1.10 
1.92 


S«*  R«ler«nc«  Notes  Following  Station  Index 


Conflnued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORCI 1 

NOVEMBER  1971 


Temperature 


StaBoo 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Hlgkesl 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Deparlure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•=i 

o  k 

o  » 

S  £ 

Total 

LOUISVILLE  3  S 

69,9 

42 .  2 

56. 1 

.2 

84 

2 

27 

22 

291 

0 

0 

6 

0 

2.60 

.44 

1.26 

.0 

0 

5 

2 

1 

METIER 

70.6 

44.9 

57.8 

84 

2 

29 

22 

240 

0 

2 

3.62 

2.30 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

66.8 

42.2 

55.5 

84 

2 

24 

22 

30* 

0 

0 

6 

0 

3.24 

2.19 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

MILLEN  4  N 

68 . 3 

39.  1 

53.7 

-  3.1 

85 

2 

21 

22 

362 

0 

0 

10 

0 

3.66 

1,51 

2.35 

29 

.  0 

0 

3 

2 

1 

NEWINCTDN  2  NE 

69.2 

45.3 

57.3 

82 

2 

28 

22 

254 

0 

0 

4 

0 

3.  16 

2.10 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

SWAINSBHRC 

68.6 

43.  1 

55.9 

79 

19+ 

25 

22 

292 

0 

0 

4 

0 

2.99 

2.03 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

warrenton 

6<>.4 

39.9 

52.2 

-  2.0 

80 

4 

27 

22 

396 

0 

4.05 

1.47 

1.27 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

WAYNESBnRn  E  NE 

67.0 

40.4 

53.7 

84 

3 

26 

23  + 

362 

0 

0 

9 

0 

2.63 

1.63 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

55.0 

-  1.1 

3.21 

1.01 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

70.5 

39.8 

55.2 

-  3.1 

86 

3 

27 

11 

322 

0 

0 

9 

0 

2.79 

.27 

2.48 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

AMERICUS   <.  ENE 

68.9 

44.2 

56.6 

.0 

83 

2 

27 

22 

276 

0 

0 

3 

0 

3.31 

.76 

2.28 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

BAINBRIDGE 

73. 5M 

42. 5M 

58. OM 

-     .  1 

88 

2 

30 

26 

0 

2 

0 

1.90 

-  ,47 

1.21 

2  9 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLAKELV 

70.0 

43.3 

56.7 

-  1.0 

8  6 

3 

32 

23  + 

279 

0 

0 

2 

0 

4.33 

1.42 

3.20 

29 

•  0 

2 

1 

CAIRO  2  NNM 

72.7 

44.2 

58.5 

86 

2  + 

30 

22 

227 

0 

0 

3 

0 

2.16 

-  .19 

.96 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

CAMILLA 

69.4 

44.3 

56.9 

84 

2 

29 

22 

272 

0 

0 

3 

0 

1  .''1 

.83 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLOUITT  2  E 

?! .  OM 

42. 8M 

56. 9M 

86 

2 

30 

26 

274 

0 

0 

4 

0 

2.01 

1.26 

29 

.  0 

0 

5 

1 

I 

CUTHBERT 

70.3 

45.7 

58.0 

88 

6 

30 

22 

248 

0 

0 

1 

0 

4.22 

2.81 

29 

.0 

0 

5 

2 

i 

FORT  GAINES 

66.8 

44.7 

56.8 

83 

2 

30 

8 

270 

0 

0 

3 

0 

1 06 

1.40 

3.07 

29 

■  0 

3 

2 

1 

LUMPKIN  2  SE 

69.9 

38.8 

54.4 

85 

2 

22 

22 

339 

0 

0 

)  3 

0 

3.20 

2.04 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

MORGAN   1  W 

69.8 

39.9 

54.9 

84 

2 

26 

22  + 

318 

0 

0 

10 

p 

4.71 

2.62 

29 

.  0 

0 

3 

3 

2 

PLAINS   SW  CA   EXP  STA 

68.7 

42.6 

55.7 

84 

4+ 

28 

22 

30'> 

0 

0 

2 

0 

3.67 

2.64 

29 

.  0 

0 

4 

1 

1 

THOMASVILLE   *  Sf 

75. OM 

44. 9M 

60. OM 

1.1 

89 

2 

30 

26  + 

196 

0 

0 

0 

1.51 

-  ,59 

.70 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

56.8 

-  1.2 

3.02 

.51 

.0 

*       «  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

' 

ALAPAHA  Exp  STATION 

72.5 

44.3 

58.4 

.7 

86 

2 

29 

22 

232 

0 

0 

3 

0 

1.51 

-  .17 

.59 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

ASHBURN  3  ENE 

67. i, 

43.8 

55.6 

83 

3 

29 

22 

307 

0 

0 

3 

0 

3.90 

3.05 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

COROELE 

70.1 

44 . 5 

57.3 

84 

2 

28 

22 

264 

0 

0 

3 

0 

3.65 

2.40 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

69.9 

43.5 

56.7 

84 

3 

27 

22 

275 

0 

0 

6 

0 

1 . 60 

.60 

29 

.  0 

0 

3 

2 

0 

FITZGERALD 

69.2 

46.5 

57.9 

-  ,5 

83 

2  + 

30 

1 1 

247 

0 

0 

2 

0 

2.76 

.68 

1.64 

29 

-  0 

0 

3 

2 

1 

HDMERVILLE  3  WSW 

71.5 

46,0 

58.6 

84 

2 

30 

26+ 

224 

0 

0 

3 

0 

1  . 20 

.62 

3 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LUMBER  CITY 

68.3 

41.4 

54.9 

82 

3  + 

29 

22 

327 

0 

0 

6 

0 

't.31 

2.40 

1.80 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

70.8 

44 , 3 

57.6 

-  2.1 

86 

2 

27 

22 

254 

0 

0 

3 

0 

2.69 

.61 

1.19 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

72.1 

43,6 

57.9 

85 

2 

26 

22 

247 

0 

0 

5 

0 

1.15 

.44 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

QUITMAN 

73.0 

43,8 

58.4 

-  1.5 

87 

3  + 

31 

23  + 

234 

0 

0 

2 

0 

1.89 

-  .40 

1.18 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

70.7 

45,5 

56 .  1 

.  2 

88 

3 

28 

22 

245 

0 

0 

1 

0 

3.85 

2.05 

1  •  57 

3 

•  0 

0 

5 

3 

2 

VALDOSTA  4  NW 

72.2 

40.7 

56.5 

86 

2  + 

23 

22 

281 

0 

0 

8 

0 

1 .05 

.72 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

57.3 

-1.1 

2.47 

.  50 

.0 

•       »  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

70.  1 

46,3 

58 . 2 

83 

2  + 

29 

22 

240 

0 

0 

4 

0 

.83 

.  44 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

70.4 

49,5 

60.0 

86 

2 

35 

22 

192 

0 

0 

0 

0 

2.68 

2.35 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

72. 8M 

48 ,  3M 

60.6M 

-  1.2 

83 

2 

33 

22 

164 

0 

0 

0 

0 

.'<3 

-  1.10 

.29 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

70.6 

50.3 

60.5 

83 

3 

34 

22 

171 

0 

0 

0 

0 

.70 

.26 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

FLEMING 

71.7 

44.7 

58.2 

84 

2  + 

27 

22 

237 

0 

0 

4 

0 

2.06 

.90 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

FOLKSTON  9  SH 

74.7 

48.0 

61.4 

87 

2 

32 

22 

154 

0 

0 

1 

0 

.87 

.64 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORT  STEWART 

71.2 

47.2 

59.2 

84 

2 

31 

22 

207 

0 

0 

1 

0 

1.22 

.52 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

glennvi lle 

70.1 

47.3 

58.7 

.1 

81 

2 

29 

22 

211 

0 

0 

1 

0 

2.37 

.38 

.77 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

JESUP  8  S 

71.6 

45.6 

58.6 

S3 

2* 

29 

26  + 

224 

0 

0 

3 

0 

1.26 

.56 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

NAHUNTA 

73.0 

46.6 

59.8 

84 

2 

31 

23  + 

188 

0 

0 

3 

0 

.35 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAPELQ  ISLAND 

70.6 

50.6 

60.6 

82 

2 

34 

22 

170 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.70 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

71.7 

44.7 

58.2 

1.6 

88 

2 

30 

22 

220 

0 

0 

2 

0 

1.32 

-  ,77 

.81 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAVANNAH  MSO  R 

70.4 

45.6 

38.0 

.7 

84 

2 

29 

22 

236 

0 

0 

2 

0 

1.26 

-  .79 

.66 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

71.5 

44.3 

57.9 

83 

2 

27 

22 

238 

0 

0 

4 

0 

1.45 

.68 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

WAYCROSS   t,  NE 

72.4 

41.3 

56.9 

-  2.8 

85 

20 

27 

27+ 

274 

0 

0 

8 

0 

.67 

-  1.34 

.20 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

59.1 

.0 

1.27 

-  ,46 

.0 

Precipitation 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
THDMASVILLE  4  SE 

89 

DATE 

02 

LOWEST  TEMPERATURE 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 

17 

DATE 

09+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
COMMERCE  4  NNW 

6.36 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
NAHUNTA 

.35 

GREATEST   1   BAY  PRECIPITATION 
MORGAN  5  NW 

3.77 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
TDCCOA 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1 

2 

^  \ 

3 

4   1  S 
4   1  S 

7  1 

3  j  9 

10  1 

11  1  12 

13  ]  14  ]  15 

16  j  17  1  18 

19  [ 

20  I 

21 

22 

M  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 
28  1 

29  1 

30 

31 

r^ORTHwEST 

01 

AOAIRSUILLE  2  sst 

_ 

- 

.19 

- 

- 

- 

ALLATQQNA  OAH  2 

2.01 

.06 

.31 

.33 

T 

.20 

.70 

.04 

.37 

7 

BEAVEROfiLE 

Z.Zi 

.57 

.51 

.10 

7 

.11 

.47 

.12 

.24 

.13 

CALHOUN  ExP  STATION 

3.7ft 

.55 

1.78 

.05 

.95 

.21 

.22 

CARTERS 

3.67 

1 .57 

.06 

1.06 

.07 

.22 

.15 

CARTERSVtLLE 

3 .06 

.28 

.72 

.05 

.22 

.20 

7 

7 

1.32 

.02 

.25 

CARTERSVILLE  3  SH 

2.56 

.03 

.50 

.34 

T 

7 

.10 

1.10 

.01 

.23 

.24 

.01 

CEDARTOHN 

2.66 

.54 

.17 

1.15 

.22 

.56 

CHATSfORTH 

2.60 

.52 

.89 

.11 

.63 

.10 

.26 

.09 

CHICKAHAUCA  PARK 

.20 

.42 

.65 

.55 

.37 

CURRYVILLE  2  U 

2.«7 

T 

.60 

.66 

.06 

.65 

.03 

.26 

.21 

DALLAS  2  SSE 

3.05 

.11 

1.12 

■  12 

.65 

.18 

.67 

DALTON 

2.^8 

.72 

.61 

.08 

.46 

.35 

.22 

.02 

EMBftv 

3.10 

.  10 

.05 

1.46 

.11 

.66 

.15 

.55 

FAIRMOIINT 

3.13 

T 

.79 

.70 

T 

.26 

.63 

7 

.15 

.40 

K  ENS 1 NGTON 

1 .65 

.02 

ill 

.01 

.  03 

.  50 

.03 

.21 

K I NCSTON 

2.14 

iia 

7 

7 

7 

.36 

.43 

.22 

.62 

LA  FAYETTE 

.45 

.34 

.35 

RESACA 

1.62 

.06 

.35 

.25 

.06 

.66 

7 

RINCCOLP 

2  .03 

.33 

.46 

7 

7 

.09 

.60 

.04 

.34 

.15 

ROhE 

2.15 

.  15 

.38 

2.45 

.20 

.83 

7 

7 

.11 

.05 

.03 

'.20 

.05 

.21 

SUNHERVILLE   1  SSh 

1.53 

.43 

.21 

.41 

7 

T 

.48 

TAYL0R5VILLE 

2.12 

.16 

1.44 

.13 

.39 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

AL^HARETTA  5  5SM 

.06 

.36 

.73 

7 

7 

.16 

.91 

.04 

.14 

.75 

.04 

ATHENS  MSO 

«!o2 

.34 

.54 

.73 

T 

.05 

7 

.22 

.01 

.65 

7 

.17 

.25 

.66 

ATLANTA  BOLTON 

3.55 

.06 

.67 

.93 

.17 

1.16 

.23 

.22 

.11 

ATLANTA  HSO 

R 

3.42 

.45 

.10 

.81 

7 

T 

7 

.  13 

.01 

.63 

T 

.06 

.44 

.59 

BALL  GROUND 

2.7! 

.10 

.46 

.27 

.16 

.93 

.39 

.42 

BLAIRSVILLE   EXP  5TA 

3.42 

.22 

.58 

1.23 

.02 

.  10 

.65 

.04 

.20 

.36 

BLUE  RIDGE 

2.46 

.16 

.62 

.06 

T 

.  13 

.67 

.06 

.36 

.36 

C  ANTON 

3.41 

.20 

.83 

.57 

T 

T 

.15 

1.01 

.03 

.24 

.38 

CLEVELAND 

4.0! 

.  16 

.70 

.71 

.12 

.01 

.21 

1.24 

7 

.34 

.56 

7 

COMMERCE  4  NNH 

6.36 

■ 

1.10 

2.12 

.01 

.14 

.80 

.61 

.98 

.06 

CUHHINC  2  NNE 

3.3! 

.12 

.45 

.43 

.10 

.80 

.35 

1.10 

D aHL  ONEGA 

5.17 

.56 

1.24 

.65 

.04 

.23 

1.05 

.26 

.39 

.65 

DAHSQNVILLE 

3.87 

.07 

1.03 

.33 

.20 

1.02 

.15 

.37 

.65 

ELLlJAV 

4.2* 

.82 

1.47 

1.20 

.02 

.40 

.33 

GAINESVILLE 

3.36 

.16 

.34 

.2! 

.07 

.02 

.29 

.67 

.17 

.25 

.69 

HELEN   1.  ESE 

4 .9e 

.  19 

1.25 

.26 

.70 

JASPER    1  NNM 

4.14 

.12 

.38 

l!70 

.39 

.90 

.15 

.50 

haysviilE 

5.76 

.62 

.60 

2.00 

7 

7 

T 

.22 

.76 

.27 

.37 

.86 

.06 

MONROE 

4.9! 

.65 

.37 

1.55 

.05 

T 

.10 

.25 

.27 

.57 

.15 

.90 

.06 

NORCROSS  *  N 

3.  IC 

.08 

.27 

.51 

7 

.  10 

.69 

.15 

.23 

1.05 

U  OF  CA  PlT  SCIENCE 

FH 

3.54 

■  82 

.04 

.14 

.  16 

1.15 

.03 

1.15 

'!32 

.03 

.24 

1.02 

.14 

.33 

.36 

.03 

MINDER   1  SSE 

4 .  5S 

.60 

.24 

1.1; 

.13 

.80 

.25 

.29 

1.10 

.05 

MOOOSTOCK 

3.3( 

.19 

.77 

.41 

.23 

.91 

.09 

.70 

NORTHEAST 

03 

BOWMAN 

3.4^ 

.40 

.19 

.5! 

.16 

.3i 

.69 

.24 

.86 

CAftNESVlLLE   3  N 

4.3! 

.11 

.04 

CLAYTON   1  W 

1.01 

1.30 

.97 

.07 

7 

.12 

7 

1.36 

.01 

.22 

!77 

.01 

C  ORNE  L  I  A 

4.81 

.50 

1.30 

.42 

.05 

.28 

1.05 

.04 

.35 

.82 

ELBERTQN  2  N 

3.7! 

.35 

.30 

.64 

.07 

.27 

.26 

.75 

.20 

.75 

.14 

HARTMEl 

4  06 

.60 

.80 

.02 

1.50 

1.14 

LEX INGTON 

.53 

50 

L I NC  OLNTON 

2 .7C 

.75 

.19 

.17 

.13 

.03 

.35 

.42 

.11 

.55 

7 

TOCCOA 

4.37 

.31 

.89 

.40 

.08 

.05 

.14 

.15 

1.10 

.36 

.80 

.09 

WASHINGTON 

2.8C 

.37 

.43 

.11 

.05 

.15 

.01 

7 

.05 

.18 

.66 

.13 

.06 

.55 

.03 

WEST  CENTRAL 

04 

.63 

.45 

2.57 

BUTLER 

3!5i 

.03 

.05 

.24 

.02 

7 

.63 

.22 

.04 

2.30 

CARROLLTON 

4.54 

.70 

1.80 

.02 

.09 

1.07 

.16 

.70 

COLUKBUS  wso 

R 

2.41 

.01 

7 

.07 

7 

7 

.02 

7 

.86 

7 

.02 

.93 

.50 

CONCORD 

2 . 64 

.70 

.06 

.08 

1.28 

DuUGL  AS V I L  L  c 

.05 

.23 

1.31 

.92 

.91 

EXPERIMENT 

3!4< 

.  16 

.25 

.55 

.03 

.03 

.06 

.60 

.10 

.06 

1.52 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNW 

2.92 

.8( 

J 

.61 

.IC 

1.14 

HAMILTON  4  H 

2.2^ 

J0NES4OR0 

4.14 

.08 

.11 

1.40 

.21 

.70 

.38 

.  10 

.03 

1.13 

LA  GRANGE 

2.6! 

.02 

.19 

.43 

.02 

7 

.76 

.04 

.06 

1.13 

NAftSHAl  LVILLE 

.30 

.45 

.70 

2.00 

MONTEZUMA 

3*81 

.07 

.01 

.01 

NEWNAN 

4.01 

.02 

.06 

ilsa 

7 

.20 

!92 

.12 

.04 

l!o5 

.02 

SUNNYSIDE 

2.9( 

.14 

.25 

.43 

7 

.04 

.70 

.13 

.07 

1.14 

TAL90TT0N 

3.65 

.07 

.05 

1 .70 

.10 

.08 

1.65 

TALLAPOOSA  Z  H 

2.7: 

.03 

1.20 

.20 

.90 

.40 

THOMASTON  Z  S 

3.6: 

•  62 

.02 

WEST  POINT 

3.5' 

T 

l!lC 

7 

.9( 

.04 

!07 

7 

1.46 

WOODBURY 

3.96 

.11 

1.3S 

.70 

.35 

.10 

1.35 

AlLEY 

3  64 

.08 

.22 

.02 

7 

.08 

.86 

.02 

2.34 

7 

COVINGTON 

4)21 

.23 

.07 

LI' 

.02 

.30 

.77 

.30 

.07 

1.23 

.03 

DANVILLE 

2.79 

.42 

.62 

.84 

1.75 

DUB  LIN  3  S 

.03 

.65 

.IC 

.16 

.05 

7 

.10 

2.21 

EASTMAN  1  W 

3.6" 

.29 

.45 

.03 

'' 

.02 

2.32 

FORSYTH   I  S 

2.97 

.33 

.03 

7 

.11 

T 

1 .03 

.05 

1.42 

FORT  VALLEY  2  E 

3.20 

1.11 

.10 

.74 

7 

.45 

1.48 

GODFREY  3  NE 

3.08 

.10 

.05 

.51 

7 

.09 

.36 

.U8 

1.09 

HAWKJNSVILLE 

3.64 

.12 

.02 

.42 

.30 

.02 

.03 

.16 

.52 

2.05 

IRWINTON  *  WNM 

3.26 

.51 

.02 

.44 

.05 

.74 

.04 

1 .46 

JULIETTE 

2.76 

.08 

.11 

.0. 

.01 

.05 

7 

T 

7 

.43 

.66 

.07 

1.30 

HACQN  hSO 

R 

3.4C 

.33 

7 

.4. 

.22 

7 

.01 

T 

.66 

1.35 

.05 

.77 

.75 

HILLEDCEVILLE 

3.53 

.17 

.0 

.27 

.09 

7 

.43 

.10 

.03 

1.02 

.02I 

MONTICELLO 

2.7C 

.10 

.3 

.07 

.63 

.34 

.10 

1.15 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.92 

.45 

2.47 

SANOERSVILLE 

2.72 

.12 

.46 

.3 

.02 

1  .01 

.02 

.65 

.01 

.01 

1 .05 

SILOAM 

2.6C 

.19 

.34 

.2, 

.14 

.03 

7 

.45 

.38 

.12 

.73 

SPARTA  2  NNH 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


E«ST  CENTRIL 

'.PPLlNii  I  NW 
AUGUSTA  WSO 

DOVER 
GIBSC^ 

LOUISVILLE  3  S 

NETTER 

"tOVILLE 

MIDVILl  E  EXP  STA 
HILLEN  4  N 

HtLLhAVEN-WAOE  2 
NErilNCTON  2  NE 
STILLIURE 
SWAINSRPRO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


southjest 

albany  3  se 
aherkus  4  ene 
sainbridge 

fiLAKELY 
CAIRO  Z  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  Z  E 
CUTHBERT 
OAMSON 

OONALSONVILLE 


I  S 


FORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NH 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

nOUCLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVULE  3  WSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 


SSE 


NASHVILLE 
QUITMAN 

TIFTQN  EXP  STATION 
VALDOSTA  NW 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  w 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOHN  I  MSW 
FLEMING 
FOLKSTQN  3  Sw 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STFHART 

GLENNVILLE 
JESUP  B  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  r.RDN 

SAVANNA"  WSO 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCRDSS  c  NE 


4.02 
2.97 
2.SS 

2.60 
3.62 
3.72 
3.2* 
3.6e 

3.  IS 


1.51 
3.9t 
3.6! 


.83 

i.ie 

2.68 


.09 
.07 


.2S 
1.18 
1.57 


.3C 

T 

.06 
.7C 


U     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.20 
.06 
.12 


.2B 
1.10 
1.92 


.38 
1.27 
,80 


2.«B 
2.28 
1.21 
3.20 


3.07 
2.04 
1.30  2.62 
3.77 
2.6A 

2. 89 
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DAILY  TEMPERATURES 


NrVEMBEB  1971 


Station 

Day  of  Month 

■age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•          *  * 

NOHTHUEST 

01 

ALLATOaNl   t1«H  2 

MAX 
MIN 

76 
66 

74 
65 

80 
62 

67 
38 

59 
35 

69 

25 

55 
26 

46 
36 

56 

30 

66 
31 

72 
40 

72 
42 

75 
43 

74 
49 

72 
46 

67 

26 

46 
25 

39 
31 

49 

31 

55 

42 

59 

36 

63.3 
39  ■  6 

CALHOUN  EXP  ST4TIUN 

MAX 
MIN 

75 
62 

ISO 
62 

76 
57 

59 
30 

63 
26 

69 
40 

60 
37 

52 
26 

50 
26 

56 

40 

66 
25 

71 
30 

74 
33 

74 
37 

71 
38 

76 
39 

75 
40 

71 
46 

69 
52 

66 
29 

52 
35 

52 
28 

45 
29 

40 
32 

46 
35 

52 
26 

S5 

40 

58 
29 

56 
46 

52 
37 

62.2 
37.0 

CABTERSVILIE 

MAX 
MIN 

75 

66 

79 
65 

77 
58 

62 
29 

64 
34 

69 
51 

67 
37 

54 
23 

51 
37 

56 
39 

64 
24 

72 
29 

75 
31 

73 
36 

71 
40 

74 
37 

73 
36 

74 
55 

72 
56 

60 
32 

53 
39 

46 
22 

41 
33 

40 
31 

47 
35 

52 
26 

54 
40 

56 
?4 

57 
47 

55 
33 

62.1 
38.' 

CEDARTOMfl 

MAX 
MIN 

81 
64 

84 

60 

70 
58 

60 
32 

67 
27 

70 
40 

57 
40 

56 
22 

50 
26 

57 
37 

69 
26 

75 
36 

75 

35 

74 
37 

73 
38 

79 
37 

76 

36 

73 
48 

65 
55 

56 
35 

54 
38 

46 

25 

43 
28 

40 

32 

51 
34 

56 
27 

94 

45 

60 
25 

59 
47 

53 
34 

63.0 
37 . 6 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

72 
63 

79 
59 

82 
58 

70 
30 

61 
26 

66 
30 

72 
37 

54 
22 

56 
26 

5J 

31 

65 
26 

70 
33 

75 
39 

77 
36 

76 
35 

79 
38 

80 
40 

78 
44 

74 
46 

67 
34 

59 
38 

55 
25 

4P 
27 

45 

30 

47 
32 

55 
26 

56 
31 

61 
24 

61 
29 

63 
33 

65. J 
35.1 

04LT0N 

MAX 

MIN 

77 
65 

72 
65 

76 
56 

67 

35 

59 

30 

66 

30 

64 

37 

49 
26 

52 
28 

49 
41 

55 
29 

57 
31 

73 
35 

75 
36 

75 
42 

72 
42 

77 
43 

77 
44 

69 
57 

61 
33 

60 
33 

50 
29 

43 
29 

42 
34 

41 
35 

46 
30 

51 
31 

53 
32 

58 
32 

57 
38 

61.1 
37.7 

LA  FiVFTTE 

MAX 
MIN 

76 
44 

76 
46 

71 
56 

64 

30 

59 
34 

51 
32 

49 
35 

42 
34 

47 
27 

51 

30 

54 
33 

57 
32 

52 
36 

56 
34 

HOME 

MAX 
MIN 

76 
65 

8  1 
62 

71 
58 

61 
34 

65 
29 

68 

40 

58 
39 

55 
25 

52 
29 

59 
41 

68 
27 

72 
33 

78 
37 

75 
39 

74 
34 

77 
40 

77 
40 

73 
50 

67 
53 

59 
36 

55 
41 

48 
26 

48 
29 

40 
32 

5 1 
36 

53 
26 

5 1 
39 

56 
26 

59 
42 

51 
34 

62.6 
38.2 

l«OME  W^O 

•          •  ♦ 

MAX 
MIN 

77 
67 

80 
63 

70 
41 

60 
33 

65 
28 

68 
39 

56 
34 

54 
25 

48 
28 

59 
32 

67 
25 

72 
30 

75 

32 

74 

40 

73 
36 

78 
40 

76 

40 

74 
46 

64 
42 

59 
33 

52 
34 

46 
27 

43 

30 

42 

32 

49 

31 

52 
28 

55 
32 

59 
27 

58 
44 

49 
34 

61.9 
35.9 

NORTH  CENTRJL 

02 

ALPHARFTTA    5  SSW 

MAX 
MIN 

75 
65 

73 
60 

81 
63 

67 
30 

60 
30 

61 
35 

71 
40 

53 
22 

52 
22 

44 
29 

58 
26 

65 
27 

68 
33 

72 
34 

71 
37 

71 
37 

76 
36 

70 
40 

69 
49 

66 
37 

55 
36 

55 

23 

48 
23 

39 
30 

38 

30 

53 
26 

51 
31 

54 
24 

51 
24 

62 
35 

61.0 
34.5 

ATHENS  HSO 

MAX 
MIN 

76 
69 

80 
69 

72 
48 

62 
38 

61 

36 

71 
48 

61 
36 

53 
30 

44 

30 

62 
36 

70 
36 

71 
41 

75 
43 

71 
48 

71 
45 

78 
44 

69 
50 

70 
50 

73 
48 

58 
40 

56 
33 

50 
26 

39 
33 

38 
32 

55 

30 

50 
33 

58 
37 

57 
30 

62 
45 

55 
36 

62.3 
40.7 

ATLANTA  USO 

MAX 
MIN 

76 
65 

79 
65 

67 
45 

61 
39 

63 
37 

72 
42 

60 
35 

52 
30 

44 
31 

59 
37 

68 

-13 

70 
40 

74 
40 

73 
46 

70 
46 

75 
42 

70 
49 

68 
50 

71 
48 

58 
39 

56 
32 

47 
26 

42 
32 

39 
31 

53 
33 

53 
33 

59 
37 

57 
31 

63 
42 

51 
36 

61.7 
39.7 

BLAIRSVILLE    EXP  ST4 

MAX 
MIN 

73 
63 

69 
61 

76 
60 

61 
35 

54 
23 

57 
25 

62 
35 

45 
17 

54 
17 

46 
36 

57 
21 

62 
25 

66 
28 

70 
32 

69 

31 

70 
34 

75 
35 

72 
38 

60 
47 

62 
33 

54 
34 

45 
22 

43 
22 

38 
31 

40 
30 

50 
23 

45 
33 

48 
21 

57 
24 

56 
35 

57.9 
32.4 

BLUE  RIDISE 

MAX 
MIN 

74 
63 

78 
66 

70 
56 

58 
31 

63 
25 

67 
37 

50 
44 

57 
20 

48 
39 

60 
38 

68 
25 

70 
32 

75 
32 

72 
37 

74 
36 

79 
37 

77 
39 

69 
50 

63 
59 

59 
31 

50 
35 

45 
22 

40 
34 

39 

32 

51 
32 

50 
26 

57 
40 

62 
29 

55 
46 

49 
36 

61.0 
37.7 

COMMERCE   <t  NNH 

MAX 
I4IN 

72 
61 

75 
61 

74 
60 

71 
33 

62 
28 

60 
29 

61 
39 

52 
22 

51 
23 

43 
30 

64 
31 

66 
34 

68 
40 

70 
41 

72 
45 

74 
44 

77 
45 

69 
42 

66 
43 

65 
35 

58 
36 

57 
26 

47 
25 

39 
29 

37 
26 

50 
26 

54 
27 

57 
24 

55 

25 

58 
37 

60.9 
35.6 

DAHLONFGA 

MAX 
MIN 

75 
65 

70 
65 

76 
63 

65 
44 

56 
33 

56 
34 

64 
41 

52 
24 

50 
25 

45 
35 

60 
33 

65 

35 

68 
36 

72 
45 

69 
39 

73 
43 

68 
46 

62 
50 

60 
35 

55 
36 

50 
28 

45 
27 

36 

30 

39 
31 

54 
29 

48 
30 

53 
27 

54 
29 

54 
37 

56.4 
37.8 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

74 
65 

73 
65 

77 
65 

68 
35 

59 
33 

61 
35 

65 

42 

55 
27 

50 
29 

44 

32 

58 
33 

65 
35 

68 
41 

73 
44 

72 
42 

73 
43 

74 
45 

66 
47 

66 
50 

65 
37 

55 
40 

53 
28 

48 
31 

36 
30 

38 
30 

55 
31 

51 
33 

53 
28 

54 
31 

51 
37 

60.1 
38.8 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

72 
65 

77 
66 

72 
56 

60 
32 

56 
26 

61 
33 

57 
40 

51 
21 

45 
25 

60 
30 

66 
33 

70 
31 

73 
35 

68 
37 

71 
32 

77 
34 

73 
39 

69 
39 

61 
45 

60 
31 

52 
27 

50 
22 

45 
25 

40 
31 

57 
31 

46 
26 

51 
34 

54 
25 

57 
42 

51 
37 

60.  1 
35.0 

JASPER   1  NNM 

MAX 
MIN 

70 
62 

77 
64 

70 
58 

58 
35 

56 
33 

66 
47 

60 
37 

54 
20 

43 

33 

57 
36 

64 
30 

68 
37 

70 
40 

70 
47 

72 
40 

76 
45 

71 
44 

65 
51 

60 
55 

57 
32 

47 
36 

45 

21 

35 
3? 

34 

31 

50 
29 

49 
26 

51 
37 

55 
25 

54 
44 

49 

58.5 
38.7 

U  OF  CA  PLT  SCIENrE 

FM 

MAX 
MIN 

76 
67 

80 
68 

77 
58 

62 
37 

62 
34 

70 
44 

62 
51 

52 
31 

45 
26 

62 
34 

69 
36 

70 
43 

74 
45 

71 
50 

70 
43 

76 
43 

68 
53 

69 
47 

71 
51 

62 
38 

56 
39 

50 
26 

45 
33 

37 
31 

54 
31 

50 
31 

58 
40 

55 
30 

64 
44 

62 

62,7 

WINDER  1  SSE 

•          •  * 

MAX 
MIN 

74 
64 

80 
67 

75 
62 

63 
33 

61 
36 

69 
43 

65 
48 

52 
26 

50 
29 

63 
33 

69 
33 

70 
40 

75 
41 

73 
45 

71 
43 

77 
41 

66 
49 

69 
46 

70 
47 

62 
36 

56 
39 

50 
24 

45 

30 

37 
31 

55 
29 

50 
31 

50 
40 

54 
26 

63 
37 

57 
34 

62.4 
39.6 

NDRTHFAST 

03 

CLAYTON   1  W 

MAX 
MIN 

6B 
62 

73 
61 

71 
60 

62 
35 

66 
25 

62 
33 

59 
44 

53 
20 

53 
31 

65 
29 

65 
24 

69 
26 

76 
40 

71 
38 

73 
32 

77 
34 

72 
36 

66 
40 

62 
43 

61 
36 

55 
39 

49 
20 

45 
28 

39 
29 

57 
28 

52 
25 

51 
31 

57 
25 

59 
39 

55 
35 

61.4 
35.0 

CORNELIA 

MAX 

MIN 

69 
64 

74 
65 

66 
50 

59 
31 

56 
31 

64 
39 

56 
37 

49 

23 

42 
29 

64 
31 

66 
34 

70 
34 

74 
44 

65 
34 

68 
37 

73 
42 

66 
44 

62 
45 

59 
46 

59 
33 

55 
32 

44 
20 

34 
29 

32 
30 

54 
23 

44 
25 

52 
36 

50 
24 

51 
41 

49 
33 

97.6 
36.3 

ElBERTHN  2  N 

MAX 
MIH 

7e 
67 

80 
66 

76 
62 

63 
33 

61 
29 

69 
42 

67 
39 

55 
27 

46 
24 

58 
29 

67 
26 

69 

30 

73 
35 

66 
35 

65 
36 

75 
36 

68 

40 

6S 
41 

72 
39 

64 
38 

57 
37 

48 

21 

45 

26 

39 
31 

48 
27 

46 

24 

58 
37 

55 
24 

55 
43 

55 
32 

61.7 
39.9 

HARTHELL 

MAX 

Mm 

BO 
66 

78 
64 

76 
60 

70 
37 

64 
35 

68 
34 

68 
36 

55 
32 

47 
31 

60 
33 

63 
40 

77 
35 

74 
47 

72 
47 

70 
42 

74 
43 

72 
47 

72 
48 

70 
46 

70 
45 

65 
35 

52 
25 

48 
30 

38 
30 

52 
24 

46 
24 

96 
31 

60 
30 

55 
35 

60 
38 

63.9 
39.0 

TOCCOA 

MAX 

72 
67 

69 

58 

36 

59 
32 

41 

47 

5 1 
26 

^5 
30 

65 
32 

70 
36 

73 
42 

78 
47 

66 
47 

72 
40 

7B 
47 

69 
44 

66 
43 

66 
46 

62 
40 

54 

40 

51 
26 

40 
26 

37 
30 

56 
26 

49 
27 

57 
36 

54 

30 

57 
41 

56 
32 

61.4 
39.6 

HASHINCTON 

•           •  « 

MAX 

60 
65 

78 
65 

80 
65 

75 
36 

63 
31 

62 
30 

75 
45 

66 
27 

52 
25 

46 
27 

61 
31 

70 
31 

72 
38 

75 
40 

70 
41 

67 
45 

76 
41 

63 
42 

69 
45 

72 
43 

59 
35 

60 
23 

51 
27 

39 
31 

37 
27 

53 
2« 

92 
29 

60 
30 

61 
28 

59 

63.6 
36.7 

WEST  CENTRAL 

eUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

60 
63 

65 
65 

83 
67 

69 
41 

66 
36 

73 
50 

72 
32 

55 
32 

52 
37 

70 
36 

73 
34 

78 
45 

79 
45 

71 
44 

76 
49 

77 
41 

72 
45 

77 
52 

72 
45 

70 
43 

66 
28 

53 
29 

44 
33 

54 
31 

58 
32 

56 
33 

53 
39 

60 
29 

69 
40 

67 
38 

67.7 
41.3 

CARRDLLTON 

MAX 

MIN 

78 
61 

77 
60 

71 
54 

67 
33 

63 
30 

71 
41 

68 
41 

55 
24 

47 
31 

60 
30 

60 

30 

68 
31 

72 
31 

75 
36 

69 
39 

75 
33 

75 
36 

75 
46 

66 
54 

59 
36 

65 
33 

47 
25 

45 
28 

40 
31 

54 

33 

57 
27 

59 
36 

56 
26 

60 
44 

97 
33 

63.1 
36.6 

COLUHBUS  MSO 

MAX 
MIN 

60 
70 

82 
67 

75 
50 

65 
37 

69 
36 

79 
52 

68 
41 

58 
33 

50 
36 

64 
39 

72 
31 

74 
36 

76 
37 

76 
44 

75 
45 

76 
43 

79 
44 

76 
57 

76 
53 

63 
44 

65 
40 

54 

30 

*9 

42 

44 

37 

59 
34 

59 
33 

65 
46 

61 
3? 

66 
51 

60 
42 

67.2 
42.8 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

77 
66 

60 
67 

79 
66 

68 
36 

62 
35 

64 
45 

74 
46 

56 
29 

54 

31 

46 

33 

62 
32 

69 
36 

72 
44 

75 
46 

76 
45 

71 
41 

77 
46 

72 
53 

69 
53 

73 
3' 

60 
42 

58 
25 

50 
35 

42 
31 

40 
32 

55 
33 

94 
44 

63 
79 

58 
45 

66 
35 

64.? 
41.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

 '■ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENVtLLE  2  NNH 

77 

79 

76 

73 

65 

76 

72 

55 

48 

53 

65 

70 

75 

77 

76 

76 

78 

75 

75 

70 

61 

53 

49 

43 

57 

58 

6' 

64 

66 

MIN 

t>5 

61 

58 

44 

43 

43 

30 

26 

27 

34 

38 

40 

48 

40 

40 

42 

48 

50 

38 

35 

24 

34 

32 

2  5 

33 

40  !o 

L>  GRANGE 

MAX 

77 

76 

75 

73 

65 

77 

68 

57 

49 

61 

57 

73 

75 

75 

72 

75 

79 

75 

76 

55 

65 

54 

50 

50 

54 

55 

62 

69 

66 

58 

65  1 

MIN 

69 

62 

66 

33 

30 

39 

41 

27 

28 

28 

25 

32 

34 

33 

33 

34 

34 

46 

38 

38 

24 

40 

3  2 

32 

28 

46 

26 

50 

31 

37.9 

M4RSHALLVULE 

MAX 

81 

83 

80 

70 

67 

77 

74 

60 

53 

64 

72 

75 

77 

78 

77 

77 

75 

78 

75 

67 

59 

51 

46 

57 

58 

69 

64 

71 

MIN 

68 

67 

64 

38 

38 

51 

45 

31 

32 

34 

31 

37 

39 

45 

44 

43 

54 

50 

43 

44 

27 

36 

33 

29 

33 

47 

3 1 

50 

38 

42.1 

NEWNAN 

MAX 

77 

78 

70 

60 

65 

75 

66 

55 

58 

60 

69 

71 

72 

76 

72 

77 

72 

73 

73 

56 

57 

49 

49 

40 

54 

57 

60 

59 

64 

MIN 

65 

6'> 

58 

35 

34 

45 

43 

27 

33 

32 

30 

36 

37 

45 

44 

41 

44 

52 

52 

34 

34 

24 

3*^ 

3 1 

33 

3 1 

44 

32 

43 

33 

39.6 

SUNNYSIOE 

MAX 

78 

80 

70 

64 

64 

75 

61 

53 

47 

62 

70 

72 

75 

76 

71 

77 

71 

59 

72 

60 

60 

51 

41 

38 

54 

54 

62 

57 

65 

55 

MIN 

68 

66 

64 

37 

36 

47 

46 

29 

30 

35 

35 

38 

42 

44 

45 

42 

48 

51 

5 1 

38 

39 

26 

33 

31 

32 

32 

44 

29 

45 

35 

41.3 

TALBOTTDN 

78 

83 

75 

69 

59 

78 

69 

58 

52 

64 

72 

75 

76 

80 

74 

79 

80 

78 

77 

76 

70 

60 

45 

45 

65 

59 

65 

60 

68 

66 

MIN 

68 

65 

66 

34 

30 

43 

39 

26 

26 

32 

29 

35 

38 

45 

45 

40 

44 

42 

46 

47 

46 

26 

29 

31 

28 

28 

47 

29 

53 

36 

39.8 

Tallapoosa  2  n 

MAX 

78 

80 

75 

62 

62 

75 

64 

58 

53 

60 

68 

71 

73 

73 

71 

76 

75 

71 

68 

61 

60 

46 

44 

42 

51 

55 

57 

64 

61 

59 

63. F 

60 

58 

59 

28 

25 

37 

37 

21 

25 

30 

21 

28 

38 

33 

36 

30 

34 

49 

53 

35 

34 

22 

29 

31 

33 

26 

40 

22 

44 

THDMASTON  2  S 

MAX 

80 

S3 

84 

70 

71 

79 

72 

58 

54 

67 

71 

75 

60 

82 

78 

81 

61 

77 

77 

73 

72 

60 

51 

43 

61 

59 

66 

65 

70 

70.2 

MIN 

67 

62 

67 

39 

36 

45 

34 

31 

30 

35 

29 

34 

35 

42 

45 

41 

43 

42 

47 

41 

40 

28 

35 

33 

33 

30 

43 

31 

47 

38 

40. 1 

WEST  POINT 

MAX 

75 

78 

72 

72 

63 

66 

75 

60 

52 

50 

50 

71 

73 

75 

75 

75 

75 

70 

78 

75 

62 

62 

55 

42 

45 

60 

59 

63 

60 

60 

•          *  * 

MIN 

65 

62 

62 

36 

33 

37 

38 

29 

31 

31 

29 

29 

35 

40 

45 

38 

38 

39 

4  1 

40 

40 

29 

30 

33 

33 

30 

30 

29 

4  1 

35 

37.6 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

82 

84 

65 

76 

80 

72 

57 

60 

61 

71 

76 

77 

77 

79 

79 

79 

65 

66 

54 

50 

47 

57 

62 

70 

66 

73 

68.7 

MIN 

68 

41 

41 

45 

55 

37 

34 

40 

32 

33 

39 

45 

48 

47 

47 

43 

54 

53 

43 

29 

35 

39 

30 

32 

36 

34 

52 

41 

41.9 

COVINGTON 

MAX 

77 

79 

69 

60 

62 

72 

60 

52 

46 

60 

67 

69 

74 

71 

70 

76 

64 

69 

74 

62 

56 

43 

41 

37 

53 

52 

60 

57 

66 

53 

61.9 

MIN 

67 

6<i 

56 

36 

35 

44 

40 

30 

30 

36 

31 

35 

39 

44 

46 

39 

47 

50 

5  1 

39 

39 

27 

31 

31 

32 

31 

42 

30 

46 

35 

40. 1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

62 

81 

80 

77 

65 

70 

81 

70 

53 

55 

62 

71 

74 

76 

77 

69 

75 

78 

79 

80 

65 

60 

56 

50 

42 

57 

60 

70 

67 

68.3 

MIN 

68 

66 

65 

39 

37 

39 

52 

35 

33 

33 

31 

32 

35 

37 

43 

42 

44 

46 

50 

48 

38 

24 

26 

35 

27 

28 

3 1 

30 

33 

39 

39.6 

EASTMAN   I  W 

MAX 

83 

85 

»6 

76 

65 

69 

79 

79 

58 

60 

63 

72 

75 

77 

78 

69 

79 

79 

78 

80 

66 

67 

55 

50 

41 

58 

53 

70 

65 

MIN 

70 

68 

65 

40 

38 

40 

53 

34 

31 

37 

33 

37 

39 

46 

48 

47 

47 

52 

5 1 

52 

45 

29 

28 

37 

31 

32 

35 

34 

40 

40 

'iz'.t 

FORSYTH   1  S 

MAX 

79 

82 

73 

64 

75 

75 

67 

53 

49 

62 

69 

72 

75 

76 

70 

76 

74 

71 

75 

63 

60 

52 

44 

42 

55 

56 

59 

69 

6 1 

MIN 

68 

63 

63 

39 

36 

51 

30 

31 

36 

30 

43 

36 

43 

45 

49 

44 

5  1 

50 

42 

4  1 

23 

32 

32 

32 

34 

30 

47 

36 

41.6 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

80 

Bi, 

86 

80 

70 

72 

81 

60 

60 

60 

68 

75 

78 

81 

82 

75 

81 

60 

79 

60 

70 

70 

59 

49 

40 

60 

63 

74 

66 

71.3 

MIN 

69 

67 

63 

38 

37 

40 

54 

31 

32 

35 

30 

32 

34 

39 

45 

43 

43 

45 

49 

48 

38 

25 

25 

37 

30 

29 

30 

30 

5  1 

37 

40.2 

IRHINTON  WNW 

MAX 

82 

82 

82 

71 

67 

76 

75 

64 

54 

63 

70 

74 

77 

76 

71 

75 

71 

74 

76 

74 

63 

59 

51 

44 

54 

56 

55 

68 

72 

f  0 

68.7 

MIN 

67 

68 

64 

38 

36 

49 

55 

31 

31 

33 

33 

40 

41 

48 

46 

47 

45 

48 

5  1 

43 

4  1 

24 

35 

32 

30 

3 1 

35 

31 

4  7 

38 

41.9 

MACON  WSO 

MAX 

85 

85 

77 

70 

71 

79 

69 

56 

53 

63 

71 

74 

77 

78 

71 

77 

78 

75 

80 

65 

67 

54 

47 

42 

57 

56 

59 

63 

71 

6  1 

66.1 

MIN 

70 

68 

53 

43 

37 

55 

43 

34 

31 

35 

32 

36 

38 

42 

46 

40 

42 

50 

47 

46 

38 

28 

40 

35 

31 

31 

43 

30 

^  6 

42 

41.7 

MILLEDCEVILLE 

8<> 

83 

82 

75 

65 

66 

76 

67 

55 

53 

62 

71 

75 

77 

72 

66 

77 

70 

74 

76 

53 

64 

52 

46 

39 

55 

57 

67 

59 

7  2 

66.6 

MIN 

66 

68 

66 

37 

34 

35 

49 

31 

30 

33 

28 

30 

32 

34 

39 

40 

40 

44 

45 

42 

38 

26 

27 

32 

26 

27 

33 

27 

30 

40 

37.7 

MONTICELLO 

MJIX 

81 

82 

83 

73 

65 

65 

75 

60 

55 

52 

63 

71 

74 

77 

76 

70 

76 

70 

71 

75 

62 

58 

56 

42 

45 

57 

57 

65 

62 

71 

66.4 

63 

66 

66 

40 

34 

35 

50 

30 

29 

30 

30 

33 

43 

44 

43 

45 

49 

50 

49 

40 

28 

29 

29 

32 

29 

50 

30 

30 

32 

35 

39. 1 

sandersville 

77 

78 

73 

63 

65 

75 

66 

53 

53 

61 

69 

72 

74 

74 

65 

76 

66 

72 

76 

69 

62 

50 

45 

41 

54 

55 

65 

58 

73 

61 

64 . 7 

MIN 

69 

68 

56 

40 

36 

50 

52 

32 

28 

36 

36 

38 

40 

43 

46 

44 

45 

48 

50 

45 

43 

27 

32 

34 

28 

29 

39 

28 

46 

40 

41.7 

S I  LOAM 

79 

81 

74 

64 

65 

75 

65 

54 

50 

64 

71 

73 

76 

73 

70 

78 

65 

70 

73 

63 

59 

51 

42 

39 

59 

55 

63 

56 

67 

60 

64 . 5 

*            *  « 

MIN 

68 

70 

52 

35 

35 

47 

51 

29 

29 

33 

31 

38 

40 

46 

46 

46 

51 

45 

52 

39 

37 

24 

32 

31 

29 

32 

41 

29 

47 

35 

40.7 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

82 

82 

61 

76 

63 

66 

77 

70 

54 

52 

61 

71 

73 

77 

74 

59 

79 

64 

72 

77 

62 

63 

52 

43 

38 

55 

54 

63 

60 

71 

66.0 

MIN 

67 

68 

65 

36 

30 

39 

52 

31 

24 

33 

28 

35 

44 

39 

43 

39 

42 

41 

44 

43 

45 

23 

27 

32 

30 

27 

31 

28 

33 

39 

38.6 

AUGUSTA  hSO 

MAX 

81 

81 

78 

65 

68 

78 

72 

56 

56 

61 

72 

74 

77 

76 

72 

80 

71 

75 

78 

65 

65 

54 

46 

41 

56 

5! 

54 

62 

73 

62 

67.1 

MIN 

67 

69 

48 

39 

36 

51 

44 

33 

28 

35 

29 

35 

39 

39 

47 

43 

45 

44 

46 

46 

35 

25 

31 

36 

31 

29 

38 

30 

46 

36 

40.0 

BROOKLET   1  W 

MAX 

80 

80 

76 

68 

71 

78 

74 

68 

60 

60 

70 

75 

76 

78 

72 

78 

74 

75 

79 

74 

66 

55 

50 

50 

55 

64 

70 

65 

74 

66 

69 . 4 

MIN 

69 

66 

66 

45 

4  1 

5  1 

53 

36 

35 

40 

33 

39 

42 

52 

48 

50 

50 

47 

49 

44 

49 

27 

34 

38 

32 

32 

44 

36 

5  1 

42 

44.7 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

80 

82 

73 

74 

78 

77 

66 

56 

61 

72 

78 

75 

76 

74 

78 

78 

74 

79 

75 

64 

60 

50 

44 

55 

58 

66 

65 

73 

70 

59.9 

MIN 

69 

68 

66 

39 

35 

50 

54 

33 

28 

36 

31 

41 

43 

43 

47 

46 

45 

44 

47 

46 

41 

27 

33 

33 

29 

30 

43 

30 

48 

42 

42.? 

METTER 

MAX 

82 

84 

80 

78 

76 

79 

74 

66 

60 

52 

67 

75 

77 

78 

71 

60 

76 

78 

80 

75 

66 

60 

52 

48 

56 

60 

71 

50 

74 

72 

70 . 6 

MIN 

67 

68 

66 

45 

42 

53 

55 

37 

36 

40 

34 

40 

40 

40 

51 

49 

50 

50 

49 

52 

40 

29 

35 

38 

32 

34 

46 

37 

49 

42 

44.9 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

BI, 

76 

66 

67 

79 

71 

63 

55 

62 

70 

73 

76 

76 

70 

79 

72 

75 

79 

75 

75 

55 

53 

50 

55 

58 

57 

63 

73 

67 

68.8 

MIH 

68 

67 

63 

38 

37 

47 

53 

33 

28 

36 

30 

40 

48 

42 

47 

43 

45 

43 

49 

51 

52 

24 

33 

33 

25 

27 

48 

29 

47 

40 

42.? 

MILLEN  1*  N 

82 

85 

76 

64 

69 

80 

73 

59 

56 

61 

71 

74 

76 

78 

75 

80 

71 

72 

78 

70 

66 

54 

49 

49 

56 

59 

62 

67 

74 

63 

68.3 

Mm 

70 

70 

64 

39 

32 

50 

51 

33 

25 

35 

26 

32 

33 

42 

46 

40 

42 

40 

42 

40 

37 

21 

29 

28 

28 

25 

34 

27 

50 

41 

39.1 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

79 

82 

76 

70 

67 

78 

75 

65 

56 

60 

71 

75 

75 

78 

78 

77 

72 

76 

79 

69 

58 

57 

49 

46 

54 

61 

72 

67 

75 

68 

69.? 

MIN 

70 

66 

69 

38 

52 

56 

34 

32 

38 

34 

41 

43 

44 

46 

45 

48 

48 

54 

55 

55 

23 

3? 

39 

33 

31 

46 

38 

53 

47 

45.? 

SNAINSeORO 

MAX 

78 

75 

72 

70 

68 

78 

79 

71 

56 

58 

69 

69 

75 

77 

76 

78 

70 

74 

79 

70 

55 

59 

48 

44 

54 

65 

58 

69 

73 

73 

68.6 

Mm 

68 

67 

66 

44 

35 

54 

59 

32 

33 

41 

36 

41 

32 

47 

42 

42 

48 

50 

44 

45 

41 

25 

34 

35 

30 

35 

44 

33 

49 

40 

43.  1 

WARRENTON 

MAX 

70 

79 

77 

80 

73 

6  1 

62 

74 

65 

52 

52 

59 

67 

70 

74 

70 

65 

75 

71 

74 

50 

60 

50 

45 

43 

55 

57 

62 

59 

70 

64.4 

Mm 

61 

67 

67 

45 

39 

38 

38 

46 

32 

32 

32 

34 

35 

40 

40 

40 

47 

48 

48 

46 

43 

27 

29 

33 

29 

29 

35 

29 

29 

40 

39,9 

MAVNESBORO  2  NE 

MAX 

80 

81 

"4 

79 

64 

69 

67 

73 

53 

54 

60 

72 

76 

79 

75 

71 

79 

68 

74 

75 

55 

65 

54 

46 

39 

62 

65 

59 

67 

72 

57.0 

*          •  • 

Mm 

68 

69 

67 

42 

35 

35 

41 

34 

28 

28 

31 

31 

36 

40 

40 

45 

45 

43 

43 

51 

46 

26 

26 

34 

32 

32 

32 

39 

50 

42 

40.4 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

82 

84 

86 

78 

66 

72 

80 

71 

60 

59 

64 

72 

74 

76 

77 

72 

78 

80 

79 

80 

66 

66 

55 

56 

47 

57 

65 

72 

64 

7<, 

70. E 

Mm 

67 

65 

65 

40 

38 

40 

55 

36 

35 

36 

27 

28 

31 

32 

41 

41 

43 

44 

50 

50 

36 

29 

30 

43 

29 

29 

29 

34 

35 

36 

39.  P. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day  oi  Month 

• 
•« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Avei 

iHERICUS  4  ENE 

MAX 

MIN 

Bl 
69 

93 
66 

77 
05 

55 
41 

69 
36 

77 
54 

56 
57 

57 

32 

55 
33 

64 
35 

73 
33 

75 
40 

76 
43 

79 
47 

70 
46 

78 
45 

80 
48 

78 
57 

79 
51 

73 
45 

57 
43 

56 
27 

49 
39 

51 
35 

56 
31 

61 
33 

69 

50 

53 
34 

71 
50 

63 
JB 

68.9 
44.2 

BAINBRIDCE 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
65 

80 
66 

70 
40 

75 
37 

63 

35 

33 

73 

76 
33 

76 
34 

77 
35 

78 
42 

76 
43 

81 

32 

57 
39 

55 
45 

60 
34 

58 

30 

72 
48 

66 
37 

76 
55 

58 
38 

73.5 
42.5 

BLAKELV 

MAX 
MIN 

79 
67 

85 
66 

86 
67 

75 
42 

67 
42 

71 
42 

81 
54 

68 
33 

61 
33 

54 
36 

63 
34 

72 
34 

75 
38 

77 
40 

75 
46 

74 
48 

77 
48 

79 
50 

79 
56 

60 
46 

55 
43 

67 
32 

57 
32 

54 
43 

45 
35 

5B 
35 

65 
35 

72 
38 

53 
38 

72 
42 

70.0 
43.3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

B6 
67 

86 
64 

61 
65 

75 
42 

74 
41 

81 
54 

75 
56 

64 
34 

62 
36 

52 
41 

72 
31 

74 
33 

78 
35 

77 
35 

78 
44 

78 
48 

60 
46 

80 
55 

61 
52 

75 
50 

71 
41 

64 
30 

57 
40 

55 
41 

59 
34 

66 
32 

73 
39 

70 
41 

75 
54 

72 
42 

72.7 
44.2 

CAMILLA 

MAX 

MIN 

83 
49 

84 
65 

78 
65 

58 
41 

71 
38 

79 
54 

72 
55 

63 
35 

59 
36 

62 
41 

67 
30 

72 
34 

73 
37 

75 
43 

74 
45 

75 
45 

78 
45 

75 
57 

80 
5* 

76 
52 

65 
39 

59 
29 

55 
40 

52 

42 

56 
33 

52 
32 

59 
45 

62 
35 

72 
54 

53 
37 

69.4 
44.3 

CDLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

77 
70 

86 
64 

85 
65 

79 
41 

73 
34 

51 
37 

59 
41 

54 
31 

71 
32 

76 
35 

76 
38 

76 
45 

75 
47 

77 
47 

80 
52 

80 
55 

81 
46 

70 
31 

56 
35 

56 
39 

57 

46 

55 
37 

62 

30 

74 
38 

64 
38 

56 
42 

74 
38 

71.0 
42.8 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

B4 

70 

85 
67 

82 
58 

69 
41 

59 
40 

88 
53 

74 
59 

51 
34 

55 
35 

63 
38 

70 
34 

73 
40 

75 
43 

76 
47 

74 
49 

77 
48 

79 
49 

79 
56 

79 
55 

76 
46 

56 
45 

51 
30 

53 
40 

49 
39 

56 
34 

52 
34 

70 
48 

65 
36 

71 
50 

55 
40 

70.3 
45.7 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

BO 

70 

63 
68 

77 
63 

65 
40 

59 
42 

79 
55 

73 
58 

59 
30 

55 
35 

61 
40 

67 
36 

71 
42 

74 
46 

73 
48 

72 
47 

77 
45 

79 
47 

75 
46 

74 
45 

75 
45 

53 
43 

63 
32 

52 
43 

51 
41 

6? 
32 

69 
41 

70 
34 

69 
42 

52 
42 

63 
43 

68.8 
44.7 

LUMPKIN  2  SE 

MIN 

83 
67 

85 
60 

62 
66 

70 
35 

70 
32 

76 
48 

70 
57 

59 
28 

58 
28 

53 
33 

70 
26 

72 
27 

75 
30 

77 
35 

70 
40 

76 
35 

80 
47 

79 
49 

80 
47 

75 
44 

65 
32 

61 
22 

52 

31 

49 
34 

56 
32 

54 
26 

69 
46 

63 
31 

77 
45 

56 
32 

59.9 
38.8 

MORGAN  1  M 

MAX 

81 
66 

84 
59 

76 
58 

56 
36 

70 
36 

78 
54 

76 
53 

72 
30 

52 
36 

54 
33 

70 
26 

73 
31 

76 
30 

75 
45 

74 
43 

78 
44 

78 
49 

79 
50 

72 
44 

57 
47 

50 
36 

54 
26 

51 
40 

56 
32 

62 
29 

69 
29 

70 
30 

73 
30 

53 
38 

64 
35 

69. B 
39.9 

Plains  sw  ca  exp  sta 

MAX 
MIN 

79 
68 

92 
65 

84 
66 

84 

41 

74 
38 

58 
43 

78 
57 

55 
33 

57 
34 

54 

35 

54 
34 

70 
39 

74 

42 

75 
45 

78 
48 

71 
48 

77 
46 

78 
51 

77 
52 

78 
45 

62 

43 

65 
26 

55 

30 

SO 
34 

43 

33 

57 
33 

51 
35 

57 
35 

62 
37 

70 
38 

68.7 
42.5 

thohasuille  <.  SE 
•        •  * 

MAX 
MIN 

86 
67 

99 
65 

87 
58 

75 
41 

77 
36 

87 
52 

78 
55 

72 
35 

62 
36 

62 
43 

71 
31 

74 
33 

75 
35 

60 
42 

78 
42 

76 
44 

61 
45 

61 
55 

82 
52 

79 
57 

74 
45 

65 

30 

60 
38 

59 
46 

67 

30 

74 
43 

74 
39 

75 
58 

73 
43 

75.0 
44.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
70 

86 
68 

84 
65 

73 
45 

72 
39 

79 
54 

76 
52 

59 
38 

51 
36 

63 
44 

71 
31 

74 
34 

75 
36 

77 
39 

79 
40 

79 
42 

60 
43 

76 
59 

80 
55 

76 
50 

74 
48 

69 
29 

35 

52 
42 

57 
34 

55 

31 

70 
39 

71 
36 

74 
49 

71 
43 

72.6 
44.3 

ASH8URN  -)  ENE 

MAX 
MIN 

80 
70 

80 
69 

63 
67 

77 
43 

63 
39 

58 

45 

78 
56 

59 
36 

56 
33 

57 
37 

50 
33 

59 
39 

73 
42 

73 
46 

75 
46 

70 
46 

75 
45 

77 
47 

77 
53 

78 
52 

55 
42 

62 
29 

52 
32 

50 
39 

42 
33 

54 
31 

60 
39 

63 
39 

64 
42 

71 
43 

67,4 
43.8 

C0RDEL6 

MAX 
MIN 

83 
71 

94 
59 

63 
65 

72 
41 

69 
39 

79 
55 

74 
57 

62 
35 

57 
35 

52 
39 

70 
30 

73 
35 

74 
37 

76 
43 

70 
48 

77 
43 

78 
44 

76 
57 

78 
53 

77 
54 

75 
43 

62 
28 

51 
35 

48 
37 

55 
32 

51 
33 

69 
49 

67 
34 

72 
53 

59 
40 

70.1 
44.5 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

77 
70 

93 

70 

64 
67 

78 
44 

64 
41 

66 
41 

60 
57 

76 
36 

56 
36 

52 
35 

61 
32 

71 
32 

72 
43 

75 
38 

73 
42 

79 
41 

78 
43 

77 
52 

75 
51 

79 
52 

71 
42 

65 
27 

55 
30 

54 
43 

48 
32 

58 
30 

64 
34 

70 
46 

66 

50 

75 
44 

59.9 
43.5 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

83 
70 

83 
69 

80 
55 

72 
42 

58 
42 

78 
55 

74 
56 

65 
35 

56 
34 

59 
41 

68 
30 

71 
40 

73 
46 

75 
47 

73 
48 

74 
46 

77 

50 

77 
59 

79 
53 

7J 
53 

55 
45 

62 
31 

51 
39 

46 
39 

54 
34 

50 
34 

68 
49 

65 
39 

71 
52 

58 
44 

69.2 
45.5 

HOMERVILLE  3  HSH 

MAX 

MIN 

83 
69 

84 
68 

78 
66 

74 
46 

72 
39 

60 
57 

78 
54 

71 
39 

54 
36 

63 
47 

71 
32 

74 
34 

75 
36 

77 
41 

74 
42 

78 
49 

80 
45 

76 
57 

80 
50 

70 
50 

69 
41 

60 
30 

55 
35 

57 
47 

59 
35 

56 
30 

54 
46 

55 
40 

75 
59 

58 
46 

71.5 
45.0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

79 
68 

92 
59 

62 
57 

76 
44 

54 
38 

70 
39 

79 
52 

72 
37 

51 
32 

61 
34 

61 
34 

70 
34 

73 
37 

75 
38 

76 
43 

70 
40 

77 
40 

76 
45 

76 
54 

78 
54 

54 
40 

56 
29 

52 
30 

52 
41 

43 
32 

55 

30 

60 
31 

70 
34 

55 
35 

'3 
40 

66.3 
41.4 

MOULTRIE  2  ESe 

MAX 
MIN 

8« 
68 

86 
64 

82 
59 

71 
43 

72 
38 

80 
53 

74 
54 

54 
34 

59 
34 

62 

41 

71 
33 

72 
36 

75 
41 

77 
45 

72 
44 

77 
48 

79 
48 

79 
54 

81 
51 

75 
48 

70 
42 

59 
27 

52 
41 

52 
39 

55 
33 

64 
30 

70 
44 

55 
32 

74 
54 

68 
41 

70.6 
44.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

70 

85 
66 

80 
55 

75 
44 

74 
36 

80 
55 

75 
52 

70 
36 

62 
35 

61 
44 

72 
30 

74 
32 

76 
34 

77 
40 

73 
40 

78 
45 

80 
43 

78 
57 

80 
52 

75 
59 

59 
41 

52 
25 

56 
34 

54 
43 

59 
31 

55 

28 

74 
46 

69 
35 

75 
48 

'0 
40 

72.1 
43.5 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

83 
59 

87 
67 

87 
67 

62 
44 

57 

40 

76 
42 

83 
55 

78 
37 

54 
36 

63 
38 

65 
34 

72 
35 

75 
36 

77 
36 

79 
45 

77 
45 

80 
48 

82 
49 

79 
54 

81 
54 

69 

42 

70 
31 

58 
31 

56 
43 

50 
33 

62 
33 

69 
34 

75 
42 

55 
42 

76 
46 

73.0 
43.8 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
69 

84 

68 

86 
66 

80 
44 

65 
43 

72 
49 

80 
55 

74 
37 

59 
37 

60 
41 

64 
34 

73 
37 

74 
40 

76 
46 

79 
48 

73 
51 

79 
49 

79 
55 

79 
54 

61 
55 

57 
44 

58 
28 

57 
34 

52 
42 

46 
33 

59 
37 

64 
43 

70 
40 

65 
42 

'3 
42 

70.7 
45.5 

VALDOSTA  <,  NW 

•          «  « 

MAX 
MIN 

86 
69 

86 
65 

79 
59 

69 
40 

70 
33 

75 
53 

77 
50 

72 
32 

52 
34 

63 
44 

70 
25 

75 
28 

76 
31 

78 
38 

75 
38 

76 
43 

81 
41 

60 
50 

82 

55 

70 
39 

65 
31 

69 
23 

51 
40 

56 
42 

55 

30 

58 
25 

74 
44 

64 
40 

76 
44 

55 
34 

72.2 
40.7 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
72 

83 
71 

78 
55 

55 
45 

70 
45 

80 
59 

77 
55 

58 
40 

65 
36 

53 
45 

71 
32 

76 
35 

77 
36 

77 
42 

73 
48 

79 
52 

79 
47 

76 
57 

79 
51 

57 
48 

67 
42 

56 
29 

54 
35 

46 
42 

58 
32 

55 
31 

70 
49 

67 
37 

75 
50 

55 
45 

70.1 
46.3 

BLACKBFARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

85 
67 

86 
71 

83 
70 

63 
52 

65 
51 

57 
52 

70 
58 

65 
46 

66 
45 

62 
36 

54 
41 

70 
42 

74 
48 

76 
45 

75 
46 

70 
55 

75 

51 

72 
54 

78 
56 

80 
52 

71 
48 

69 
35 

55 
38 

67 
51 

55 
39 

59 
39 

51 
44 

60 
52 

70 
47 

If 
41 

70.4 
49,5 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

83 

59 

75 
50 

71 
49 

77 
58 

79 
56 

65 

40 

71 
40 

75 
43 

77 
46 

77 
46 

77 
47 

78 
46 

77 
51 

72 
56 

81 
59 

76 
62 

71 
48 

66 
33 

59 
35 

73 
51 

63 
39 

63 
38 

77 
45 

70 
46 

69 
50 

56 
48 

72.8 
48.3 

BRUNSWICK    FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
72 

81 
69 

83 
50 

65 
49 

72 
51 

77 
53 

79 
56 

57 
46 

65 
43 

62 
43 

70 
36 

73 
45 

75 
48 

75 
46 

72 
49 

74 
55 

74 
51 

71 
56 

79 
60 

72 
53 

70 
49 

53 
34 

51 
45 

73 
41 

59 
40 

51 
39 

77 
54 

64 

48 

75 
59 

70 
47 

70.5 
50.3 

FLEMING 

MAX 
MIN 

84 
71 

84 
65 

Bl 
69 

75 
47 

70 
41 

75 
54 

76 
52 

71 
39 

52 
35 

51 
44 

70 
31 

75 
35 

75 
37 

78 
41 

75 
47 

78 
49 

75 
46 

74 
44 

60 
51 

78 
60 

68 
39 

65 
27 

57 
30 

54 
43 

59 
33 

64 

29 

72 
44 

71 
35 

75 
56 

71 
46 

71.7 
44  .7 

FOLKSTON   0  SM 

MAX 
MIN 

83 
69 

67 

70 

62 
67 

75 
46 

75 
45 

91 
57 

60 
54 

74 
44 

70 
39 

53 
50 

71 
35 

75 
38 

77 
39 

79 
44 

75 
43 

78 
55 

81 
49 

76 
52 

62 
53 

7J 
61 

71 
43 

66 
32 

60 
34 

75 
50 

61 
39 

70 
33 

76 
48 

71 
45 

77 
50 

75 
44 

74.7 
46.0 

FORT  STEhART 

MAX 

82 
71 

84 

67 

82 
68 

72 
47 

71 
45 

79 
54 

76 
54 

67 
39 

64 
37 

51 
45 

71 
35 

76 
40 

75 
43 

79 
46 

78 
45 

79 
58 

75 
50 

72 
52 

60 
50 

69 
59 

68 
42 

62 
31 

53 
35 

53 
42 

58 
34 

63 
34 

73 
47 

57 
41 

75 
57 

70 
47 

71.2 
47.2 

glennvilCe 

MAX 

Mm 

80 
70 

81 
68 

77 
57 

72 
45 

70 
44 

76 
57 

75 
54 

68 
36 

61 
37 

51 
44 

58 

35 

73 
42 

78 
46 

76 
45 

72 
50 

78 
53 

77 
52 

75 
51 

76 
52 

71 

sa 

66 
44 

55 
29 

55 
35 

46 
41 

57 
33 

63 
34 

71 
46 

74 
49 

75 
55 

67 
44 

70.1 
47.3 

JESUP  9  f 

MAX 
MIN 

83 
69 

S3 
67 

80 
68 

75 
45 

72 
41 

78 
56 

77 
52 

65 
38 

64 
36 

52 
46 

70 
32 

74 
35 

75 
38 

7fl 
41 

70 
47 

78 
50 

76 
45 

74 
48 

61 
52 

77 
60 

57 
42 

54 
29 

55 
34 

55 
45 

58 
35 

53 
29 

73 
45 

72 
36 

74 
56 

72 
45 

71.5 
45.6 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

BO 
68 

84 
68 

61 
56 

74 
47 

73 
43 

79 
57 

76 
55 

75 
41 

65 
38 

62 
47 

71 
33 

74 

35 

75 
39 

77 
43 

75 
48 

78 
48 

80 
48 

75 
50 

60 
52 

76 
61 

75 
39 

68 
31 

54 
31 

65 
48 

59 
3' 

65 
32 

74 
46 

70 
43 

70 
55 

It 
44 

73.0 
46.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

BO 
72 

82 
69 

81 

n 

73 
51 

70 
50 

75 
64 

70 
57 

71 
40 

64 
44 

51 
47 

70 
40 

73 
44 

75 
44 

73 
49 

71 
51 

74 
52 

73 
52 

71 
it 

76 
5» 

72 
62 

68 
42 

64 
34 

58 
39 

68 
51 

58 
39 

50 
40 

79 
91 

64 
42 

74 
56 

71 
49 

70.6 
50.6 

S««  R»l»r«DC*  No(«»  FoUewtng  SuUeo  lad*) 
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DAILY  TEMPERATURES 


GE0RGI4 
NOVEMBER 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Avei 

Savannah 

MAX 
MIN 

83 
6'i 

88 
68 

78 
48 

69 
42 

72 
48 

78 
54 

78 
41 

59 
38 

64 
41 

64 
35 

72 
38 

76 
44 

77 
44 

80 
50 

77 
50 

80 
47 

77 
46 

75 
52 

80 
54 

70 
45 

69 
48 

58 
30 

56 
44 

54 
36 

63 
32 

67 
38 

74 
39 

69 
43 

78 
45 

67 
36 

71.7 
44.7 

SAVANNAH 

WSQ 

MAX 
MIN 

80 
69 

84 
67 

79 
58 

67 
44 

71 
42 

78 
52 

77 
53 

56 
40 

63 
37 

62 
40 

71 
35 

77 
42 

77 
43 

78 
45 

78 
55 

80 
53 

76 
50 

76 
48 

80 
53 

70 
48 

68 
42 

55 
29 

52 
36 

55 

40 

59 
34 

61 

31 

72 
45 

67 
38 

79 
56 

65 
42 

70.4 
45.6 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 
MIN 

SURR6NCY 

2  WNW 

MAX 
MIN 

82 
70 

83 
68 

80 
65 

72 
49 

71 
40 

79 
53 

77 
54 

70 
37 

64 
34 

63 
44 

71 
32 

75 
36 

77 
37 

78 
38 

71 
45 

78 
49 

80 
46 

75 
45 

80 
50 

72 
56 

69 
36 

64 
27 

54 
33 

49 
41 

58 
31 

63 
30 

72 
45 

70 
38 

75 
56 

72 
44 

71.5 
44.3 

WAVCROSS 

4  NE 

MAX 
MIN 

78 
68 

S3 
70 

84 

70 

80 
42 

67 
39 

73 
41 

82 
52 

78 
40 

60 
37 

65 
37 

62 
30 

72 
30 

75 
31 

78 
35 

60 
39 

72 
45 

80 
50 

82 
45 

78 
50 

8S 
50 

71 
44 

69 
28 

58 
28 

55 
40 

57 
31 

60 
27 

68 
27 

75 
36 

70 
36 

75 
42 

72.4 
41.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0) 

Day  of  month 

0) 
D 

Station 

a 

(IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

71 
68 

70 
69 

71 
69 

70 

63 
59 

59 
58 

60 
56 

60 
55 

56 
54 

54 
54 

56 
53 

55 
52 

55 
52 

56 
53 

57 
55 

57 
56 

!7 
56 

59 
56 

56 
52 

56 
56 

57 
55 

55 
52 

52 

50 

51 
49 

49 
4B 

50 
46 

49 
48 

5  1 
49 

4U 

12 

50 

'T.2 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

80 
71 

S3 
70 

ni 

70 

n 

70 
46 

70 
45 

76 

73 
44 

66 
42 

53 

70 
4  3 

72 
43 

75 

76 

78 
52 

77 
50 

78 
5C 

77 
53 

74 

73 
51 

71 

69 
40 

65 
39 

51 
42 

47 
3^ 

62 
42 

60 
5o 

64 
4  1 

6^ 

66 
43 

7U.0 
"•9.3 

4 

MAX 
MIN 

75 
70 

79 
70 

77 
70 

75 
53 

68 
50 

67 
50 

71 

58 

70 
49 

65 
46 

54 
47 

66 
47 

67 
47 

70 
50 

72 
56 

72 
55 

71 
54 

73 
J3 

73 

50 

69 
60 

69 
53 

67 
53 

66 
45 

60 
44 

52 
45 

47 
42 

58 
43 

56 
48 

61 
45 

5  / 
54 

63 

<.? 

66.3 
52.1 

8 

MAX 

Mil. 

71 
70 

74 

70 

74 
71 

72 
61 

65 
58 

63 
56 

67 
59 

66 
57 

61 
54 

55 
53 

60 
53 

62 
52 

63 
54 

65 
56 

66 
60 

66 
59 

66 
«7 

62 

60 

66 
62 

66 
59 

64 
57 

62 
53 

57 
52 

54 
51 

5i 
47 

54 
47 

53 
47 

57 
48 

54 
52 

56 
52 

62.5 
56.2 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

76 
71 

78 
74 

77 
74 

75 
66 

70 
63 

66 
62 

72 
62 

70 
62 

66 
60 

60 
39 

64 
59 

64 
59 

64 

57 

65 
56 

67 
61 

66 
61 

<  7 
6  1 

57 

69 
64 

68 
64 

69 
61 

65 
56 

62 
57 

59 
52 

59 
52 

57 
50 

55 
51 

61 
54 

50 
54 

62 
55 

60.0 
■^9.9 

HOHERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

76 
74 

76 
75 

80 
74 

79 
60 

70 
57 

76 
57 

74 
65 

77 
56 

67 
55 

66 
55 

66 
54 

67 
54 

66 
54 

67 
55 

70 
56 

70 
56 

60 

7h 

73 
69 

72 
58 

66 
51 

62 
53 

59 
53 

61 
51 

61 
50 

62 
51 

66 
57 

63 

60 

ft4 
56 

69.1 
'8.4 

MIDVILLE   EXP.  STATION 

4 

MAX 

Mi;> 

76 
73 

77 
72 

78 
74 

74 
64 

66 
61 

70 
64 

70 
66 

79 
69 

69 

57 

62 
58 

63 
56 

63 
57 

63 
58 

64 
56 

65 
56 

67 
60 

65 
»0 

65 

60 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

78 
73 

82 
74 

84 
74 

78 
59 

73 
53 

74 
64 

79 
63 

76 
56 

68 

55 

59 
54 

68 
53 

70 
52 

72 
55 

73 
57 

75 
59 

73 
61 

15 
60 

75 

61 

77 
66 

75 
66 

73 
59 

69 
53 

64 
53 

58 
"i4 

55 
46 

58 
46 

60 
47 

64 

50 

61 
5j 

66 
53 

70,4 
'7.7 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

85 
72 

86 
71 

68 
70 

82 
53 

76 
51 

76 
51 

31 
61 

82 
50 

74 
47 

68 
49 

76 
47 

79 
47 

80 
50 

82 
50 

84 
54 

81 
56 

!5 
•7 

83 
57 

82 
61 

79 

61 

78 
55 

77 
46 

3 
58 

60 
51 

53 
44 

65 

43 

68 
45 

68 
48 

64 
40 

72 

50 

70,2 
■^3,5 

4 

MAX 
MIN 

82 
74 

83 
75 

84 
74 

80 
62 

75 
60 

74 
59 

79 
66 

80 
59 

73 
57 

67 
57 

73 
55 

75 
56 

76 
57 

77 
56 

79 
61 

77 

62 

eo 

6  3 

79 
64 

79 
66 

77 
65 

76 
61 

74 
56 

72 
56 

62 
59 

59 

50 

64 
50 

66 
52 

66 
54 

64 
55 

71 
56 

74.1 
60.0 

8 

MAX 
MIN 

79 
75 

79 
74 

78 
74 

78 

66 

72 
65 

69 
62 

73 
66 

75 

63 

69 
61 

66 
61 

69 
59 

69 
59 

69 
60 

69 
61 

72 
63 

71 
63 

73 

65 

72 
65 

74 

66 

71 

66 

71 
63 

70 
60 

66 

60 

62 

60 

60 
54 

59 

54 

61 
54 

63 

55 

6  2 
58 

66 
56 

■■).6 
o2.3 

CALHOUN  EXP  STATIONJ  :  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M 

HAWKINSVILLE  .   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES   READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  -.   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ;  GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  SAM 
TIFTON  EXP  STATION  .   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBER  1971 


SlatioD 

Day 

Oi  Month 

Tolal 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

g 

7 

g 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29^30  31 

•      *  • 

NQRTHHFST 

01 

tLLATOrlNi  DAM  2 

EVAP 
HIND 

* 

24 

.01 
22 

.05 

23 

.19 
43 

.06 

27 

• 
* 

• 
* 

• 

154 

.37 
39 

•  03 
34 

• 

30 

.10 

26 

* 
* 

* 
* 

.14 
66 

.03 

25 

.06 
25 

.07 

47 

.OS 
39 

* 
• 

• 
• 

• 

146 

.27 
52 

130 

• 

.31 
76 

4 

• 

193 

.08 

47 

2.028 
1270 

CALHOUN  Exp  station 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■  05 
U 
7S 
66 

.  08 
22 
76 
67 

.  30 
75 
76 
62 

.05 
51 
66 
44 

■  12 

26 
55 
40 

.03 
16 
55 
45 

•  08 

106 
55 
44 

.  16 

55 
51 
36 

•  06 

9 
49 
39 

.06 

57 
52 
42 

.13 
11 
55 
40 

•  01 
14 
56 
41 

•  10 
18 
59 
44 

•  19 

*! 

47 

.01 

8 
63 
48 

.02 
9 
63 
49 

.02 

16 
62 
50 

.14 

29 
63 
53 

13 
64 
96 

.11 
36 
61 
41 

.07 
76 
94 
43 

.13 

139 
91 
32 

.10 

31 
91 
39 

45 
39 
36 

.09 

102 
42 
38 

.13 
35 
46 
39 

.01 
97 
32 
44 

.08 

19 

'2 
41 

.04 
71 
55 
45 

.07 
69 
99 
44 

2.616 
1229 
97.3 
45.2 

*      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  04  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

>  IS 
eo 

76 
69 

.  13 

67 
81 

94 

75 
65 

.38 

88 
65 
41 

.14 

59 
62 
40 

.  15 

56 
65 

.  19 

93 
65 
55 

.24 

73 
60 
39 

.00 

44 
49 
38 

.02 

53 
62 
40 

.14 

69 
64 
40 

.24 

87 
67 
44 

.06 

79 
70 
46 

.16 

69 
69 
50 

.10 

55 
69 
46 

.10 

22 
73 
49 

.10 

51 
71 
52 

.08 

54 

.12 
46 
67 
64 

.12 

123 
65 
43 

.06 

139 
56 
41 

.06 

106 

34 

.16 

90 
42 
39 

79 
40 
33 

.05 

74 
55 
34 

.07 

49 
51 
39 

.12 

87 
60 
43 

.08 

71 
57 
39 

72 
68 
46 

■  21 

105 
61 
40 

3.668 
2227 
63.2 
46.1 

WEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■  11 
30 
75 
69 

■  09 
38 
80 
66 

47 

80 
66 

.30 
50 
75 
43 

.13 
35 
63 
42 

.  15 

60 
63 
42 

.17 
50 
71 
54 

.14 

30 
66 
38 

•  12 
40 
63 
38 

.09 
26 
44 

37 

.06 

22 
61 
39 

.13 

33 
63 
39 

.14 

62 
73 
44 

.12 

35 
71 
51 

.08 

13 
71 
50 

.09 

17 
70 
49 

.10 
10 
71 
49 

.10 
55 
72 
S3 

.06 
90 

72 
95 

.04 
90 
68 
46 

.29 

116 
61 
41 

.10 

47 
62 
36 

.13 
40 
93 
35 

100 
41 
34 

.16 

40 
40 
34 

.04 

30 
54 
39 

.10 
70 
54 
45 

•  13 
58 
62 
40 

72 
53 

.33 

100 
69 
40 

3.676 
1470 
63.9 
45.4 

•      •  * 

CENTRAL 

OS 

AILEy 

EvAP 
MIND 

* 
* 

.12 

11 

• 
* 

.20 
12 

.12 

17 

.08 

6 

.08 

3 

.14 

23 

•  10 

14 

•  04 

11 

.09 

17 

.06 

7 

* 
• 

.19 

20 

.06 

3 

.06 

9 

.07 

2 

• 

* 

.14 

7 

.12 

33 

.12 

23 

.13 

35 

.08 

13 

•  16 

17 

20 

.06 

6 

.C6 
19 

.06 

i: 

11 

.04 

21 

2,618 

•       «  « 

SOUTH  CENTRAL 

oa 

TIFTON  EXP  STATini) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
38 
81 
68 

.07 
26 
83 
68 

.  14 

32 
87 
67 

.  17 
69 
79 
43 

.14 

43 
67 
42 

.11 

62 
71 
43 

ii 

80 
43 

.18 

75 
76 
37 

•  14 

64 
62 
38 

.04 

49 
56 
37 

.09 

31 
66 
36 

.11 

18 
68 
36 

.10 

19 
70 
41 

.08 

21 
73 
44 

.11 

17 
77 
49 

.07 
35 
74 
50 

.08 

17 
78 
51 

.15 

57 
77 
52 

.14 

39 
77 
55 

.13 
76 
78 
55 

.14 

47 
72 
42 

.16 
87 
75 
33 

.07 
94 
61 
39 

.09 

87 
50 
38 

.10 
62 
47 

35 

.04 
29 
58 
37 

.11 
39 
62 
39 

.05 
46 
67 
42 

•  12 

62 
60 
42 

.10 
94 
72 
44 

3.21 
1366 
70,1 
45,0 

•       *  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

91 
78 
69 

.04 
24 
84 
67 

.04 
66 

80 
70 

.18 

125 
75 
46 

.28 

95 
72 
43 

.02 

93 
72 
53 

.10 
65 

75 
57 

« 

139 
57 
39 

.46 

60 
62 
36 

.12 

103 

.12 

37 
71 
36 

.C7 

51 
74 
43 

.13 

71 
72 
44 

.22 
24 
73 
46 

.07 
54 
75 
53 

.10 
41 
76 
53 

.08 
47 
72 
52 

.10 

63 
70 
49 

.09 
52 
74 
54 

.20 

119 
72 
98 

.21 
122 
62 
39 

.17 
74 
55 
35 

.14 

131 

n 

.02 

101 
52 
40 

.09 

110 
58 
36 

.07 

36 
62 
39 

.13 

92 
70 
47 

,06 

22 
66 
47 

.06 
57 

.15 

86 
72 
47 

3.688 
2306 
69.2 
46.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine , 

unset 

1.0 

ant 

a 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

o- 

.50-.99 

o. 

•  ver 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direcl 

Resull 
Spee< 

Averc 

Paste! 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

.10-. 4 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO 

33 

2.0 

7.4 

20++ 

31 

21 

78 

84 

49 

63 

3 

2 

4 

4 

0 

Q 

13 

m 

4.1 

ATLANTA  WSQ 

35 

2.3 

10. Q 

29 

NW 

21 

74 

81 

48 

6C 

4 

2 

4 

3 

C 

0 

13 

lb 

3.9 

AUGUSTA  WSQ 

31 

1.9 

6.3 

28  +  -t 

31 

21 

8Sj 

87 

49 

74 

1 

1 

4 

1 

1 

Q 

8 

. 

4.2 

COLUMBUS  wsn 

36 

2.6 

6. A 

22  +  -t 

32 

21 

79 

88 

47 

64 

5 

4 

C 

3 

C 

12 

3.3 

MACON  WSO 

35 

2.9 

26 

NW 

21 

79 

ei 

47 

61 

3 

2 

3 

3 

c 

: 

11 

74 

3.6 

ROME  WSO 

2 

3 

4 

2 

r 

1 

11 

SAVANNAH  WSn 

35 

2.^ 

6. a 

27 

NW 

21 

83 

85 

51i 

74 

li 

e 

1 

L 

0 

0 

11 

69 

4.3 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORGU 

NOVEMBER  1971 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  *  * 

NORTHWEST  01 

CiRTERSVrLLE 
ROME 

ROME  MSO 

•  •  « 

NORTH  CENTRSL  02 

4THENS  WSO 
ATLANT4  ySO 

COMMERCE   <.  NNW 

«       •  * 

NORTHEAST  03 

TOCCnA 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
.5 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1  DHOSION 

COUNTY 

1 

LATITUDE 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LONG 

i 

9 

a: 

3 

? 
M 

special! 

AtBEVtLLC 

WILCOX 

MRS,  MAHY  E,  CAHPBELL 

AOaIRSVILLE  2  SSG 

004: 

c: 

12 

3*  21 

64  99 

791 

rorert  G  khopes 

ADEL  2  S 

0093 

01 

COOKE 

It 

31  07 

B3  29 

24( 

COHkE  CU.   FORESTRY  UNIT 

AKcr 

MONTGOMERY 

IQ 

HAYwnOO  E  t  tlOYO 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

16 

RQY  E (  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

OCUCNERTY 

LOt' IS  El   ROl>E RS 

AkLATOONA  DiH  2 

BARTON 

' 

0A 

ei 

BA 

CURPS  Of  ENGINEERS 

AIM*    FAA  AINPnHT 

BACON 

13 

7P 

Tl 

FEO(   AVlAttUN  AGENCT 

ALPHAHETTA  9  SSm 

ALPHAHETT*  I  HHH 

fulton 

TEDDY  Ri   HALKER/   S*  • 

AHEKICUS  4  IHt 

SUMTEB 

a 

PLANCHE  S,  RHYNE 

AHEAICUS  EXP  ST4  NRSV 

ozsi 

07 

32  06 

64  16 

49( 

U.Of  CA.EKP.STA.  NBSv. 

APPlIHC  1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

l< 

33  33 

62  20 

360 

RUY  D.  TANKtRSLEV 

ASHBURN  1  £NE 

TURNER 

16 

ATHENS  WSO 

CLARKE 

10 

NATL  WEATHER  SERVITt 

«TKri4S0N  1  W 

BHA"T).Ey 

13 

ATLANTA  BOtTQN 

Pulton 

3 

7J 

HENRY  T,  BAHNETT 

ATLANTA  MSO  A 

fulton 

6 

HID 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  riSO  R 

KICHHoiiD 

11 

NATL  WEATHER  SFRVICt 

BAINBOIOCE 

DECATUR 

BILL  CftlUhO 

CHEROKEE 

9 

7i 

HAS.   ESTElLE  &ROCAN 
MRS.   H.   E,  HAHMaCK 

BE AvEAQAlE 

07*( 

01 

WMITFIElO 

12 

34  ;9 

04  91 

^2* 

BELLVIILE 

07B7 

01 

Evar<s 

11 

32  (-9 

6t  3B 

169 

HENRY     •  HEARS 

BLACKBEARO  ISLAND 

MC  INTOIK 

i 

U.S.   FISH  I  hLRLF,   SvL t 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RII>CE 

7P 

7P 

BOhhAN 

ELOERT 

11 

7* 

CARNETT  H(  tlARTDN 

BROOKLET  1  H 

BULLOCH 

11 

W I  C  ,  ckomlEy  Jk . 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

GLYNN 

2 

MI( 

FED.  AVUTIUN  AGENCY 

6UENA  VIJTa 

13T3 

04 

32  19 

B4  31 

66C 

:  H 

CITY  UF  eUENA  VISTA 

BURTON  DAW 

14U 

03 

RAdUN 

1' 

34  4? 

63  33 

177c 

GfcOHClA  POMER  CD. 

QUTLfiR 

TAYLO" 

7J 

TnnHAS  F .  hathehs 

C«1R0  2  NNm 

CRADV 

1 

Jt  0,  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

CDHOON 

CANtLLA 

MITCMtLL 

6 

6P 

7A, 

CHARLES  Li  hELLV 

CANTON 

Cherokee 

9 

8A 

CARN£SVUCE  3  H 

FRANKL  pi 

MRS  JANICE  El  VQYLES 

CARROLL TON 

CARROLL 

V 

CITY  \Jt  carrollton 

CARTERS 

MURRAY 

12 

0A 

RUFUS  P.  DONALOSON 

CARTERSVILlE 

166S 

01 

BARTQh 

12 

34  10 

04  48 

792 

5|» 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVlLLE  3  SM 

1670 

01 

BARTOW 

9 

34  L.9 

B4  91 

TOO 

GHANVEL    Pi  TATUH 

CAVE  SPCS  «  SSM 

POLK 

MRS.  CRAOV  OEMPSEY 

CEOARTOHN 

POLK 

RALPH  H,  AVERS 

CHATSHORTH 

MURRAY 

li 

MRS i  LOIS  J ■  COLE 

CHICKAHlUCA  PARK 

74 

CISCO  T  EHE 

MURRAY 

13 

CHARLIE    Li  silver 

CLAVTON  I  W 

RABUN 

14 

CARRHLL  LEE 

CLERnONT  1  WSW 

MALL 

3 

MHSi  Fannie  h,  o  kflley 

CLEVELAND 

WHITE 

9 

MARY  t.  SUTTON 

COLOUHT  2  E 

213) 

07 

MILLER 

A 

31  10 

64  46 

'l53 

^A 

RA 

CEOROIA  FORESTRY  COmm 

COLUMSUS  USO  R 

2166 

0* 

NUSCDCEE 

3 

64  96 

385 

:  Hj 

NATL  WEATHEK  SERVICt 

COMMERCE  4  NNU 

JACKSON 

10 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

PIKE 

6 

GEORGE  U ,  WHI T I  NO 

COOLlOGE 

C>  w.  ELLINGTQNf  jR, 

cdroele 

CRISP 

5P 

9P 

CRISP  CU,  POWER  COMti, 

CORNELIA 

HABERSHAM 

1* 

6P 

7A 

HRSi  BOBBJE  Ct  FOSTER 

COVINCTON 

NEWTON 

JACK  L<  CHAPMAN 

CUNHING  2  NNE 

FORSYTH 

3 

MILES  ^>  WOLFE 

CURRVVILLE  I  H 

FLOVO 

12 

BA 

MRS.  AZLEE  B,  OAVIS 

CUTHBERT 

2490 

07 

RANDOLPH 

3 

31  «6 

84  47 

461 

9P 

CITY  OF  CUTHBERT 

OANL ONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34  31 

63  99 

1*30 

MRS.    JOE  Ml  WQOOWARO 

OAHLONECA  3  NNW 

LUMPKIN 

12 

JAMES  E.  FOrTNER 

DALLAS  I  SSE 

PAULDING 

9 

OAlTON 

WHITFIELD 

SA 

DANVILLE 

TWIGGS 

10 

9P 

EARL  Ti  SMITH 

DAWSON 

TERRELL 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAWSONVILLE 

DAWSON 

9 

MRS.  thelma  f ,  cnx 

DOCTORTllwN  I  wSM 

WAYNE 

A ■   C •  THOMPSON 

DOLES 

NORTH 

6 

MttS.   SARA  L.  HiLL 

OONALSQNVlLLE  I  S 

273« 

07 

SEMlNOLt: 

31  01 

64  S3 

135 

SA 

PUBERT    P,  ARHSTRONC 

DOUGLAS  2  NNE 

2763 

OS 

COFFEE 

1* 

31  31 

82  »1 

240 

7A 

7A 

» 

WARREN  GRANTHAM 

DOUCLASVUlE 

OOuCLAS 

LEONA  R.  THOMPSON 

DOVER 

SCRtVEN 

DUBLIN  3  S 

LAijrems 

SA 

8A 

DUBLIN  2 

LAUKENS 

i'o 

EASTMAN    I  w 

SA 

SA 

GA.  FORESTRY  COMMa 

EDISON 

CAkHUUN 

JESSE  L>  NEnTON 

ELBERTON  I  N 

Elbert 

ELLI JAY 

CILMER 

12 

7A 

ALFQRD  G.  DOVER 

Ehbrt 

3147 

01 

PAULDING 

17 

3J  32 

64  99 

1200 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDINr> 

33  k6 

84  17 

925 

lOA 

GM 

V,  Of  CA,   EaP,  STATION 

FAtHMOUNT 

3299 

01 

CORDON 

12 

64  42 

740 

HRS  ONEOA  F,  VINCENT 

FARCO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30  •! 

62  34 

119 

ST,  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

31S(> 

31  *3 

63  19 

371 

CITY  F I KE   OEPT . 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

3i  S3 

61  29 

20 

11 

MkS  MILDRED  C  SECKINCER 

FDlkSTON  9  Sm 

3460 

09 

CHaRLTU"* 

15 

30  *• 

82  02 

30 

LQTT  Wi  TUR'IER 

FOLKSTON  9  Sw 

3469 

09 

ChaRltqn 

62  OS 

120 

9P 

9P 

CKEfENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  I  S 

3906 

09 

MONROE 

33  01 

63  57 

690 

6P 

fiP 

C  ITT  OF  FflRSYTH 

FORT  GAINES 

3S16 

07 

CLAY 

3 

3i  36 

89  03 

3*0 

ep 

MRS.  MAYWE  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

393S 

09 

LIBERTY 

11 

31  92 

61  37 

'2 

TP 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEy  Z  E 

394* 

09 

PEACH 

32  34 

63  92 

490 

MRS.  JEANER  M.  DAVIS 

FRANKL IN 

3967 

04 

HEAKO 

33  17 

89  06 

66  9 

AA 

ft.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

34  IP 

63  51 

U'O 

7A 

7A 

WtLLIAM  A,  SELLERS 

GIBSON 

3699 

06 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  36 

940 

7A 

MRS.  SUSAN  G.  BRAD'IY 

CLENNVILLE 

379* 

09 

TATTNALL 

31  96 

81  39 

170 

6P 

«P 

DON  p.  COBB 

COOFRET  i  NE 

3792 

09 

MORGAN 

10 

33  20 

83  27 

970 

7A 

ROBERT  H,  BROWN 

CREEHvULE  I  NNu 

3919 

C* 

MERIhETHER 

6 

33  03 

84  43 

B60 

i» 

9P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON   4  H 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32  49 

84  96 

660 

7A 

BLUE  SPRINGS  FARM 

STATION 


COUNTY 


HARALSON 
HARTWELL 
MAWKINSVILLE 
MAZLEHURST 

HELEN  I  ESE 
HOMERVILLE  3  WSW 
IRWINTQN  *  WNW 
JACKSON  DAM 
JASPER  1  NNW 
JASPER 

JESUP 
JESUP  B  S 
JQHNTOWN 
jONESeORO 

juliette 
kensington 
kingston 
la  fayette 
la  grange 
lexington 

lincolntqn 
louisville  3  s 
lumber  city 
lumpkin  2  se 
macon  wso 
marshallville 
maysville 

METTER 

hidvillf 

hidvIllE  Exp  sTa 
milleogeville 

MILLEN  4  N 
MiLLHAVEN-WAOE  2  9£ 
HONROE 
MONTEZUMA 
MINTICELLO 
MORGAN  I  W 
MORGAN  S  Nw 
MOULTRIE  2  ESF 
MOUNT  VERNON  3  WNW 

NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEHINCTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  4  N 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS    Sw   GA    EXP  STA 

PRESTON 
QUITMAN 

RESACA 

RINGGOlO 

ROME 

ROME  a  Sw 
ROME  WS(J 

sanoersville 
sapelo  island 
savannah  usda  pl  gron 
Savannah  wso 
savannah  beach 

SiLOAM 

SPARTA  I  NNW 
STlLLMORE 
SUMmERvIlLE  1  SSW 
SUNNYSIOE 
SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
SWEET  GUH 
SVLVANI A 
TALBOTTrtN 

TALLAPOOSA  I  H 
TAYLORSVILlE 
THE  ROCK 
THDMASTON  2  S 
THOMASVlLLE  4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCeOA 

TRAY  MO'INTAIN 
U  OF  CA  PLT  SCIENCE  Fm 
VALOOSTA  4  NW 

WALESKA 
WARRENTDN 
WASHINGTON 
WATKINSVIClE  aRS 
WAYCROSS  *  NE 
HAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  9SE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


4170 
4104 

4230  I 

4429  I 
49V*  I 
4623  I 
4648  ' 
4691  I 

4671  < 
4676  I 
4660  I 
*7u0  I 
472B  I 
4002  I 
4694  I 
49*1  I 
49*9  I 
9169  > 

5204  I 
9314  I 
9366  ' 
939*  • 
5*43  I 
9950  I 
5633  I 
3611  I 
5698  I 
5663  ' 

587*  I 
9662  . 
5606  > 
5971  I 
5979  ( 
9960  I 
6030  < 


04  COWETA 
C3  HART 
09  PULASKI 
08  JEFF  DAVIS 
WHITE 
CLINCH 
hU»>nSDN 
BUTTS 
PICKENS 
PICKENS 

WAYNE 
WAYta 
DAWSPN 
CLAYTQH 
MONROE 
WALKER 
BARTOW 
WALKER 
TROUP 
OGLETHORPE 

LINCOLN 
JEFFERSON 
TElEAIR 
STEWART 

eiBB 

HACOK 
JACKSON 
CANDLER 
BURKE 
BURKE 

BALOWI^ 
JENKINS 

SCREVEN 

halton 

MACON 
JASPER 
CALHDUS 
CALHOUN 
COLQUITT 
WHEELER 


I  09 


6219 
6237 
6323 
6339 
6*07 
6830 
6879 
7087 
7201 
72T6 

7*30 
7*89 
7600 
R]  7609  I 
R]  7610  < 
7777  I 

78*2  I 
78*7  I 
7860  I 

006*  I 

6223  ( 

B391  ( 

B436  i 

B460  [ 

8476  i 

6496  < 

6904  ( 

6917  ( 

BS39  C 

BS*7  ( 
0600  C 
0637  C 
8661  C 
06f6  C 
0703  ( 
fl7*0  ( 
BB06  L 
6950  C 
897*  C 

9077  C 
91*1  C 
9157  C 
9169  C 
9166  C 
919*  L 
9291  <■■ 
9*66  C 
9906  C 
992*  C 


09  BRANTLEY 
flEftRIEN 
SCREVEN 
Cll-<ETA 
6*.  I  NNE  T 
PIERCE 

ATKINSON 
StiMTER 
WEBSTER 
BPOOKS 

01  GCiROON 
01  CATOOSA 
FLOYD 
flOYO 
FLOYD 

WASHINGTON 
MC  INTOSH 
tf'ATHAt^ 
CHATHAM 
CHATHAM 

CPEENE 

HANCOCK 
EKANUEL 
LHATTOOCA 
SPALGING 
APPLING 
EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 

HARALSON 
BARTOW 
UPSON 
UPSON 
THOMAS 
TIFT 

STEPHENS 
TLWNS 
UCONEE 
LOWNDES 

CHEROKEE 
WARRtN 
WILKES 
UCONEE 

HARE 
BURKt 
TROUP 
BARROW 
MERIWETHER 
CHEROKEE 


33  1* 

3*  -21 
32  17 
31  it 
3*  SI 

31  ')l 

32  90 

33  19 
3*  29 
3*  26 

31  37 
31  29 
3*  33 


3*  1* 

S*  *l 

33  03 

33  it 


31  59 

32  02 
32  *2 
32  27 
3*  IS 
32  24 
32  50 

32  93 

33  06 
32  31 

32  96 

33  47 

32  17 

33  IB 
31  32 


31  11 

31  06 

32  37 

33  22 
3*  00 
31  23 

31  11 

32  03 
32  01 

30  *7 

3*  )4 
3*  99 

34  19 
3*  10 
34  21 
32  5B 

31  24 


!  00 


32  I 


33  32 
33  18 

32  26 
27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 


32  . 


92 

30  48 

31  28 
3*  35 
34  *B 
33  52 
30  91 

3*  19 


32  52 

33  99 
92  39 
3*  06 


OBSERVATION 
O    I      TIME  AND 
P   ;  TABLES 

is 


B4  I* 

62  39 

63  28 

62  16 
6)  *3 
B2  46 
83  1* 

63  51 
8*  27 
6*  26 

■  1  93 

81  93 
0*  19 

64  21 
03  47 

65  22 
64  56 
05  16 
05  01 
63  07 

02  26 

62  2* 

02  41 
8*  47 
83  39 

03  96 

63  3* 

62  04 

82  14 

82  12 

63  19 

61  98 
01  30 

83  43 
6*  01 
83  41 

64  37 
6*  38 
63  49 

62  30 

81  98 
03  13 
61  20 


02  91 
04  22 
6*  31 

63  34 

64  57 
85  07 
85  09 
89  16 
69  10 
62 

61  17 
61  16 
81  12 
80  51 


85  22 

8*  IT 

82  1* 

62  22 
8*  13 
61  39 
0*  32 

0b  10 
6*  59 
6*  1* 
B*  19 

83  9* 
83  31 
83  19 

63  42 
63  32 
63  20 


83  26 

02  19 

01  59 

89  11 


MKS.  RUTH  T,  CAILi 
RALPH  9.  SCUTT 
MRS,  ClIPPORI  mclbnuon 
K,  evROH  Sanders 

CUmEA  L.  VA1DIVER 
uMjtt  |AG-CA"P  CORR. 
GEDR&IA  FURESTRY  C^IMM. 
CA.  POWER  CJMPANY 
HOWARD  L.  OILBPCK 
(MlCALOLA  EL  MlHP  CwRP 

CITY  OF  jESup 
BRUNS,  PULP  C  PAP|R  CU, 
PRS,  LAVERN  C.  KINCAIO 
CICtRg  W.  SWINT 
JOHN  m,  OORSETT 
TV4-722 

HRS.  ELIZABETH  D.  Bi 
DANNY  v..  TOUHANS 
RAY  J.  KEllHAS 
SIDNEY  E.  STEVENS 

jAHES  C.  BlACK-ELL 
CEORCU  FORESTif  C^ 
MKS.  NETTIE  S,  .HEELER 
PfcRRY  T.  US-iEK 
fiATL  wEATHEK  SERVICE 
C  ITy  0«  "ARShalLVILLE 

farl  l.  sailers 

CITY   OF  MtTTER 

SPENCER  A.  JONES 

SE  GA.  BRANCH  exP.  STA 

H.  LOUIS  HDRNE 
•■ERmIT  J.  CHANCE 
"IlTON  M.  RfcOulC 
CITY  FIRE  CEPT 
CEOROE  FOWLER 
PuSTMASTER 

CALHOUN   PUB.    WKS.  r*Hf 

CLARENCE  H.  ChCFY 
wAOm  STATION  wwTh 
GARLAND  L.  GlLLl^ 

GEORGIA  FORESTRY  CO"". 
GA.  FORESTRY  COM". 

MRS    NARY   A.  POLK 
JA>1ES  D.   HAROINf  jR. 
MRS.  M.   H,  DEmPSEV 
CA.  FORESTRY  cnw". 
COUNTY  AGENT 
Sw  CA  RHANCH  fcXP  STA 
FRANK  JOHNSON 
JA-ES  A.  MILLER 

JOSEPH  w.  HOLLAND 
TVA-721 

WILLIAM  H,   TOwERSj  111 
JACK  MONTGOMERY 
NATl  heather  SERVICE 
RADII  STATION  KSNT 

GA.    MARINE    PIO.  LAO. 

Pl*nt  intrcouction  STa, I 
NATL  WEATHER  SERVKt  I 
CITY   OF   SAVANNAH  BEACn 

MRS.  MABEL  C,  CRUMPTDN 
HUBIE  H,  FRAZIER 
JESSE  H,  RAUTON 
EVAN  J.  BOWMAN 
HORACE  0.  HESTRR'JL'S 
UNION  BAG  CAMP  PAPCH 
RADIO  STATION  WJAT 

TVA-W9 

LLOYD  H.  BAif^rUE 
t.  MINER/  >R, 

JACK  CROCKER 
THOHaS  F.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RAOIO  STATION  hSFT 
GEORGIA  FOREST  COMM 

■  CSTL. PLAIN  (XP,  STA, 
HENRY  0.  MCDONALD 
TVA-19* 
UNIV  Of  CA  COL  OP  AGRl 
GEORGE  B.  COOK 

OCVLC  B.  SMITH 

HENRY  C.  WHEElER*  JR, 

HULIA"    T,  THJRnTSN 

,   KrSEARCH  SVC, 
ERNEST  L.  SWEAT 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

hATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates  . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  m-'nth. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations',  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,   Government  Printing  Office.   Washington,    D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Nati 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Cente 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1/4/72-890 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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81 

16 

25 

19 

301 

0 

0 

3 

0 

2.69 

1.83 

3 

,4 

T 

4 

3 

2 

1 

BROOKLET  1  H 

68.3 

50.0 

59,2 

7,9 

61 

16 

27 

19 

213 

0 

0 

1 

0 

4.93 

2,15 

2,58 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Sbllon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

■s, 

J3 
Ol 
S 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

3 

H 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

s 

1.00  or  More 

•si 

s  * 

a  i 

t 

LOUISVILLE   3  S 

68.5 

48.5 

56.5 

9.3 

81 

16 

26 

19 

232 

0 

0 

3 

0 

4.05 

.  44 

2.50 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

METTER 

69,9 

49,4 

59.7 

83 

16 

32 

19  + 

194 

0 

0 

2 

0 

5.37 

2  .47 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

MIDVILLE  EXP  ST4 

68.9 

47.9 

56.4 

81 

16 

30 

3 

224 

0 

0 

2 

0 

3.55 

2  .40 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

MILLEN  4  N 

69.0 

47.9 

58.5 

6.5 

62 

16 

30 

19 

229 

0 

0 

3 

0 

3.24 

-  .48 

2.05 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEWINGTON   2  NE 

69.4 

51.5 

60.5 

63 

11 

34 

4  + 

206 

0 

0 

0 

0 

4.12 

1.62 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

SWAINSBaRQ 

68. B 

48.4 

56.6 

64 

17 

29 

19 

226 

0 

0 

4 

0 

4,61 

2.00 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

W4RRENT0N 

65.2 

43.8 

64.5 

6.8 

80 

17 

26 

19 

334 

0 

0 

5 

0 

3,06 

-  .93 

1.46 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

65.2 

46.6 

55.9 

82 

17 

25 

19 

298 

0 

0 

3 

0 

3,24 

2.00 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

57.6 

8.2 

3,63 

.37 

T 

*       *  « 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

69.2 

48.3 

56.6 

6.3 

63 

17 

29 

19 

235 

0 

0 

2 

0 

7,62 

4.07 

2.41 

3 

.0 

0 

8 

3 

3 

AHERICUS  4  ENE 

66.6 

49 . 5 

56.  1 

7 . 7 

80 

26 

32 

19 

246 

0 

0 

1 

0 

6.46 

2.15 

1  .90 

3 

.0 

0 

6 

4 

3 

BAINBRIDGE 

71.7 

51.8 

61.8 

8.5 

86 

16 

30 

19 

168 

0 

0 

1 

0 

5.67 

1.83 

3.22 

21 

•  0 

0 

3 

2 

2 

BLAKELY 

68.5 

49.3 

56.9 

6.6 

82 

17 

34 

20  + 

229 

0 

0 

0 

0 

6.57 

2.17 

2.57 

21 

.0 

0 

9 

2 

2 

CAIRO  2  NNW 

72.5 

49.5 

61.0 

84 

16 

34 

16 

166 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.24 

2.37 

20 

•  0 

0 

6 

2 

2 

CAMILLA 

69.3 

50.9 

60. 1 

81 

17 

31 

19 

166 

0 

0 

1 

0 

7.54 

4.64 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

COLOUITT   2  E 

71.0 

50.5 

60.6 

84 

17 

34 

19 

176 

0 

0 

0 

0 

8.19 

4.11 

20 

.0 

0 

7 

4 

2 

CUTHBERT 

68 . 4 

51.0 

59 . 7 

79 

12 

34 

19  + 

206 

0 

0 

0 

0 

7.77 

3.31 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

FORT  GAINES 

67.5 

51.6 

59.6 

8.1 

76 

15  + 

35 

19  + 

200 

0 

0 

0 

7.94 

3.15 

3.77 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

LUMPKIN  2  SE 

68.6 

45.8 

57.2 

80 

16+ 

25 

19 

264 

0 

0 

3 

0 

4.82 

2.03 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

MORGAN  1  W 

70.3 

46.4 

58.4 

81 

15+ 

32 

4 

226 

0 

0 

1 

0 

6.79 

3.00 

19 

■  0 

0 

4 

3 

2 

PLAINS  5W  CA  EXP  STA 

65.9 

46.4 

57.2 

78 

17 

30 

19 

269 

0 

0 

1 

0 

6.67 

2.76 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

THDMASVILLE  SE 

73.9 

51.0 

62.5 

6.7 

63 

17+ 

29 

19 

143 

0 

0 

I 

0 

3.46 

.  16 

1 .68 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

01 VI S ION 

59.5 

7.0 

6.50 

2.49 

.0 

•       *  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

71.4 

50.4 

60  •  9 

9.0 

81 

17 

30 

19 

167 

0 

0 

1 

0 

6.28 

3.17 

3.67 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

ASHBURN  3  ENE 

66.4 

48.2 

57.3 

80 

17 

31 

19 

263 

0 

0 

1 

0 

5.35 

2.30 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

CORDELE 

68.7 

50.5 

59.6 

60 

16 

31 

19 

207 

0 

0 

1 

0 

6.57 

3.02 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

DOUGLAS   2  NNE 

FITZGERALD 

69,0 

51.1 

60.  1 

7.6 

81 

16 

34 

19 

190 

0 

0 

0 

0 

5 , 74 

2.36 

2.55 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

HOMERVILLE  3  wsw 

71.8 

50.9 

61.4 

82 

16  + 

30 

19 

163 

0 

0 

1 

0 

7,60 

3.00 

20 

.0 

0 

3 

3 

3 

LUMBER  CITY 

68.3 

46.0 

58.2 

81 

17 

30 

20+ 

237 

0 

0 

2 

0 

5.36 

2.16 

2.25 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

71.0 

50.1 

60.6 

6.4 

84 

16 

35 

4 

161 

0 

0 

0 

0 

6,64 

3.34 

4.53 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

71.7 

50.0 

60.9 

82 

16 

27 

19 

170 

0 

0 

1 

0 

6.29 

3.38 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

QU I TMAN 

72.2 

50.7 

61.5 

7. 1 

83 

17 

33 

19 

175 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.18 

1  .  89 

3 

■  0 

0 

5 

2 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

69.6 

50. 1 

60.0 

8.2 

83 

17 

36 

4 

201 

0 

0 

0 

0 

5.23 

2.00 

2.41 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

VALDOSTA  ><  NW 

72.5 

49.6 

61.2 

84 

16 

28 

19 

171 

0 

0 

1 

0 

5.91 

2.07 

3 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

60.2 

7.6 

5.92 

2.74 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA    rAfl  AlKrUKI 

69.4 

52  .5 

61.0 

82 

16 

34 

19 

161 

0 

0 

0 

0 

6.12 

2 . 97 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

□  1  Afl/DCAOn     TCI  AKJn 

72. 2M 

51. 9M 

62.  IM 

80 

25  + 

lie 

0 

0 

0 

0 

4.77 

2.30 

3 

.0 

0 

3 

3 

3 

BRUNSWICK 

73,  8M 

54. OM 

63. 9M 

6.3 

63 

15 

36 

16 

102 

0 

0 

0 

0 

5.28 

2  .72 

2 . 65 

3 

.0 

0 

2 

2 

2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

70.7 

53.3 

62.0 

64 

16 

37 

16 

138 

0 

0 

0 

0 

5.66 

2.23 

3 

.0 

0 

5 

3 

3 

FLEMING 

71.0 

50.3 

60.7 

62 

15 

28 

19 

176 

0 

0 

1 

0 

4.59 

2.37 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

FOLKSTQN  9  SW 

72.9 

52.5 

62.7 

84 

15 

34 

19 

126 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.33 

3 

.  0 

0 

5 

3 

2 

FORT  STEWART 

70,9 

51.6 

61.3 

62 

17  + 

31 

19 

167 

0 

0 

1 

0 

5.05 

2.15 

3 

.0 

0 

3 

3 

2 

GLENNVILLE 

69.3 

51.5 

60.4 

8. I 

81 

16+ 

31 

19 

166 

0 

0 

1 

0 

4.34 

1.48 

2.10 

20 

.  0 

0 

3 

2 

2 

JESUP  8  S 

71.6 

50.6 

61.1 

83 

11 

29 

19 

164 

0 

0 

1 

0 

4,44 

1.66 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

NAHUNTA 

72,0 

52.1 

62.1 

82 

16+ 

33 

19 

141 

0 

0 

0 

0 

6.79 

1.94 

3 

.0 

0 

7 

5 

4 

SAPELO  ISLAND 

69,5 

52.6 

61.1 

81 

16 

39 

19 

149 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2.12 

3 

.0 

0 

3 

3 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GRBN 

71,3 

49,4 

60.4 

9.5 

83 

15  + 

30 

18 

176 

0 

0 

1 

0 

4.18 

1.42 

1.60 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  WSO  R 

70,3 

50.9 

60.6 

9.2 

83 

15  + 

29 

19 

167 

0 

0 

2 

0 

3.69 

.68 

1.62 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

70,6 

50.3 

60.5 

81 

16 

29 

19 

182 

0 

0 

1 

0 

5.72 

2.45 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

WAYCROSS  4  NE 

71,1 

47.5 

59.3 

5.2 

84 

16+ 

28 

20+ 

206 

0 

0 

2 

0 

6,36 

3.64 

2.00 

21 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

61.3 

6.3 

5.13 

2.46 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  150  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

1 

6 

7  1 

8  1 

9 

1 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

13 

20 

21 

22      23  24 

J  _ 

25      26  27 

3 

northhfs* 

01 

ADAIftSVlLLE  i  5SE 

ALLATOONA  QlkH  2 

3,97 

1.18 

.45 

,71 

.04 

T 

.14 

.34 

,51 

.48 

*03 

*03 

BEAVEnOME 

6.11 

1.48 

.27 

.05 

.25 

1,46 

.09 

.06 

.52 

*05 

.02 

.  39 

,  tc 

.06 

.03 

CALMQUN  EXP  STATION 

2.00 

.25 

.12 

.07 

1,44 

.07 

.07 

.05 

.33 

.  32 

1  *26 

.74 

C  ARTELS 

6.*B 

1.68 

.29 

•  03 

.20 

1,14 

.0» 

.30 

.17 

.04 

,95 

!75 

.18 

03 

C ARTERSVILLE 

6.63 

3.26 

.79 

.07 

.'>1 

T 

.05 

.03 

.09 

'ii 

.41 

.34 

•  08 

.47 

.02 

CARTERSVILLE  3  SM 

4.65 

1.52 

.29 

.06 

.14 

.72 

.03 

.02 

.03  .07 

,34 

,48 

.02 

02 

CEDAKTOMN 

T.B6 

.03 

1.25 

.33 

.03 

2.40 

.05 

.10 

1,90 

.60 

.22 

1.10 

.78 

.16 

1.32 

.0' 

.10 

.28 

.08 

.10 

,64 

.  IC 

69 

.21 

CNICKAHAUCA  PARK 

CURRVVILLE  2  N 

7.45 

1 .43 

.65 

.16 

■  17 

1.64 

.03 

.04 

.26 

.11 

,93 

.12 

1.17 

.11 

DALLAS   2  SSE 

6.98 

2.02 

.20 

.32 

.40 

.06 

.06 

.22 

*2l 

,57 

OALTON 

6.45 

1.39 

.59 

.11 

,20 

1.90 

.  10 

.19 

.42  7 

111 

.38 

.31 

EHBRr 

7.69 

1.78 

,27 

•  92 

.03 

.06 

.27 

1 .90 

,50 

.22 

!31 

.03 

FAIRMOUNT 

6.18 

1.27 

.37 

,04 

.05 

1.26 

.07 

.29 

.43 

!l6 

T 

2.35 

,11 

.67 

7 

KENSINGTON 

6.  B3 

1.69 

.12 

.12 

.42 

2.12 

.04 

.04 

.46 

.08 

.05 

.30 

.12 

.68 

.03 

K INCSTON 

5.91 

1.60 

.54 

T 

.U 

1.35 

7 

.17 

.14 

,41 

,66 

•  07 

.40 

.09 

.04 

LA  Fayette 

1.22 

.76 

.33 

1.15 

.15 

.16 

.39 

* 

,36 

.10 

.90 

.06 

.02 

RESACA 

6.63 

1.48 

.70 

.30 

T 

1  .40 

7 

.15 

.15 

.  70 

.15 

.75 

.39 

RINGGOLD 

6.66 

1.47 

.56 

.  10 

.16 

1.91 

.04 

.04 

.60 

T 

.42 

.  13 

.48 

7 

7 

ruhe 

6.64 

1.61 

.16 

.06 

.15 

1 .49 

.01 

T 

.14 

.15 

.12 

1 J 

1  14 

09 

80 

.20 

7 

ROME  USQ 

R 

7 .99 

.3* 

1.69 

.10 

.11 

.84 

.64 

.04 

.02 

.34 

1.61 

.50 

.11 

1.08 

7 

.49 

SUHHERVILLE   I  SSH 

6. 37 

1.60 

.43 

.40 

,  17 

1 .26 

T 

.05 

7 

.43 

.12 

.48 

T 

1.23 
.08 

T 

T 

TAYLORSVILLE 

4,77 

.43 

1.39 

,19 

1.08 

.08 

.16 

.73 

.56 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  9  SSH 

5  30 

.90 

.80 

.11 

.29 

.  79 

.01 

.02 

.07 

.22 

.01 

.35 

.66 

.16 

.35 

.08 

7 

ATHENS  mSO 

2!8l 

.13 

1.36 

T 

.05 

.29 

•  18 

T 

.03 

.03 

.09 

T 

.21 

.27 

09 

.14 

ATLANTA  BOLTON 

4.76 

.63 

.73 

,33 

.43 

.  17 

.27 

.23 

.83 

.77 

ATLANTA  WSQ 

.20 

1. 10 

.02 

.07 

.11 

.37 

T 

.03 

.09 

7 

T 

.23 

.26 

.01 

.30 

T 

6ALU  CrQONO 

«  'oi 

1. 16 

.51 

.05 

.34 

1.04 

•  09 

.12 

.22 

.38 

.51 

.07 

.28 

BLAlRSVlLLE  EXP  STA 

6.61 

1.05 

.55 

,03 

,89 

1  .27 

.02 

.07 

.37 

•  11 

.79 

,11 

.67 

.09 

.03 

BLUE  RlDCe 

CANTON 

4.95 

.80 

.95 

.07 

•  27 

.70 

.07 

.14 

7 

.30 

.26 

.35 

.08 

.  52 

.09 

7 

C  LE VE  L  AND 

1.23 

,57 

.12 

1.09 

1.84 

.07 

.35 

7 

.25 

!o2 

.35 

,51 

1.20 

.91 

.11 

COMMERCE  *  NNM 

5.82 

.49 

.96 

•  16 

1.80 

.10 

.30  .01 

.72 

.41 

.39 

.12 

T 

GUMMING  2  NNE 

6.03 

1.15 

.30 

.30 

.79 

1 . 10 

7 

.55 

.55 

.45 

.05 

.45 

.03 

DAHLQNEGA 

6 .46 

.63 

.69 

.07 

1.05 

1.79 

.  13 

.19 

.36 

.56 

.  0  7 

.71 

.02 

.U 

DAMSONVILLE 

6.31 

1. 10 

.35 

.15 

.92 

1.50 

.07 

.32 

.53  7 

T 

.35 

.56 

.29 

.14 

ELLIJAY 

7.40 

1 .32 

.66 

.06 

1 .40 

.10 

.02 

.21 

.33 

GAINESVILLE 

6.20 

1.35 

.44 

T 

•  68 

1. 10 

.02 

.06 

.16 

T 

.46 

.10 

.'45 

!l2 

.48 

.07 

T 

.06 

HELEN  1  ESE 

9.38 

1.20 

.10 

,50 

1.30 

1.95 

.25 

.35 

.20 

.20 

.80 

,11 

1.45 

.6} 

JASPER   I  NNW 

7.51 

.60 

.64 

.17 

1.15 

.06 

.1( 

.23 

,15 

1.50 

.97 

.57 

HAYSVIlLE 

.60 

.62 

T 

.40 

,90 

.07 

.05 

!30 

T 

.64 

.14 

.31 

.14 

7 

MONROE 

3!95 

.60 

1.06 

.U 

.30 

.29 

•  12 

.04 

.18 

.01 

.08 

.01 

.07 

.29 

.38 

.09 

.02 

NORCROSS  <•  N 

5.35 

.23 

1.37 

.14 

.37 

1.14 

.05 

.03 

.11 

.15 

.86 

.  3  I 

.  16 

.09 

.04 

U  QF  CA  PLT  SCIENCE 

FM 

3.44 

.54 

1.02 

•  04 

•  26 

.27 

.03 

.09 

.04 

.01 

.  39 

HALESk A 

WINDER   I  SSE 

MOQOSTOCK 

6.10 

1.28 

.75 

•  02 

•  31 

.80 

.06 

.31 

T 

.46 

.53 

.74 

T 

.46 

.09 

NORTHEAST 

03 

BOHNAN 

3 . 72 

.70 

1 .24 

•  02 

.  10 

.30 

.  lo 

.03 

.14 

.53 

.09 

.12 

CARNESVILLE  3  N 

4 .93 

l.OO 

T 

.62 

.65 

.08 

.4! 

.45 

,15 

.25 

.49 

CLAYTON   1  M 

1 1*27 

1.57 

.20 

.26 

2.26 

2.13 

.36 

.95 

.40  .39 

.37 

.21 

1.07 

.47 

CORNELIA 

6.99 

.78 

1.24 

,14 

,53 

1.99 

.09 

.37 

.46 

.19 

.11 

.12 

.61 

.06 

ElBERTQN  2  N 

3.71 

.55 

1.50 

,04 

,13 

.34 

.09 

.03 

.20 

.30 

.20 

.15 

lot 

.09 

. 

hartmell 

5.00 

1 .40 

1.00 

.40 

.29 

.  12 

.35 

70 

1 

.03 

LEXINGTON   1  NH 

2.90 

.45 

1 .42 

T 

.32 

.o; 

.03 

02 

20 

L INCOLNTON 

3.49 

.55 

1.50 

!o4 

,41 

T 

!o2 

■  ic 

T 

T 

!03 

!u 

.54 

.08 

TQCCOA 

8.41 

.65 

.65 

1 ,30 

1.06 

1.90 

.09 

.05 

.  23 

.14 

.  18 

.53 

.06 

.54 

.42 

.09 

WASHINGTON 

2.16 

.55 

T 

•  03 

.09 

.21 

.03 

.02 

.01 

.03 

.11 

.01 

.02 

.16 

.41 

.39 

.02 

•*EST  CENTRAL 

0* 

buena  vista 

5.11 

.07 

2.96 

.30 

.  13 

.39 

1.26 

BUTLER 

5.92 

T 

■  04 

2.42 

.29 

.05 

.22 

.34 

.02 

.62 

.29 

.45 

.94 

7 

carrolltqn 

5.49 

1 .70 

.05 

.10 

.20 

1 .65 

.00 

.  10 

24 

.72 

.02 

.43 

C0LUH%US  fSO 

4  ,96 

.07 

1.34 

1 .  14 

T 

.09 

.  13 

.06 

T 

.02 

.02 

!ol 

.40 

1 . 38 

7 

.13 

CONCORD 

3  .64 

2.00 

.42 

.  14 

•  30 

.26 

.40 

.10 

douglasville 

4.64 

1.30 

.64 

.18 

.90 

.03 

.18 

.20 

.52 

.21 

.29 

.09 

EXPERIMENT 

4.12 

.02 

.01 

1 .62 

.50 

.10 

.26 

.31 

T 

.05 

.07 

•  04 

.03 

.26 

.31 

.06 

FRANKLIN 

4.35 

2  .60 

.40 

.07 

.20 

.50 

.05 

IlO 

08 

.05 

.  10 

.20 

GREENVILLE  2  NNU 

4.07 

,04 

1.95 

•  05 

.11 

.  17 

•  56 

.0< 

.65 

.  50 

HAMILTON  *  W 

4 .06 

,03 

.05 

1.56 

.36 

.03 

.08 

•  29 

•  09 

.03 

.40 

.  34 

.60 

JONESBORO 

3.57 

.42 

1.06 

,20 

.  16 

.69 

.02 

.02 

.20 

.27 

.50 

.01 

7 

LA  GRANGE 

4.79 

.04 

2,00 

.37 

.03 

.21 

,50 

T 

.01 

.03 

.04 

.02 

.04 

.60 

.86 

.02 

7 

T 

T 

. 

HARSHALLVILLE 

5.57 

2.95 

•  25 

.25 

MONTEZUMA 

5.70 

.06 

2.32 

.44 

.02 

.12 

.  17 

.06 

.01 

.46 

T 

T 

T 

.17 

^47 

1.01 

NEMNAN 

3.66 

1.33 

.54 

•  05 

.16 

.50 

.01 

■  01 

.13  7 

.07 

.13 

.37 

.32 

.04 

7 

SUNNVSIDE 

0  3.46 

*01 

1 .73 

)  .  05 

.02 

.09 

.29 

.39 

T 

.04 

.01 

7 

.23 

.22 

.40 

.02 

V  T 

talbottcn 

5,59 

.06 

.20 

.  17 

,72 

.47 

1.04 

TALLAPOOSA  2  N 

5 .77 

•  05 

1  ^50 

!  12 

.15 

1 .30 

.09 

.06 

.46 

.20 

.  72 

.53 

.40 

.09 

TMQMASTON  2  S 

4.33 

•  13 

1 ,99 

.02 

.08 

•  30 

.37 

.02 

.06 

.10 

.39 

,09 

I73 

.09 

WEST  POINT 

5,27 

,05 

2.60 

.10 

.08 

•  22 

.80 

.05 

T 

7 

T 

T 

:ii 

.45 

.10 

.09 

WOODBURY 

4.32 

.05 

2. 10 

.50 

.22 

.20 

.09 

.49 

.45 

.20 

.  10 

CENTRAL 

09 

AILEy 

b  87 

T 

1.75 

.80 

T 

,10 

.15 

T 

T 

.13 

7 

7 

1 .35 

1.99 

COVINCTCN 

3.34 

1 .10 

•  42 

.  14 

,33 

.24 

.03 

.05 

.02 

.02 

.04 

.24 

.67 

.02 

.02 

danvillE 

4.54 

2  "53 

,46 

1.17 

DUBLIN  3  S 

4.75 

I  i  78 

99 

26 

T 

.05 

7 

.09 

1.09 

Eastman  i  m 

6.61 

^0* 

2 .45 

.74 

T 

.20 

'o6 

•  12 

T 

.07 

.08 

•  10 

.75 

2.00 

7 

FCRSyTh  I  s 

4.08 

.05 

.01 

2.40 

.09 

.17 

.36 

T 

.42 

.06 

.50 

FORT  VALLEY  2  E 

6.82 

.06 

7 

T 

1,15 

T 

GODFREY  }  NE 

3.13 

^!64 

^95 

,11 

.10 

.26 

.09 

.01 

Il7 

.41 

.17 

HAMKINSVILLE 

5.75 

,06 

2.45 

•  70 

.10 

,19 

.06 

.15 

.02 

.09 

.02 

.02 

.16 

.37 

1.29 

.09 

IRHINTON  4  rfNW 

3.53 

.03 

1.62 

.03 

.03 

,23 

.05 

.06 

.06 

.19  .02 

.12 

.06 

.99 

.02 

'  .02 

JULIETTE 

*.1> 

.01 

.02 

1.47 

1.10 

.07 

.22 

,30 

.12 

•  04 

.01 

.03 

.01 

.01 

•  02 

.19 

.09 

.26 

.23 

.01     T  T 

7 

7 

HACON  mSO 

R 

4.19 

.03 

.84 

2.18 

.03 

.03 

.19 

.05 

7 

.12 

T 

.15 

1.28 

T 

. 

MILLEOGEVULE 

2.78 

T 

,80 

1.06 

.03 

.06 

.20 

,03 

.04 

.17 

.11 

.26 

1 

HONTICELLO 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

SANOERSVILLE 

3.25 

.01 

1.93 

.11 

.01 

.05 

.01 

.07 

.02 

.74 

.01 

SIlOAM 

3.06 

,65 

1.00 

.06 

.02 

.06 

.13 

.91 

.26 

SPARTA  3  NH 

.02 

.13 

.09 

.18 

.14 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


EAST  CENTRJL 

ifPllNO  1  NW 
AUGUSTA  MSO 
BROOKLET   1  H 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

NETTER 

nIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 
HILLEN  *  M 

MILLHiVEN-WADE  2 
NEHINGTON  2  NE 
STILLNORE 
SWAINSSORO 
WARRENTON 

HAVNESBDRO  2  NE 


2.6« 
4.93 

2.75 


.01  1.B3 
.06  2.00 
I.IS 
T  .63 


.87     .39  .02 


1.61 
.03 
1.10 


.50 
2.00 
.30 
.6S 


SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 
ANERICUS  4  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAWSON 

OONALSONVILLE 


1  S 


FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 


7.77 
7.76 
5.40 


.03 
.05 
.05 


.29  .03 
.03 


3.51 
1.30  2 
.15  1.68 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEl  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FIT2GERAL0 
HOMERVILLE  3  WSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  4  NW 


6.24 
7.44 
6.2B 
5.35 
6.57 


.16  1.92 
2.05 
.08  2.30 
.06  2.60 


.06  2 

.06  2.35 

.03  1.92 

.29  1.30 


.06     .06  .02 


.03     .05  .16 


T         T  T 


.11  .34 

T  .20 


.02 
.03 


.46  2.20 
4.00  1.10 
3.67 

.35  1,83 


3.00  2.06 


3.38  .65 
1.35 

.24  2 
1.92  .58 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON   1  M 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

OQCTORTOWN  1  WSM 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FDLKSTON  9  Sw 
FORT  STEWART 

OLENNVIILE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  HNW 
WAYCROSS  4  NE 


4.59 
5.35 
5.30 
5.05 


.18     .02  1.19 


2.97  .12 

1.75  1,10 

1.20  1,10 
2,55 

1.56  1.32 
2.22 

1.64 

.65  1.57 

.96  1.38 

1.84 

2.10  .01 


1.00 
.12  .02 


EXTREMES 


11.27 
2.16 


Se*  tcler«DCe  notes  loUowing  Slalion  lodci. 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECEHBER  1971 


Slallon 

Day  of  Monlh 

• 

01 
tt 

1 

1 

3 

4 

5 

B 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

NORTHWEST 

01 

tlLtTQONi  DAM  2 

MAX 
NUN 

50 
38 

48 
31 

47 
32 

45 
37 

63 
44 

65 
42 

56 
39 

61 
42 

69 
47 

65 
46 

69 
53 

73 
62 

66 
52 

68 
28 

60 
48 

69 
39 

68 
35 

67 
43 

66 
43 

69 
43 

62 
43 

Calhoun  exp  station 

MAX 
MIN 

<,e 

36 

45 
28 

44 
32 

45 
35 

45 
39 

55 
43 

62 
53 

58 
40 

59 
37 

69 
5 1 

69 
42 

67 
39 

67 
39 

67 
46 

74 
56 

73 
59 

63 
49 

46 
25 

52 
20 

69 
46 

70 
46 

69 
39 

52 
36 

62 
39 

69 
36 

66 
35 

66 
42 

65 
45 

63 
37 

65 
54 

63 
37 

50.7 
40.5 

cartersvIlle 

MAX 
MIN 

47 
36 

46 
29 

44 
32 

41 
35 

46 

35 

53 
42 

68 
51 

65 
46 

57 
39 

69 
53 

67 
43 

75 
47 

73 
47 

67 
54 

76 
61 

72 
65 

69 
46 

48 
25 

61 
20 

67 
51 

71 
50 

66 
36 

53 
35 

56 
44 

66 
33 

66 
36 

71 
41 

69 
47 

66 
43 

66 
56 

61 
35 

52.1 
42.6 

CEDARTDkN 

MAX 
MIN 

48 

32 

48 
26 

41 
32 

42 
35 

41 
37 

92 
40 

64 
51 

56 
42 

63 
40 

71 
56 

71 
42 

78 
41 

73 
43 

73 
46 

76 
61 

70 
61 

63 
42 

45 
26 

56 

22 

74 
51 

71 
46 

64 
39 

52 
35 

69 
35 

70 
35 

71 
38 

71 
40 

72 
50 

63 
44 

67 
56 

64 
42 

62.4 
41.4 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

51 
32 

48 
25 

45 
29 

47 
28 

45 
30 

49 
36 

58 
35 

62 
40 

53 
34 

65 
37 

66 
44 

73 
47 

76 
44 

70 
45 

70 
49 

72 
60 

72 
49 

54 
24 

55 

20 

62 
28 

69 
51 

71 
37 

64 
33 

62 
34 

66 
34 

69 
39 

71 
40 

70 
47 

71 
42 

68 
46 

68 

40 

62.7 
38.1 

DA  L  T  ON 

MIN 

47 
37 

48 
31 

45 
31 

39 
33 

43 
36 

51 
41 

50 

50 

54 
42 

56 
44 

72 
47 

67 
44 

66 
46 

63 
46 

65 
57 

71 
60 

67 
52 

53 
25 

40 
24 

52 
28 

65 

50 

68 
39 

57 
37 

49 
37 

60 
38 

63 
36 

56 
45 

67 
51 

56 
38 

60 
38 

69 

40 

56.7 
41.1 

LA  PAYETTE 

MAX 

48 
36 

46 
26 

45 

27 

37 

33 

47 
32 

50 
34 

60 

59 

54 
40 

60 
44 

67 
40 

67 
37 

64 
40 

65 

42 

67 
56 

74 
65 

67 
52 

54 
24 

42 
20 

54 
22 

70 
32 

70 
39 

58 
37 

48 
39 

65 
37 

65 
37 

69 
40 

66 
37 

60 
38 

52 
37 

63 
36 

58.9 
37.9 

ROME 

MAX 
MIN 

49 
33 

47 
28 

39 
31 

42 
34 

44 
36 

52 
40 

61 
50 

55 
39 

59 
38 

71 
53 

71 
51 

67 
39 

65 

42 

69 

46 

75 
59 

73 
60 

62 
43 

49 

26 

56 

21 

69 
49 

72 
47 

66 
39 

52 
36 

62 
36 

65 
36 

67 
36 

69 
38 

68 
47 

62 

40 

57 

51 

61 
39 

60.7 
40.8 

ROME  WSO 

•          •  * 

MAX 
MIN 

49 
31 

48 
26 

39 
32 

44 
37 

44 

4  1 

56 
44 

62 
42 

56 
42 

60 
39 

72 
57 

70 
44 

69 
39 

66 
4  1 

69 
48 

75 
62 

71 
58 

58 
44 

44 

27 

56 
23 

70 
50 

71 
49 

61 
40 

48 

37 

63 
38 

66 
35 

66 
38 

67 
45 

69 
49 

59 
39 

68 
47 

50 
35 

60.6 
41.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSW 

MAX 

Mm 

52 
29 

48 
27 

45 

30 

36 
29 

40 
34 

42 
34 

62 

40 

67 
42 

60 

33 

60 
36 

69 
4  1 

71 
46 

74 
49 

67 
43 

67 
51 

72 
59 

74 
5 1 

55 
25 

47 
2 1 

55 

21 

66 
42 

69 
35 

56 
32 

44 
32 

62 
33 

66 
36 

67 
37 

69 
40 

72 
42 

64 
42 

67 
4  1 

60.3 
37,2 

ATHENS  hSQ 

MAX 
MIN 

47 
33 

47 
32 

35 
29 

41 
32 

39 
37 

48 
39 

69 

46 

64 
43 

63 
41 

67 

53 

74 
57 

73 
53 

70 
47 

68 
47 

72 
55 

76 
59 

61 
43 

50 
32 

59 
28 

61 
46 

71 
53 

58 
39 

43 
33 

61 
38 

69 

41 

72 
47 

73 
46 

74 
55 

66 
49 

72 
54 

65 
44 

61.9 
43.6 

ATLANTA  KSO 

MAX 

MIN 

46 
35 

43 
34 

35 

3 1 

38 
31 

40 
35 

54 
36 

66 
46 

60 
38 

64 
39 

68 
54 

71 
52 

77 
54 

69 
50 

67 
50 

73 
59 

77 
58 

60 
42 

46 
26 

57 
28 

67 
51 

70 
53 

59 
41 

44 
34 

63 
37 

66 
40 

70 
43 

70 
44 

74 
51 

64 
5  1 

71 

54 

62 
45 

61.1 
43.5 

9LAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

43 
29 

46 

23 

47 
24 

44 
32 

47 
40 

50 
40 

63 
48 

64 
48 

54 
41 

61 
52 

67 
40 

69 
38 

69 
39 

64 
39 

62 
55 

70 
61 

67 
49 

50 
22 

43 
19 

53 
19 

63 
39 

64 
37 

56 
33 

47 
35 

62 
32 

62 
32 

69 
30 

59 
36 

65 

70 
43 

54 

56.9 
37.1 

BLUE  RIDGE 

MAX 

MIN 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

47 
34 

48 
26 

49 
26 

40 
26 

42 
34 

45 
34 

50 
42 

66 
38 

58 
40 

67 
44 

69 
50 

70 
5 1 

72 
45 

66 
45 

67 
40 

66 
52 

77 
58 

66 
29 

50 
2  1 

51 
22 

60 
43 

70 
40 

54 
30 

45 
33 

60 
43 

53 
44 

60 
40 

73 
47 

50 

53 
50 

69 

59.5 
39.5 

OaHLONECA 

MAX 

MIN 

50 
32 

49 
29 

44 

29 

41 
29 

42 
37 

45 
37 

57 
44 

63 
37 

63 
36 

58 
45 

64 

50 

69 
47 

64 
45 

64 
47 

62 
52 

68 
59 

68 
53 

54 
26 

49 
24 

49 
24 

57 
47 

67 
36 

54 
32 

45 
34 

01 
38 

61 
39 

65 
48 

59 
50 

55 
39 

66 
40 

61 
43 

57.9 
39.7 

CAINESVILLE 

MAX 

Mm 

52 
3 1 

48 

30 

45 
28 

40 
30 

40 
35 

41 
35 

65 

41 

65 
42 

61 
40 

62 
44 

63 

69 
47 

68 
50 

65 
46 

65 

70 
52 

73 
52 

57 
28 

49 
24 

53 
29 

56 
42 

69 
37 

51 
31 

46 
33 

60 
38 

64 
40 

66 

70 
49 

67 

55 

66 

59.1 
39.6 

HELEN  1  ESE 

MAX 

Mm 

49 

30 

43 
25 

40 
29 

44 
35 

43 
35 

50 
40 

67 
46 

66 
37 

59 
35 

58 
51 

70 
44 

65 
43 

69 
42 

61 
40 

64 

52 

68 
62 

64 
44 

49 

27 

50 
20 

55 
40 

66 
40 

59 
30 

52 
26 

60 
35 

60 
34 

74 
35 

74 
34 

70 
47 

56 
36 

61 
52 

61 
46 

59.3 
38.5 

JASPER   1  NNU 

MAX 

49 

32 

45 

30 

40 
31 

45 
40 

45 
40 

59 
44 

63 

58 

56 
36 

63 
53 

70 
45 

67 
49 

64 
43 

62 
45 

67 
57 

66 
59 

59 
40 

41 
25 

50 
24 

57 
45 

68 
57 

56 
38 

48 
34 

62 
42 

64 
42 

64 
44 

65 
46 

53 
52 

54 
39 

63 
54 

60 
40 

58.3 

U  OF  SA  PlT  SCIENCE 

FH 

MAX 

Mm 

51 
31 

45 

31 

42 
30 

38 
29 

41 
35 

46 
36 

69 
45 

61 
43 

62 
39 

66 

52 

71 
52 

76 
55 

70 
50 

69 
46 

n 

53 

77 
67 

70 
48 

50 
30 

56 
25 

62 
44 

70 
55 

68 
49 

46 
32 

61 
35 

65 
42 

72 
45 

71 
45 

74 
54 

54 
48 

71 
52 

69 
47 

62.2 
43.3 

MINDER  1  SSE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  h 

MAX 
MIN 

52 
28 

45 

26 

36 
29 

43 
33 

43 
34 

50 
39 

69 
44 

66 
40 

64 
35 

64 
47 

71 
48 

71 
42 

69 
42 

65 
42 

65 
53 

67 
55 

63 
45 

51 
29 

51 
21 

60 
39 

69 
47 

65 
35 

57 
25 

65 
42 

58 
34 

73 
39 

74 
44 

69 
46 

58 
35 

61 
50 

54 
37 

61,0 
36.7 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

46 

27 

39 
27 

35 

27 

40 
30 

37 
30 

46 
36 

64 
46 

64 
38 

59 
38 

63 
52 

68 

46 

67 
46 

64 
41 

59 
48 

66 
54 

68 
63 

63 
44 

46 
24 

46 
22 

53 
43 

66 
53 

54 
39 

44 
30 

58 
38 

62 
38 

69 
49 

71 
46 

57 
50 

63 
40 

63 

62 
40 

57,2 
40.6 

ELBERTDN  2  N 

MAX 
MIN 

48 
27 

47 
27 

42 
28 

43 
27 

42 
35 

47 

37 

69 
42 

68 
34 

57 
34 

65 
5? 

72 
53 

69 
47 

69 
44 

67 
36 

72 
50 

78 
56 

74 
52 

54 
31 

54 

20 

55 
45 

70 
52 

66 
42 

60 
34 

60 
34 

62 
34 

69 
34 

71 
40 

72 
45 

67 
42 

71 
50 

70 
43 

62.3 
39.6 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

50 
33 

50 
32 

49 

26 

40 
32 

40 
35 

45 
36 

60 
40 

74 
45 

62 
42 

64 
52 

70 
55 

74 
50 

73 
49 

72 
46 

74 
45 

77 
55 

70 
42 

62 
34 

56 
28 

56 
40 

73 
52 

66 
32 

58 
40 

60 
38 

70 
36 

74 
40 

78 
48 

68 
46 

72 
50 

55 
54 

70 
49 

63.7 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

49 
29 

43 
28 

39 
26 

43 
33 

40 
36 

49 
38 

66 
46 

68 
43 

67 
43 

56 
52 

72 
55 

71 
49 

69 
46 

61 
44 

69 

55 

71 
65 

67 
47 

50 
30 

52 
25 

55 
41 

71 
52 

61 
43 

46 
32 

62 
38 

62 
42 

74 
48 

75 
50 

72 
53 

56 
42 

66 
52 

67 
40 

60.7 
42.7 

WASHINGTON 

•           •  • 

MAX 

Mm 

58 
30 

50 
28 

48 
29 

39 
26 

41 
31 

43 
34 

65 

40 

73 
37 

68 
36 

58 
37 

66 
50 

76 
59 

76 
54 

72 
43 

73 
44 

73 
57 

79 
57 

60 
32 

55 
25 

60 
25 

62 
36 

73 
47 

57 
32 

43 
33 

62 
33 

66 
36 

72 
46 

73 
47 

75 
51 

70 

73 
40 

63.2 
39.6 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

58 
38 

45 
38 

39 
34 

38 
33 

44 
35 

66 
31 

74 
61 

71 
45 

66 
44 

75 
63 

78 
64 

80 
64 

77 
62 

76 
57 

76 
58 

80 

72 
5 1 

60 
34 

62 
28 

65 
50 

74 

73 

64 
4  1 

74 

75 
4  1 

74 
50 

75 
50 

79 
57 

75 

75 

75 

6a. 2 
48.$ 

carrollton 

MAX 

Mm 

50 
33 

45 

28 

40 
31 

40 
32 

43 
33 

55 
38 

61 
53 

58 
38 

62 
37 

69 
56 

71 
52 

77 
45 

74 
43 

73 
47 

72 
59 

67 
45 

59 
37 

58 
22 

69 
52 

81 
49 

60 
40 

46 
39 

65 
34 

62 
34 

70 
38 

73 
46 

68 
50 

68 
58 

72 
40 

63.0 
42.2 

COLUHBUS  wSO 

MAX 

Mm 

47 
41 

46 
40 

41 
37 

42 
36 

47 
40 

70 
47 

74 
52 

61 
44 

65 
44 

79 
59 

74 
62 

80 
61 

74 
58 

76 
56 

77 
61 

71 
48 

56 
35 

64 
32 

68 
59 

75 
9S 

63 
49 

52 
42 

66 
41 

69 
43 

73 
47 

69 
57 

75 
58 

79 
53 

69 
53 

66,  2 
49.3 

EXPEPlMENT 

MAX 

Mm 

56 
34 

47 
34 

44 
32 

34 
30 

38 
34 

48 
37 

65 
48 

70 
42 

60 
41 

63 
47 

70 
53 

72 
61 

79 
59 

73 
53 

73 
53 

79 
54 

57 
30 

53 
30 

59 
43 

65 
S5 

72 
46 

59 
39 

49 
36 

65 
39 

72 
50 

69 
54 

73 
54 

66 
57 

72 
52 

62.6 
45.0 

S*«  R*(«T«Dc*  NolM  Followtcg  SuUoa  ladsx 
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DAILY  TEMPERATURES  oeo'>ou 

Conlinued  DECEMBER  1971 


Day  of  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  1 

1  '- 

6 

7  1 

 L 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

54 

46 

40 

39 

40 

56 

71 

62 

66 

72 

71 

79 

78 

75 

76 

60 

75 

55 

61 

65 

73 

61 

66 

65 

66 

72 

67 

74 

70 

72 

72 

65.2 

MIN 

33 

32 

33 

31 

33 

39 

50 

32 

37 

56 

51 

54 

50 

50 

63 

63 

41 

31 

24 

46 

55 

41 

36 

33 

35 

40 

42 

60 

56 

58 

52 

43.1 

L4  GRANGE 

MAX 

53 

44 

38 

39 

42 

59 

68 

65 

65 

70 

74 

78 

74 

80 

75 

79 

75 

62 

63 

68 

71 

64 

56 

63 

67 

70 

67 

71 

70 

71 

69 

64.5 

MIN 

35 

31 

34 

33 

34 

40 

58 

38 

37 

58 

50 

48 

46 

46 

59 

68 

60 

34 

32 

54 

66 

42 

36 

34 

36 

40 

40 

49 

56 

56 

54 

44.6 

MARSHALLVILLE 

MAX 

58 

46 

44 

40 

48 

71 

72 

70 

66 

73 

74 

77 

76 

77 

75 

80 

77 

56 

63 

6* 

74 

70 

59 

65 

69 

74 

74 

73 

72 

75 

73 

67.4 

MIN 

36 

40 

33 

32 

36 

45 

62 

42 

44 

57 

64 

64 

62 

58 

60 

62 

61 

37 

30 

55 

59 

61 

39 

36 

43 

45 

48 

55 

55 

56 

58 

48 . 9 

NEWNAN 

MAX 

47 

43 

38 

39 

40 

55 

68 

60 

66 

71 

72 

78 

70 

73 

73 

79 

70 

49 

60 

67 

72 

62 

53 

63 

67 

71 

71 

74 

71 

70 

64 

53.1 

MIN 

34 

34 

32 

29 

35 

37 

52 

41 

39 

5S 

48 

57 

46 

50 

60 

66 

47 

28 

26 

50 

56 

39 

33 

32 

41 

44 

44 

53 

51 

56 

46 

43.9 

SUNHySIOE 

MAX 

46 

43 

33 

38 

39 

51 

70 

61 

65 

69 

73 

78 

72 

73 

73 

81 

63 

52 

59 

65 

72 

68 

55 

65 

67 

72 

70 

73 

67 

70 

70 

63,0 

MIN 

34 

33 

32 

30 

35 

38 

48 

43 

40 

55 

54 

60 

53 

50 

54 

51 

40 

29 

28 

53 

55 

45 

34 

56 

40 

46 

48 

57 

52 

67 

50 

44.5 

TALBOTTDN 

MAX 

49 

44 

39 

38 

41 

65 

72 

70 

68 

74 

72 

79 

75 

75 

75 

8 1 

72 

55 

63 

65 

75 

63 

65 

67 

70 

73 

73 

70 

73 

75 

70 

65.7 

MIN 

35 

34 

31 

30 

36 

40 

60 

40 

39 

56 

55 

58 

57 

49 

59 

68 

60 

32 

24 

55 

56 

45 

36 

34 

39 

46 

43 

45 

56 

58 

54 

45.6 

TALLAPOOSA  2  N 

t^X 

59 

47 

42 

42 

42 

57 

65 

65 

65 

69 

73 

76 

75 

73 

74 

73 

67 

46 

56 

71 

71 

67 

68 

66 

66 

66 

69 

70 

71 

70 

68 

64.0 

MIN 

30 

26 

32 

33 

33 

39 

54 

37 

35 

56 

39 

40 

41 

44 

60 

61 

45 

26 

19 

52 

48 

39 

35 

34 

33 

33 

33 

47 

42 

58 

38 

40. 1 

THOMASTON  2  S 

MAX 

57 

45 

39 

39 

42 

58 

74 

70 

67 

73 

73 

80 

78 

76 

75 

82 

79 

56 

66 

65 

76 

70 

57 

69 

72 

74 

73 

74 

73 

77 

73 

67.3 

MIN 

37 

34 

33 

33 

35 

41 

53 

41 

40 

57 

57 

55 

52 

52 

64 

68 

51 

33 

36 

53 

51 

47 

36 

36 

38 

40 

41 

51 

55 

53 

54 

45.7 

WEST  POINT 

MAX 

60 

46 

42 

39 

40 

54 

58 

60 

65 

64 

72 

77 

80 

72 

75 

75 

80 

65 

52 

60 

70 

75 

60 

50 

67 

72 

72 

70 

75 

72 

79 

64.5 

•          *  * 

MIN 

35 

33 

33 

33 

35 

38 

48 

40 

41 

45 

45 

45 

60 

50 

60 

60 

65 

34 

26 

39 

56 

45 

38 

35 

35 

43 

43 

47 

49 

55 

55 

43.7 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

62 

47 

41 

60 

72 

71 

74 

75 

76 

77 

74 

78 

78 

8  1 

76 

65 

66 

73 

62 

78 

77 

77 

70.0 

MIN 

36 

36 

36 

40 

50 

50 

45 

57 

58 

68 

61 

53 

63 

66 

65 

44 

33 

52 

60 

41 

55 

56 

58 

63 

51.5 

COVINGTON 

MAX 

48 

45 

41 

37 

38 

47 

69 

61 

64 

68 

73 

78 

71 

68 

72 

79 

65 

51 

60 

63 

69 

59 

53 

60 

66 

72 

71 

75 

65 

73 

65 

62.1 

MIN 

34 

32 

31 

31 

35 

38 

47 

40 

38 

53 

53 

58 

50 

48 

58 

65 

49 

30 

26 

63 

66 

46 

33 

36 

38 

40 

42 

53 

52 

53 

46 

44.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

62 

49 

53 

38 

46 

57 

69 

71 

72 

70 

72 

75 

76 

75 

77 

79 

82 

71 

56 

66 

66 

72 

62 

49 

67 

70 

74 

75 

77 

75 

78 

67.1 

MIN 

36 

40 

35 

35 

37 

42 

55 

42 

43 

44 

67 

62 

60 

55 

67 

66 

66 

41 

26 

28 

58 

60 

40 

36 

37 

39 

43 

46 

54 

54 

56 

46.5 

EASTMAN  1  w 

MAX 

63 

51 

47 

45 

45 

59 

71 

71 

69 

75 

75 

76 

74 

72 

76 

75 

61 

74 

57 

66 

64 

74 

62 

49 

69 

71 

74 

76 

77 

77 

76 

67.5 

MIN 

39 

44 

37 

39 

40 

43 

59 

49 

44 

45 

60 

67 

62 

55 

53 

63 

64 

43 

30 

36 

58 

51 

40 

39 

39 

45 

49 

48 

54 

54 

51 

46.4 

FORSVTH  1  S 

MAX 

53 

45 

42 

38 

43 

53 

73 

63 

65 

72 

72 

80 

74 

76 

74 

81 

72 

53 

61 

64 

72 

65 

65 

64 

68 

74 

70 

75 

71 

75 

68 

65.2 

MIH 

36 

35 

32 

30 

35 

40 

51 

45 

40 

57 

60 

58 

65 

53 

57 

68 

51 

33 

24 

53 

58 

48 

47 

35 

41 

40 

49 

52 

56 

55 

54 

46.7 

HAWKINSVILLE 

MAX 

66 

50 

47 

38 

52 

58 

72 

69 

71 

70 

75 

75 

76 

75 

78 

77 

64 

72 

57 

63 

64 

75 

64 

50 

72 

73 

76 

78 

79 

77 

77 

69.0 

MIN 

35 

39 

34 

34 

35 

47 

55 

42 

41 

43 

61 

66 

58 

64 

65 

63 

64 

40 

27 

34 

54 

43 

40 

37 

38 

39 

41 

41 

51 

49 

50 

45.5 

IRWINTON  <i  HNW 

MAX 

60 

47 

44 

38 

47 

67 

73 

71 

67 

71 

70 

71 

71 

76 

74 

79 

72 

59 

61 

63 

72 

70 

64 

64 

69 

75 

80 

75 

73 

76 

75 

66.9 

MIN 

35 

37 

31 

31 

35 

42 

63 

43 

42 

54 

60 

60 

60 

55 

58 

51 

36 

29 

54 

60 

49 

35 

40 

42 

44 

47 

55 

55 

54 

57 

47.1 

HACQN  WSO 

MAX 

48 

46 

37 

42 

48 

70 

73 

65 

67 

73 

73 

79 

74 

77 

75 

62 

71 

56 

65 

65 

74 

63 

49 

66 

69 

74 

73 

74 

74 

75 

67 

65.9 

MIN 

38 

36 

34 

34 

40 

47 

48 

40 

40 

57 

60 

63 

56 

56 

69 

69 

47 

31 

27 

56 

51 

45 

41 

38 

39 

39 

43 

53 

55 

54 

45 

46.5 

milledgeville 

MAX 

61 

50 

46 

37 

40 

51 

67 

75 

61 

66 

71 

75 

80 

76 

76 

75 

62 

65 

55 

63 

65 

74 

61 

47 

63 

69 

75 

63.9 

MIN 

35 

35 

33 

31 

35 

40 

42 

37 

37 

40 

56 

63 

57 

48 

63 

57 

64 

37 

22 

23 

49 

46 

36 

36 

37 

36 

39 

41.6 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

SANOERSVILLE 

MAX 

49 

44 

41 

3t 

48 

65 

69 

66 

62 

67 

71 

74 

75 

75 

74 

80 

73 

52 

62 

62 

73 

61 

62 

63 

67 

74 

74 

75 

71 

76 

69 

64.6 

MIN 

38 

38 

32 

32 

38 

43 

61 

44 

40 

55 

61 

60 

61 

54 

69 

68 

52 

38 

24 

49 

61 

49 

37 

36 

37 

41 

45 

60 

55 

56 

65 

47.4 

S I  LOAM 

MAX 

50 

43 

39 

50 

73 

63 

68 

75 

79 

73 

70 

80 

73 

55 

73 

»               »  9 

MIN 

32 

33 

27 

29 

35 

39 

48 

42 

40 

53 

61 

59 

52 

49 

60 

66 

50 

32 

30 

51 

55 

47 

34 

35 

43 

46 

47 

55 

53 

56 

51 

45.'! 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 

60 

51 

49 

34 

41 

48 

67 

73 

68 

58 

67 

73 

79 

75 

74 

74 

60 

61 

52 

60 

65 

73 

59 

45 

63 

67 

72 

74 

77 

72 

75 

64.1 

MIN 

30 

29 

31 

31 

34 

39 

46 

40 

37 

4J 

53 

63 

55 

43 

51 

62 

69 

35 

22 

28 

56 

47 

35 

34 

38 

45 

49 

51 

53 

56 

54 

43.6 

AUGUSTA  WSO 

MAX 

51 

47 

39 

46 

52 

69 

73 

71 

61 

71 

71 

79 

78 

74 

78 

6 1 

70 

55 

61 

64 

74 

60 

50 

65 

67 

75 

76 

76 

71 

76 

70 

66.2 

MIN 

35 

33 

32 

35 

43 

50 

54 

45 

40 

52 

60 

64 

60 

49 

65 

48 

29 

25 

51 

50 

42 

39 

37 

37 

39 

40 

60 

52 

52 

46 

45.1 

BROOKLET  1  W 

MAX 

58 

47 

46 

45 

55 

70 

75 

73 

67 

75 

78 

77 

73 

75 

So 

8 1 

76 

60 

65 

62 

72 

63 

54 

68 

68 

74 

78 

78 

76 

78 

71 

68.3 

MIN 

38 

42 

34 

36 

38 

51 

64 

52 

46 

53 

61 

66 

56 

62 

61 

63 

58 

44 

27 

58 

60 

50 

39 

41 

43 

41 

46 

49 

52 

56 

62 

60.0 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

62 

47 

45 

42 

52 

65 

80 

70 

68 

70 

72 

76 

75 

75 

76 

8 1 

60 

61 

63 

64 

74 

73 

68 

66 

68 

74 

74 

76 

74 

76 

75 

68.5 

MIN 

i6 

38 

32 

32 

40 

46 

63 

45 

40 

56 

62 

66 

60 

54 

60 

67 

52 

40 

26 

51 

56 

50 

38 

38 

38 

46 

46 

54 

54 

57 

60 

46.5 

METTER 

MAX 

62 

49 

48 

45 

55 

68 

75 

74 

75 

76 

77 

77 

76 

79 

80 

83 

79 

57 

68 

65 

73 

71 

59 

62 

73 

74 

78 

80 

77 

76 

75 

69.9 

MIN 

39 

43 

32 

37 

44 

51 

64 

51 

46 

49 

62 

57 

60 

64 

57 

66 

57 

42 

32 

54 

60 

46 

40 

41 

41 

45 

49 

54 

54 

53 

52 

49.4 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

51 

57 

48 

46 

52 

65 

70 

70 

66 

69 

72 

75 

75 

76 

77 

6 1 

78 

74 

74 

69 

74 

70 

67 

67 

69 

74 

73 

76 

72 

76 

73 

66.9 

MIN 

35 

36 

30 

32 

40 

41 

61 

48 

39 

53 

59 

63 

57 

66 

59 

65 

51 

40 

41 

39 

57 

55 

37 

36 

37 

45 

46 

51 

53 

64 

59 

47.9 

MILLEN  4  N 

MAX 

56 

47 

44 

46 

54 

69 

71 

72 

66 

71 

73 

78 

76 

77 

60 

82 

78 

74 

65 

63 

73 

64 

70 

72 

70 

74 

76 

78 

72 

77 

71 

69.0 

Mm 

33 

38 

32 

36 

43 

49 

66 

42 

37 

52 

58 

62 

55 

54 

60 

63 

60 

31 

30 

52 

69 

46 

44 

44 

35 

37 

50 

48 

50 

58 

60 

47.9 

NEWlNCTON  2  NE 

MAX 

56 

45 

45 

46 

59 

72 

72 

73 

67 

76 

83 

78 

77 

75 

8  1 

62 

79 

70 

59 

60 

65 

64 

67 

73 

70 

76 

79 

79 

76 

79 

79 

69.4 

MIN 

36 

35 

34 

34 

45 

54 

66 

52 

45 

54 

65 

65 

64 

65 

63 

64 

60 

38 

39 

45 

49 

51 

43 

47 

44 

46 

51 

55 

57 

66 

64 

51.5 

SWAINSBORG 

MAX 

46 

44 

43 

44 

53 

66 

71 

68 

77 

68 

78 

79 

82 

80 

78 

57 

65 

78 

73 

70 

68 

69 

70 

70 

75 

76 

73 

77 

72 

68.8 

MIN 

42 

42 

32 

32 

32 

49 

61 

48 

51 

50 

54 

54 

59 

61 

61 

67 

52 

42 

29 

53 

60 

62 

45 

38 

36 

46 

46 

49 

52 

53 

49 

46.4 

WARRENTON 

MAX 

59 

50 

47 

46 

46 

47 

66 

72 

65 

63 

67 

74 

78 

76 

75 

74 

80 

63 

54 

62 

64 

74 

60 

45 

73 

74 

72 

72 

76 

71 

74 

65.2 

MIN 

34 

34 

32 

31 

32 

34 

47 

41 

40 

41 

55 

62 

56 

52 

6 1 

36 

26 

27 

57 

48 

35 

35 

34 

34 

47 

47 

55 

55 

56 

43.6 

HAYNESBORO  2  NE 

MAX 

63 

49 

46 

36 

40 

55 

69 

70 

7  I 

69 

76 

78 

62 

69 

75 

69 

65.2 

•          «  • 

Mm 

37 

37 

33 

32 

35 

37 

54 

51 

43 

43 

55 

64 

57 

57 

68 

62 

58 

44 

25 

29 

60 

52 

41 

37 

37 

44 

50 

51 

52 

52 

58 

46.6 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

63 

48 

47 

46 

44 

65 

75 

75 

72 

74 

77 

77 

79 

75 

79 

79 

63 

60 

68 

69 

65 

74 

64 

65 

68 

72 

75 

75 

75 

77 

79 

69.2 

Mm 

37 

42 

39 

37 

38 

43 

64 

45 

45 

4! 

64 

67 

61 

53 

55 

65 

65 

46 

29 

32 

59 

51 

44 

42 

40 

40 

39 

44 

52 

54 

59 

48.3 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4  1 

s  1 

6 

7 

B 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

> 
< 

AHERICUS  t,  ENE 

MAX 

MIN 

58 

50 

37 

40 

51 

69 

70 

66 

66 

74 

75 

76 

75 

76 

76 
60 

79 
67 

73 
53 

55 

63 
32 

64 
56 

76 
60 

67 
5 1 

56 
40 

60 
38 

61 
39 

80 
36 

75 
50 

76 
56 

77 
55 

76 
55 

68 
59 

66.6 
49.5 

BAINBRIOGE 

MAX 
MIN 

60 

50 

51 

45 
36 

56 

77 
53 

73 

70 

77 

80 
63 

80 

80 
69 

76 
59 

80 
55 

61 
56 

86 
64 

82 
60 

61 
47 

65 

30 

71 
59 

75 
60 

71 
49 

58 
46 

66 
42 

75 
43 

78 
42 

78 
48 

60 
52 

77 
57 

80 
57 

81 
64 

71.7 
51.8 

B1.4KELV 

MAX 
MIN 

63 

51 

46 

44 

43 

58 
40 

76 

74 

69 

7* 

77 

76 

60 

75 
56 

78 
56 

78 
63 

82 
65 

75 
43 

56 
34 

68 
34 

66 
63 

74 
50 

64 
44 

56 
42 

69 
42 

72 
45 

75 
47 

75 
47 

78 
55 

72 
55 

78 
57 

68.5 
49.3 

C4IRU  2  NNW 

MAX 
MIN 

62 

50 
40 

53 
37 

54 
36 

56 
35 

77 
52 

76 
61 

75 
50 

77 
50 

79 
61 

62 

80 

79 
53 

79 
53 

80 
57 

64 
64 

61 
56 

69 
34 

71 
36 

70 
56 

74 
60 

72 
49 

58 
43 

70 
41 

73 
45 

75 
43 

76 
43 

61 
50 

75 
55 

79 
53 

80 
56 

72.5 
49.5 

CtHlLLA 

MAX 
MIN 

60 

48 

48 

45 

55 

74 

72 

71 

74 

76 

78 

78 

74 

76 

79 
57 

79 
55 

81 
57 

58 

67 
3 1 

66 
55 

71 
6 1 

66 
52 

68 

68 
40 

70 
43 

72 

73 

75 
52 

74 
55 

76 

75 
62 

69.3 
50.9 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

65 

60 
42 

48 

51 
4  1 

48 

61 
46 

76 
60 

74 
5  1 

73 

75 
53 

^6 

79 

80 
5  8 

79 
57 

78 
59 

80 
66 

84 

63 

60 
45 

66 
34 

69 
40 

69 
64 

74 
45 

60 
45 

64 
42 

70 
4  5 

76 
44 

75 
47 

72 
53 

79 
54 

78 
53 

75 
54 

71.0 
50.5 

CUTH9ERT 

MAX 
MIN 

60 

46 

41 

42 

50 

70 

75 
6 1 

71 

70 

76 
60 

74 

79 

76 

76 
57 

78 
61 

76 
69 

73 
56 

57 
4 1 

66 
34 

65 
58 

76 
62 

72 
5 1 

60 
4  1 

69 
40 

72 
44 

74 
45 

75 
47 

75 
56 

77 
56 

76 
57 

74 
56 

68.4 

51.0 

FORT  04INES 

MAX 
MIN 

56 

49 

47 

42 

50 
40 

72 

73 
60 

72 

70 

76 

76 

76 
69 

72 

74 
56 

78 
62 

76 
62 

74 
56 

57 
42 

66 
35 

65 

60 

72 
62 

66 
49 

58 
42 

64 
36 

68 
46 

73 
52 

74 
48 

75 
57 

72 
56 

75 
56 

71 
56 

67,5 
51.6 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

58 

32 

49 
41 

46 
34 

41 
32 

48 
37 

69 
46 

75 
59 

71 
36 

70 
38 

77 
52 

75 
62 

80 
62 

75 
61 

76 
51 

78 
60 

80 
67 

70 
52 

55 

33 

65 
25 

66 
53 

76 
56 

73 
43 

61 
39 

70 
37 

73 
35 

74 
35 

76 
39 

76 
49 

76 
50 

74 
49 

75 
53 

68,6 
45.8 

HORSAN  1  M 

MAX 
MIN 

65 
36 

52 
36 

41 
34 

39 
32 

53 
36 

73 
42 

73 
57 

71 
43 

73 
44 

78 
54 

60 
63 

76 
56 

61 
62 

79 
55 

81 
66 

76 
56 

71 
49 

69 
36 

69 
34 

74 
54 

67 
56 

61 
39 

68 
38 

71 
41 

74 
39 

76 
42 

79 
42 

78 
52 

77 
45 

78 
49 

76 
57 

70.3 
46.4 

PLAINS  SH  CA  EXP  STA 

MAX 

MIN 

60 

to 

45 

40 

46 
37 

38 
33 

41 
35 

59 
39 

69 
56 

73 
44 

63 
46 

66 
49 

75 
63 

74 
67 

77 
64 

74 
58 

76 
57 

76 
65 

78 
65 

71 
40 

54 

30 

65 
34 

64 

60 

75 
52 

62 

40 

50 
39 

67 
40 

70 
41 

73 
46 

75 
49 

77 
55 

76 
57 

75 
58 

65.9 
48.4 

ThOMASVILLE  4  SE 

*          •  • 

MAX 
MIN 

68 

58 
42 

57 

49 

37 

57 
4  I 

77 
54 

78 

76 
5  3 

76 

79 
59 

80 

60 
66 

79 
62 

80 
54 

60 
56 

83 
66 

83 
61 

68 

77 
29 

77 
54 

73 
63 

70 
5 1 

67 

68 
40 

75 
4  3 

78 
42 

77 
45 

81 
50 

81 
54 

78 
60 

80 
63 

73.9 
51.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAH4   ExP  STATION 

MAX 
MIN 

68 

38 

48 
43 

48 
38 

44 
37 

59 
41 

75 
54 

72 
64 

75 
64 

76 
48 

78 
60 

77 
64 

78 
64 

77 
58 

77 
54 

60 
60 

80 
61 

61 
58 

69 
45 

74 
30 

70 
44 

72 
56 

67 

50 

64 
44 

70 
42 

74 
43 

76 
44 

79 
43 

77 
52 

76 
53 

74 
53 

77 
57 

71.4 
50.4 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MB) 

60 
39 

46 
40 

46 
37 

43 
35 

45 
37 

62 
44 

73 
60 

71 
49 

69 
47 

71 
49 

74 
58 

74 
68 

74 
63 

75 
58 

76 
56 

76 
64 

80 
64 

76 
43 

55 
31 

64 

35 

64 
56 

71 
52 

59 
39 

48 
36 

67 
38 

69 
43 

70 
45 

74 
42 

76 
52 

74 
55 

75 
56 

66.4 
48.2 

CORDELE 

MAX 
MIN 

56 

47 
43 

44 
38 

43 
36 

54 
40 

74 
50 

72 
63 

70 
45 

71 
46 

75 
56 

77 

75 
69 

77 
64 

78 
57 

78 
59 

80 
68 

76 
55 

56 
42 

67 
31 

66 
57 

72 
62 

70 
52 

60 
42 

66 
41 

69 
41 

73 
42 

74 
44 

76 
56 

78 
55 

77 
55 

75 
52 

68.7 
50.5 

OOUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

FITZOERALO 

MAX 

MIM 

66 
38 

46 
4  1 

44 
36 

42 
35 

54 
39 

73 
50 

73 
60 

72 
53 

74 
49 

76 
60 

77 
62 

75 
64 

74 
62 

78 
57 

79 
62 

81 
65 

78 
57 

59 

66 
34 

65 
56 

70 
62 

69 
52 

59 
41 

67 
40 

68 
44 

73 
46 

74 
47 

77 
57 

77 

76 

74 

69.0 
51.1 

HOHERVILLE  3  dSM 

MAX 
MIN 

64 
38 

53 
42 

56 
39 

45 
39 

60 
42 

73 
57 

75 
62 

77 
63 

73 
49 

60 
59 

82 
60 

79 
64 

76 
56 

90 
5  5 

82 
58 

82 
63 

81 
60 

62 

72 
30 

67 
40 

69 
63 

65 

50 

69 
45 

72 
45 

72 
45 

77 
44 

77 
47 

60 
50 

79 
52 

76 

78 
59 

71.8 
50.9 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

62 
36 

46 
36 

46 
38 

44 
37 

46 
39 

60 
46 

68 
59 

74 
5  3 

72 
43 

76 
43 

78 

77 
62 

78 
56 

74 
56 

78 
57 

60 
60 

81 
65 

78 

57 
30 

68 

30 

64 
60 

71 

63 

51 
4l 

69 
4  1 

70 
4  1 

74 
43 

76 
46 

78 
5  1 

79 
53 

76 
6 1 

68.3 
48.0 

MOULTRIE  2  eSE 

MAX 
MIN 

57 

36 

52 
40 

49 
36 

45 
35 

57 
39 

77 
52 

74 
60 

74 

76 
47 

79 
59 

80 

80 
66 

77 
59 

78 

79 
58 

64 

6 1 

80 
56 

58 

68 
36 

66 
53 

72 
59 

67 
52 

57 
42 

69 
40 

77 
44 

75 
45 

77 
4  5 

60 
54 

78 

53 

80 
60 

71.0 
50.1 

MD) 

63 
36 

50 
41 

51 
36 

45 
36 

60 
41 

76 
54 

74 
62 

75 
60 

76 
47 

80 
59 

81 
62 

78 
60 

76 
56 

79 
54 

60 
59 

82 
63 

80 
54 

63 
45 

70 
27 

67 
54 

71 
62 

70 
50 

63 
43 

70 
42 

73 
42 

76 
42 

77 
45 

80 
50 

76 
52 

77 
53 

61 
63 

71.7 
50.0 

OUITMAN 

MAX 

70 
*0 

55 
42 

52 
44 

55 
38 

46 
38 

65 
45 

81 
63 

78 
61 

78 
50 

75 

50 

81 
59 

82 
67 

61 
63 

81 
57 

62 
60 

BO 
62 

63 
64 

62 

46 

61 
33 

74 
36 

70 
63 

70 
53 

60 
46 

51 
43 

73 
45 

75 
44 

78 
44 

79 
48 

82 
54 

80 
55 

79 
58 

72.2 
50.7 

TIFTDN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
39 

48 
42 

47 
38 

47 
36 

46 
37 

65 
45 

77 
63 

7-, 
51 

75 
51 

76 
53 

77 
61 

79 
67 

77 
61 

79 
56 

79 
58 

79 
65 

63 
63 

79 
44 

58 
38 

70 
41 

65 
50 

75 
53 

02 
43 

52 
41 

n 

42 

73 
47 

75 
46 

76 
47 

80 
54 

78 
57 

78 
60 

69.8 
50.1 

VILDOSTA  <>  NK 

•           •  • 

MAX 
MIN 

64 
34 

55 
43 

45 
39 

56 
39 

60 
43 

79 
56 

74 
64 

78 
66 

78 
't6 

61 
56 

83 
62 

80 
63 

76 
54 

80 
56 

82 
55 

64 

61 

61 
62 

68 
42 

68 
28 

72 
52 

71 
50 

60 
45 

55 
44 

71 
43 

75 
39 

78 
48 

78 
45 

80 
4  6 

80 
52 

79 
5 1 

78 
56 

72.5 
49.8 

SOUTHEAST  09 

ALMA  F44  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
36 

47 
43 

49 
39 

43 
39 

57 
43 

67 
61 

73 
66 

75 
61 

75 
47 

76 
59 

79 
63 

77 
66 

76 
60 

77 
55 

80 
63 

62 
68 

77 
62 

60 
43 

68 
34 

65 
56 

72 
60 

64 
53 

53 
43 

72 
44 

73 
45 

76 
44 

77 
46 

79 
51 

78 
52 

76 
59 

76 
63 

69.4 
52.5 

blackbeard  island 

MAX 
MIN 

60 
46 

71 
46 

65 
46 

47 
42 

56 
44 

62 
45 

73 
48 

75 
46 

72 
46 

71 

50 

75 
59 

75 

60 

80 
60 

76 
52 

76 
55 

72 
61 

60 
62 

76 
61 

70 
60 

76 
48 

68 
45 

72 
47 

80 
49 

76 
47 

75 

52 

79 
55 

76 
56 

79 
55 

76 
59 

72.2 
51.9 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

67 
41 

56 
46 

56 
43 

71 
69 

76 
64 

78 
63 

72 
50 

77 
59 

82 

81 
62 

77 
5  6 

77 
6  2 

83 
60 

60 
60 

79 

71 

72 

69 
6 1 

66 

57 

71 

70 

78 

79 
52 

60 

79 

80 

79 

73.8 
54.0 

brunsmick  FAA  AP 

MAX 

Mm 

59 
43 

57 
51 

67 
41 

52 
36 

65 
47 

69 

60 

79 
62 

71 
55 

69 
50 

74 
59 

75 
62 

79 
63 

75 

60 

73 
56 

77 
64 

84 

62 

80 
62 

55 
37 

72 
42 

67 
61 

71 
57 

65 
50 

56 
46 

66 
49 

66 
49 

79 
46 

78 
50 

81 
58 

74 
57 

79 
55 

78 
56 

70.7 
53.3 

Fleming 

MAX 

MIN 

64 

36 

48 
43 

47 
39 

46 
39 

57 
45 

71 
57 

75 
64 

76 
61 

73 
43 

7B 
56 

81 
59 

80 
63 

77 
55 

76 
53 

82 
61 

61 
59 

80 
61 

64 

69 
28 

66 
47 

70 
62 

69 
49 

57 
43 

74 
44 

75 
42 

75 
41 

77 
46 

79 
50 

78 
5 1 

76 
55 

79 
59 

71.0 
50.3 

FDLKSTDN  9  SH 

MAX 
MIN 

67 
39 

60 
44 

60 
42 

52 
40 

61 
50 

69 
59 

75 
63 

79 
67 

70 
52 

80 
59 

63 
59 

81 
59 

76 
56 

57 

64 
61 

82 
58 

80 
60 

75 

72 
34 

72 
54 

69 
6 1 

64 
51 

56 

73 

72 

74 

79 
5 1 

81 
52 

80 

80 

75 

72.9 
52.5 

FDRT  STEWART 

MAX 
MW 

58 
40 

52 
43 

46 
38 

47 
39 

58 
45 

73 
56 

75 
66 

76 
62 

72 
46 

80 
47 

82 
67 

78 
64 

80 
59 

76 
53 

80 
60 

60 
62 

82 
60 

63 

68 
31 

65 
52 

71 
62 

70 
53 

58 

72 
43 

70 
44 

76 
45 

76 

60 
54 

76 

77 

79 
63 

70.9 
51.6 

OLENNVILLE 

MAX 

Mm 

61 
39 

47 
43 

46 
37 

46 

38 

56 
45 

71 
54 

75 
66 

74 
59 

71 
47 

78 
55 

SI 
63 

74 
66 

72 
59 

77 
53 

81 
61 

61 
65 

78 
59 

59 

67 
31 

64 

55 

73 
62 

65 
47 

55 
42 

71 
43 

71 

70 
50 

77 
42 

78 

76 

77 

77 
62 

69.3 
51 .5 

JESUP  e  S 

MAX 

MIN 

64 
36 

49 
42 

55 
39 

44 
36 

56 
43 

71 
56 

74 
64 

76 
64 

76 
45 

80 
57 

83 
60 

79 
63 

72 
57 

79 
54 

62 
57 

82 
61 

80 
61 

67 
47 

70 
29 

67 

50 

70 
62 

70 
50 

61 
43 

72 
45 

72 
44 

76 
43 

77 
46 

79 
51 

77 
51 

78 
51 

80 
60 

71.6 
50.6 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

69 
36 

53 
43 

60 
40 

45 

40 

60 
44 

69 
59 

75 
65 

78 
67 

77 
48 

79 
59 

81 
59 

80 
62 

78 
55 

78 
53 

82 
57 

82 
59 

80 
57 

65 
47 

71 
33 

67 
55 

64 
62 

66 
51 

61 
55 

72 
45 

71 
47 

76 
45 

79 
47 

80 
53 

79 
53 

77 
54 

79 
6<. 

72.0 
52.1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
«3 

54 
42 

55 
44 

47 
41 

61 
46 

69 
59 

76 
59 

74 
61 

65 
49 

72 
58 

74 

62 

78 
60 

73 
61 

71 
54 

78 
60 

81 
60 

80 
60 

67 
48 

68 
39 

67 
57 

69 
61 

66 
51 

57 
46 

66 
43 

65 
51 

76 
47 

75 
51 

80 
56 

72 
56 

79 
50 

76 
56 

69.5 
52.6 

•  NolM  Followlvg  SUUod  tnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEOR&U 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

Savannah 

USDA  PL  GRON 

MAX 
MIN 

54 
41 

49 
3B 

48 
38 

58 
43 

63 
49 

73 
61 

78 
59 

77 
42 

71 

77 

83 

78 

71 

77 

83 

82 

81 

47 

69 
30 

68 
34 

65 

53 

71 
48 

63 
42 

59 
43 

75 
45 

72 
45 

75 

50 

79 
47 

80 
5 1 

76 
53 

78 
56 

78 
47 

71.3 
49,4 

SAVANNAH 

WSO 

MAX 
MIN 

53 
36 

48 
40 

47 
39 

49 
42 

59 
48 

75 
59 

78 
67 

76 
5 1 

70 
46 

77 
5  5 

83 

81 

70 

79 

83 

82 

79 

57 

67 
29 

66 

71 

64 

57 

73 
47 

70 

76 
46 

79 
5 1 

79 
5  J 

74 
55 

79 
56 

78 
55 

70.3 
50.9 

SAVANNAH 

8EACH 

MAX 
MIN 

SURR6NCV 

2  WNW 

MAX 
MIN 

62 
36 

47 
41 

48 
35 

45 
37 

59 
42 

68 
54 

75 
57 

75 
56 

76 
45 

77 
55 

60 
61 

79 
66 

73 
57 

78 
59 

80 
61 

81 
61 

79 
60 

6* 
45 

69 
29 

66 

52 

71 
61 

67 
50 

61 
42 

72 
42 

73 
43 

76 
43 

77 
45 

78 
50 

78 
52 

77 
53 

77 
69 

70.6 
50.3 

HAYCRDSS 

4  NE 

MAX 
MIN 

68 

60 
39 

49 

40 

55 
40 

57 
40 

60 
41 

69 
50 

75 
55 

75 
45 

79 
49 

80 
60 

84 
60 

83 
58 

68 
53 

80 
48 

84 
52 

83 
64 

71 
48 

63 
28 

67 
26 

65 
62 

71 
50 

62 
44 

55 
44 

73 
42 

75 
42 

72 
42 

79 
48 

61 
51 

62 
54 

80 
62 

71.1 
47. S 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

« 

Di 

Station 

"S, 

(V 

Q 

(  IN) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  ExP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

50 
50 

50 
48 

48 
46 

46 
45 

46 
45 

47 
46 

52 

47 

55 
52 

53 
52 

53 
52 

55 
53 

56 
55 

55 
53 

55 
55 

56 
55 

59 
56 

59 
59 

59 
53 

53 
49 

50 
46 

54 
50 

50 
48 

54 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

53 
51 

54 
53 

54 
52 

61 
54 

52.9 
51.3 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

61 
43 

50 
40 

47 
40 

40 
39 

43 
40 

46 
43 

60 
45 

73 
50 

63 
47 

62 
46 

65 
59 

73 

60 

74 
59 

72 
56 

68 
56 

67 
60 

75 
42 

63 
42 

61 
40 

59 
44 

62 
57 

73 
50 

73 
43 

52 
43 

64 
45 

68 
49 

68 
53 

67 
55 

70 
58 

67 
57 

68 

57 

63.0 
49.8 

4 

MAX 
HIN 

56 
46 

51 
43 

46 
43 

47 
41 

44 
42 

46 
44 

57 
46 

65 
50 

58 
47 

56 
46 

61 
56 

66 
61 

69 
60 

66 
56 

65 
60 

66 

61 

72 
63 

63 

47 

58 
44 

51 
44 

61 
51 

68 
53 

68 
45 

51 
45 

59 
46 

62 
49 

63 
54 

63 
55 

67 
59 

63 
56 

66 
56 

60.1 
51.2 

8 

MAX 
MIN 

55 
50 

51 
48 

50 

47 

47 
44 

45 
44 

44 
44 

52 
43 

53 
51 

5J 
51 

55 
51 

59 
54 

63 
59 

65 
61 

64 
59 

62 
60 

63 
59 

67 
63 

64 
52 

56 
48 

54 
48 

58 
54 

62 
56 

62 
50 

50 
48 

54 
48 

56 
51 

59 
5S 

58 
55 

62 
56 

61 
59 

62 
59 

57.0 
52.6 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

59 
55 

55 
55 

55 
48 

43 
42 

52 
47 

52 
51 

60 
52 

62 

57 

60 
55 

60 
55 

62 
59 

66 
61 

66 
65 

66 
63 

67 
63 

66 

63 

69 

66 

66 

60 

60 
55 

61 
59 

61 
59 

64 

60 

60 
55 

55 
53 

57 
48 

56 

53 

59 
55 

61 
55 

63 
57 

63 
60 

63 
60 

60.5 
56,4 

HQMERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

- 

62 
52 

54 
51 

54 
50 

54 

50 

60 
54 

67 
60 

67 
64 

72 
60 

68 

60 

71 
64 

72 
70 

72 
65 

71 
64 

72 
64 

72 
64 

73 
67 

74 
59 

54 

63 
60 

64 
63 

66 
60 

62 
55 

57 
53 

63 
55 

65 
58 

63 
58 

67 
46 

69 
56 

70 
60 

67 
60 

66.0 
58,7 

CLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4 

MAX 
KIN 

63 
52 

52 
51 

51 
46 

46 
45 

45 
44 

53 
45 

63 
52 

o8 
56 

65 
56 

63 
56 

66 
63 

71 
66 

74 
69 

73 
68 

72 
66 

70 
66 

73 
70 

70 
55 

58 
47 

60 
47 

63 
60 

72 
61 

63 
53 

55 
51 

61 
50 

65 
53 

67 
55 

75 
56 

72 

62 

74 
64 

72 
62 

64,4 
56,5 

TIFTQN  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

70 
48 

53 
46 

49 
45 

46 
43 

46 
43 

59 
46 

73 
59 

73 

56 

74 
54 

72 
55 

72 
63 

75 
64 

75 
64 

77 
61 

76 
56 

75 
64 

78 
65 

75 
53 

67 
45 

72 
46 

64 
60 

73 
56 

67 
49 

52 
47 

69 
47 

72 
50 

73 
50 

74 
52 

78 
56 

79 
59 

75 
60 

66,9 
53,7 

4 

MAX 
MIN 

68 
55 

57 
54 

54 

50 

50 
49 

50 
49 

61 
50 

70 
60 

70 
60 

73 
60 

70 
60 

71 
66 

74 
66 

73 
67 

75 
65 

74 
65 

73 
67 

76 
68 

74 
58 

67 
53 

70 
54 

65 
64 

73 
61 

64 
55 

59 
53 

67 
53 

69 
56 

70 
56 

71 
56 

75 
62 

76 
64 

72 
63 

66, 1 
56,9 

8 

MAX 
MIN 

64 
56 

58 
55 

57 
50 

52 
49 

50 
50 

58 
50 

64 
58 

66 
59 

68 
60 

67 
61 

67 
64 

70 
67 

71 
66 

71 
66 

70 
65 

70 
67 

75 
67 

70 
62 

64 
51 

64 
57 

63 
62 

68 
62 

63 

57 

58 
55 

62 
55 

63 
57 

64 
57 

65 
59 

68 
61 

70 
62 

72 
68 

64.9 
59,4 

CALHOUN  EXP  STATION  ,  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  .   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN,     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  :    SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       :   GREENVILLE-HEAVr'  CLAY,    COVER-UNKNOWN.      SLOPE   LESS  THAN  2   PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100,      e-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120, 
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EVAPORATION  AND  WIND  «okcu 

DbCEHBER  1971 


Day 

Of  Month 

3  *> 

Slatlon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

1/ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  ^ 

•      *  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

.08 

.02 

.07 

.01 

.01 

.07 

.  05 

.03 

wi[nd 

'il 

18 

III 

* 

* 

32? 

'so 

'31 

6S 

* 

• 

'ei 

33 

57 

23 

19 

* 

* 

136 

29 

I2I 

« 

« 

* 

165 

20 

30 

33 

50 

1515 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.09 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.06 

.06 

.04 

.04 

,10 

.00 

.02 

- 

- 

- 

B3 

35 

82 

78 

99 

27 

81 

^2 

43 

95 

24 

16 

97 

in 

R^ 

32 

42 

41 

max'' 

90 

45 

43 

40 

43 

50 

59 

96 

53 

61 

61 

59 

62 

61 

65 

65 

64 

55 

55 

60 

60 

52 

55 

MIN 

40 

38 

38 

38 

39 

42 

49 

50 

45 

90 

51 

49 

50 

54 

56 

62 

50 

35 

36 

40 

50 

39 

40 

43 

43 

47 

50 

44 

50 

55 

45  7 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

u  OF  CA  rlt  science 

FM 

EVAP 

.09 

.10 

.06 

.07 

.18 

.20 

.05 

.06 

.06 

.09 

- 

.10 

.24 

.12 

.05 

.06 

.02 

.18 

.06 

.03 

.00 

.09 

- 

WIND 

32 

75 

143 

122 

159 

133 

67 

43 

75 

46 

45 

59 

3  J 

126 

131 

65 

7? 

39 

73 

lo 

^  ? 

i? 

2591 

M^N 

54 

47 

36 

42 

40 

70 

6  1 

63 

70 

73 

7  ^ 

■  ^ 

83 

55 

An 

62 

^? 

'2 

65 

66 

67 

62  •  1 

37 

48 

59 

60 

52 

58 

55 

31 

48 

58 

47 

34 

38 

45 

48 

49 

96 

53 

47,5 

•      •  • 

WEST  CENTRAL 

0« 

experiment 

EVAP 

.10 

.06 

- 

.20 

- 

.16 

.03 

.07 

.05 

.09 

•  U 

.09 

.07 

.03 

.15 

.  14 

.08 

.15 

.03 

.10 

.16 

.03 

.03 

.07 

.06 

.04 

.08 

.03 

•  12 

2.708 

123 

82 

82 

65 

105 

30 

12 

113 

MAX 

96 

Jl 

42 

34 

38 

42 

61 

71 

61 

66 

73 

74 

n 

68 

76 

61 

52 

55 

62 

71 

59 

44 

96 

64 

67 

65 

71 

69 

66 

60.5 

36 

38 

5  ^ 

47 

47 

99 

61 

37 

38 

39 

55 

5  J 

36 

37 

53 

59 

57 

47.4 

*      •  * 

ailey 

_ 

- 

.08 

.03 

•  0 1 

•  06 

•  02 

•  06 

.05 

.07 

.10 

.13 

* 

* 

* 

.05 

•  04 

■  00 

1 .606 

WIND 

'  32 

31 

'53 

45 

38 

'  15 

2 

• 

32 

18 

'56 

601 

«      •  • 

south  central 

oe 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.13 

.01 

- 

.03 

- 

.02 

.05 

.01 

.08 

.02 

.07 

•  03 

•  OS 

•  05 

•  08 

.12 

.15 

.07 

- 

.08 

.12 

.06 

.05 

.02 

.10 

.05 

.08 

.10 

.08 

2.10B 

47 

7^ 

f  A 

69 

99 

7? 

'66 

'79 

67 

7^ 

105 

Si 

18 

- 

7 1 

if 

77 

7^ 

76 

61 

62 

65 

7ft 

74 

7« 

MIN 

39 

40 

36 

35 

36 

41 

98 

55 

50 

50 

60 

65 

60 

57 

57 

61 

63 

43 

36 

35 

57 

52 

40 

40 

47 

48 

50 

54 

56 

48  9 

•      •  * 

SOUTHEAST 

SAVANNAH  HSD 

EVAP 

.07 

* 

• 

.20 

.08 

.15 

.18 

.13 

.01 

.11 

.01 

.06 

.06 

.12 

.15 

.25 

.06 

• 

* 

.15 

.19 

.07 

.07 

.11 

.10 

.12 

.05 

.09 

2.878 

WIND 

66 

131 

246 

123 

145 

121 

103 

57 

50 

53 

79 

68 

46 

35 

80 

66 

115 

149 

43 

65 

48 

122 

189 

91 

30 

61 

54 

66 

28 

79 

93 

2726 

MAX 

61 

48 

46 

46 

56 

72 

75 

76 

71 

75 

79 

79 

75 

75 

78 

60 

76 

66 

62 

63 

70 

66 

56 

69 

66 

72 

75 

76 

74 

75 

75 

69.0 

MIN 

*7 

45 

40 

42 

45 

95 

66 

63 

52 

57 

64 

65 

61 

62 

63 

63 

63 

44 

37 

S3 

61 

53 

40 

44 

48 

46 

53 

57 

58 

56 

61 

53.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine 

"5 
c 

1.0 

c 

P-r, 

« 

0) 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50.99 

a 

0 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
DIrecl 

Result 
Spee( 

Ave  re 

Fasfe: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

c> 
q 

.10-. 4 

LOG-' 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO 

34 

0.3 

8.1 

25++ 

30 

12 

85 

86 

68 

75 

5 

5 

6 

0 

1 

0 

17 

7.4 

ATLANTA  WSO 

12 

1.3 

10.1 

3A 

E 

33 

84 

87 

66 

76 

5 

5 

6 

0 

1 

0 

17 

42 

7.6 

AUGUSTA  WSO 

22 

0.7 

7.5 

23++ 

19 

15 

88 

88 

66 

79 

4 

5 

1 

1 

1 

0 

12 

7.4 

COLUMBUS  WSO 

9 

2.0 

6.9 

24++ 

5 

03 

86 

89 

75 

82 

3 

6 

4 

0 

3 

0 

16 

8.1 

MACON  WSO 

11 

0.7 

7.7 

25 

SW 

30 

87 

87 

69 

79 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

14 

35 

7.9 

ROME  WSO 

1 

2 

7 

3 

3 

0 

16 

SAVANNAH  WSO 

6 

0.3 

8.2 

29 

N 

03 

86 

86 

62 

79 

2 

3 

3 

0 

2 

0 

10 

43 

7.7 

5*e  R«f«r«DC«  Not**  Following  SUtion  lnd«x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ii^mt, 


StaUoD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

*  •  • 

NORTHWEST  01 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

DALTON 

LA  FAYETTE 

ROME 

ROME  WSQ 

NDRTH  CENTRAL  02 
ATHENS  WSQ 

ATLANTA  WSO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
COMMERCE  ■«  NNW 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNH 

*  •  • 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  W 
HARTWELL 

«      «  « 

WEST  CENTRAL  O"! 

EXPERIMENT 

NEMNAN 

SUNNYSID6 

•  «  * 

CENTRAL  05 

covington 
macon  wso 

hilledceville 

SILOAM 

•  •  • 

EAST  CENTRAL  06 

AUGUSTS  HSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

9.3 

1 

l.S 

1.0 

1 

1.5 

1.8 

T 

.3 

T 

3.0 

1 

1.0 

T 

"i.O 

5.5 

T 

7.0 

7 

6 

T 

T 
T 

.4 

T 
.5 

T 
T 

T 
T 

3 
1 

2 

1.0 
T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

1 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 


Temperature 


SuaoQ 

Averag« 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

-5 
M 

s 

e 

« 

Lowest 

e 

Degree  Day* 

No.  ol  Days 

Tolal 

•a 

e  e 

|z 

ll 

>* 
Q 
e 
• 

0 

e 

•S 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Ma«. 

NUn. 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

! 

2 

0 
-■ 

.SO  or  More  1 

§ 
S 

- 

•sl 

%  * 

*      •  « 

MAY  1971 

BlIUBRIOCE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

9 

.0 

0 

LUMPKIN   2  SE 

92,5 

55 . 5 

69.0 

90 

27 

42 

3 

19 

1 

0 

0 

0 

4.22 

2 

00 

15 

.  0 

0 

TAlBDTTDN 

83.7 

56.2 

70.0 

98 

27 

40 

4 

33 

0 

0 

0 

4.79 

2 

00 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

•       •  • 

JUNE  1971 

LUMPKIN  2  SE 

90.9 

6«.l 

77.5 

96 

164' 

52 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5,55 

1 

10 

3 

.0 

0 

11 

J 

1 

MILLEN  A  N 

91,5 

98 

15 

1 

24 

0 

0 

0 

-  .32 

5  5 

11 

0 

3 

U  OF   CA   PLT   SCIENCE  FM 

89,9 

65!  1 

77!5 

97 

26 

38 

15 

0 

13 

0 

Q 

0 

2)77 

1 

41 

19 

!o 

0 

6 

2 

1 

JULV  1971 

BLUF  RIOGE 

82,1 

64.3 

73.2 

88 

9+ 

57 

21 

0 

e 

0 

0 

0 

11.39 

2 

36 

27 

.0 

0 

17 

8 

5 

GLENNVILLE 

89,3 

70.0 

79.7 

—  1.4 

9B 

27 

67 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

-  ,21 

2 

25 

.  c 

(] 

1 3 

3 

2 

MILLEN  4  N 

91.8 

68.9 

SO.') 

-  1.6 

95 

24+ 

62 

15  + 

0 

3d 

0 

0 

0 

7.02 

2.41 

1 

31 

1 

.0 

0 

14 

5 

3 

WAYCROSS  4  NE 

91.8 

69.6 

80.7 

-  1.1 

96 

19  + 

67 

10+ 

0 

?6 

Q 

Q 

Q 

7.23 

.19 

1 

4S 

3 

.0 

0 

14 

6 

1 

•       *  > 

SEPTEMBER  1971 

BLUE  RIDGE 

81.2 

61.1 

71,2 

87 

10 

48 

14 

0 

« 

0 

0 

0 

2.97 

1 

27 

17 

.0 

0 

5 

2 

I 

CtlLOUITT  2  E 

88,9 

67.3 

78.1 

93 

30 

57 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

1.81 

78 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

85.8 

70.9 

78.4 

90 

30 

65 

17  + 

0 

I 

0 

0 

0 

3.79 

99 

22 

.0 

0 

8 

2 

0 

«       *  # 

OCTOBER  1971 

AMERICUS  'i  ENE 

80. OM 

58. 9M 

69. 5M 

2.2 

92 

4  + 

44 

11 

11 

4 

0 

0 

0 

2.23 

.08 

1 

38 

10 

.0 

0 

5 

1 

I 

BLUE  RIDGE 

78.2 

52.0 

65.  1 

87 

1 

33 

11 

62 

« 

0 

0 

0 

2.36 

80 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLAYTHN   1  N 

74.5 

50.9 

62.7 

3.9 

84 

3  + 

32 

n 

97 

8 

0 

1 

0 

5.21 

.99 

2 

07 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


28     29  30 


LUHPkIN  2  SE 
TALBOTTON 


lUHfKIH  2  SE 
HILLEN  «  N 

U  OF  Ct  PLT  SCIENCE  FM 


JULV  1 

ADIIRSVILLE  2  SSE 
ATKINSON  1  M 

>LUE  mocE 

CIENNVIULE 
HILLEN  «  N 


WAYCKOSS 


NE 


7.»« 

U.Ol 
11.39 
6.}k 
7.02 

7.23 


.24  1.50  .37 


.3S 


1.36 

.19 
1.21 


.26     .0«  .16 


1.90 
.96  1.22 
.04  .99 


•LUE  •lOCE 
COIOUITT  2  E 
SAVANNAH  SEACH 


2.»7 
1.81 
3.79 


ANESICUS  >  ENE 
•  LUE  DIOCE 
CLAYTON  1  U 


.11 

.to 

.2612.07 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  159  - 


M»Y  1971 
BAINBRIOCE 
LUMPKIN  2  SE 
TALBOTTQN 

•  *  • 
JUNE  1971 

LUMPKIN  2  SE 
MILlEN  4  N 

u  OF  OS  plt  science  ( 

•  «  • 

JULY  1971 
BLUE  RIDGE 
GLENNVILLE 
MILLEN  4  N 
HAVCRDSS  <.  NE 

•  *  • 
SEPTEMBER  1971 

BLUE  RIDGE 
COLQUITT  2  E 
SAV4NN4H  BEACH 

«  «  * 

OCTOBER  1971 
AmERICuS  4  ENE 
BLUE  RIOGE 

Clayton  i  m 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


91 
57  62 


89  89 
S«  60 


87 
73 


90  90  90 
68     69  70 


63  80  82 
6!     67  60 


90  91  89 
71     72  72 


63     62  65 


79  84 
58  58 


92  93  92 
60     60  62 


92  94  94 
64     66  66 


93     93  90 


87     90  89 


89  S4 
66  67 


86  85 
58  62 


84 
66 


95 
60 


67     68  66 


62     65  66 


90  92  91 
68     70  70 


90  92 
70     73  67 


89 
70 


79     83  80 


94     92  95 


8!  85  68 
72     72  72 


73  75  81 
59     44  46 


75 
59 


95  96  96 
69     67  68 


93  94 
71  72 


75  65  66 
60     48  57 


41     45  56 


85 
50 


96  87  87 
67     69  64 


84  85 
67  63 


89  84 
65  65 


67  67 
65  65 


79     79  66 


81  80  83 
70     65  57 


22     23     24  25 


66     74  73 


80  76  76 
62     60  61 


46     59  59 


86 
59 


91 
67 


69 
67 


26    27    28    29    30  31 


82  83  80 
65     62  65 


63  67 
69  68 


87 
59 


97 
70 


91 

70 


86  96  96 
60     60  56 


95  95  94 
67     65  67 


76  80 
66  65 


91  91 
70  71 


80  81  80 
63     60  61 


75  76  77 
56     45  43 


65     68  64 


66     65  70 


68     69  66 


B2  76  76  78 
60     66     65  66 


91  86  87  68 
70     71     66  70 


90  91 
67  69 


65  85 
63  60 


83     86  90 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

« 

Day 

Oi  Month 

3  .  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  * 

JUNE  1971 

U  OF  GA  PIT  SCIENCt  FM 

EVAP 

.48 

.16 

.35 

.29 

.21 

.28 

.24 

.29 

.27 

.21 

.35 

.26 

.26 

.65 

.19 

.12 

.20 

.29 

.35 

.23 

.33 

.44 

.22 

.30 

.32 

.60 

- 

.17 

8. 968 

WIND 

60 

49 

65 

43 

45 

38 

52 

80 

86 

89 

100 

52 

82 

94 

86 

76 

64 

55 

45 

54 

61 

74 

57 

58 

35 

41 

92 

55 

49 

37 

1S94 

MAX 

91 

93 

94 

97 

99 

99 

93 

90 

89 

89 

90 

90 

94 

92 

97 

95 

95 

91 

87 

93 

94 

95 

95 

96 

98 

101 

99 

99 

97 

94 

94.2 

WIN 

61 

65 

68 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

72 

69 

69 

69 

69 

72 

70 

72 

71 

68 

73 

73 

70 

69 

69 

73 

69.6 

CORRECTIONS 


DATE 

SEPTEMBER  1971 


SEPTEMBER  1971 


TABLE  DIVISION 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 


DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


NORTHWEST  01 


NORTHWEST  01 


ALLATOONA  DAM  2 


ALLATOONA  0AM  2 


CORRECTION 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE   81.9,   AVERAGE  73.0, 
HIGHEST   89,   DATE   12TH,   NUMBER  OF  DAYS  90'  OR 
ABOVE  ZERO 

MAXIMUM  ON   1ST    83,    AVERAGE   MAXIMUM  81.9 


S«»  Ref9T«tkC*  Nol«s  FoUowing  StAUoa  Indsx 

-   160  - 


STATION  INDEX 


I  d 

4 

STATION 

i 
> 

'  COUNTY 

3 

Q 

3 

UN 

001 

0 

HUCOX 

32  00 

e>  IB 

.  AOimSVILLE  2  SSE 

004 

0 

BARTUM 

I 

1*  21 

B4  S) 

009 

0 

COOKG 

31  07 

B3  29 

009 

0 

MONTCDHERV 

t 

32  11 

B2  3* 

ALIPIHA  EIP  STiTinPt 

Ul> 

0 

ll  BERniEN 

It 

11  21 

83  13 

iLlA^T    1  J[ 

OU 

0 

1  OOUCMERTY 

t 

31  32 

8*  08 

ILk&TOQNA  Din  2 

016 

0 

BARTON 

3*  10 

1  8 

*4 

^  ILHA  Fa'  AlftPOKT 

021 

u 

BACON 

1 

31  12 

82  31 

I  ALPHAKGTT*  s  SSM 

02M 

0 

fULTON 

3 

3*  00 

e*  18 

AL'HAHE^TA  i  HHM 

022 

0 

FULTON 

3*  07 

B*  la 

,  AHEPICUS  »  CNt 

025 

SUMTER 

32  06 

ANfRICuS    IxP    STA  NRSV 

02M 

SUNTtR 

32  06 

8 

16 

COLUMBIA 

33  33 

BJ 

20 

o*ae 

01 

TURNtR 

11 

31  *3 

83 

37 

0«J9 

OJ 

CLARKE 

3}  97 

81 

19 

ATi<IriSUK  1  M 

o** 

09 

brantlev 

i: 

31  13 

8 

92 

ATlAHTA  bOlton 

0««« 

02 

Fulton 

1 

11  *8 

8* 

28 

ATLANTA  MSO  R 

o«s 

02 

fulton 

11  39 

8* 

26 

AUCUSTA  HlO  R 

0*93 

Oi 

RICHMQSO 

31  22 

8 

98 

tAINf RICCC 

OSS 

OECATUR 

6 

30  99 

3* 

lALL  CKCUNO 

0603 

CHEROKEE 

3*  20 

■  FavERiJALE 

07*6 

HHITFIELO 

ll 

3*  53 

8* 

91 

SEitL  ViLlE 

0781 

0' 

Evans 

11 

32  09 

a 

38 

blac«beard  island 

09*6 

09 

KC  INTOSH 

2 

11  29 

a 

11 

ILilRSVULE  EXR  STA 

0969 

02 

UNION 

T 

3*  91 

83 

56 

iLAKtLT 

0979 

07 

EARLY 

1 

31  23 

84 

97 

SLJt  RICCI 

102* 

02 

FANNIN 

3*  92 

84 

19 

o: 

ELBERT 

1* 

3*  12 

83 

02 

BULLOCH 

i: 

32  23 

Bl 

11*0 

0" 

CLYNN 

31  10 

SI 

30 

IRJFISHICX  FAA  AP 

u*s 

09 

CLYNN 

2 

31  09 

lUINA  VISTA 

IJ72 

HAKIUN 

6 

32  19 

8< 

31 

'  tllRTJN  CA** 

1*13 

03 

RABUN 

83 

33 

1*2» 

TAYLOR 

6 

32  33 

8* 

CAIRO  i  NNM 

1*63 

07 

CRADV 

8 

30  9* 

8* 

13 

CAl»4i3UN  EXP  STATION 

l*7» 

COftOON 

12 

3*  29 

8* 

98 

tscio 

07 

nitcmell 

6 

11  I* 

8* 

CANTON 

I9e3 

02 

CHEROKEE 

S 

84 

30 

:  CARNGSVlLLE  3  H 

1619 

03 

FRANKLIN 

I*' 

3*  26 

83 

c arrolltqn 

16*0 

0* 

CARROLL 

171 

11  16 

83 

09 

CARTERS 

l«ST 

01 

HURRAY 

12 

3*  36 

CAilTERSvUiE 

1669 

BARTQm 

3*  10 

8< 

48 

:arteRSVHlE  3  Skf 

1670 

BARTQH 

3 

84 

51 

CAVE  SPCS  ^  SSN 

1713 

POLK 

3*  03 

83 

21 

CEOAlTOtiN 

I'JZ 

01 

PQLK 

83 

;j 

47 

ChatSxORTm 

ISSfr 

01 

HURRAY 

12 

cmickamauca  park 

1906 

01 

MALKER 

1*  59 

89 

C  ISCO  T  ene 

19h* 

01 

1*  58 

S4 

39 

1962 

RABUN 

1* 

5*  93 

S3 

26 

CLERidHT  )  uSH 

1998 

02 

HALL 

) 

3*  27 

83 

;i.evelavd 

^006 

02 

MKITE 

3 

3*  36 

V* 

COLOJITT  I  f 

21S3 

07 

HILLER 

6 

31  10 

46 

CakUtSuS  BSO  It 

NUSCUCEE 

3 

32  11 

84 

96 

CDHnEICC  ^  NNM 

2160 

02 

JACKSON 

J*  19 

83 

29 

■  cnscoRO 

21«S 

33  06 

8* 

26 

CHDL lOGE 

2238 

07 

TMOHAS 

8 

31  01 

83 

52 

co«Dsie 

2266 

iit 

CRISP 

83 

CORNELIA 

22B3 

0  3 

MABERSHAN 

1* 

3*  11 

32 

CnvI'*CTON 

231B 

03 

NEhTDH 

9 

33  36 

83 

32 

CUHMINS   2  NNE 

2*08 

02 

FORSYTH 

3 

3*  13 

08 

CHRR^VILLE  2  N 

2*29 

01 

flqyo 

12 

3*  27 

C JTHBERT 

2*30 

07 

RANDOLPH 

S 

31  *6 

84 

47 

QAHLONECA 

Z*7S 

02 

LUHPKIN 

3 

3*  32 

83 

59 

OAMLONE&A  1  NNW 

2*79 

LUf^PKIN 

3*  39 

8* 

00 

DALLAS    ;  5SE 

2*U 

01 

PAULUIMC 

9 

33  3* 

50 

2*fl 

01 

WHITFIELD 

12 

3*  *6 

8* 

57 

DANVIllE 

2S32 

03 

THICCS 

32  36 

83 

2370 

TERRELL 

6 

84 

26 

OAkSJNVtLLE 

2578 

02 

DAMSON 

9 

3*  23 

S4 

07 

CCTJRTOHN  1  NSW 

2716 

09 

mayne 

1 

31  39 

81 

91 

COLES 

2T28 

OS 

WORTH 

6 

31  *2 

83 

33 

DONAkSaNVlLLE   1  S 

2736 

07 

SFHiriOLE 

6 

31  01 

S4 

93 

C[]jClaS  2  NNE 

278) 

OB 

COFFEE 

13 

S2 

91 

DOuClASVILLC 

2791 

QOU&LAS 

3 

33  *5 

B* 

43 

2799 

SCREvEh 

11 

32  33 

SI 

43 

DUlLiN  }  S 

2839 

US 

LAURENS 

32  30 

82 

34 

,  DUBL IN  1 

28** 

03 

LAURENS 

10 

32  32 

82 

9* 

2966 

OODCE 

9 

32  12 

12 

3028 

07 

CALHOUN 

31  1* 

84 

ELIERTQN  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

3*  08 

82 

32 

ELLI  JAV 

3113 

02 

CUHER 

12 

3*  *2 

84 

30 

31*7 

01 

PAULOINC 

17 

8* 

99 

E  f^EA 1  HEN" 

3271 

SPALOINC 

31  16 

B* 

17 

FAIR 

3293 

01 

(CROON 

12 

3*  26 

S* 

42 

FARCO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30  *1 

82 

3* 

F  I  TICERAlO 

3366 

08 

BEN  HILL 

16 

31  43 

S3 

13 

L  IBERTy 

2 

31  33 

SI 

23 

fOLKSTON  J  Sm 

3*60 

CHARLTON 

19 

30  *8 

82 

02 

1  FOLKSTDN  4  Sn 

3*6S 

09 

CHARLTON 

19 

82 

08 

FORSYTH  1  S 

3906 

03 

NONROE 

9 

33  01 

83 

37 

FORT  CAINES 

3316 

07 

CLAY 

3 

31  36 

S5 

03 

11 

31  52 

81 

37 

FORT  VALLty  2  E 

39** 

03 

PEACH 

9 

12  1* 

83 

52 

FRAN<L  lf< 

3967 

HEARD 

3 

33  17 

85 

06 

CAINESVlLLE 

3621 

3 

34  18 

83 

91 

3695 

(GLASSCOCK 

11 

11  14 

82 

36 

ClENNVULE 

37S* 

TATTNALL 

1 

31  56 

SI 

99 

CnCiFAEY  3  N{ 

3792 

03 

HORCAK 

10 

31  2B 

83 

27 

&REESVILLE  2  NNm 

3913 

HERIHETHER 

6 

8* 

*3 

HAnUTjn  «  M 

*031 

HARRIS 

3 

32  49 

84 

96 

OBSERVATION  ( 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


OBSERVER 


OBSERVATION 
TIME  AND 
P  TABLES 


476     3?  7A 


802  HIO  NIO 


10  7A  TA 

1917  BA  9A 

300  7A  7A 

17*0  7P 


385  MID  HIO 


215     SA  SA 


940    9P  7A 


929   lOA   lOA   lOA  CH 


371     5P  9P 


120  5P  3P 
690     6P  6P 


340     6P  ftp 


HRS.  MARY  I.  CAMPBELL 

•UBERT  C  RHODES 

CDOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

HAVMnOD  E.  BOYO 

ROY  (.  HOLLAND 

LOUIS  E.  ROGERS 

CORPS  OF  EN&IKEERS 

FED.    AVIATION  ACENCY 
SCOTT  C.  CHAHBLEE 
TEOOY  R.  HALKERf  SR. 

BLANCHE  S.  RHYNE 

U.OF  CA. EXP. STA.  NRSY. 

ROY  0.  TaNkERSlEy 

BILLY  J.  HlLLlAHS 
NATl  HEATHER  SERVICE 
HRS.  CATHLAEEN  SHITH 
MENRY  T.  8ARNETT 
NATL  MEATHER  SERVICE 
NATL  KEATHEt*  SERVICE 
NRS.   HARV  E.   H.  HULLEN 

HRS.  estelle  CROCAN 
hrs.  h.  E.  HARHACK 

HENRY   C.  HEARN 

U.S.  FISH  t  HLOLF.  SVC. 

CEORCIA  HiN.   EXP.  STA. 

LOKREY  S.  STONE 

P.   8.  CARRUTH 

CARNETT  H.  BARTON 

w.  c.  crohley  jr. 

CITY  OF  BRUNSilICK 

FED.  AVIATION  AGENCY 
C ITv  Of  SUENA  VISTA 
CEORCIA  POMER  CO. 
THOHAS  f.  HATHEHS 
J.  0.  BELCHER 
NH  CA.   EXP.  STATION 
CHARLES  L.  KELLY 
JOHN  T,  H0L8R00K 
HRS  JANICE  E.  VOYLES 
ClTv  OF  CABROLLTON 

RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRM 
CRANVEL  P.  TATUH 
HRS.  CRAOY  DEMPSEY 
RALPH  H,  AYERS 
HRS.   LOIS  J.  COLE 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 
HRS.   FANNIE  M.  0  KELLtV 

HARY  L.  SUTTON 
CEORCIA  FORESTRY  COHH 
NATl  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
CEORCS  0.  WHtTINC 
C.   H.   ELLINCTOH,  JR. 
CRISP  CO,  PUhER  CUHN. 
HRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPHAN 
HUES  H.  MOLFE 

HRS.  AZLEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTH8ERT 
HRS,    JOE  M.  MQODWARO 
JAHES  E.  FOrTNER 
clEnn  h.  hay 
john  s.  andrews 
earl  t.  smith 

CEORCE  H.  CHARTIeR 
HRS.  THELMA  F.  COX 
R.  C.  THOHPSON 

HRS.   SARA  L.  HILL 
ROBERT  P.  AHHSTROnC 
WARREN  CRANTHAH 
LEONA  8.  THUHPSQN 
WARREN   W,  HYANT 
WiLIFORD  P.  NALLET 
CITY  OF  DUBLIN 
CA.   FORESTRY  COMM. 
JESSE   L.  NEWTON 
A.  0.  MC  CLAIM 

ALFORO  C.  DOVER 

HISS  JANET  ALLCOOD 

U.   OF  CA.    EXP.  STATION 

HRS  ONEGA  F,  VINCENT 

ST.  RECIS  PAPER  CO, 

CITY  FIRE  DEPT. 

HRS  HiLORED  C  SECKlNCER 

lDtt  m.  turner 
okefenokee  refuge 
city  of  FOHSYTM 

MRS.   HAYHE  R.  HAYES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65=^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  A.ND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Pi'ecipi tation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  iile  at  the  Nation 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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•oi'n 
tl.l 

99. 3N 

DALTON 

LA  FAYETTE 

ROHE 

ROHE  HSO 

38.9 
38.0 
»J.7 

-  2.2 

-  1.6 

39.8 
38. 3H 
43.1 
40.9 

-  3.7 

-  3.9 

49 .0 

43. 6H 
48.0 
46,0 

-  5.0 

-  4.4 

58.9 
97.1 
60.2 
58.8 

-  2.0 

-  1.0 

64.1 
62.9 
65.3 
65.3 

-  4,9 

-  3,4 

77.1 
76.4 
76.1 
78.0 

-  1.5 
1.6 

79!8m 
79.6 
77.3 

-  4.9 

-  1.7 

79.9 
77.8 

-  3.9 

-  .6 

73.6 

73.2 
74.8 

-  .9 
2.4 

69.9 

66.7 
66.6 

3.6 
5.4 

49.4 

H 

50.4 
48.9 

-  1.1 

-  .3 

49.9 
4>.4 

50.8 
50.9 

6.2 
8.5 

59.5 

60.7 
60.5 

-  1.6 
.1 

oivisiaN 

-  3.2 

-  2.2 

64  7 

6.8 

•      «  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

74. 6K 
I 

77.9 
77.2 

ALDHARETTA  5  S5M 
ATHENS 

ATHENS  COL  Of  ACRI 
ATHENS  HSO 
ATLANTA  mSO 

38.6 
44.6 
«S.l 
«2.8 
«2.9 

-  1.4 

-  1,8 

-  1,8 

39.3 

M 

45.9 
44.3 
44.3 

-  1.8 

-  1. 8 

43.3 

49.1 
47.9 
47.5 

-  3.7 

-  3.9 

55.8 

61.9 
60.9 
60,8 

-  .2 
.6 

62. in 

66.9 
66.8 
66.7 

-  3,3 

-  2,4 

.3 
.6 

74.9 
- 

76. '3 

-  2.< 

74.3 
- 

77. 1 
76.7 

-  1.9 

-  1.9 

71.2 
- 

,  ( 
,6 

63.5 
- 

67. 1 
66.8 

4 .  I 
4.4 

47.8 

I 

91.9 
90.7 

.0 
-  .5 

48.8 
'. 

52.6 
92.3 

•  .0 
7.5 

97. an 

61.3 

»  .2 
-  .1 

BLAlRSVlLtE   EXP  STJ 
BLUE  RID6E 
COMMERCE  *  HHU 
DAHLONEGA 
CAINESVILCE 

36.0 

34.8H 

40.0 

38.7 

39.2 

-  4,2 

-  4,1 
•  4,4 

36.7 
41. 3H 

39)4 
38,9 

-  4.4 

-  4,9 

-  6,2 

40.9 
44,9 

43)8 
44,6 

-  5,6 

-  6.3 

-  6,4 

52,9 
57,2 
58,9 
57,4 
58,5 

-  2.5 

-  2.1 

-  1.7 

58,6 
64,0 

63  !o 
62.7 

-  5,1 

-  4,2 

-  5.5 

70.6 
73.7 
73.9 
74.3 
79.0 

-  .3 

.0 

-  .6 

70.9 
73.2 

73!4 
74.4 

-  2.7 

-  3.1 

-  3.5 

71.1 
73.2 

73!4 
74.0 

-  1.9 

-  2.4 

-  3.3 

68,8 
71,2 

7o!5 
70,8 

1.3 

-  ,1 

-  1,0 

60.8 
69. 1 

63!4 
64.2 

3.2 

2.8 
2.8 

49.2 
49.4 

48!lH 
49.9 

-1.3 

48.0 

49.9 

7.9 

5.8 

6.0 

55.0 

S'iSh 

98.4 

-  1.3 

-  1.6 

-  2,1 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
U  Of  CA  PLT  SCIENCE 
WINDER  I  SSE 

FM 

34.9 
40.0 

44.1 

40,  8 
41,9 

43,7 

44,9 
45,2 

47.2 

57,0 
58,9 

60,8 

62.8 
63.7 

66.0 

72.4 
74.3 
77.9 
77,4 

72.8 
73.3 

77)0 

72.9 
74.1 

76*9 

70,1 

n 

74!2 

63.2 

H 

67!l 

47.6 
48.6 
52. 1 
51.0 

48.9 
90.6 
52 .8 

97.7 

01 VI S ION 

40.9 

-  3,0 

41,4 

-  3,9 

49.4 

-  9,8 

58,4 

-  1.9 

63.9 

-  4,6 

79,0 

-  .8 

74.6 

-  3.3 

74.6 

-  2.7 

71,8 

-  ,2 

64.8 

3.0 

49.2 

- 1.5 

50.2 

6.3 

99.2 

-  1.5 

•       •  • 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  W 
CORNEL  I  A 
EL9ERT0N  2  N 
HARTWELL 
TOCCRA 

40.8 
38.3 
43.2 
43.2 
42.0 

-  l.l 

-  4.6 

-  2.2 

-  3,2 

41.3 
39.9 
43.8 
44.9 
43.9 

-  1.5 

-  4.5 

-  1.9 

-  3.1 

44.9 
44,7 

47,9 
46,0 

-  3,3 

-  5.3 

-  4.6 

-  6.3 

56,9 
56,9 
59,7 
63,3 
61,1 

-  .3 

-  2.4 

1.5 

-  .3 

62.2 
62.0 
65.4 
66.7 
66.3 

-  2.3 

-  5.0 

-  1.7 

-  3.0 

72,0 
72.1 
76. 3 
79.6 
76.3 

.1 

-  2.2 

1.6 

-  ,4 

71.9 
71.8 

78!3 
73.9 

-  2.6 

-  4.9 

-  1.5 

-  2.7 

71.9 
72.9 

73!  1 
76.1 

-  1.7 

-  3.1 

-  .8 

-  1.7 

68,1 
69,1 

79!6 
73,7 

-  ,2 

-  1,6 

1.8 

1.4 

62.7 
61.7 

67.9 
66.7 

3.9 
1.9 

4.4 
4.3 

48.2 
47.0 

5l!5 
50.9 

-  .1 

-  3.0 

-  .9 
- 1.6 

49.9 
48,9 

52!b 
91,7 

8.1 
5.9 

7.7 
6.6 

57,9 
57,2 

62.7 
60.8 

-  ,1 
r-  2,4 

,3 

-  ,9 

WASHINGTON 

42.9 

-  4,2 

43.6 

-  5,0 

46,9 

-  7.3 

60.0 

-  3.0 

69,2 

-  6.0 

76.4 

-  2,0 

76.9 

-  3.4 

76. C 

-  3.9 

72,3 

-  2.7 

66.1 

1.3 

50.2 

-  3.4 

91,4 

4.9 

60.6 

-  2,9 

OIVIS ION 

41.7 

-  2,6 

42.8 

-  3.0 

46.4 

-  5.0 

59.6 

-  .9 

65,0 

-  3.6 

79.9 

-  ,6 

75.2 

-  3.0 

75,1 

-  2,4 

71,9 

•  ,3 

65.4 

3.4 

49.4 

-  1.7 

91,0 

6.1 

59,9 

-l.l 

WEST  CENTRAL 

OA 

buena  vista 
carrollton 

COlUNBUS  HSO 
GREENVILLE  2  NNH 

H 

44.1 
48.2 
43.0 
46.1 

» 

43.7 
48,5 
44.2 
44. 7H 

-  1.2 

52. OH 

48.0 

52.0 

47.8 

48.7 

-  3.3 

63.9 
59.3 
63.0 
61.3 
59.2 

-  .7 

69,0 
65. 4H 
69.2 
66,0 

n 

-  2.9 

78,7 
75,8 
80,0 
77,3 
76,4 

,6 

78. 1 
76.2 
79.2 
77.0 
76.7 

-  1.9 

78.9 
79.9 
79.8 
76.6 
76. 6H 

-  ,9 

76,4 
73,3 
78,0 
74,2 
74,2 

2.0 

69.2 
69.3 
70.2 
67. 2H 
66.8 

4.8 

49)9 
59.0 
92.9 
93.1 

.9 

98,9 
92,6 
97,8 
53,8 
54,2 

10.1 

60, 8h 
69,1 

61, an 

.7 

LA  CHANCE 
MARSHALLVILLE 
NEMNAN 
SUNNVS I OE 
TALBOTTON 

46.9 
43. 6M 
49.4 
44,0 
47.8 

-  ,9 

-  3.6 

46.3 
49,7 
45.9 
45.6 
47.8 

-  2.0 

-  3.6 

49.1 
53. OM 
49.3 
47.6 
51.3 

-  4.3 

-  7.1 

60.9 
64, 9H 
62.7 
61,4 
63.2 

.5 

-  2.0 

66,2 

70, 3H 
67,9 
66,8 
70,0 

-  3.2 

-  4.5 

77,4 
78, 9H 
77,4 
77,8 
78,8 

-  ,2 

-  ,1 

77.3 
78.8 
76.5 
76.5 
78.0 

-  2.9 

-  3.0 

77. 3 
79.4 
79.6 
76.9 
78.2 

-  3,1 

-  2.3 

7*!' 
73,4 
74,  1 
76,0 

-  .9 

-  ,6 

6917 
66.9 
68.1 
68.2 

2.5 
2.6 

92.0 
55. 6H 
52.0 
92.4 
94.4 

-  .9 

-  2.3 

54,6 
58,2 
53,9 
93,8 
59,8 

7.4 

6.1 

62 .3 
69. 4H 
62.2 
62.1 
64.1 

■ 

-1.7 

TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
UEST  POINT 

43.7 
47.1 
44.3 

-  .1 

-  3.4 

43.2 
47.5 
43.6 

-  2.4 

-  5.7 

47,7 
50,9 
48.3 

-  3.4 

-  6.7 

57.4 
62.9 
60,5 

-  2.3 

-  2.7 

63,6 
68,7 
66,4 

-  3.9 

-  5.0 

74,6 
78,7 
77,9 

-  ,1 

-  ,5 

79.1 
77.2 
77. 7M 

-  2.1 

-  2.5 

74.8 

78.3 
77.9 

-  1.8 

-  1,7 

72,2 
76.3 
74.9 

1,0 
.3 

64.6 
69.  on 
66.6 

4.2 
2.2 

49.4 
99.2 
51.3 

-  .3 

-  2.3 

92,1 
96,9 
54,1 

8.4 
6.t 

99.9 
64. OH 

62. OH 

-  .2 

i-  1.7 

DIVISION 

49.7 

-  1.9 

45.9 

-  3.1 

49.7 

-  4,9 

61.6 

-  1.4 

67.4 

-  3.8 

77,7 

-  ,3 

77.3 

-  2.4 

77.4 

-  1.8 

79.0 

.7 

67.9 

3.1 

52.9 

-  .6 

55,0 

7",9 

61.8 

-  .6 

CENTRAL 

03 

AILEV 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EA5T-AN   I  M 
FOBSVTH   \  S 

46. 3H 
44.9 
46.2 
46.4 
46. S 

-  l.l 

-  4.2 

-  4.9 

49, in 

45,4 

47,8 

48.0 

46.3 

-  2.1 

-  4.9 

51. 4H 

48.7 

91.3 

52.1 

49,6 

-  k'.l 

-  6,2 

62. 2H 

60.9 

63.0 

63.8 

61.9 

-  1.2 

-  2.6 

-  2.6 

69, 3M 

69.7 

68,8 

68,7 

67,6 

-  5.< 

-  4.7 

-  5.9 

78, 7M 

76,0 

79,4 

78,7 

77,4 

-  2.0 

-  .6 

-  2.3 

79. 9M 

79.6 

79.7 

79.3 

76.9 

-  4.4 

-  1.9 

-  3.0 

80. OH 

79.6 

78.8 

79.1 

77.3 

-  3,8 

-  2.2 

-  2.6 

77. 8H 
73.2 
76.7 
77.0 
79.2 

-  .9 

,2 

-  ,2 

70,  6H 

66.0 

68.8 

69.4 

68.6 

2.4 
2.3 
1.8 

55. 3n 
51.0 
54.0 
96.3 
53. 8H 

-  1,4 

-  2,2 

-  l.l 

60, 8H 

53,1 

96,8 

58,0 

56,0 

7.6 
6.9 
7.0 

69. IH 
61.3 
64.3 
64.7 
63. IH 

-  1.4 

-  1.6 

-  2,1 

HAMKINSVILLE 
IRHlNTQN  *  WNW 
MACON  MSO 

muleocevIlle 

MONT ICE  LLO 

47.3 
48. 7H 
48.4 

49!in 

-  3.4 

-  .< 

47.7 
49. 7M 
49.1 
49.6 
46.3 

-  4.5 

-  2.0 
*  3,2 

51,6 
52.1 
52.4 
49.3 
49.4 

-  6.2 

-  4.9 

-  9.2 

M 

63.0 
63.8 
60.0 
63.0 

-  1.8 

-  3.1 

68,9 
69.1 
70.1 
66,0 
67.1 

-  4.6 

-  3.8 

-  5.7 

80,6 
78,6 
80,8 
77,6 
78,7 

.6 

.1 
-  1.4 

80. Oh 

78.0 

81.2 

78,4 

78,7 

-  1.7 

-  .7 

-  2.4 

79. 5H 

78.1 

81.2 

77.6 

78.2 

-  1.9 

-  .1 

-  2.6 

77.3 
76.5 
79.3 
79.0 
79. 9h 

,3 

2.9 
-  .2 

69. 2H 

69,4 

71.0 

67.7 

67.9 

2.2 

4.8 

3.1 

99.8 
99.3 
54.9 
52.3 
52.8 

-  .7 

-  .5 

-  1.3 

r7,i 
97, on 

56,2 
52, 8n 
" 

7-.0 

7.2 
6,2 

- 

64 .6H 
69.7 
63. 3n 

,1 
■  1,5 

SANOERSVtlLE 
SI  LOAN 

48.7 
49. 2 

-  1.3 

48.5 
47.0 

•  1.2 

92.1 
90.0 

-  3.8 

63.0 
62.3 

-  .3 

68.8 
67,4 

-  3.4 

77.8 
77.9 

-  .4 

78,2 
78,0 

-  2.1 

77.5 
77.7 

-  1,7 

79.1 
79.0 

.6 

•Sis 

4.2 

93.2 
52.6 

-  .6 

56,0 
94,9 

•  .6 

63!o 

•  .2 

DI VI SION 

46.6 

-  1.9 

47, S 

-  2.7 

50.8 

-  5.0 

62.4 

68.1 

-  4. J 

78.5 

-  .8 

78,7 

-  2.2 

78.4 

-  2,0 

76.1 

.3 

68,8 

3.3 

93.9 

-  ,9 

96,1 

•  .« 

63,8 

.  .9 

•       •  * 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  SH 
AUGUSTA  wSO 
BROOKLET   1  a 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

43.7 
49.3 
49.7 
90.2 
91.0 

-  2.3 

-  2.0 

.4 

49.0 
49.8 
91.1 
90.0 
92.4 

-  3.5 

-  2.4 

-  1.4 

48.7 
49.8 
93.9 
93.8 
94.7 

-  5.1 

-  9.0 

-  3.1 

60.7 
60.2 
64.7 
64.6 
64.7 

-  3.0 

-  2.1 

-  .6 

66,4 
67,4 
70,3 
70,4 
71,9 

-  4.2 

-  3.7 
•  2.8 

77,8 
78.7 
78.9 
79.3 

:  -A 
-  .7 

76,4 

79,3 
79,0 
79,8 

- 1,9 

77.6 
78.6 
78.9 
78.9 

-  1.6 

-  2.4 

-  2.2 

74.9 

76.0 
76.9 
76.7 

.7 
-  .3 
.7 

67,4 
68,9 
70,5 
70,2 

3.7 
2.8 
4.1 

52.3 
53.6 
57.1 
96.1 
57.8 

-  .5 

-  l.l 

.2 

93,9 
99,7 
99,2 
98,9 

8.9 

7.* 
9.3 

62,1 
63,3 
69.8 

69.7 

■  .7 

■  .9 
.2 

MlOVlLLE  EXP  STA 
MILLEN  4  N 
NEHINGTON  2  N£ 
SMAINSBQRQ 
MARRENTON 

49.3 
49.3 
49.8 
48.4 
44.3 

-  1.4 
•  3.9 

49.9 
49.9 
90,9 
49.4 
46.1 

-  2.9 

-  3.3 

51.6 

99.7 
52. 7M 
49.1 

-  5.9 

63.9 

63.2 

64.8 

63.2I< 

61.0 

-  2,7 

-  2.6 

70,9 

69,2 

71,9 

68,2lt 

69,0 

-  4.5 

-  2,7 

79.9 
78.0 

M 

79. OK 
77.9 

-  2.4 

-  .8 

80,1 
80,4 
81, 6H 
80,3 

79,6 

- 1,6 
-  .  ■ 

78.7 
79.7 
80.3 
79. 8H 

7a, 0 

-  2,0 

-  1,6 

77.3 
79.6 
77.8 
78.3 
79.1 

-  1.3 
.4 

70.6 
70.0 
70.9 
71.1 
67, in 

3.0 
2.5 

59.5 
53.7 
57.3 
99.9 
52.2 

-  3.1 
.2.0 

98,4 
58,9 
60,9 
98,6 
54,5 

8.5 
6.t 

69.4 

69. 4H 
62. 8H 

-  1.2 

WAYNESBORO  2  NE 

47, 6H 

46.1 

50.2 

62.6 

66, 9n 

77.6 

79,4 

77,9 

74.1 

6<.2 

93,7 

55,9 

63. 3n 

DIVISION 

48.1 

-  l.l 

48,7 

-  2.8 

52.0 

-  5.0 

63.0 

-  2.3 

69,2 

-  4.0 

78.7 

-  1.1 

79,8 

- 1,7 

79,0 

-  1.9 

76.4 

.2 

69.6 

3.3 

55.0 

-  1.1 

57,6 

8.2 

64,8 

-  .8 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 
AMERtCUS  *  ENE 
BAINBRI06E 
BLAKlLV 
CAIRO  2  NNW 

48.2 
49.7 
93.0 
49.1 
13.1 

-  4.4 
•  .1 

-  .1 

-  1.2 

50.0 
50,6 
54.7 
90.7 
95.3 

-  4.5 

-  i.e 

-  .4 

-  3.3 

52.5 
52.6 
57.0 
51.1 
96.8 

-  7.5 

-  4.1 

-  3.2 

-  5.9 

61.9 
63.7 
69.3 
63.6 
69.9 

-  9.5 

-  1.7 

-  1.9 

-  2.6 

68,3 
68, 9H 

69,6 
71,8 

-  7.0 

78.9 
78.8 

79.1 
79.4 

-  2.9 

-  1.1 

-  t.O 

79.4 
78.0 

to. an 

7».t 

H 

-  3,1 

-  3,0 

-  ,8 

-  1,2 

79.9 
78.9 
81.0 
79.6 

n 

-  2.3 

-  2.1 

-  .3 

-  1.3 

77.1 
77.1 
79.1 
77.8 
77.7 

-  1.1 
.3 
1.3 
.6 

69.9 
69. 9n 

H 

•  9.9 
71,9 

1.0 
2.2 

1.5 

99.2 
96.6 
5>.0n 
56.7 

9a, 5 

-  3.1 

.0 

-  .1 

-  1.0 

58,8 
56,1 
61,8 
98,9 

61.0 

6.3 
7.7 
•  •9 
6.8 

63.0 
65. 2H 

65.7 

-  2.8 

-  .8 

-  1.2 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
FO«T  CAINES 

SI. 4 

49. 9r 
91.4 
90.9 

-  ,1 

92.6 
52.0f< 
51.9 
52.0 

-  1.4 

95.311 

94.5 
54.7 

64.8 
69.4 
65.9 
64.4 

-  1.4 

70,9 

71,9 
71,2 
69,8 

-  A.Q 

79,7 
80.1 
10.2 

77, T 

-  2.4 

•0,4 
•0.4 

•0.1 
7^.4 

-  2,8 

•0.7 
•0.4 
•0.8 

78.6 

-  2.4 

7(.6 
78.1 
78.6 
76.9 

71,3 
71.0 
70,9 
70,9 

t.7 

96.9 

96. 9n 

96.0 
9«.^ 

-  ,6 

60.1 
60.8 
99.7 
9«,6 

a.i 

66. 9N 

•t.t 
•  >.• 

.  .7 

Sm  IUUf«oc*  NolM  FoUowtog  SuUoti  Uvdn 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  oegrou 

Table  l-Conhnued   1971 


January 

Febniary 

March 

April 

May 

Juna 

July 

Auguit 

Septembar 

Octobar 

Novambai 

Dacambat 

Annual 

Station 

1 

« 

i 

• 

• 

s 

« 

i 

• 

« 

1 

i 

• 

1 

i 
f 

• 

s 

1 

i 

• 

• 

1 

i 

• 

• 

1 

• 

0 

1 

1 

• 

1 

i 

• 

• 

1 

1 

■ 

• 

i 

• 

1 

1 

a 

• 

1 

i 

d 

• 

J 

• 

Q 

• 

H 

• 

a 

• 

H 

• 

Q 

g 
e 

& 

g 
e 

& 

s 

H 

• 

Q 

» 
H 

• 

Q 

& 

a 

c 

H 

& 

g 
• 

H 

J 

J 

LUMPKIN  2  Se 
MORGAN  I  M 

PLMMS   SM  GA  exP  STA 
THOHASVILLE  ♦  SE 

46. SH 
50, 3M 
46.7 

50,  B 
52.3 
48. 4 

.1 

52.4 
54.4 
51.7 

64.1 
64.7 
63.5 

69.0 
69.2 
68,1 

1.8 

77.5 
77,5 
78,3 

78.0 
78.2 
78.0 
60. IH 

,7 

7B.3 
78,1 
78,7 

77.1 
79.7 

76.8 
78. IH 

.7 

69.0 
68,6 
68.6 

94.4 
94.9 
99.7 

60•0^ 

97.2 

96.4 
97.2 
62 . 5 

64,  7M 
65. 2H 
64,3 

DIVISION 

50.4 

-  2.1 

52.1 

-  2.1 

54.3 

-  5 

1 

64.5 

- 

2 

2 

70.1 

- 

4.3 

78,9 

-  I 

.9 

79.3 

- 

2.1 

79,5 

-  1 

.7 

77.6 

.1 

70,1 

1,6 

96.8 

•  1.2 

99.9 

7'.0 

66,1 

-  1.1 

*       «  * 

SOUTH  CENTRAL  OB 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COPDELE 

oduclas  2  nne 
fiticerald 

n 

47.4 

49.0 
51.1 

-  l.B 

49.0 
51 .  B 
50,8 
53.0 

-  1.4 

95.3 
52,5 
53,8 
53,6 
5S.1 

-  J 

-  4 

2 
5 

64.4 
64.5 
65.1 
64.5 
66.7 

- 

1 

5 
3 

71.3 
70,0 
71.0 
70.2 
72,7 

- 

2.3 
2.2 

78,9 
79,5 
79,5 
79.3 
61.4 

- 

.9 
.7 

79.1 
78.8 
79.3 
79.7 
61.3 

- 
_ 

1.8 
.7 

79,7 
78,7 
79,6 
79,9 
81.0 

- 

.8 
,5 

78.0 
77.2 
77.1 
76.1 
79.0 

1.3 

1.6 

71,1 
69, SH 

70,8 
71,7 

3,4 
3.9 

96.4 
99,6 
57,3 
56,7 
57.9 

,7 
-  .3 

60.9 
97.3 

60.1 

9,0 
7,6 

65, OH 
67,6 

.1 

HOHERVILLE  3  HSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE   5  SSE 
OUITMAN 

52.4 
48.3 
50.9 
51.1 
50.0 

-  3.5 

-  4.3 

53, 5M 

53!4 
53.8 
53.3 

-  2.5 

-  2.7 

56. OH 

55!s 
54.9 
55.0 

-  5 

-  5 

3 
9 

65. OH 

65!2 
64.4 
64.5 

- 

2 
3 

6 

1 

71,4 
69, 1 
71.2 
70.8 
70.5 

- 

3.9 
4,2 

79. IM 

79)4 
76.6 
79.9 

-  1 

1 

3 

79.5 
79.3 
79.4 
79,1 
79.4 

- 

2.2 
1.9 

60, 2H 

79,2 

79,5 

60,5 

80.4 

-  1 

,9 
,7 

78,9 
76,9 
77,7 
78,0 
78,6 

.0 
.7 

72.0 

7l!l 
71.4 
71.2 

1.7 
1.7 

58,8 
94.9 
97.6 
97.9 
96.4 

-  2,1 

-  1.9 

61.4 

6o!6 
60.9 
61,9 

6'.  4 
7,1 

67, 3H 

66,6 
66,6 
66,9 

-  1.4 
■  1.3 

TIFTDN  EXP  STATION 
VALOOSTA  ♦  NW 

4B.9 

-  2.B 

'3*9 

-  1.2 

54.4 

-  3 

9 

65.2 

a 

70.1 

3 

8 

79.3 

.4 

79.6 
79.0 

1.2 

60.4 
79,5 

,4 

78.7 
77.9 

1.6 

71.2 

3.1 

96.1 

.2 

60,0 

8.2 

66.5 

-  .1 

DIVISION 

50.1 

-  2.8 

52.2 

-  2.2 

54.5 

-  4 

9 

64.8 

- 

1 

9 

70,7 

- 

3 

6 

79,4 

- 

7 

79,9 

- 

1.9 

79,9 

-  I 

.2 

78.0 

.7 

70.8 

2.9 

97.3 

•  1.1 

60,2 

7.6 

66.9 

•  .7 

«       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
FLEMING 

51.6 
50. IM 

51.6 
51.0 

53,7 
53. IH 
56. 5M 
53.4 
53.7 

-  .2 

55.1 
55.1 
57,7 
56,5 
55.9 

-  3 

6 

64.6 
65.3 
66.7 
66. 6H 
64.4 

- 

1 

6 

70,9 
72,5 
73,0 
72,1 
70,8 

- 

2 

5 

78,9 
79,6 
60,1 
79,7 
79.0 

- 

7 

79.8 
61.1 
81.5 
61.4 
79.6 

.9 

79,9 
61.7 
61. IH 
80.9 
79,9 

-  1 

.2 

78.2 
79.0 

M 

79.2 
77.3 

71.9 
73.7 
73. 8H 
72.9 
72.0 

2.9 

56.2 
60.0 
60. 6H 
60.5 
56.2 

-  1.2 

61.0 
62, IM 
63, 9H 
62.0 
60.7 

6.3 

67.0 
67, 6M 

68, IH 
66,9 

F0LK5T0N  9  SH 
FORT  STEWART 
CLENNVILLE 
JESUP  8  S 
N4HUNTA 

53.5 

sils 

51.7 
52.6 

-  1. 1 

96,2 

53!3 
54,2 
55,0 

-  .7 

56.7 

55, 6M 

55.5 

57.0 

-  3 

5 

65.9 

65. OH 
65. 9H 
65.2 

1 

6 

72,1 

71)2 
71,1 
71,0 

- 

2 

7 

79.1 

79,5 
79, 1 
78, 9f 

- 

3 

60.3 
60 ,4 
79,7 
80. 6H 
79,9 

- 

1.4 

60,5 

80,0 
80,  1 
79. B 

- 

,8 

78.7 
76 . 9 
78. OM 
77.9 
77.5 

1.2 

72.6 

7l!8 
72 . 1 
72. 9H 

3.7 

61.4 

58!7 
58.6 
59.6 

.1 

62.7 

60.4 
61.1 
62.1 

8.1 

68,3 
67 , 8 
67, IH 
67, 3H 
67, 6H 

.1 

SAPELD  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNH 

51.7 

48.7 

50,1 

51.0M 

51.2 

-  2.6 

-  1.6 

53.3 
49.7 
52.4 
92.0 
54.0 

-  3.1 

-  .7 

56.4 
52.6 
54.5 
56. 2M 
55.0 

-  5.1 

-  3.8 

65. B 
62.9 
64.6 
65.9 
65.1 

1 
1 

7 
1 

71,8 
6B,6 
71,1 
71,8 
71,1 

3.4 

2.3 

76,2 
80,9 
60,0 
79,1 

2 
8 

BO. 4 
79.1 
60.9 
81.3 
79.5 

1.1 
.4 

60. 1 
79.5 
60.8 
BO. 2 
79.9 

.9 

.2 

76.7 
77.0 
78.6 
78.4 
78.0 

1.1 
1.9 

73,2 
71,1 
72,4 
73,6 
71,3 

4.7 
9.2 

60.6 
58.2 
56.0 

57.9 

1.6 
.7 

61.1 
60.4 
60.6 

60.9 

9,5 
9,2 

69.9 

67,0 

66.9 

■  .1 
.6 

WAVCROSS  4  NE 

49.1 

-  S.4 

51.8 

-  4.2 

53.8 

-  6 

9 

64.1 

3 

4 

70.4 

4.3 

80,3 

0 

80.7 

1,1 

60.5 

-  I 

.2 

77.8 

-  .1 

70,1 

.8 

96.9 

-  2.6 

99,3 

5°,  2 

66,2 

•  2.0 

DIVISION 

51.2 

-  2,0 

53.6 

-  1.0 

55.6 

-  3 

9 

65.3 

1 

3 

71,3 

2.7 

79,9 

3 

60.4 

1,0 

60.3 

9 

78.2 

.6 

72,4 

3.7 

99.1 

.0 

61.3 

8,3 

67.4 

.0 

Division  averages  in  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED   IN  THE  MARCH   1971    ISSUE  OF  THIS  BULLETIN. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AOilRSVILlE  2  SSE 

9 

9^ 

ALIATOONA  DAH  2 

79; 

gElvE<IO>I.E 

6 

5» 

CALHOUN  EXP  STATION 

6 

>1 

CAKTEHS 

7 

7* 

CAITEKSVKLf 

■  » 

,i 

CAKTEKSVULE   5  Sil 

5 

171 

CEOARTOWN 

6 

7* 

CHATSWORTM 

6 

CHICKAHAUCA  PARK 

5 

2» 

CURRYVILLE  2  II 

5 

»S 

DALLAS  2  SSE 

4 

DALTON 

9 

7i 

EMBRV 

9 

FAIRMOUNT 

6 

KENSINGTON 

9 

SI 

KINGSTON 

7 

LA  FAYETTE 

9 

It 

RESACA 

9 

RINCCOLD 

9 

ztl 

ROME 

9 

9« 

ROHE  MSO  R 

49-- 

SUMNERVILLE  I  SSh 

9* 

TATL0R5VILLE 

4 

69 

NORTH  CENTRAL 


SSU 


WEST  CENTRAL 


■UENA  VISTt 
•UTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO 
CONCORD 

OOUGLASVILLE 

ERPERIHENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNU 
HABILTOH  4  u 

JONESBCRO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
nONTEZUIA 
NEWMAN 

SUNNTSIOE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
THDHASTON  2  S 
NEST  POINT 


ALPHARETTA 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WSO 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  WSO 
BALL  GROUND 
BLAIRSVILLE  EKP  STA 
BLUE  RIOCE 
CANTON 

CLEVELAND 
COHHERCE  4  NNW 
CUHHINC  2  NNE 
DAHLONEGA 
DAWSONVILLE 

ELLIJAV 
GAINESVILLE 
HELEN   1  ESE 
JASPER   1  NNW 
HAVSVILLE 

HONROE 

NQRCROSS  4  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

WALESKA 

WINDER   1  SSE 

WOODSTOCK 

DIVISION 

•       •  • 

NORTHEAST  OS 


BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON   1  H 
CORNELIA 
ELtERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


;:2'r 

4.0^ 
S.47 

4.40- 
S.Bl 
6.7^  1,59 


B.S4i 
7.191 


9.961  .B9 


].«2l 
i.li 
7.9S 
J.7^ 
4.81 


6.0^ 
6.79 
4,69 
6.66 


6,oJ 


4,70 
5.33 
5.09 


I'M 


9.7»  : 

9.06 
5.47 
6.69 
4.24U 


7.22 
6,6^ 

6,60 
6,e9| 

9!93| 


6B 

OX 


7,17 
7.19 
6.44 


7.13  1.12 
7.2Bi  1.41 


7. 40     2.09     7. 04  1.26 


7.4^ 
5.81 
6.34 


.92 

1.26 
1.16 
1.97 


7.421  1,38 


6.S^ 


8.99i 
7.91 
11. 7S 


7.10! 
6.97 
6.931 
i..73l 
7.3^ 


1.93    7.3*  1.78 


7.23 
6.95 
7.60 


9.691  1.09 


4,3^ 

7.6^ 
9.94I 


2.08 
1.29 


9.li 
9.79; 
8.90| 


6.7«     1.99     7.91  2.19 


E  6.0T 
9,99 
6.09 
7. 13 
6.19 


6.7^ 
6.43 
6.91 


5.62 
4.97 
6.69 

5.7T 
6.99 
6.84 


7.681 
14.19i 
10.791 

9.99 
12.081 


1.79  11.07; 
1  .10 
2.00 
1.02 


9.29  2.6« 


3.67, 

9.41 
3.9^ 
6,09 
2.7S 
3.26 

5.10 
7.Bd 
2.40 
7.  Itl 
4.94 


5. IT 
3.70. 
3.81 
«.2? 


4.45 

4.171- 

9.81 


3.91U 
3.93 
9.1CJ 


3.7i 
3,91 
3,9« 
3,2*.  1,76 

3,97] 

3,d 


9,0^ 
3.9^ 


2.B71 
2.41 
3.2T- 
2.73. 
3,29 

2.,J- 
3.2* 
3.06^ 
3.16- 
2.86- 


2.71 
2.30 


1.37 
1.29 


3.27.  1.32 


1.60 

1.03 
1.96 
1.9« 
2.48 
1.60 

2.01; 


2.921 
2.0« 

1.30.  2.47 

1.9:^^ 

96l     2.36.  1.21 


.89     1.99.  2.29 


01     2.08h  1.62 


49     2.19^  1.31 


2.79^ 

3.49 

9.l5 


3.93-     .72  2.89 


4.01 
3.09 
4.0»- 
3.43- 

4.17| 

9.1« 
3.9J 
4.7^ 


3.01-  1.62  4.19 


2.3V 
4.42 
3.34. 


7-     .99  2.9T- 


4.3^- 

3.23 

4.98 

6,40 

3.68- 


,09     1.56.  2.03 
6.38 

1.30     2.93-  1.11 


.82- 
.79- 


i.33-  .90 

3173-  .07 
2.30 

2.9^-  1.06 

2.BJ 
4.11, 

2.Da 

7.22!  3.48 
3.40^ 

9.7* 

.6^.  3.13 
6.9* 
9. IT 

2.9i{ 

2.9* 

1:?^ 


2.1« 
5.9« 
6.8^ 

1.0* 


9.21 


3.69 
3.U 
4.40 
1.46 


9.8B  2.34 


2,90  ■ 

4.9(j 

4,6« 

2.12 

1.51- 


7.48! 
9.36 
9.91 

s.ool 

7.72, 

11.19! 

10,87! 
9.19 
8,87 
7,73| 

3.89 
10.03 
6.91 
6,08 

9,92 
6,941 
7,97 
4,99i 
6,Uj 

9.64i 


7.71  3.09 


8.26!  2.97 


9,43  3.26 


7.89  2.79 


7.66  1.97 
8.94;  3.37 


11.46 
9. 19 
10.39 
13.24 
6.08 

,.44! 
6.42 
7.84 
8.96 
8.89 

8.69; 

8.09; 

6.29 
7.31 
9.33 


1.91 
.17 

-  .23 

3.49 

3.09 


9.93 
6.21 
4,78 


4,46 
3,76 


3,8) 
3.4» 

3.04 


3,32 
3,25 
3,22 
2.94 
2,07 


9,0« 
2.3* 
:  6.01: 

1.4^  1,71 
3,6* 


2.76f' 
3.2« 
4.36^ 
9.01 


4.49 
9.70, 
6.461 

4.39| 
9.19| 
9.66 
8.16 
3.99t 

3.31,' 
9.69{ 
6.40) 
6.91, 
3.8 


4.41 


7.131  2.14 
4.49) 

7.541  3.59 
12,991 
6.69' 
5.62 
1.93-  1.93 


9.091 
2.71 


2.27.  2.36 


.06 


3.91 
2.22^ 
4.00 
1.23 


4.3^ 


2.79K 
3.8^ 

3.32! 


4.96  1.61 

3.44I 
2.56 
6.99! 
3.89'  .29 
4.40 

2.711 
7.23     3. 89 


2.34 

1.9) 
1.21 
1.66 
1.191- 
2.30 


l.l*- 
1.09 
.921 


3.00' 
2.53- 
9.6* 


2.0* 
2.6bI 
3.03 


^.9^ 
3,20 
2,02 


2,39 
2.01 
2.29 
3.76 


2.66 
2.60 
2.1* 

2.87 
3.09 
2.46 
3.10 
3.13 

1.65! 
2.1« 

I.62U  2,1 

2,oi 

2,15.  u: 

2.45- 

1.93 


1.41-  1.4! 


2.95  .09 


.31-  2.13 
2,76( 
2,60- 
2,36 
1,82^ 


4.71 
1.79 

3.45;  .15 
4.94 

3.481 

I:??- 
6.99 


2.8^ 


6..J 


.96-  1.91 
.64 
1.59- 


7.9* 
6.41 


7.86 
5.9( 

E  6.9; 


6.9( 

6.45 
7.69 
8.18 

6.83 
9.91 
6.38 
6.6* 
6.6a 

6.64 


48.94^ 
67.1^ 
59.7* 
61.12 
62.36 

94.95 
96.01 
9S.02 
49.85-  7. 
49.99 

94.08  1. 
48.17-  4. 
e  47.77 
51,25 


6,72     1.73     57,64  9.86 


4,02;  1.09 


2.7* 
3.42|. 
2.46! 
3.41 


6.36 
3,39 
9.17 


2.7*-  1,99 
9,94. 
6,61  1,67 
6.60I 
4,9*- 

8.63 
3.8i 
6.03 
8.46 


7.40! 
6.20 


4.73 


3.4« 
9.01 
2.7* 


49.1s  2,04 
99.80 
98.10 
61 .65 
63.66  11.72 

71.99! 
59.23 
56.27 

71.49  11.66 
6»,T* 

69, 111 

98.4(1  6.14 
77. 4S 
80.211 
97.2«( 

92.45 
92.,^ 


5,64       .61     60.77  9.16 


3.49 
4.35 
9.84. 
4.811 
3.7S 

4.0J 


3.69 

3.93 

4.94 

2.41. 

2.84 


92.0* 
64.94 

79.24  11.12 
72.76  14.99 
94.95 

69.82  17.09 

96,601 

97,84 

62.98  9,17 
56,92  10.88 


6.26  1.1: 


4.01 

2.90 
3.65 
2.7*. 
3.63 
3.57 


5.U 
9.92 
5.4» 
4.96 
3.64- 

4.84 

4.12 
4.39 


3.4*. 
5.9* 
5.77 
4.3* 


E  60.74^ 
99. li 
60.63 

64.47  19.80 
58.58  9.91 


E 

64.911 

54.16 

1.91 

94.45 

7.70 

i.oa 

95.86 

9.01 

.93 

E 

91.21 

1.96 

62,47 

l.Oi 

99,91 

9.89 

64,47 

.49 

97.69 

6.03 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IILEV 
CDVINCTGN 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EiSTHAN  1  W 

FORSYTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  »  WNW 

JULIETTE 

BACDN  WSO 

MILLEDOEVILLE 

MONTICELLO 

HOUNT  VERNON  3  MNM 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


EAST  CENTRAL 


APFLINO  1  NX 
AUGUSTA  HSO 
8RD0KLET  1  W 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

BETTER 

HIDVILLE 

MIDVILLE   EXF  STA 
HILLEN  4  N 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 
NEHINCTON  2  NE 
STILLMORE 
SUAINSeORO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAUSON 

DONALSONVILLE   I  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  I  H 

MORGAN  9  NW 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 


ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  HSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
OUITHAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VAL50STA  4  NW 


DIVISION 

«       «  • 

SOUTHEAST 


ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  U 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

OOCTORTOWN  1  WSH 


9.66  1.47 
3.43  .99 


«.«2 
3.22 
4. SI 

2.4:L 


4.70!  l.OO 
4.67 
3.2lr 
6.311 

5.75 
4.911  1,54 
5.73  1 
9.59 
2.37 


S.66  1.26 
6.41  1.72 


4.ei 

4.07 
3.65 


5.6l!  1.35 


3.911 


4.62!  1.63 


6.181  3.07 


4.17  1,00 


2.041 

3.6lU 

4.46 

2.76 

3.25 

3.76 


2.5 

E  2.93) 
2.B9 
E  2.66| 


2,98>- 

2,60! 
3,80,  .77 


12.21 
10.66 


7.511 
10.92! 
6.031 
7.43I 

e.99| 

11.361 


3.95H  .13 
4.45 

7.10i  3,34 


4.54 
6.04 
5.05 


B.9B 
7,26 
B.65 
8,43 
7.26 


1.13 
3.98 
1.98 
3.22 


7.33 
6.91 
5.97 

B.55 
7.56 
6.72 


5.06  1.37 


5.221  1.39 


3.B& 


6,41 
4.7! 


2.93|-  1.73 
4.23-  ,44 


3.85 
3.79 


1.17 


8.76  3.40 
10.96 
8.46i 
7.811 


7.56 
10.02, 
10.85 


B.95  3.8! 


3.37 
3,09- 
2.0^ 
1,82-  1,93 
3,71h  .71 

4.04{ 
3,56- 
3,1^ 
3,7i- 


2.73 
3.3* 
3.51- 


4,58| 
4.291 
4.17 
4.30i 


7.501 
6.63i 
7.39 

5.70; 
6.70| 

7.371 


8,79  4.27 


4,64j 
4,94 
4,29 


2.63; 


3.73 

2.90 

2.74 

2.11- 

2.31 

3.27 


3.73 
3,20' 
3,96 


3,62-  .49 


I.IS 
1.32 
.55 


3.681 
3.36 
4.41, 


2.57.  2.26E 


5.32 
8.21 
5.29 


5.13 
4.22 
5.63 


2.71-  1.10 
4.33  .43 


.92,- 
.75 


7.7! 
8.31 


10. 2B 
6. 65 
5.29 


5.10 
2.5* 

!.oy 


2. OB 
1.90 


5.77 

3.51 

3.68- 

5,00 

3.77 

3,07'p. 

4,5l' 

3,91, 

2.92 

4.I1J- 


4.94 

I 

6.42 
6.621 
6.31 
9.04 
3.97 

6.23 
8.98 
7.37 


4.1! 
1.40 


10.37 
7.80 
7.02 

10.14 
8.8! 


3.7^ 
2.65I- 


l.SSf  3.0! 
4.59 
3.91. 

4.00 
1.71 
6.091 
9.61! 
3.26 

7.34 
9.!! 
9.01 
9,82 
6.91 


6.69 
12.31 
6.79 


9.94 
6.29 
6.12 

6.08 
10.46 
7.27 


6.21 

6.87 
6.62 
10.17 
5.55 
7.17 

7.42 
5.60 
8.64 
8.21 
12.21 

6.76 
12.491  5.76 


2.52!-  1.41 


6. 16 
2.2d- 
3.7Z- 
9.32 


2.4?: 

3,04^ 
4.87i 


3.14-  .40 


3,70 


4.l3r 
3.35 
9.06 

9.06! 
7,20! 
3.17 
4.1(4- 

■  1.01 

9.00 
,99-  1.45 
2.35 


7.AB 
7.72 
9.29 
9.91 
9.63 


8,62 
1.89 
3.03 
7.91 


13.80 
6.04r 
8.64 


12.17 
11.01 
10.48 


4.40 


8.95 
12.91' 
10.30, 

7.10! 

9.55I 

14.64! 


.61 
1.02 


1.40 

2.49 
1.52 
1.65 


2.50 
4.24 


7.12 
11.27 
9.67 
9.46 
2.01 

11.53 
8.13 
7,74 
9.62 

11.17 

11.61 


8.58,  3.19 


6.11 
3.04 


3.45 
5.05 
2.76- 

3.33 

3.07- 

3.03 


3.75 
9,66 
3,87 
1,87 


1.97 
.90 
4.98 


1.00-  2.96 


1.95 
1.81 
2.49 


1.33.  2.37 
2,43 
1.11 
.67 
1.43 

1.58 
1.40k 

.60I 
2.87|. 

.47L 

1.78 
2.62. 
.58- 


.69|-  1.48 
1,26 


3.96 
3.35 


2.69 


.14 


4.32-  .22 
4.78  .22 


9.67 
3.34!- 
4.54 
4.7! 


60.25  11.20 


1.34 


1.20 
3.92 
1,64 
3,9«  1.62 
2.71) 

1.66 


3,48 
4.93 
5,28 
2.77 


9,81 
5,90 
5.37 


.82 
3.96 
9.40 
2,91 


1,76- 

2.41 

4.09 


1.46 
2.91 
1.62- 


3.26 

2.76 
3.40 
3.93 
2.70 
2.92 

2.72 

2.60- 

2.91 


4,69 

2,78- 

3.67 

s.id 


97,34  9.98 
63.61 

63.67  15.64 
96.32 

53.7(1  6.15 
59.03 

92,97 

92.03  7.99 
54.47  9.57 
60. 7T 
42.62 


.44E   2.75-  1.14E  58.70 


1.47 
2.65 
2.8! 


3.24 

2.69- 

4.93 


3.62 
3.72. 
3.24 
3.68 


1.65 
1.51 


.08 
.93 
2.94 


4.33  1.42 


4.71 
4,22 
3,67 


1.73 
1.51- 

3.90 
3.65 


1.15 

1.69- 

3.65 


4.05 

5.37] 


3.631  .54 


2.75 
4.12 
4.65 


2.53     3.21  1.01 


7.62 
6.46 
9.67 
6.97 
4.54 

7.54 
8,19 
7,77 
7,76 
9,40 

7.94 
4.B2 
6.79 
7.73 
6.87 


95.44 

52.39 
69.52 
55.16 
56.70 

99.92 
61.66 
66.23 
94.63 
56.04 

59.62 
E  60.69 
90.41 
90.92 
61.94 

E  95.20 


62.61 
56.12 
51. 7«. 
66.73 
46.93- 

58.14 
56.03 
67.17 
62.19 
51.11 

65.91 
57.10 
66.96 
72.65 
65.62 


13.21 
21.70 
9,99 


6,24 
7,44 
6.28 
9.35 
6.57 

6,30 


6.29 
4.1J 
9.23 
5.91 


6.12 
4.70 
4,77 
9,26 
5,66 

4.50 


62.54 

56.58 
.17|E  52.45 
50.68 
91.48 

95.38 
54.51 
96.60 
93.77 
62.61 

96.50 
50.46- 
53.31 
44.17 


57.49 
58.92 
54.18 
2.72|E  42. 

55.52 


18.86 
7.06 


52.01 


See  Beletence  Notes  Followiag  SUIioo  Index 
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TABLE  2  '  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ttannik 


FIEHINC 
FOLKSTOI  3  SW 
FOIKSTON  '  Sll 
fOUT  STEUAKT 
GlENNVILLE 

JESU»  I  S 

NlHUNTl 

UTTEKSON 

SIPEIQ  ISLtNO 

S>V>NNtH  USOl  PL  CIIDN 

SAVANNAH  hSO 
SAVANNAH  BEACH 
SURftENCV  2  HNW 
WAYCHaSS  »  NE 


3.0V 


3.tl> 
3.0ft 
l.7» 
2.31- 


2.*6j-  .04 


3.09 
4.23I 
2.5d 
2.9al 


z.ae 

3.13 
3.17 


3.3J1 
3.7* 
2.«2 
3,0]. 


Z.iO-  l.Oe     2.63-  1.34 


62     A. 09       .02     2.19-  1.29 


3.21 
2.31 
2.961 


3.J3(- 


2.91, 
2.3» 
!  3.B1 
2.23 
4.26- 


2.a« 

3.6a' 


2.  a7i 

».*2 

6.Ba 

7.66 

6.9^ 

3.  »» 

2.9S 
3.0^. 


10.79 
B.75 
12.20 
11.3a 
6.94- 

10.91 

a.  37 

7.91 
10.14 

11.  a9 


ll.«7l 

io.7ai 

12.96 
9.42< 
B.79 

10.13! 

13.2ti 
9.74 
8.79 

14.44< 


1.03-  4.37 

1.94 
1.76 

2.e3( 

4.77 
2.09-  4.97 


9.071  2.46{  14.94 
16.96 
10.70 
9.9a 


1.67. 
3.79 
1.4a 


3.94     2.27-  3.0e 


4.ai 

2.46 
3.43 

3.7a 
3.1a 

3.01 
2.20 
3.70 
9.9Z 

a. 64 


3.9a   a. 01  9.43 


7.4> 
4,1« 
3.03 


1.121 
.BT] 
1.22 
2.37 

1.2^ 

2.9i 


4,9* 
9.35 
9.30 
9.0* 
4.34 

4.4* 
6.79 
4.6S 
4.4S 


3.69 
E  4.76 
9.72 
6.36 


a. 90     2.071  10. Bl     4.691     2.92-  3.971    4,64     1.391  1.37- 


9.U     2.4d     93. B9  9.69 


Division  »vcr«i!es  In  the  annual  Issue  include  lato  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  1 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1^71 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

a> 

a 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28  or 
below 

32'  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
0 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

16°orl 

*      *  • 

ALLiTOQNi  DAH  2 

96 

6-27 

9 

2-U* 

2-15 

16 

2-15 

16 

3-  9 

23 

3-24 

27 

4-  7 

32 

- 

- 

- 

- 

NONE 

- 

- 

- 

- 

C4LH0UM  EXP  STATION 

99 

6-26 

9 

2-10 

2-14 

14 

3-  5 

20 

3-  9 

21 

3-31 

26 

4-  9 

32 

11-  4 

30 

11-  5 

26 

12-19 

20 

12.19 

20 

NONE 

289 

283 

219 

209 

CARTERSVILL6 

95 

6-26 

5 

2-10 

2-14 

12 

3-  9 

18 

3-21 

21 

4-  4 

25 

4-15 

31 

10-11 

32 

11-  6 

23 

U-  8 

23 

12-19 

20 

NONE 

28! 

232 

218 

179 

C  E  DARTOWN 

97 

9 

2-14 

9 

2-14 

9 

3-16 

4-  3 

28 

4-  9 

29 

11-  4 

32 

11-  5 

27 

U-  8 

22 

NONE 

NONE 

235 

216 

209 

DALLAS  2  SSE 

96 

6-27* 

5 

2-10 

2-15 

15 

3-  5 

18 

3-21 

23 

3-27 

28 

4-  9 

30 

11-  4 

30 

U-  5 

26 

u-  e 

22 

12-19 

20 

NONE 

289 

232 

223 

209 

DALTON 

97 

6-27 

8 

2-10 

2-15 

16 

2-16 

16 

3-  6 

22 

3-24 

28 

4-  3 

30 

11-  5 

30 

11-  6 

26 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

288 

229 

216 

LA  FAYETTE 

98 

6-27 

5 

2-10 

2-15 

10 

3-10 

20 

3-21 

21 

4-  8 

27 

5-  3 

31 

- 

- 

- 

12-19 

20 

NONE 

26« 

- 

- 

ROHE 

94 

6-26 

11 

2-10 

2-13 

13 

2-14 

18 

3-  9 

23 

3-21 

27 

4-  9 

32 

11-  5 

29 

11»  8 

23 

12-19 

21 

NONE 

NONE 

283 

232 

210 

ROME  WSQ 

98 

6-26 

7 

2-10 

2-14 

9 

3-  9 

20 

3-21 

22 

3-24 

28 

5-  4 

32 

11-  5 

26 

11-  5 

28 

12-19 

23 

NONE 

NONE 

273 

226 

165 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

94 

6-27 

6 

2-10 

2-15 

12 

3-10 

19 

|-22 

24 

4-  4 

26 

5-  5 

31 

11-  4 

30 

U-  8 

22 

11-  8 

22 

NONE 

NONE 

231 

218 

163 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

12 

2-10 

2-14 

16 

2-14 

16 

22 

25 

3-27 

29 

ATHENS  HSO 

96 

6-26* 

12 

2-10 

2-14 

16 

2-14 

16 

3-  5 

22 

3-  9 

25 

3-27 

29 

11-  8 

30 

11-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

226 

ATLANTA  WSO 

93 

6-26 

12 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

2-14 

14 

3-2 1 

27 

4-  3 

32 

11  -  £ 

11-2! 

Z( 

NON[ 

NDNf 

246 

2 19 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

90 

6-27 

3 

2-10 

3-  6 

14 

3-19 

20 

4-  3 

5-  4 

26 

5-  5 

29 

10-  fi 

31 

11-  i 

Zi 

11-  ! 

23 

11-  ( 

1' 

NONE 

23' 

216 

181 

156 

BLUE  RIOGE 

92 

6-  9* 

2 

2-10 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-24 

21 

4-15 

28 

5-  4 

29 

1 1  -  4 

31 

11-  5 

25 

11-  6 

20 

U-  8 

20 

NONE 

246 

229 

204 

164 

COMMERCE  4  NNW 

98 

6-27 

10 

2-10 

2-15 

14 

3-  6 

19 

3-18 

24 

3-28 

27 

4-  4 

31 

11-  5 

28 

U-  5 

26 

11-  8 

22 

NONE 

NONE 

233 

222 

213 

DAHL ONEGA 

94 

6-27 

9 

2-10 

2-14 

15 

3-  5 

20 

3-  6 

21 

3-28 

27 

5-  4 

32 

11-  6 

24 

11-  8 

24 

11-  8 

24 

NONE 

NONE 

247 

223 

186 

GAINESVILLE 

96 

6-27 

9 

2-11* 

2-15 

15 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-26 

28 

4-  3 

29 

11-  6 

27 

11-  8 

27 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

288 

225 

219 

HELEN  1  ESE 

92 

6-26 

9 

2-10 

3-  5 

12 

3-16 

20 

3-31 

24 

4-  9 

26 

5-  4 

29 

10-11 

32 

11-  5 

26 

U-  6 

21 

12-19 

20 

NONE 

276 

222 

210 

160 

JASPER  1  NNW 

93 

6-26 

5 

2-10 

2-14 

9 

3-  5 

19 

3-  9 

23 

4-  3 

" 

5-  4 

30 

11-  6 

20 

U-  6 

20 

U-  6 

20 

U-  6 

20 

NONE 

248 

244 

219 

168 

U  OF  GA  PUT  SCIENCE  FM 

97 

6-26 

- 

11-  8 

31 

11-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

WINDER  1  SSE 
•       *  a 

98 

6-26 

7 

2-10 

2-14 

13 

3-  5 

13 

3-  9 

22 

3-27 

27 

4-  8 

32 

11-  8 

26 

11-  6 

26 

U-22 

24 

NONE 

258 

226 

214 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  I  W 

91 

6-27 

5 

2-14 

2-14 

5 

3-  5 

18 

3-24 

22 

4-  8 

26 

6-  4 

29 

10-11 

32 

11-  5 

25 

11-  8 

20 

11-  6 

20 

NONE 

248 

229 

211 

160 

CORNELIA 

91 

7-lU 

7 

2-10 

2-14 

10 

3-  6 

17 

3-27 

22 

4-  8 

28 

5-  4 

29 

11-  4 

31 

11-  8 

23 

11-  6 

23 

11-22 

20 

NONE 

262 

226 

214 

164 

ELBERTON  2  N 

98 

6-26 

9 

1-20 

2-14 

14 

3-  5 

20 

4-  3 

24 

4-  6 

27 

5-  4 

30 

11-  5 

29 

11"  8 

27 

U-  9 

24 

12-19 

20 

NONE 

269 

220 

214 

163 

HARTWELL 

101 

6-26 

10 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-30 

32 

11-  6 

32 

11-22 

25 

11-25 

24 

NONE 

NONE 

243 

240 

223 

TOCCOA 

95 

6-26 

9 

2-10 

2-14 

2-14 

15 

3-27 

24 

4-  3 

26 

4-  9 

31 

11-  5 

32 

11-  8 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

219 

210 

WASHINGTON 
*       •  * 

96 

6-16* 

12 

2-10 

2-15 

16 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-27 

26 

4-  3 

31 

11-  5 

31 

11.  6 

27 

11-22 

23 

NONE 

NONE 

260 

226 

216 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

99 

6-27 

14 

2-10* 

3-  5 

26 

4-  7 

32 

11-  7 

32 

11-21 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

214 

CARRQLLTON 

94 

6-27* 

9 

2-10 

2-14 

11 

2-14 

11 

3-21 

24 

3-21 

24 

4-  9 

31 

11-  5 

30 

11-  8 

24 

U-  6 

24 

NONE 

NONE 

232 

232 

210 

COLUMBUS  WSO 

96 

5-15+ 

15 

2-10 

2-10 

15 

2-14 

19 

2-14 

19 

3-  9 

28 

3-21 

29 

U-U 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

EXPERIMENT 

96 

6-27 

11 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

3-  5 

24 

3-27 

26 

4-  7 

32 

U-  8 

29 

U-22 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

215 

GREENVILLE  2  NNW 

96 

6-28 

10 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

4-10 

24 

4-10 

24 

4-13 

32 

11-  7 

30 

11-  8 

26 

11-22 

24 

NONE 

NONE 

226 

212 

206 

LA  GRANGE 

96 

6-26+ 

9 

2-10 

2-14 

11 

3-  9 

20 

3-21 

23 

4-  4 

27 

4-16 

31 

11-  5 

30 

11-  8 

27 

U-22 

24 

NONE 

NONE 

246 

218 

203 

HARSHALLVILLE 

96 

6-13 

15 

2-10+ 

2-10 

15 

2-14 

16 

2-14 

3-  9 

26 

4-  3 

NEWNAN 

94 

7-10* 

9 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

3-  6 

23 

3-21 

26 

4-  7 

32 

11-  6 

27 

U-  6 

27 

11-22 

24 

NONE 

NONE 

259 

232 

213 

SUNNYSIDE 

97 

6-26 

10 

2-10 

2-14 

14 

2-14 

14 

3-  5 

24 

3-21 

26 

4-  3 

32 

11-  6 

29 

U-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

219 

TALBDTTON 

9B 

6-22* 

12 

2-10 

2-15 

16 

2-15 

16 

2-15 

16 

3-21 

28 

4-  S 

31 

11-  5 

30 

U-  8 

26 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

307 

232 

216 

TALLAPOOSA  2  N 

94 

6-26 

4 

2-10 

3-  9 

16 

3-21 

20 

4-  3 

22 

5-  4 

26 

5-  4 

26 

10-11 

30 

11-  4 

26 

U-  6 

21 

12-19 

19 

NONE 

273 

219 

164 

160 

THOMASTON  2  S 

99 

6-27-f 

13 

2-10 

2-15 

16 

2-15 

16 

3-  5 

23 

3-  9 

25 

1 1  -  8 

3 1 

11-22 

2  6 

NONE 

258 

219 

WEST  POINT 
•       •  • 

96 

6-27 

12 

2-10 

2-14 

14 

3-  4 

19 

3-  9 

23 

3-21 

26 

4-  4 

31 

11-  8 

29 

12-19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

218 

CENTRAL  05 

AlLEY 

15 

1-20 

2-10 

16 

2-14 

20 

2-16 

22 

3-21 

27 

U-U 

32 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

COVINGTON 

94 

6-26 

12 

2-10 

2-14 

15 

2-14 

15 

3-  9 

23 

3-27 

26 

4-  3 

32 

U-  8 

30 

U-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

219 

DJBLIN  3  S 

100 

6-  7 

15 

2-10+ 

2-10 

15 

2-14 

20 

2-15 

23 

3-27 

28 

4-  4 

32 

U-U 

31 

U-22 

24 

U-22 

24 

NONE 

NONE 

280 

240 

221 

EASTMAN   1  W 

97 

6-16* 

14 

2-10 

2-11 

it 

2-14  16 

2-14 

16 

3-21 

28 

3-21 

26 

U-  9 

31 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

233 

FORSYTH  1  S 

97 

6-26 

10 

2-10 

2-14 

15 

3-  5 

20 

3-  9 

24 

4-  3 

27 

4-  7 

29 

11-  6 

30 

1 1-22 

26 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

265 

233 

215 

HAWKINSVILLE 

100 

6-16 

14 

1-21  + 

2-11 

15 

2-16 

20 

3-21 

24 

11-  6 

3 1 

11-22 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

IRWINTON  ^  WNW 

98 

6-27* 

12 

2-10 

12 

2-14 

17 

2-U 

17 

3-20 

28 

3-31 

30 

U-  6 

31 

11-22 

24 

11-22 

24 

NONE 

NONE 

281 

247 

222 

MACON  WSO 

99 

6-  6 

16 

2-10+ 

2-10 

16 

2-14 

20 

2-14 

20 

3-  9 

26 

4-  3 

31 

11-  9 

31 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

220 

MILLEOGEVILLE 

98 

6-  7 

15 

2-10 

2-11 

16 

2-15 

19 

2-15 

19 

3-  9 

27 

4-  6 

32 

11-  8 

31 

U-U 

28 

12-19 

22 

NONE 

NONE 

307 

247 

214 

MONTICELLO 

96 

6-27* 

12 

2-11* 

2-14 

16 

2-14 

16 

2-14 

16 

3-10 

26 

3-27 

29 

11-  6 

30 

11-21 

28 

- 

NONE 

NONE 

- 

256 

226 

SANOERSVILLE 

96 

6-15 

16 

2-10* 

2-10 

16 

2-14  18 

3-  5 

24 

3-27 

!8 

32 

11  3 

28 

12  19 

NONE 

289 

227 

219 

SILOAH 

*       •  * 

96 

6-26* 

11 

2-10* 

2-14 

15 

2-14 

15 

3-  5 

22 

3-27 

27 

4-  3 

30 

11-  6 

29 

11-22 

24 

11-22 

24 

NONE 

NONE 

262 

240 

219 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  I  NW 

97 

6-16 

12 

1-20 

2-14 

16 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-31 

27 

5-  4 

32 

11-  5 

30 

11-  9 

24 

U-  9 

24 

NONE 

NONE 

249 

22J 

165 

AUGUSTA  WSO 

100 

6-  ',5 

14 

2-10 

2-10 

14 

2-14 

19 

2-15 

23 

3-27 

27 

4-  8 

32 

U-  9 

26 

U-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

213 

BROOKLET  1  w 

100 

6-15 

17 

1-20 

NONE 

2-10 

18 

2-14 

21 

3-  5 

26 

3-27 

32 

11-22 

27 

11-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

240 

LOUISVILLE  3  S 

98 

6-  6* 

15 

2-10* 

2-10 

15 

2-14 

18 

2-14 

18 

3-  9 

26 

3-27 

31 

11-  9 

26 

U-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

24! 

227 

METTER 

99 

6-16* 

18 

1-20 

NONE 

2-10 

19 

2-11 

22 

2-14 

26 

3-11 

32 

11-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

MIDVILLE   EXP  STA 

97 

6-15 

12 

1-20 

1-20 

12 

2-14 

20 

2-14  I20 

3-18 

25 

3-27 

31 

11-  9 

28 

U-  9 

28 

11-22 

24 

NONE 

NONE 

261 

236 

227 

MILI  EN  4  N 

98 

6-15 

10 

1-20 

4-  3 

31 

11-  5 

32 

U-  9 

25 

11-22 

21 

NONE 

NONE 

216 

NEWINGTON  2  NE 

100 

6-15 

14 

1-20 

2-14 

16 

2-14 

16 

3-  5  21 

3-  9 

26 

3-31 

92 
SI 

U-  9 

32 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

223 

SWAINSBORO 

97 

7-12+ 

14 

1-20 

2-10 

16 

2-14 

18 

3-  S 

23 

3-21 

26 

4-  8 

U-  6 

32 

11-22 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

214 

WARRENTON 

100 

6-27* 

14 

2-10 

2-11 

15 

2-15 

IS 

3-  6  i4 

3-  6 

24 

4-  6 

32 

U-  9 

32 

U-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

215 

WAYNESBORO  2  NE 

100 

6-16 

16 

1-22+ 

1-22 

16 

2-15 

18 

3.6 

24 

3-26 

26 

4-  6 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

213. 

See  Reference  Notes  Follow^g 
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Slation  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

1 

Lowest 

9 

a 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  mlnlmiim  of 

Number  of  daya 
between  dates 

IB"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

o 
JJ 

o 

28°  or  below 

O 

o 
(i 

Dale 

iTemp. 

Dale 

1 

llemp.  1 

5 

a 

o 

Q 

[Temp.  1 

Dale 

1  Temp.  1 

• 
1 

a 

• 

Q 

a 

Date 

o 

a 

•      •  • 

SOUTHWEST  07 

AL94NV  3  SE 

98 

6-16 

19 

1-21 

1-21 

15 

2-11 

18 

2-19 

21 

3-21 

28 

*-  8 

32 

ll-ll 

27 

ll-ll 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

217 

AMEKKUS  ♦  ENE 

99 

6.15 

1* 

1-20 

2-10 

19 

2-14 

19 

2-U 

19 

3-  9 

28 

3-21 

31 

11-  8 

32 

11-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

232 

BlINBDIOCE 

18 

1-21 

2-10 

19 

2-U 

2* 

3-  9 

28 

4-  3 

32 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

97 

6'l6t 

17 

NONE 

2-11 

17 

2-19 

22 

2-15 

22 

3-21 

32 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

CAIRO  2  NNH 

18 

1-21 

NONE 

2-11 

20 

2-U 

2* 

3-  * 

28 

3-2 1 

32 

11-11 

31 

NONE 

NONE 

239 

CAHILLA 

9B 

6-15 

18 

1-20 

NONE 

2-10 

20 

2-U 

23 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-11 

30 

unui 

NONE 

239 

COlOUITT  2  E 

99 

6-16« 

- 

hjnue 

NONE 

CUTNBERT 

9B 

16 

2-10 

16 

2-U 

19 

2-14 

19 

28 

3-21 

31 

11-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

FORT  OAINES 

9! 

6-1* 

17 

2-10 

NONE 

2-10 

17 

2-U 

22 

3  * 

28 

31 

11-  8 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

LUMPKIN  2  SE 

96 

7-l*» 

12 

1-20 

2-1* 

16 

2-14 

16 

3-21 

2* 

♦-  3 

27 

4-  3 

27 

11-  5 

32 

11-  8 

28 

11-22 

22 

NONE 

NONE 

246 

219 

216 

MORGAN   I  W 

100 

7-10 

18 

2-10* 

NONE 

2-10 

18 

2-U 

23 

30 

11-  8 

30 

11-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

238 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

95 

6-U 

2-10 

16 

19 

»"  Q 

28 

31 

^NflNF 

28 

NONE 

298 

246 

THQMASVILLE  «.  SB 
«       «  • 

- 

15 

1-21 

1-21 

19 

2-11 

19 

2-1* 

2* 

3-  9 

27 

3-21 

29 

ll-ll 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

3UUin   w c n 1 n a L 

ALAPAMA  EXP  STATION 

96 

6-15 

3-  9 

28 

3-21 

30 

ll-U 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

ASHBURN  3  ENE 

96 

6-16 

17 

1-20 

NONE 

2-11 

19 

2-15 

23 

3-  4 

28 

3-21 

32 

11-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

CORDELE 

100 

6-15 

2-10 

16 

2-l<r 

20 

2-U 

20 

3-  9 

26 

4-  3 

32 

11-11 

30 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

222 

DOUCLAS  2  NNE 

96 

18 

1*21* 

NONE 

2-11 

19 

2-15 

23 

23 

29 

11-11 

32 

11-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

291 

FITZGERALD 

99 

6-15 

18 

1-20 

NONE 

2-10 

19 

2-U 

22 

2-1* 

22 

3-  > 

32 

11-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

HOHERVILLE  3  WSH 

99 

6-19 

18 

1-21 

NONE 

18 

2"  1 1 

21 

27 

11-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  IIUDCD  riTv 
L  UflD  C  K     I,  1  1  T 

100 

19 

1-22+ 

NONE 

2-11 

20 

2-19 

23 

2-19 

23 

3-2  2 

31 

11-  9 

32 

NONE 

232 

MOULTRIE  2  ESE 

97 

6-15 

16 

1-20 

1-20 

16 

2-1'. 

20 

2-U 

20 

3-  9 

28 

32 

11-22 

27 

11-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

236 

NASHVILLE  9  SSE 

96 

6-15 

1* 

1-21 

1-21 

2-U 

20 

2-U 

22 

3-  9 

26 

3-21 

29 

11-11 

30 

11-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

235 

QUITMAN 

101 

6-16 

17 

1-21 

NONE 

1-22 

18 

2-12 

23 

2-15 

25 

3-22 

31 

11-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

TIFTON  EXP  STATION 

96 

6-16* 

1-20 

2"15 

23 

28 

_ 

31 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

2*6 

VALOOSTA  «  NH 
*       •  * 

100 

6-19 

12 

1-21 

1-21 

12 

2-11 

17 

3-  8 

2* 

3-21 

27 

3-31 

32 

11-  8 

32 

11-11 

25 

11-22 

23 

NONE 

NONE 

299 

239 

222 

cniiTuCACT  no 

ALMA   FAA  AIRPORT 

6-15* 

1 6 

1-20 

NONE 

1-21 

19 

2-11 

22 

3  9 

27 

4  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

221 

BLACKBEARO  ISLAND 

98 

6-17 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

2-11 

2* 

2-11 

2* 

3-  9 

31 

'none 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRUNSWICK 

- 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

2-11 

2* 

2-11 

2* 

3-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRUNSWICK   FAA  AP 

100 

6-15 

21 

1-21  + 

NONE 

NONE 

2-11 

22 

2-14 

27 

3-  5 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FLEMING 

99 

6-16+ 

17 

1-21 

NONE 

2-U 

19 

2-11 

19 

3-21 

28 

4-  4 

32 

U-ll 

31 

11-22 

2T 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

221 

FOLKSTON  9  SK 

97 

6-15 

19 

1-21 

NONE 

2-11 

20 

2-11 

20 

3-  9 

28 

3-21 

29 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

FORT  STEhART 

101 

6-15 

16 

1-21 

1-21 

16 

2-11 

20 

2-U 

2* 

3-  5 

27 

3-21 

31 

11-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

GLENNVILLE 

100 

6-15 

18 

1-20 

NONE 

2-10 

19 

2-U 

23 

3-  5 

27 

3-21 

32 

11-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

1  C  CI  1        0  c 

99 

6-16 

17 

1-21 

NONE 

2-11 

20 

2-11 

20 

3-  9 

27 

3-27 

32 

11-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

229 

NAHUNTA 

98 

6-23 

17 

1-21 

NONE 

2-11 

20 

2-15 

23 

3-  9 

28 

3-21 

29 

11-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

SAPELO  ISLAND 

21 

2-U+ 

2-U 

21 

21 

3-  9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

100 

6-15 

9 

1-20 

1-22 

12 

2^11 

17 

3-  5 

23 

23 

4-  7 

31 

11-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

229 

SAVANNAH  HSO 

102 

6-19 

17 

1-21+ 

NONE 

2-11 

20 

2-1* 

2* 

3-  9 

28 

3-21 

31 

11-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

SAVANNAH  BEACH 

95 

7-lB* 

22 

2-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SURRENCV  2  HNW 

100 

6-19 

16 

1-20 

1-20 

16 

2-10 

19 

2-U 

22 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-11 

32 

11-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

2*6 

239 

NAYCROSS  <t  NE 

100 

6-16 

16 

1-22  + 

1-22 

16 

2-12 

20 

2-12 

20 

3-22 

26 

4-  5 

32 

11-11 

30 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

220 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  "5?ou 


Slalion 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  • 

NORTHWEST  01 

ALL'TOONA  DAH  2 

EVAP 

3.52B 

5.488 

5.29 

6,14 

4 . 568 

5.25 

3.80 

2.89 

2. 028 

WIND 

1229 

- 

1460 

1227 

823 

616 

584 

559B 

768 

888 

1270 

1515 

- 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

- 

- 

5. 468 

5.66 

5.81B 

7,24 

7.268 

6.55 

4.648 

3.468 

2.618 

- 

- 

WIND 

■ 

2210 

• 

1018b 

891 

1062 

800 

570 

699 

1229 

1305 

MAX 

68.9 

78.3 

87.0 

95,2 

90.7 

92.7 

83. 4 

74.5 

57.3 

55.6 

MIN 

42.2 

50.4 

56.3 

70,4 

72.5 

73.3 

69,0 

60.6 

45.2 

45.7 

«       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  aCRI 

EVAP 

3.26B 

3.418 

4.358 

6.878 

6.76B 

■ 

■ 

OEP 

.60 

.12 

.68 

.91 

WIND 

672 

781 

1123 

579 

810 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAX 

53.8 

62.2 

65. 1 

80.0 

85.5 

MIN 

*2.5 

44.7 

44.7 

54.3 

61.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

U  OF  OA  PLT   SCIENCE  FM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

8. 968 

5.978 

6.568 

5.14B 

3.828 

3.868 

- 

- 

WIND 

1894 

1796B 

1547 

1559 

1655 

2227 

2591 

MAX 

• 

94.2 

93.7 

94  .  4 

89.0 

79.5 

63.2 

62.1 

MIN 

■ 

■ 

■ 

69,6 

71.4 

71.7 

66.5 

61.2 

46. 1 

47.5 

•       •  • 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

5. 238 

6.348 

6.898 

8. 168 

8.26B 

7.808 

6.38B 

4. 808 

4.01B 

3. 878 

2.708 

PEP 

- 

2.50 

1.98 

.90 

,71 

.38 

.37 

.42 

.69 

.08 

1.03 

.61 

- 

WIND 

2010 

1840 

2270 

1638 

1605 

975 

1215 

665 

47o 

720 

1470 

2073 

16971 

MAX 

52.3 

61.0 

61.1 

77.9 

63.5 

92.4 

89.9 

91.9 

86.1 

78.9 

63.9 

60.5 

75.1 

MIN 

40.5 

42.4 

41.6 

52.7 

59.  1 

69,2 

71 .2 

71 . 2 

68.9 

59.8 

45.4 

47.4 

55.8 

•       *  • 

CENTRAL  05 

AILEY 

EVAP 

3*318 

4.698 

6. 12B 

7.06B 

6.71 

6.108 

5.43B 

4.278 

3.37 

2. 618 

1.606 

WIND 

798 

1010 

1228 

676 

616 

367 

347B 

287 

337 

305 

375 

601 

6947 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

1.90 

2.77 

4.13B 

5.578 

7. DOB 

6.71 

5. 718 

5.74 

5.55 

3.84 

3.21 

2.108 

54.23 

DEP 

.04 

.20 

.19 

.13 

.23 

-  .86 

.44 

.71 

.10 

.59 

.04 

.  1.23 

WIND 

1893 

1715 

2063 

1 378 

1438 

970 

1035 

892 

1143 

1072 

1366 

1806 

1679 1 

MAX 

59,9 

68.5 

70,2 

81.9 

88.4 

98,1 

96.4 

96.8 

93.8 

63.6 

70.  1 

81.2 

MIN 

*1 .2 

44,0 

42,8 

52.0 

58,7 

68,8 

70.4 

71.0 

67.  5 

60.  1 

45.0 

48.9 

55.9 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSO 

EVAP 

2.858 

3.58 

5.38 

9.09 

7,69 

8.758 

7. DOB 

6.58B 

6.35 

4.318 

3.688 

2.878 

68.13 

WIND 

258'! 

2591 

3139 

2505 

2283 

2027 

1857 

1901 

2307 

2240 

2306 

2726 

28466 

MAX 

58.5 

65,8 

70.7 

80.5 

87,6 

94,0 

92.5 

92.1 

88.9 

80.2 

69.2 

69.0 

79.1 

MIN 

42.9 

44.2 

45.5 

54.0 

61,5 

70.0 

72.0 

72.7 

68.6 

63.4 

48.0 

53.8 

58.1 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


-  172  - 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

]une 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annua) 

Station 

a 

0) 

Q 

(INI 

Time 

Average 

& 
« 

tl 

w 

Average 

V 

B 

V 

w 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

0) 

V 

6 
« 

K 

u 

Average 

Extreme* 

Average 

Extrc: 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

CALHOUN  ExP  ST4TI0N 

"1 

52 
36 

43,2 

54 
37 

48,8 

60 
36 

59,8 

72 
46 

6S,4 

79 
56 

80,7 

90 
66 

79,9 

88 

71 

81.2 

87 
76 

77.2 

82 
73 

69 

9 

78 
63 

56,0 

71 
48 

52.1 

61 
45 

63,4 

90 
36 

EXPERIMENT 

2 

66 
30 

49.5 

73 
33 

53,5 

72 
35 

69,3 

99 
42 

75,6 

103 
50 

67,4 

108 
66 

63.8 

103 

iz 

65.1 

103 
73 

83.1 

103 
67 

74 

9 

lOO 
55 

59.7 

63 
39 

56.4 

75 
39 

66,6 

108 
30 

62 
33 

48.7 

68 
35 

52.5 

67 
38 

67. C 

91 
44 

73,8 

95 
54 

84,8 

99 
68 

81.6 

97 
73 

83,3 

96 
74 

81,3 

96 
71 

73 

6 

93 
61 

59.2 

78 
42 

55.7 

72 
41 

67.4 

99 
33 

8 

<.7.0 

58 
38 

47.9 

61 
38 

51.5 

61 
43 

64.4 

91 
48 

71,5 

85 
59 

82.2 

91 
71 

80.0 

88 
74 

81.7 

96 
70 

79.6 

68 

73 

72 

7 

65 
64 

59.4 

74 
47 

54.6 

67 
43 

66.0 

96 
38 

HAWKINSVULE 

51.3 

62 

30 

52.4 

65 
40 

56, J 

70 
42 

_ 

75,5 

89 
61 

87,0 

100 
75 

84.9 

92 
78 

83.4 

90 
79 

82.2 

89 

70 

74 

8 

69 
61 

63.0 

76 
50 

58.5 

69 
42 

100 
30 

HOHERVILLE  3  MSM 

* 

52.9 

61 
44 

54.4 

66 

40 

60,3 

69 

50 

68.0 

61 
53 

74,9 

90 
62 

85,1 

101 
69 

83.9 

95 
72 

83,2 

95 
77 

84,3 

95 
72 

77 

5 

95 
63 

63.8 

80 
50 

62.4 

74 
46 

71.0 

101 
40 

MI0VIL1.E  EXP.  STITIDN 

51.4 

61 
37 

51.2 

65 
36 

55,6 

68 
42 

67.3 

82 
48 

75,4 

92 
34 

84.6 

96 
70 

83.6 

94 
77 

84,2 

90 
75 

81,7 

87 
75 

74 

4 

86 
66 

79 
56 

- 

- 

96 
36 

PLAINS  SW  04  EXP  ST4 

<• 

52.0 

66 
37 

54.2 

71 
37 

51.7 

76 
26 

71.6 

94 
50 

76,5 

97 
62 

89,4 

104 
75 

87.3 

102 
77 

88,8 

105 
78 

87,7 

99 
75 

77 

3 

96 
61 

64. 1 

84 
46 

60.5 

75 
44 

71.9 

105 
26 

TIPTON  EXP  ST4T10N 

2 

52.2 

68 
34 

55.1 

77 
36 

58.7 

80 
40 

70,5 

97 
44 

78,0 

105 
54 

87,0 

108 
67 

87.2 

109 
72 

87.4 

Ul 
73 

77 

4 

103 
55 

64.9 

86 
43 

61,3 

79 
43 

111 
34 

"1 

55.4 

67 
42 

57.8 

73 
43 

60,9 

75 
48 

70,6 

90 
50 

78,2 

97 
62 

86,2 

100 
73 

86.7 

102 
75 

87,3 

104 
77 

78 

7 

96 
64 

67.1 

84 

50 

63.5 

76 
49 

104 
42 

6 

54.5 

65 
45 

56.2 

69 
45 

59,4 

70 
51 

67,2 

80 
53 

75,4 

86 
65 

82,9 

91 
75 

84.1 

94 
76 

84.7 

96 
78 

76 

9 

86 
68 

66.0 

79 
5* 

62,2 

75 
49 

96 
45 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


CALHOUN  1  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA,   2  PERCENT  50 

SO.   FT.   AROUND  THERMOMETERS,   DIRECTIONS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAB  2  PERCENT.     DIRECTION  UNKNOWN. 
GRAY  SANDY  SOIL,  COVEH  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
SANDY  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
PLAINS  SW  CA  EXP  STA  ■  GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
TIPTON  EXP  STA  i  TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 


EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STA 


S«e  Relercncs  Not«s  Following  Station  Indvx 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1971 


btation 

1 

1  Index  No. 

Division  No.  1 

County 

0) 

a 
t~* 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 
to 

Temp. 

Precip. 

Month 
opened 

Month 
closed 

AStEVILLE 

OOLO 

OS 

HILCOX 

9 

32 

00 

83 

IB 

240 

67 

2  c 

AOAIRSVILLE  2  SSE 

BARTOM 

12 

2  C 

0093 

08 

31 

07 

83 

29 

240 

2B 

0090 

09 

MONTGOMERY 

32 

11 

82 

3* 

233 

19 

21 

0131 

BERR  I  EN 

31 

21 

83 

13 

290 

7* 

76 

OUO 

07 

31 

32 

8* 

08 

180 

79 

79 

0181 

01 

3* 

10 

B* 

44 

979 

1» 

19 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

09 

31 

32 

82 

31 

198 

33 

33 

ALPHARETTA  9  SSW 

0219 

02 

34 

00 

84 

18 

1040 

I* 

14 

0221 

02 

34 

07 

B* 

18 

110 

AHERICUS  ENE 

0293 

SUMTER 

6 

32 

06 

10 

476 

85 

89 

1  2  3 

AHERICUS  EXP  STA  NRSY 

07 

SUMTER 

8* 

C 

0311 

06 

C  OLUMB I A 

1* 

33 

33 

62 

20 

360 

U 

11 

0406 

08 

TURNER 

31 

*3 

83 

37 

433 

19 

19 

0*30 

33 

58 

83 

23 

700 

62 

92 

FEB 

0432 

02 

33 

59 

S3 

21 

689 

31 

32 

MAY 

0439 

02 

33 

97 

83 

19 

802 

27 

27 

04*1 

09 

31 

13 

Bl 

52 

33 

19 

04*4 

02 

33 

*B 

8* 

26 

772 

19 

0491 

33 

39 

8* 

26 

1010 

37 

37 

AUGUSTA  MSO  R 

0499 

06 

RICHNOND 

14 

33 

22 

81 

98 

1*3 

21 

21 

1  2  3  C 

BAINBRIOGE 

OECATUR 

6 

6* 

1  2  3  C 

BALL  CROUI^O 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

3* 

20 

8* 

23 

1100 

22 

BE AVEROALE 

07*6 

01 

HHITF IElO 

3* 

59 

8* 

91 

72* 

29 

0797 

09 

32 

Bl 

98 

189 

0946 

09 

31 

29 

61 

13 

10 

16 

21 

0969 

02 

3* 

91 

83 

96 

1917 

34 

35 

0979 

07 

31 

23 

84 

57 

300 

82 

90 

BLUE  RIOCE 

102* 

02 

34 

52 

84 

19 

1760 

19 

15 

1132 

03 

34 

12 

83 

02 

785 

19 

BROOKLET  1  H 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

*1 

190 

62 

62 

1  2  3 

BRUNSWICK 

GLYNN 

1  2  3  C 

13*9 

09 

31 

09 

81 

23 

20 

40 

40 

1372 

0* 

32 

19 

84 

31 

I5 

15 

1*13 

03 

34 

47 

83 

33 

1770 

l*?9 

0* 

32 

33 

84 

1* 

625 

53 

1*63 

07 

30 

5* 

84 

13 

269 

40 

45 

1474 

01 

34 

29 

84 

58 

659 

16 

18 

2 

1900 

07 

MITCHELL 

31 

1* 

64 

13 

179 

29 

29 

1589 

02 

CHEROKEE 

3* 

1* 

8* 

30 

670 

78 

CARNESVlLLE  3  N 

1619 

03 

FRANKL IN 

I* 

34 

26 

83 

I* 

900 

31 

2  C 

carrollton 

CARROLL 

17 

3* 

1  2  3  C 

1657 

01 

MURRAY 

34 

36 

6* 

42 

699 

24 

C ARTERS V I  L  lE 

1669 

01 

BARTOM 

34 

10 

8* 

752 

25 

33 

1670 

01 

3* 

09 

8* 

91 

700 

32 

1719 

01 

34 

03 

69 

21 

600 

1732 

01 

3* 

01 

65 

15 

789 

31 

32 

CHATSHOR  TH 

1S96 

01 

3* 

8* 

47 

769 

32 

CHICKAMAUCA  PARK 

1906 

3* 

95 

89 

17 

760 

29 

CISCO  7  ENE 

19** 

01 

3* 

98 

39 

980 

CLAYTON  1  H 

1982 

03 

RABUN 

I* 

3* 

33 

83 

26 

19*0 

70 

74 

I  2  3 

CLERMONT  9  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

C 

C  LEVEL ASD 

2006 

02 

3* 

36 

63 

46 

1570 

26 

2193 

07 

31 

10 

8* 

46 

153 

15 

15 

2166 

0* 

32 

31 

84 

56 

385 

26 

26 

2180 

02 

JACKSON 

3* 

15 

63 

29 

750 

14 

14 

2198 

PIKE 

33 

06 

8* 

26 

830 

SB 

2238 

07 

THOMAS 

31 

01 

83 

52 

250 

2266 

08 

CRISP 

32 

00 

83 

*7 

308 

30 

34 

2283 

03 

HABERSHAM 

3* 

31 

83 

32 

1470 

46 

53 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

63 

52 

770 

5* 

79 

1  2  3 

CUNNING  Z  NNE 

2*08 

02 

FORSYTH 

3 

2 

CURRYVILLE  2  W 

2*29 

01 

FLOYD 

12 

3* 

27 

B5 

07 

690 

24 

CUTHBERT 

2*90 

07! RANDOLPH 

31 

84 

*7 

461 

31 

25 

OAHLQNECA 

2*75 

02 

LUMPKIM 

3* 

32 

63 

59 

1*30 

76 

79 

2*79 

02 

LUMPKIN 

3* 

35 

64 

00 

1390 

2*891  01 

PAUtOlNC 

33 

5* 

64 

50 

1080 

14 

20 

2*93'  01 

WHITFIELD 

34 

*6 

84 

57 

720 

32 

32 

OANV I LLE 

2332 

05 

THICGS 

32 

36 

63 

19 

450 

15 

2370 

07 

TERRELL 

31 

*6 

64 

26 

359 

31 

OAMSQNVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

3* 

25 

84 

07 

1370 

23 

2  C 

OOCTORTOHN  1  wSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

33 

2 

2728 

08 

WORTH 

31 

42 

83 

53 

236 

OONALSONV I LLE  1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

31 

01 

6* 

93 

139 

24 

2783 

08 

COFFEE 

31 

31 

82 

51 

240 

27 

33 

2791 

0* 

DOUGLAS 

33 

*5 

64 

49 

1219 

29 

27991 06 

SCREVEN 

32 

35 

61 

*3 

103 

3S 

2839 

05 

LAURENS 

32 

3D 

62 

9* 

219 

60 

78 

DUBLIN  Z 

2844 

09|  LAURENS 

32 

32 

62 

34 

190 

EASTMAN  1  W 

2966 

09 

DODGE 

32 

12 

63 

12 

*00 

6B 

77 

EOISQN 

302B 

0, 

CALHOUN 

6 

31 

34 

8* 

44 

309 

C 

ELBERTON  2  U 

3060 

03 

ELBERT 

14 

3* 

08 

82 

92 

9*0 

10 

44 

1  2  3 

3115 

02! GILMER 

3* 

*2 

30 

1*40 

29 

31*7 

01 

PAULDING 

33 

92 

84 

59 

1200 

3271 

0* 

SPALDING 

33 

16 

84 

17 

929 

49 

51 

FA  I RHOUNT 

3295 

01 

GORDON 

3* 

26 

8* 

42 

7*0 

31 

3312 

Clinch 

30 

82 

34 

119 

3386 

08 

BEN  HILL 

31 

*3 

83 

15 

371 

43 

4« 

3*09 

091  LIBERTY 

31 

53 

61 

29 

20 

29 

34 

FOLKSTON  3  SW 

3*60 

09 

CHARLTON 

30 

*8 

82 

02 

30 

24 

FOLKSTON  9  SW 

3*65 

09 

CHARLTON 

19 

30 

*4 

62 

08 

120 

18 

24 

1  2  3 

FORSYTH  1  5 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

97 

690 

IT 

18 

1  2  3 

FORT  GAINES 

3516 

07'  CLAY 

3 

31 

36 

69 

03 

3*0 

71 

74 

1  2  3 

FORT  STEWART 

3938 

09 

LIBERTY 

11 

31 

92 

81 

37 

92 

26 

29 

1  2  3 

FORT  VALLEY  2  E 

35** 

09 

PEACH 

9 

32 

34 

63 

52 

*90 

31 

51 

2 

FRANKLIN 

3967 

HEARD 

3 

33 

17 

83 

06 

669 

29 

2 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

3* 

IB 

83 

51 

1170 

81 

87 

1  2  3 

GIBSON 

3699 

06 

GLASSCOCK 

II 

33 

14 

82 

36 

3*0 

16 

2 

GLENNVILLE 

379* 

09 

TATTNALL 

I 

31 

96 

81 

55 

170 

66 

67 

1  2  3 

GODFREY  i  NE 

3792 

09 

MORGAN 

10 

33 

28 

63 

27 

370 

13 

2 

btalion 

Index  No. 

.;:onNo. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

i  Precip. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

GREENVILLE  2  NNH 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33  03 

84  43 

660 

14 

14 

1  2  3 

HAMILTON  *  W 

HARRIS 

2  C 

HARALSON 

407C 

04 

COWETA 

6 

33  14 

84  34 

8*( 

HARTWELL 

4133 

03 

1* 

34  21 

82  35 

690 

52 

32 

HAWK INSVl L  LE 

4170 

03 

PULASKI 

9 

32  17 

83  26 

249 

B8 

87 

HA2LEHURST 

4204 

06 

JEFF  OA VIS 

I 

31  52 

82  36 

250 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

3 

34  42 

83  *3 

14*9 

15 

15 

HOMERVILLE  3  wSw 

4429 

06 

31  02 

82  *8 

187 

15 

19 

IRWINTON  *  WNW 

439* 

09 

WI  LKINSON 

10 

32  50 

83  14 

919 

7 

7 

JACKSON  0AM 

4623 

05 

9 

33  19 

63  51 

430 

JASPER    1  NNW 

*648 

02 

PICKENS 

5 

34  29 

6*  27 

1465 

29 

34 

I  2  3 

JASPER 

PICKENS 

C 

4671 

09 

1 

31  31 

81  53 

100 

JESUP  8  S 

*676 

09 

1 

31  29 

81  53 

100 

19 

15 
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T     DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA  2-ATLANTIC   3 -CHATTAHOOCHEE  4-COOSA  S-ETOWAH   6-FLlNT   7-HIWASSEE  8-OCHLOCKONEE  9-OCMULGEE  10-OCX)NEE 
ll-OGEECHEIE    12-OOSTANAULA    IS-SATTLLA   14-SAVANNAH    IS-ST.  MARY    16-SUWANNEE   17-TALl-APOOSA  18-TENNBSSEE 


AOAIRSA/ILLE  2  SSE 
LEXINGTON  1  NW 
SPARTA  3  NW 


CHANGES    IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 

ADAJRSVILt-E  2  S 
LEXINGTON 
SPARTA  2  NNW 


APRIL  B,  1971 
DECEMBER  1.  1971 
DECEMBER  10,  1971 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ADAIRSVILLE  2  SSE 
LAFAYETTE 
LEXINGTON   1  NW 
SPARTA  2  NNW 
SPARTA  3  NW 

SYLVANIA 

MIDVILLE 
JASPER 

MltLEOGEVILLE 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

PRESTON  ' 

JESUP 

CORDELE 

WARRENTON 


PORTER  COMMISSIONED 


EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  ESE  (-  FISCHER  ( 
EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  1.3  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  125  YARDS  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  NW 

FISCHER  &  PORTER  PRECIPITATION  GAGE  ADDED 
FISCHER  6  PORTER  COMMISSIONED 
NON-RECOROINO  RAIN  GAGE  MOVED  0.2  MILE  NW 

FISCHER  6  PORTER  PUNCH  TAPE  PRECIPITATION  GAGE  COMMISSIONED 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  NW 

ODOMETER  TYPE  ANEMOMETER  •16-59  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SE 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  NE 
EQUIPMENT  MOVED  75  YARDS  WNW 


APRIL  e,  1971 
NOVEMBER  16,  1971 
DECEMBER  1,  1971 
OCTOBER  20.  1971 
DECEMBER  19.  197] 

SEPTEMBER  21,  1971 
NOVEMBER  1,  1971 
OCTOBER  29,  1971 
SEPTEMBER  1,  1971 
JUNE  21.  1971 
JULY  7,  1971 

MAY  18,  1971 
MARCH  1.  1971 
JANUARY  30,  1971 
JANUARY   19,  1971 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatologlst , 
Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

KVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  ar«  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-19C0.     "DKP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
p'e ri ods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAICES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 
•     Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  la  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month,     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  TOE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.     20402,   for  35 
cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as 
Indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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STATION  LEGEND 
O      #       3     Precipitation  only 

(D  Pfecipitotion,  storage 

-Q-  -(^     Precipitotior)    ond  Temperature 

-(J)-  Precipitolion.   Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage.  Q  Non-recor     g;     O  soil  Temperature 

%  Recording-  3  Botti  types. 
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Double  Circle  combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data 


ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 


STANDARD  PARALLELS  AT  29      AND  45  '/^ 
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22 

17  + 

220 

0 

0 

6 

0 

7.89 

3.31 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

56,9 

4.0 

5.74 

2.55 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

67.4 

49. IM 

58. 3M 

79 

13 

21 

17 

228 

0 

0 

4 

0 

4.87 

1 .05 

11 

.  0 

0 

9 

4 

2 

□  i  Al*l/BCADn    TCi  Akin 

67. 8M 

50. 4M 

59.  IM 

80 

30+ 

26 

17 

196 

0 

0 

2 

0 

5.13 

1.88 

24 

,0 

0 

6 

4 

2 

BRUNSW I CK 

72.3 

48.9 

50,6 

4.4 

83 

13 

23 

17 

166 

0 

0 

2 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

67.7 

50,0 

56.9 

83 

13 

25 

17 

214 

0 

0 

2 

0 

5.90 

2,28 

14 

,0 

0 

7 

3 

2 

FLEMING 

70.3 

47,8 

59  ,  1 

62 

13 

19 

17 

215 

0 

0 

5 

0 

4.50 

.91 

15 

0 

10 

3 

0 

FOLKSTON  9  SW 

72.7 

49,7 

51.2 

83 

13 

23 

17 

165 

0 

0 

5 

0 

4.10 

1.27 

14 

,0 

0 

8 

3 

1 

FORT  STEWART 

70.2 

48,4 

59,3 

81 

14 

16 

17 

198 

0 

0 

5 

0 

3.72 

1.03 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

GLENNVILLE 

57.8 

48,0 

57.9 

5.3 

79 

10  + 

18 

17 

231 

0 

0 

4 

0 

3.56 

.91 

.87 

15 

.0 

0 

7 

3 

0 

J E SU P  B  S 

70.0 

47,5 

58.8 

83 

13 

19 

17 

218 

0 

0 

5 

0 

3.60 

1.36 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

NAHUNTA 

71.7 

49,4 

50.6 

82 

13 

21 

17 

170 

0 

0 

5 

0 

5.99 

1.53 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAPELO  ISLAND 

68.2 

50,1 

59.2 

80 

28  + 

24 

IJ 

200 

0 

0 

2 

0 

5.36 

1.51 

22 

.0 

0 

10 

5 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

58. 3M 

44,9m 

56, 6M 

5.3 

82 

13 

23 

15 

283 

0 

0 

5 

0 

3.70 

1.10 

1.05 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

67.9 

47.0 

57,5 

5.8 

81 

13  + 

19 

17 

256 

0 

0 

5 

0 

3.99 

1.21 

1.19 

14 

.C 

0 

6 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

66. 4M 

51, OM 

58, 7M 

78 

28 

24 

17 

200 

0 

0 

2 

0 

2.89 

.90 

15 

.c 

c 

t 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

59.0 

46.8 

57,9 

79 

13  + 

18 

17 

234 

0 

0 

5 

0 

4.79 

1.64 

14 

,c 

C 

t 

4 

1 

WAYCROSS   't  NE 

59.8 

45.4 

57,6 

3,1 

82 

14  + 

21 

16  + 

247 

0 

0 

5 

0 

8.45 

5.73 

2.4! 

1 

,c 

c 

12 

■ 

3 

DIVISION 

58.8 

5.6 

4.72 

2.22 

.c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GEORGIA 


JANUARY  1972 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


This  was  a  month  of  excesses.  Both  tempera- 
ture and  rainfall  averaged  well  above  normal 
and  a  record  number  of  tornadoes  touched  down 
in  the  State. 

Temperatures  averaged  warmer  than  normal 
throughout  the  State  with  the  largest  positive 
departures  in  the  central  and  southern  sections. 
The  coldest  weather  came  at  mid-month  when 
minimums  dropped  below  10°  in  the  north  and 
to  the  teens  and  low  twenties  in  the  south. 
Two  mountain  stations  had  readings  just  under 
zero.  Other  brief  cold  spells  occurred  at  the 
end  of  the  first  week  and  at  the  end  of  the  month. 
The  remainder  of  the  month  was  much  warmer 
than  normal.  For  most  areas  this  was  the  warm- 
est January  since  1952,  and  it  combined  with  a 
warm  December  to  give  the  warmest  December- 
January  in  more  than  20  years. 

Rainfall  was  heavy  in  all  areas,  with  division 
averages  ranging  from  137  percent  of  normal 
in  the  southwest  to  almost  200  percent  of  normal 
in  the  southeast.  Many  local  areas  received 
well  over  twice  their  normal  January  rainfall. 
The  heaviest  rains  occurred  from  the  2d  to  the 


5th  and  from  the  9th  to  the  I3th.  A  large  num- 
ber of  observers  recorded  24-hour  totals  of 
more  than  2  inches  during  one  or  both  of  these 
periods  and  several  had  measured  over  10 
inches  of  rain  by  mid-month.  Flooding  of  small 
streams  was  widespread  and  many  of  the  State's 
major  rivers  overflowed  their  banks.  In  most 
of  the  northwestern  half  of  the  State  this  was  the 
wettest  January  since  1947. 

A  total  of  15  tornadoes  was  reported  in  January, 
a  new  high  for  one  month.  Fourteen  twisters 
have  been  observed  in  3  different  months.  The 
month's  worst  storm  hit  southeast  Atlanta  and 
south  DeKalb  County  just  before  noon  on  the 
10th.  One  person  was  killed,  9  injured,  and 
property  damage  was  estimated  at  well  over  a 
million  dollars.  A  single  tornado  occurred  on 
the  5th,  2  were  reported  on  the  11th,  and  11  hit 
the  State  on  the  13th.  The  storms  of  the  13th 
began  in  the  southwest  during  the  early  morning 
and  spread  east-northeastward  across  the  State 
during  the  day.  The  15  January  tornadoes  caused 
one  death,  35  injuries,  and  property  damage  of 
over  $2  million. 


Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
National   Weather  Service  Office 
Agricultural   Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  j 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1  IS 

*     •  • 

NORTHWEST 

01 

ADA IRSVILLE  2  SSE 

B.24 

• 

2.00 

• 

2.00 

.  2.90 

.03 

ALLATOONA  0AM  2 

11.60 

.99 

.86 

2.70 

.06 

1.89  2.93 

T 

1.09 

BEAVERDALE 

8.59 

1.57 

.08 

1.56 

.65 

1.74  .76 

.85 

CA^HDUN  iXP  STATION 

7.80 

.  10 

.70 

2.37 

.27 

.65 

1.69  .93 

.15 

C  ARTERS 

8.71 

1.54 

1.74  1.28 

.61 

CARTERSVlLLE 

8.59 

.03 

.10 

.33 

.08 

2.96  1.06 

.57 

.78 

CARTERSVlLie  3  SM 

10.43 

.70 

.02 

1.16 

2.03 

.04 

1.98  1.79 

1.16 

CEOARTOHN 

9 ,59 

.90 

.04 

1. 10 

2.13 

.99  2.92 

.48 

Chatsmqrth 

8.57 

1.77 

1.25 

.83 

1.19  1.44 

.04 

CHICKAHAUGA  PARK 

7.61 

2.05 

1.12  1.04 

CURRYVILLE  2  H 

8.55 

.7* 

.10 

1.85 

.97 

.02 

1.07  1,75 

.17 

DALLAS  2  SSE 

10.05 

.62 

1.35 

1.90 

1.92  2,83 

.04 

.39 

DALTDN 

7.64 

T 

1.09 

.08 

1.51 

.97 

T 

1.26  1,19 

.01 

.02 

.55 

EMBRY 

10.65 

.72 

1.24 

2.01 

1.59  2.44 

FAIRMQUNT 

8.39 

.57 

1.40 

1.48 

1.15  1,73 

.61 

KENS INCTQN 

9  19 

2,  24 

.  06 

2.01 

'^87  2',3l 

.01 

'■.59 

K  tNCSTON 

9.05 

.47 

.22 

.98 

iie4 

T 

.03 

LA  FAVETTE 

8. 12 

2.16 

1.80 

.39 

1.39  .83 

.14 

RESACA 

8.40 

i.o: 

1.50 

1.00 

1.79  1,50 

,15 

RINGGOLD 

e.27 

1.85 

.  16 

1.63 

.40 

1.14  1.02 

.94 

9.45 

I  44  1  65 

.53 

ROME  MSO 

ft 

7.34 

.12 

.70 

!o2 

2.33 

'!l2 

.83 

1.03  .45 

,06 

.03 

SUHHERVlLLE    I  SSW 

8.29 

l 

2.92 

1.89 

■  54 

1.70  .93 

T 

.TAYLQRSVlLLE 

11.54 

.73 

.52 

3.22 

.24 

1.27  2.63 

.05 

T 

1.41 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

11.02 

.32 

.01 

.44 

1.70 

.02 

.94  4.71 

.23 

.39 

.80 

ATHENS  NSO  AP 

6.46 

T 

.22 

.51 

.02 

.89 

2.16  .70 

.25 

7 

ATLANTA  BOLTON 

16.39 

.61 

.21 

2,93 

.07 

2.27  4,35 

.63 

.07 

2.25 

ATLANTA  H50  AP 

n 

9.26 

T 

.S3 

T 

1.11 

.02 

1.75 

1.94  .89 

.52 

.01 

BALL  GROUND 

11.02 

.44 

.06 

1.25 

2.25 

2.28  2.13 

02 

BLAIRSVILLE   ExP  STA 

7.29 

.40 

.07 

1.11 

.97 

1.44  1,61 

.18 

.40 

BLUE  RIDGE 

8.41 

.77 

.04 

1.97 

1.70 

1.34  ,61 

.95 

CANTON 

12.27 

.49 

.02 

1.29 

2.67 

.08 

2.75  2.35 

T 

.03 

1.00 

CLEVELAND 

10.11 

.26 

.01 

1.41 

1.98 

2.40  2.07 

.21 

1.19 

COMMERCE  A  NNH 

9,61 

.29 

.15 

CUMMING  2  NNE 

10.00 

.31 

1.11 

1.60 

T 

2.00  2.90 

.20 

.55 

DAHLDNECA 

9. BO 

.33 

1.43 

1.98 

1.61  2.35 

.09 

.06 

.79 

OAWSONVILLE 

10.42 

.46 

1.10 

2.13 

1.80  2.96 

.12 

.05 

.55 

ELLI JAY 

9,96 

.85 

1.45 

1.97 

2.35  1.75 

T 

.02 

.22 

GAINESVI LLE 

10,57 

.22 

.  12 

.73 

1.76 

1.80  3.00 

.49 

1.18 

HELEN  1  ESE 

9.31 

JASPER   1  NNW 

9.61 

!63 

.06 

1.15 

li62 

1.75  2!25 

.52 

MAYSVI  LLE 

9. 28 

.30 

.07 

.48 

1.24 

7 

1.04  3.38 

.23 

.21 

.80 

MONROE 

8.58 

.19 

.82 

1.85  2.90 

.17 

.22 

.09 

NGRCROSS  4  N 

u  OF  ca  plt  science 

FM 

7,64 

.26 

.15 

2  93  1  17 

28 

.59 

.05 

.98 

2. 10 

.05 

1.62  2.15 

.01 

.03 

1,73 

MINoIr   1  SSE 

^7^63 

.30 

.03 

.0? 

1.00 

1.0'  2.85 

.30 

.40 

.  10 

WOODSTOCK 

10.16 

.58 

.03 

1.22 

1 .84 

2.10  2.40 

.02 

.05 

.60 

NORTHEAST 

03 

bohhan 

7.24 

.11 

'V 

.03 

.93 

.92  2.88 

.23 

.35 

.10 

CARNESVILLE   3  N 

9.84 

CLAYTON   1  W 

8.02 

.09 

.42 

2.18 

.26 

.40 

1.77  .92 

.68 

.09 

CORNELIA 

9.60 

.27 

.11 

1.02 

2.27 

1.25  2,69 

.  10 

.23 

.43 

ELBERTON  2  N 

7.72 

.OS 

.05 

,60 

1.12  2.61 

.21 

.20 

.98 

harthell 

8.37 

1.00 

.30 

1 .00 

2.00  1.00 

.95 

LEXINGTON  I  NW 

7.38 

.01 

LINCOLNTQN 

8.63 

!22 

!o2 

!23 

1)74  2!o7 

.83 

!88 

.49 

TOCCOA 

8.91 

.15 

.11 

1.18 

1,60 

.02 

1.25  2.49 

.07 

.41 

.57 

MASHINCTON 

9.28 

.28 

.59 

1.82  2.67 

.72 

.19 

.68 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

6.87 

1.43 

.01 

.26 

.67  1.09 

2.0u 

BUTLER 

4.48 

.34 

.24 

.63  .80 

.  14 

.91 

CARROLLTQN 

13.11 

.74 

2.65 

.09 

.55 

3.63  2.02 

.47 

.16 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

6.10 

.46 

.01 

.45 

.01 

.62 

.16  1.22 

1.39 

CONCORD 

6.57 

.30 

1.40 

.95  1.35 

.28 

DOUGL ASV I LLE 

12.13 

.SS 

.64 

2.02 

2.55  3.54 

.04 

.03 

.49 

EXPERIMENT 

8.90 

.38 

.02 

.06 

1.38 

1.63  2.92 

.05 

.25 

.2- 

FRANKLIN 

7.62 

.35 

.65 

2.05  2.50 

.50 

.30 

GREENVILLE  2  NNW 

7,97 

.44 

.58 

.93 

1.80  2.00 

.42 

HAMILTON  4  H 

6.36 

JONESBORQ 

8,73 

.54 

.02 

.03 

.66 

T 

1.88  2.91 

.15 

T 

LA  GRANGE 

8,39 

.38 

.07 

.03 

.90 

1.50  3.30 

.02 

.06 

.21 

MARSHALLVILLE 

5.60 

.50  1.25 

* 

2.89 

MONTEZUMA 

7.47 

.06 

'' 

NEWNAN 

9.99 

In 

!23 

!o2 

l!ll 

l!62  3!80 

!l3 

*i20 

!31 

SUNNYSIOE 

8.06 

.15 

.18 

.79 

1.34  3.49 

.27 

.22 

TALBOTTON 

6.76 

.10 

.44 

.66 

.65  .95 

.88 

.70 

TALLAPOOSA  2  N 

11.73 

.06 

.89 

3.55 

.25 

.50 

2.65  1.65 

.29 

.10 

THDMASTON  2  S 

5.92 

WEST  POINT 

7. 15 

I49 

!o6 

T 

!57 

I.IO  2.43 

.28 

.05 

WOODBURY 

5.93 

.40 

.86 

.73  1.30 

.15 

.47 

.45 

•       «  • 

05 

AILEY 

5.53 

.03 

.02 

.08 

T 

.89 

T  T 

1.75 

.15 

.99  .23 

COVINGTON 

U.15 

.29 

.06 

.02 

.85 

1.98  4.65 

.07 

.20 

.23 

DANVILLE 

6.88 

T 

.73 

.59  .60 

3.51 

.36 

DUBLIN  3  S 

6.31 

.05 

.04 

.10 

.92 

.09 

.41  .31 

1.21 

.22 

2.22 

EASTMAN  I  M 

5,  36 

.  36 

T 

.  14 

.76 

.01 

.58  T 

1.05 

.70 

.86  .02 

FORSYTH  1  S 

6,73 

.47 

.02 

.58 

.76  1.25 

1.51 

.03 

FORT  VALLEY  2  6 

6.40 

.52 

.21 

.10 

.75  .56 

.42 

1.95 

GODFREY  3  NE 

8.31 

.27 

.09 

.97 

1.73  2.86 

.  10 

.23 

HAWKINSVILLE 

6,17 

.20 

.28 

1.07 

.09 

.36  .06 

.88 

1.36 

1 .20 

IRWINTQN   <.  WNH 

5,41 

.53 

.04 

.03 

.07 

.51  1.25 

.91 

JULIETTE 

6.54 

J 

.08 

.01 

.91 

.01 

.75  1.10 

.22 

.74 

.73  .03 

HACON  wSO  AP 

R 

7,46 

.58 

.02 

.03 

.02 

T 

.84  1.10 

2.93 

MILLEDGEVILLE 

7.19 

.37 

.2C 

.75 

.87  1.11 

.49 

.23 

.63 

HONTICELLO 

7,11 

.90  2.00 

.46 

.35 

.65 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

* 

• 

SANDERSVILLE 

6.00 

.26 

.08 

.59  1,10 

.01 

1.69 

.49 

SILOAH 

9.42 

.20 

.15 

.47 

2.07  2.47 

.78 

.38 

.53 

SPARTA  3  NH 

7.15 

.55 

.41 

.90  1.35 

.11 

1.33 

.60 

Mowing  Station 

16     17  18 


19  1 

20  1 

21 

 r 

22 

23 

24 

25  I  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

.15 

.10 

.45 

.10 

.02 

.20 

.72 

.17 

.26 

.03 

.03 

* 

. 

1.00 

.20 

.29 

.29 

.03 

.07 

.18 

.04 

.36 

.07 

.10 

.42 

.12 

.45 

.22 

.20 

•  16 

.  10 

.13 

.19 

.96 

7 

.82 

,  10 

.19 

.04 

.32 

.04 

.11 

.06 

1.00 

.  16 

.31 

.02 

.05 

.16 

.89 

.  14 

.55 

.08 

.21 

.81 

.08 

.24 

.05 

.32 

.31 

.24 

.38 

.09 

.  25 

.  37 

.12 

.26 

.11 

.71 

.07 

.03 

.24 

.70 

.02 

.15 

.38 

.08 

,08 

.24 

.41 

.46 

7 

.31 

.29 

.16 

7 

.15 

.09 

.35 

.02 

.90 

.40 

10 

.29 

.84 

.19 

.16 

T 

.29 

7 

7 

.31 

.70 

.03 

.01 

.23 

.33 

.03 

.06 

.  10 

.03 

.28 

T 

.19 

.33 

T 

.24 

1.01 

.17 

.20 

.91 

.02 

.14 

.34 

.20 

.90 

7 

7 

.29 

.90 

.  10 

.26 

.27 

T 

T 

T 

.21 

.03 

.27 

.  17 

.92 

.  06 

.13 

.84 

.  12 

.02 

.15 

.01 

.64 

.01 

7 

.02 

.10 

.59 

.15 

.  19 

7 

.08 

.04 

.14 

.47 

.18 

.56 

.12 

T 

.15 

.11 

.02 

7 

.04 

.21 

.83 

.10 

T 

,01 

.16 

.18 

7 

.01 

7 

1.08 

.27 

.21 

.26 

.11 

.11 

1.37 

.87 

.08 

.02 

.18 

7 

.01 

.07 

.08 

1.82 

.24 

.13 

.03 

.07 

.02 

.16 

.71 

.01 

.02 

.09 

.13 

.16 

.02 

.08 

.11 

.90 

.24 

.38 

.04 

.05 

.32 

7 

T 

T 

.17 

.03 

.  10 

.04 

.07 

.08 

.48 

.62 

T 

.35 

.01 

.11 

.02 

T 

.09 

,40 

T 

T 

.18 

.  10 

.02 

.17 

.78 

,10 

.01 

T 

.03 

.22 

.06 

.04 

.02 

.02 

.  15 

.30 

.55 

.04 

.05 

.32 

T 

.05 

.02 

.19 

.57 

.24 

.19 

.09 

.10 

.69 

7 

.06 

.47 

.02 

.30 

7 

.13 

.10 

.10 

.57 

.01 

.21 

T 

.07 

.03 

.03 

.10 

.67 

.19 

.42 

.15 

.04 

.05 

.39 

.16 

.02 

.28 

.28 

.20 

.09 

.20 

.58 

T 

.17 

7 

.22 

.02 

7 

.26 

.78 

.08 

.33 

.  14 

.01 

.07 

.29 

1.26 

.24 

28 

.02 

1  13 

.33 

.  06 

.01 

.  15 

.  ?1 

.  10 

.01 

.  19 

.  14 

.61 

.02 

.16 

.  16 

.03 

.19 

.83 

.22 

T 

.19 

.29 

.82 

.02 

.02 

.12 

.31 

.03 

.04 

.20 

.70 

.20 

.22 

.19 

.10 

.60 

.06 

.25 

.49 

.05 

.36 

.35 

.26 

.62 

.15 

.37 

.09 

1.00 

.29 

.12 

.08 

.40 

.92 

1.00 

.72 

.26 

!l8 

.07 

!o7 

!47 

1.04 

.32 

.35 

.24 

.01 

.04 

.42 

.17 

.04 

.28 

.02 

7 

T 

.03 

1.47 

.32 

.39 

1.02 

.21 

.11 

.10 

.02 

.63 

.35 

.03 

.03 

.56 

.10 

.12 

1.36 

.60 

.10 

.09 

.14 

7 

.08 

7 

.43 

.93 

.01 

16 

.48 

.38 

.08 

.37 

.03 

.12 

.50 

.95 

.22 

.02 

.22 

.12 

.04 

.04 

.20 

7 

.76 

.96 

.39 

.08 

.01 

.20 

.28 

.70 

.15 

.60 

.61 

.18 

'^6 

08 

.  07 

1.12 

.28 

.30 

.22 

.  16 

7 

.80 

.96 

.10 

.18 

.  10 

.04 

7 

.  10 

.42 

.61 

.47 

.40 

.20 

.  10 

.30 

.13 

T 

.12 

7 

.06 

.14 

.22 

.33 

.13 

.35 

.11 

.14 

.32 

.83 

.38 

.22 

.07 

.01 

.08 

.12 

.80 

.32 

.15 

.45 

.40 

.19 

.85 

.38 

.08 

.06 

.42 

.54 

.07 

.12 

.92 

.02 

1  20 

i32 

.25 

!23 

iio 

!29 

!74 

.28 

.30 

.10 

.12 

.19 

.88 

.04 

* 

.75 

7  7 

.47 

.13 

.15 

.33 

.05 

.01 

.08 

1.18 

.71 

.29 

.17 

.22 

.68 

.02 

.15 

.31 

.16 

.05 

.17 

.11 

.23 

.07 

.17 

.30 

7 

.02 

.16 

.16 

.26 

.65 

.15 

.09 

.92 

.08 

.24 

.79 

.10 

.09 

.60 

.51 

.19 

.20 

.49 

.12 

.99 

.53 

.34 

.03 

.10 

.09 

.03 

T 

.20 

.26 

.39 

.30 

.04 

* 

1.34 

.01 

.32 

.44 

.02 

.08 

.11     .01  T 

.02 

.78 

.27 

.01 

.17 

.74 

.13 

.02 

.35 

.90 

.02 

.49 

.27 

.52 

.01 

.03 

.04 

.94 

.24 

.  10 

.25 

.40 

.49 

.29 

.39 

.01 

.46 

.21 

.02 

.41 

.60 

.07 

.20 

,35 

.21 

.05 

.01 

.82 

.48 

.25 

.91 

.20 

.19 

.30 

.48 

.22 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 

,  1 
»  1 

1 

2 



3 

4 

5  1 

6 

8  1  9 

10 

.,  1 
11  1 

12 

 1 

13 

 1 

 1 

14 

 ' 

15 

 r 

16 
■  ^ 

 1  

17  18 

 J  

'  1 

19 

1  1 



20 

 ' 

21 

22 

„  1 

23 

 L 

24 

1 

25 

 L 

 1  

26  27 

 1  

—  1 

28 

J 

— .  1 

29 

1 

X 

31 

— •  •  •  

EAST  CENTRAL  06 

APPlING    1  HU 

7 

02 

05 

AUGUSTA  HSO  AP  R 

•  01 

■  96 

•  62 

•  02 

*  ii 

*  a 

in 

*  11 

* 

.17 

**93 

*02 

03 

'99 

•  j2 

'93 

'oe 

114 

'37 

*  17 

'05 

'33 

'jo 

GIBSON 

T 

!32 

!o7 

.66 

.70 

.40 

.31 

1.76 

isi 

■12 

.06 

7 

T 

.11 

.69 

!l9 

LOUISVILLE  3  S 

7.86 

.24 

.30 

.66 

1.00 

2.29 

1.63 

.27 

.36 

.04 

T 

.30 

.47 

.28 

iS) 

,08 

.03 

.16 

.21 

hidville 

s'.to 

'.06 

'.40 

.50 

140 

!io 

l!79 

.29 

!  13 

■  30 

.12 

.59 

.29 

MIOVUlF  EXP  STA 

6.96 

.04 

.29 

.02 

.61 

1.19 

■  02 

2.46 

.30 

.29 

.39 

.81 

.14 

MILLEN  *  N 

6.00 

.12 

1.04 

1^»4 

•  36 

1.12 

.17 

.20 

.26 

.40 

.65 

HILLHAVEN-MAQE   2  SE 

6.60 

.02 

.05 

•'J 

.42 

2^11 

1.14 

.  12 

.03 

.60 

.  16 

.97 

.29 

NEWlNGTON  2  Nt 

'  T 

.  IB 

.31 

.11 

.09 

T 

.36 

c  r  1 1  I  unn  c 

3 1  i  L  L  ^U" c 

5*57 

'94 

1  66 

I '  6^ 

10 

SMAtNSeCRO 

3.95 

.16 

.23 

l!9» 

.20 

.25 

!io 

!l9 

.26 

.04 

!56 

MARREMTON 

7.20 

.99 

.30 

.99 

1,09 

.79 

.75 

.92 

.37 

.30 

.49 

.90 

.31 

_ 

SOUTHWEST  07 

AL B ANY  3  SE 

■  '  I  i 

'  ^ 

•  60 

^  * ' 

•  '5 

•31 

.16 

.11 

AKERICuS  *t  ENE 

' 

•  02 

'it 

,0 

1  ' 

1  ■95 

•  07 

•  07 

.09 

•  03 

.05 

.17 

B A I NBR I OGE 

.02 

'as 

1  \t 

.30 

.76 

*  01 

20 

*9* 

'42 

*02 

07 

'71 

20 

'eo 

* 

04 

' 

.02 

'39 

CAIRO  2  NNN 

4.39 

.90 

.23 

•  43 

!2a 

•  30 

1.03 

1^39 

.05 

!i* 

•  01 

COLQUITT  2  E 

.20 

!o3 

!49 

!o6 

.91 

'.35 

.25 

.14 

!o5 

.09 

.29 

CUTHBERT 

DAMSON 

.05 

.92 

i63 

!o9 

136 

.37 

!27 

.69 

!o9 

■  11 

.08 

.08 

!so 

.26 

OONALSQNVILLE   I  S 

3.32 

.02 

.66 

.39 

.15 

.07 

■  16 

.91 

.56 

•  03 

T 

T 

.07 

.23 

7 

•  06 

T 

T 

.39 

FORT  CAINES 

c  'It 

i  1^ 

■  ^? 

' 

.  26 

.49 

.25 

T 

T 

•  32 

.  37 

LUMPKIN  2  SE 

5  .75 

.99 

1 .09 

.23 

2 .02 

.  14 

.28 

.66 

MORGAN   I  H 

*49 

MORGAN  9  Ny 

.  2 ' 

.10 

■ 

Plains  sn  ga  exp  sta 

5)59 

!20 

.29 

!l4 

!>5 

.31 

.49 

io5 

2)11 

!o5 

.12 

.05 

.01 

!o7 

.40 

THOMASVILLE  *  SE 

south  central  06 

ABBEVILLE 

*  '  ?k 

.05 

.22 

2 .40 

.60 

'ft^ 

•  05 

'  l« 

.05 

« 15 

**« 

'»» 

'  1 « 

ALAPAHA  EXP   STAT  ion 

ASHSURN  3  ENE 

4.01 

.12 

!l3 

.21 

T 

.21 

.20 

.03 

■  94 

.22 

•  77 

T 

.04 

.16 

.43 

.02 

T 

.02 

.05 

.03 

.29 

!l6 

.09 

DOUGLAS  2  NNE 

4.75 

T 

.92 

,33 

■  25 

T 

1.40 

•  69 

.55 

.90 

7 

T 

.39 

FITZGERALD 

3.40 

.16 

.36 

.25 

,16 

■  02 

1.35 

.29 

•  19 

.45 

.04 

.06 

.19 

HDHERV ILLE  3  MSW 

•  20 

1.05 

'si 

J 

LUMBER  C I TY 

.01 

.19 

'  1  * 
•  ■ 

■  40 

'if 

.60 

I'tft 

* 

.01 

*  SA 

MOULTRIE  2  ESE 

5  .  54 

* 

.02 

'  * 

■  02 

'  ^ 

,60 

1.14 

* 

.23 

'ft? 
•  02 

I  .  36 

T 

•  15 

T 

* 

NASHVILLE   S  SSE 

4.73 

.05 

.11 

.20 

•  92 

.21 

1.72 

.92 

.74 

.09 

.21  . 

QUiTMAN 

7.00 

1.03 

.22 

.49 

•  47 

■  61 

2.10 

.99 

.22 

.67 

.02 

.46 

wi^nn<T«''t  STATION 

.15 

.94 

.63 

•  35 

9  '  ?« 

•  32 

a'l? 

.48 

.01 

.02 

•  09 

.36  . 

'n4 

'59 

SOUTHEAST  09 

alha  faa  airport 

A  *  Si- 

■  ^® 

.35 

1 .09 

■  06 

.77 

3  '?a 

.33 

•  i? 

.14 

ATKINSON   1  W 

4  .  BC 

• 

2.10 

•  20 

1 .  90 

.  3* 

blackbeard  island 

1 

_ 

BRUNSW I C  K 

.40 

■  ' 

■ 

BRUNSMICK  FAA  AP 

5.90 

.22 

.42 

■  01 

•  67 

■  02 

2.28 

•  34 

T 

T 

1.63 

.29 

!o6  . 

OOCTQRTONN   1  WSW 

5  .OC 

.04 

.01 

.05 

.  17 

•  40 

'  ?i 

.  36 

"** 

.06 

'  w 

1.16 

•  03 

.62  . 

Fleming 

■  00 

FOLKSTQN  3  SU 

.22 

.16 

.02 

.12 

<01 

1 .66 

•  01 

FOLKSTQN  9  $H 

4 '  IC 

.20 

T 

'03 

*07 

1  '27 

'  26 

'44 

*27 

'  10 

FORT  STEWART 

3)72 

Io3 

!23 

T 

!36 

!lO 

1.03 

!46 

!71 

I28 

.90 

CLENNVILLE 

3.66 

.01 

T 

.06 

T 

.07 

.59 

•  67 

T 

.57 

.10 

7 

.01 

T 

.44  . 

JESUP  8  S 

3.80 

T 

.16 

!46 

■  20 

'.it 

•  49 

1.36 

.10 

T 

.29  . 

NAHUNTA 

5.99 

.a2 

.16 

.37 

■  36 

1.93 

1.19 

1.22 

.36  , 

PATTERSHN 

6.02 

.69 

1.09 

1.00 

1.42 

1.90 

sapelo  island 

9. 38 

.l>i 

.23 

.24 

.91 

.12 

1^05 

.76 

T 

T 

1.51 

.59 

.01 

.03 

T 

.03 

.14  ! 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 

3.70 

.2<> 

.02 

.01 

.09 

.60 

■  76 

1.05 

.77 

SAVANNA^  HSO  AP  R 

3.99 

.09 

T 

,06 

.41 

•  90 

.06 

.23 

l.l<> 

.32 

.01 

.72 

•  03 

.23 

.14  . 

SAVANNAH  BEACH 

2.89 

•  16 

.19 

.59 

■  31 

.90 

.02 

T 

.70 

SURRENCV  2  MNH 

4.79 

.06 

T 

.39 

.76 

.20 

.02 

1^64 

.96 

.59 

■  13 

.03 

.41  ! 

HAVCROSS  4  NE 

B.49 

2.45 

.19 

.09 

.16 

.61 

.34 

.45 

I. to 

.96 

■  10 

.19 

1.20 

.03 

.36  . 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
THOMASVILLE   *  SE 

S6 

DATE 

10 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

-  2 

DATE 

17* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTA  BOLTON 

16.39 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
SAVANNAH  BEACH 

2.89 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ALPHARETTA  5  SSW 

'..71 

DATE 

U 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
4  STATIONS 

T 

Sm  rvlMtoc*  now*  toUowing  SUUcm  htOtm. 
-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES  «o.gu 


Day  of  Month 

Si 

Stallon 

0 

J 

2 

3 

g 

•J 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  * 

NORTHWEST 

01 

4LL4T00NA  D4M  2 

MAX 

52 

52 

53 

37 

43 

58 

59 

66 

69 

71 

40 

41 

56 

64 

62 

66 

72 

52 

56 

71 

42 

MIN 

36 

39 

35 

20 

21 

45 

53 

35 

35 

35 

2 

16 

24 

43 

43 

50 

'5 

27 

27 

35 

2? 

CILHOUN  6xP  ST4TIQN 

MAX 

55 

51 

54 

52 

54 

44 

51 

55 

49 

62 

55 

68 

75 

72 

40 

26 

43 

56 

52 

63 

62 

65 

65 

73 

69 

61 

57 

57 

44 

45 

46 

56.9 

MIN 

37 

42 

26 

43 

29 

21 

19 

21 

35 

48 

51 

32 

51 

37 

19 

2 

11 

16 

36 

42 

51 

53 

45 

50 

44 

25 

29 

42 

38 

36 

23 

34,0 

C4RT6RSVILLE 

MAX 

57 

51 

52 

51 

47 

36 

52 

54 

60 

61 

67 

66 

72 

64 

40 

3 1 

44 

57 

63 

61 

63 

64 

66 

75 

73 

61 

73 

70 

50 

44 

46 

57.2 

MIN 

31 

42 

36 

43 

30 

21 

17 

20 

44 

55 

53 

33 

53 

37 

25 

4 

14 

18 

46 

47 

51 

54 

51 

57 

45 

21 

30 

50 

39 

37 

23 

36.4 

CE04RT0HN 

MAX 

56 

55 

49 

57 

58 

41 

53 

57 

67 

62 

66 

72 

74 

64 

4  1 

29 

46 

50 

59 

64 

54 

69 

69 

74 

70 

54 

59 

54 

49 

47 

49 

58.6 

MIN 

35 

43 

27 

44 

30 

19 

21 

22 

40 

55 

53 

33 

51 

38 

24 

4 

14 

19 

42 

42 

53 

53 

52 

53 

44 

21 

42 

48 

39 

37 

23 

35.2 

D4LL4S  2  SSE 

MAX 

61 

61 

52 

50 

56 

39 

41 

53 

63 

56 

59 

67 

70 

70 

42 

36 

31 

53 

60 

56 

60 

5! 

65 

64 

59 

50 

54 

70 

59 

44 

49 

55.5 

MIN 

3' 

34 

29 

33 

32 

19 

24 

24 

30 

38 

46 

30 

37 

35 

24 

1 

5 

14 

22 

40 

46 

52 

50 

49 

42 

19 

29 

37 

39 

19 

20 

30.7 

D4LT0N 

MAX 

55 

47 

49 

55 

54 

35 

40 

50 

66 

65 

62 

65 

66 

75 

40 

30 

25 

41 

55 

53 

50 

51 

53 

54 

71 

50 

50 

67 

59 

44 

41 

53.8 

MIN 

36 

37 

28 

29 

32 

22 

20 

21 

28 

45 

45 

35 

36 

37 

25 

3 

5 

19 

19 

42 

52 

53 

51 

37 

43 

26 

26 

40 

39 

36 

23 

32.0 

L4  FAYETTE 

MAX 

57 

49 

59 

54 

53 

38 

43 

52 

56 

62 

60 

53 

57 

75 

43 

30 

26 

42 

54 

65 

50 

53 

66 

63 

73 

60 

62 

68 

60 

45 

42 

54.8 

MIN 

31 

35 

27 

27 

30 

19 

19 

19 

24 

43 

54 

31 

32 

37 

23 

3 

3 

14 

19 

45 

52 

52 

52 

49 

42 

22 

29 

39 

37 

36 

22 

31.2 

ROME 

MAX 

53 

52 

51 

52 

52 

42 

64 

57 

56 

62 

65 

69 

74 

53 

36 

30 

45 

50 

52 

52 

51 

66 

54 

73 

70 

52 

72 

66 

47 

42 

47 

57.3 

MIN 

35 

33 

28 

43 

30 

21 

22 

21 

36 

51 

52 

33 

50 

35 

23 

13 

19 

36 

44 

52 

54 

44 

52 

43 

23 

31 

45 

39 

36 

24 

34.5 

ROME  MSO  4P 

MAX 

50 

54 

53 

54 

53 

43 

54 

66 

53 

64 

65 

70 

75 

50 

33 

28 

45 

60 

64 

62 

64 

67 

55 

74 

64 

63 

69 

63 

46 

46 

46 

56.5 

•          *  • 

MIN 

32 

34 

30 

44 

27 

21 

19 

25 

38 

50 

43 

32 

50 

33 

13 

4 

U 

15 

41 

44 

54 

47 

47 

55 

31 

23 

32 

41 

38 

35 

23 

33.3 

NORTH  CENTRAL 

02 

4LPH4RETTA   5  SSW 

MAX 

67 

49 

53 

49 

54 

53 

46 

50 

54 

56 

56 

63 

63 

59 

44 

36 

30 

41 

58 

67 

62 

61 

63 

64 

69 

55 

59 

67 

60 

49 

44 

55.3 

MIN 

31 

41 

28 

37 

40 

20 

21 

20 

20 

40 

53 

34 

34 

37 

29 

3 

3 

12 

15 

39 

39 

50 

48 

52 

45 

23 

23 

39 

41 

43 

24 

31.8 

ATHENS  WSD  AP 

MAX 

51 

53 

66 

49 

56 

48 

57 

55 

59 

60 

60 

66 

67 

65 

45 

30 

42 

59 

64 

66 

64 

51 

65 

69 

62 

59 

55 

63 

53 

50 

51 

57.2 

MIN 

42 

37 

36 

44 

30 

29 

29 

27 

39 

57 

52 

41 

61 

42 

19 

10 

15 

22 

36 

46 

52 

64 

53 

55 

40 

32 

37 

53 

46 

39 

30 

36.9 

4TL4NT4  WSD  iP 

MAX 

52 

55 

49 

55 

57 

46 

52 

54 

59 

64 

63 

69 

69 

65 

35 

26 

42 

59 

64 

62 

63 

51 

64 

70 

02 

59 

56 

60 

50 

48 

46 

66.5 

MIN 

39 

33 

46 

26 

24 

24 

27 

40 

56 

49 

40 

61 

33 

13 

5 

15 

24 

40 

44 

52 

49 

51 

51 

35 

33 

43 

47 

44 

34 

25 

37.0 

BL4IKSVILLE  EXP  ST« 

MAX 

57 

48 

53 

52 

57 

34 

41 

49 

52 

57 

51 

51 

54 

67 

40 

28 

29 

45 

56 

65 

59 

63 

63 

63 

61 

50 

62 

54 

68 

51 

42 

52.9 

MIN 

30 

38 

24 

34 

33 

15 

15 

17 

17 

43 

49 

29 

29 

35 

23 

-  2 

-  2 

9 

13 

39 

47 

47 

41 

41 

45 

17 

27 

32 

40 

40 

18 

26.9 

BLUE  RIOOE 

MAX 

55 

50 

55 

55 

43 

43 

52 

55 

55 

64 

60 

65 

70 

53 

53 

29 

43 

62 

63 

58 

65 

52 

62 

68 

58 

64 

64 

59 

50 

44 

49 

55  .4 

MIN 

29 

45 

30 

43 

25 

16 

16 

19 

48 

53 

50 

33 

53 

33 

19 

-  2 

10 

14 

47 

42 

45 

55 

50 

56 

40 

16 

30 

60 

36 

37 

20 

34  .2 

COMMERCE  <.  NNH 

MAX 

60 

54 

53 

52 

46 

50 

49 

55 

53 

50 

56 

60 

52 

59 

53 

44 

30 

41 

68 

65 

64 

65 

68 

65 

64 

59 

58 

65 

59 

47 

48 

55.3 

MIN 

36 

38 

32 

32 

40 

23 

20 

21 

22 

39 

46 

39 

35 

38 

31 

5 

5 

10 

17 

42 

45 

43 

50 

51 

46 

26 

27 

36 

43 

44 

25 

32  .4 

D4HL0NECA 

MAX 

62 

45 

51 

52 

53 

47 

45 

51 

51 

50 

55 

50 

63 

68 

57 

35 

30 

40 

52 

62 

59 

63 

57 

61 

64 

53 

56 

55 

61 

47 

50 

53.7 

MIN 

33 

39 

29 

30 

42 

22 

24 

24 

25 

42 

50 

35 

35 

42 

30 

5 

5 

13 

21 

40 

46 

50 

51 

51 

45 

24 

25 

34 

41 

42 

27 

33.0 

OAINESVILLE 

MAX 

62 

49 

52 

52 

53 

41 

46 

50 

54 

53 

56 

50 

64 

67 

52 

37 

27 

40 

56 

63 

62 

65 

58 

63 

66 

58 

56 

56 

61 

47 

44 

54.3 

MIN 

32 

39 

31 

34 

39 

23 

27 

24 

33 

38 

50 

35 

40 

40 

31 

5 

5 

16 

22 

36 

42 

50 

50 

51 

46 

27 

30 

34 

42 

42 

26 

33.5 

HELEN  1  ESE 

MAX 

53 

49 

51 

49 

53 

46 

51 

60 

47 

55 

61 

64 

57 

53 

4  1 

39 

41 

53 

62 

59 

63 

61 

57 

63 

64 

56 

64 

53 

53 

47 

61 

54.7 

MIN 

28 

39 

25 

42 

33 

20 

25 

20 

39 

43 

49 

30 

54 

39 

26 

4 

9 

15 

39 

37 

48 

47 

49 

53 

43 

19 

25 

52 

37 

40 

24 

34.0 

JASPER   1  NNW 

MAX 

'16 

49 

52 

50 

55 

41 

50 

52 

49 

57 

62 

65 

70 

63 

36 

27 

42 

54 

61 

59 

59 

59 

63 

67 

63 

58 

66 

62 

49 

45 

45 

54.2 

MIN 

32 

43 

27 

44 

28 

18 

20 

26 

42 

48 

52 

35 

55 

35 

21 

0 

14 

24 

46 

48 

52 

52 

52 

55 

42 

27 

27 

47 

35 

36 

22 

35.7 

U  OF  GA  PlT  SCIENCE 

FM 

MAX 

5"> 

54 

53 

52 

57 

48 

55 

54 

53 

60 

59 

67 

67 

55 

50 

40 

41 

57 

64 

64 

63 

61 

65 

67 

67 

56 

64 

52 

61 

46 

50 

57.5 

Mm 

40 

41 

33 

42 

37 

27 

27 

26 

36 

48 

53 

39 

55 

41 

21 

38 

45 

62 

63 

50 

53 

4? 

t:9 

37 

50 

45 

42 

27 

38.5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

59 

58 

54 

56 

55 

49 

56 

54 

56 

57 

58 

66 

66 

47 

3  5 

4  1 

57 

•          *  • 

MIN 

36 

40 

31 

36 

36 

25 

27 

24 

38 

46 

53 

37 

52 

39 

32 

6 

11 

20 

37 

42 

62 

52 

61 

61 

47 

30 

34 

49 

44 

41 

26 

37.0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   I  U 

MAX 

59 

54 

53 

54 

54 

46 

55 

55 

46 

57 

62 

66 

55 

50 

47 

30 

47 

67 

61 

60 

65 

59 

65 

62 

60 

56 

53 

61 

55 

49 

53 

56.1 

MIN 

28 

31 

26 

29 

37 

20 

22 

22 

28 

42 

47 

30 

50 

43 

29 

2 

10 

18 

32 

37 

48 

50 

41 

47 

45 

20 

25 

50 

35 

42 

26 

32.6 

CORNELIA 

MAX 

50 

46 

49 

46 

50 

45 

53 

47 

44 

52 

60 

63 

54 

62 

49 

25 

40 

52 

63 

60 

62 

54 

60 

62 

50 

54 

64 

61 

54 

45 

47 

53.1 

MD) 

40 

37 

28 

40 

32 

21 

21 

21 

29 

40 

50 

34 

52 

42 

24 

3 

11 

18 

35 

36 

50 

49 

46 

60 

43 

23 

30 

54 

41 

40 

24 

34.5 

ELBERTON  2  N 

MAX 

61 

57 

55 

53 

55 

47 

55 

53 

55 

60 

60 

55 

57 

65 

55 

38 

40 

58 

65 

68 

67 

55 

53 

70 

64 

57 

66 

56 

62 

53 

60 

58.5 

MIN 

34 

40 

38 

43 

45 

23 

22 

19 

29 

47 

54 

39 

51 

46 

32 

11 

11 

16 

29 

37 

54 

51 

60 

49 

45 

23 

31 

47 

45 

45 

29 

36.6 

HARTWELL 

MAX 

60 

64 

60 

50 

55 

52 

60 

60 

50 

58 

62 

68 

67 

62 

4  5 

50 

68 

58 

68 

65 

65 

64 

66 

50 

70 

58 

50 

55 

53 

50.0 

MIN 

42 

39 

35 

40 

43 

28 

28 

29 

40 

46 

48 

31 

52 

47 

34 

10 

u 

23 

36 

42 

54 

50 

49 

49 

40 

29 

35 

53 

46 

40 

26 

37.9 

TOCCOA 

MAX 

55 

54 

53 

49 

55 

49 

57 

51 

47 

55 

61 

65 

67 

67 

50 

29 

43 

55 

69 

62 

65 

59 

60 

66 

62 

57 

66 

65 

50 

52 

51 

56.7 

MIN 

36 

37 

30 

40 

41 

22 

26 

25 

34 

42 

51 

35 

50 

47 

12 

24 

33 

43 

62 

51 

50 

55 

50 

25 

34 

52 

45 

43 

27 

37.2 

WASHINGTON 

MAX 

68 

52 

57 

56 

60 

55 

47 

5  8 

5  5 

67 

57 

49 

34 

43 

5  1 

•           «  • 

MIN 

38 

36 

31 

41 

40 

26 

26 

25 

23 

37 

54 

44 

40 

55 

34 

10 

9 

12 

20 

38 

39 

50 

60 

50 

47 

25 

23 

42 

50 

47 

30 

35.3 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 

70 

68 

64 

72 

72 

47 

56 

56 

60 

77 

78 

75 

76 

72 

5 1 

46 

48 

64 

70 

65 

55 

56 

70 

70 

71 

56 

71 

70 

71 

69 

65 

65.7 

MIN 

58 

45 

43 

52 

39 

25 

28 

30 

36 

45 

45 

45 

46 

46 

30 

10 

14 

26 

46 

50 

55 

50 

49 

49 

50 

34 

49 

57 

59 

56 

29 

41.8 

CARRDLLTON 

MAX 

54 

57 

52 

58 

59 

49 

55 

65 

56 

61 

65 

59 

69 

68 

52 

43 

45 

59 

65 

60 

65 

65 

64 

72 

r>9 

60 

70 

57 

58 

54 

49 

59.5 

MIN 

43 

45 

27 

47 

31 

21 

23 

22 

36 

63 

53 

35 

62 

37 

25 

5 

14 

18 

33 

36 

51 

60 

4S 

47 

46 

25 

33 

42 

45 

38 

24 

35.5 

COLUMBUS  wSO  AP 

MAX 

62 

62 

56 

74 

66 

50 

61 

61 

67 

78 

69 

73 

69 

67 

46 

35 

47 

65 

65 

60 

70 

53 

68 

72 

66 

51 

71 

70 

59 

61 

53 

63.1 

MIN 

44 

45 

38 

56 

32 

27 

26 

30 

44 

59 

55 

46 

65 

41 

22 

14 

20 

28 

46 

47 

57 

57 

65 

58 

41 

33 

48 

59 

59 

39 

32 

42.7 

EXPERIMENT 

MAX 

65 

59 

56 

50 

66 

43 

49 

55 

57 

60 

70 

56 

71 

69 

46 

40 

30 

45 

61 

64 

65 

64 

55 

65 

70 

57 

60 

69 

62 

54 

46 

56.2 

MIN 

43 

48 

33 

34 

41 

24 

27 

27 

39 

64 

54 

41 

65 

41 

30 

7 

15 

27 

39 

49 

63 

54 

48 

65 

45 

29 

60 

50 

48 

46 

26 

40.  1 

See  Releresce  Noles  Following  SuUod  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

OREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

57 
'♦2 

60 
46 

50 
29 

71 
47 

62 
35 

48 

23 

56 
24 

57 

25 

62 
36 

70 
54 

69 

54 

72 
36 

70 
59 

63 
43 

47 
24 

36 
7 

47 
15 

63 
20 

68 
36 

64 
33 

67 
54 

66 
55 

64 
44 

71 
53 

69 

46 

60 
27 

72 
44 

70 
53 

60 
48 

57 
39 

52 
26 

61.2 
38.0 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

59 
47 

60 
48 

52 
28 

69 
49 

62 
38 

46 
22 

56 
20 

57 
20 

57 
44 

67 
53 

66 
53 

71 
35 

69 
63 

64 
45 

48 

32 

32 
6 

43 
8 

59 

17 

64 
36 

64 
36 

66 
51 

64 
49 

64 
48 

72 
46 

69 
48 

60 
23 

71 
4 1 

68 

62 
49 

56 
41 

49 

27 

60.2 
38. 1 

KAIISH4L1.UILL6 

MAX 
MIN 

6! 

61 
54 

61 
39 

71 
52 

VI 
44 

49 
27 

59 
26 

68 
41 

76 
56 

73 
57 

71 
44 

70 
60 

69 
49 

52 
33 

41 
1 3 

44 
19 

61 
26 

69 
42 

69 
46 

64 
55 

64 
53 

66 
50 

71 
55 

71 
49 

60 
33 

71 
5 1 

71 
57 

66 
58 

66 
47 

52 
30 

64.0 
43.7 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

it 

58 
38 

49 
29 

66 
47 

58 
33 

46 
22 

55 
23 

57 
25 

56 
40 

65 
54 

65 
52 

71 
37 

69 
57 

64 
39 

42 
28 

33 
6 

46 
15 

63 
22 

67 
38 

62 
46 

69 

5 1 

62 
50 

63 
53 

72 
5 1 

65 

42 

66 
30 

72 
36 

66 

59 

41 

54 
39 

50 
24 

99.4 
37.5 

SUNNVSIOE 

MAX 
MIN 

52 
42 

56 
48 

49 
31 

61 
48 

55 
36 

48 
25 

55 
26 

55 
27 

67 
38 

65 
52 

63 
55 

70 
41 

69 
59 

63 
40 

40 
26 

31 
7 

45 

1 1 

60 
29 

66 
4  1 

64 
48 

64 
54 

64 

55 

67 
49 

70 
54 

57 
46 

60 
30 

69 
45 

61 
57 

99 
46 

48 
38 

51 
27 

57.9 
39.7 

Til  ATiTTnH 

MAX 
MIN 

59 
40 

59 
51 

56 
33 

57 
36 

50 
39 

50 
23 

54 
24 

59 
25 

65 
36 

78 
56 

73 
56 

73 
39 

70 
61 

69 
31 

54 

24 

43 
6 

46 
12 

64 

22 

66 

42 

64 
41 

68 
52 

65 
49 

72 
37 

66 
48 

61 
26 

72 
49 

67 
56 

66 
54 

66 
94 

62 
40 

54 

27 

62.3 
38.4 

TALUAPUnSA  2  N 

MAX 
MIN 

64 
35 

56 
45 

49 
25 

64 
39 

46 
32 

44 
19 

54 
15 

56 
19 

57 
33 

63 
54 

65 
52 

69 

31 

72 
50 

67 
37 

46 
24 

36 
3 

46 
10 

59 
16 

66 
33 

64 
36 

64 

52 

66 
49 

65 
42 

73 
46 

70 
45 

62 
19 

70 
29 

66 
53 

56 
40 

53 
37 

23 

59.2 
33.7 

THOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

69 
44 

60 
52 

58 
31 

71 
50 

70 
39 

53 
26 

62 
26 

63 
28 

62 
36 

79 
56 

69 
56 

75 
39 

71 
46 

67 
45 

47 
31 

39 
9 

49 

10 

65 

22 

74 
37 

66 
41 

69 
47 

66 
50 

66 
51 

72 
48 

71 
46 

67 
26 

72 
50 

71 
52 

60 
92 

56 
42 

56 
i  6 

64.3 

39.3 

WEST  POINT 

•  * 

• 

MAX 
MIN 

69 
55 

60 
50 

58 
32 

60 
39 

72 
41 

43 
24 

49 
24 

59 
25 

58 
25 

60 
50 

70 
50 

69 
42 

72 
42 

70 
45 

50 
35 

41 
9 

35 

10 

50 
18 

62 
22 

62 
40 

60 
40 

69 
50 

65 
50 

65 

50 

70 
50 

60 
29 

60 
29 

70 
46 

67 
53 

67 
46 

50 
29 

60.4 
37.2 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 
MIN 

43 

69 
56 

64 
49 

60 
50 

72 
54 

56 
33 

60 
28 

61 
39 

74 
56 

79 
65 

69 
56 

69 
57 

71 
65 

68 

50 
19 

l8 

48 
29 

69 
40 

73 
46 

67 
49 

5  5 

66 
54 

65 

69 
54 

62 

37 

72 

71 
56 

72 
61 

72 
37 

66.3 
46.1 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

55 
43 

56 
42 

52 
32 

61 
46 

61 
34 

43 
27 

54 
27 

56 
26 

55 
39 

63 
53 

61 
54 

69 
39 

68 
59 

63 
41 

42 
27 

30 
8 

44 
15 

61 
21 

66 
36 

65 
44 

62 
54 

61 
54 

66 
49 

68 
54 

61 
46 

59 
3 1 

66 
39 

61 
53 

56 
46 

50 
40 

51 
26 

57.9 
39.0 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

65 
42 

67 
45 

64 
42 

60 
45 

74 
52 

64 

30 

50 
27 

65 
26 

59 

28 

70 
40 

76 
58 

65 
46 

70 
50 

72 
62 

67 
43 

52 

12 

36 
14 

47 
17 

66 
26 

72 
39 

67 
42 

65 
54 

62 
50 

67 
52 

75 
53 

65 
3 1 

60 
33 

72 
50 

70 
56 

67 
55 

66 
35 

64.4 
40.5 

EASTMAN  1  w 

MAX 
MIN 

67 
44 

59 

62 
43 

59 
48 

73 
55 

57 

50 
26 

60 
28 

61 
30 

72 

77 
62 

66 
5  2 

71 
56 

72 
62 

66 
45 

50 
1  6 

36 
l9 

49 
19 

65 
29 

71 

66 
46 

64 
53 

62 
48 

71 

75 
55 

64 

62 

72 
47 

72 
55 

69 
59 

66 
32 

64.2 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

63 
45 

59 
52 

56 
31 

68 

50 

68 
39 

49 
27 

56 
27 

56 
29 

63 
36 

72 
56 

65 
56 

71 
39 

68 

6  1 

66 
44 

45 
32 

37 
9 

46 
15 

62 
21 

67 

37 

66 
40 

64 

55 

62 
51 

65 
48 

70 
53 

64 
47 

59 
30 

70 
49 

65 
53 

99 
91 

55 
41 

52 
28 

60.9 
40.5 

HaWkINSVIllE 

MAX 
MIN 

66 
40 

66 
45 

60 
49 

58 
45 

74 
45 

58 
29 

54 
27 

65 
26 

62 
27 

71 
50 

77 
57 

69 
42 

70 
43 

72 
62 

66 
4  1 

60 
9 

38 
19 

52 
19 

65 
27 

72 
39 

66 
42 

69 

51 

62 
49 

73 
49 

75 
54 

63 
33 

64 
33 

79 

50 

73 
96 

72 
58 

68 

31 

65.6 
40.  1 

IRWINTIN  <.  WNW 

MAX 
MIN 

68 
42 

60 

61 
37 

68 
49 

68 

51 
28 

60 
27 

59 
29 

70 
37 

75 
5  9 

72 
44 

67 
4  2 

68 

54 

67 
49 

52 
36 

44 

48 
15 

64 
27 

73 
40 

71 
46 

66 
54 

62 
52 

69 
45 

74 
52 

73 
49 

64 

30 

71 
44 

69 
55 

70 
90 

67 
48 

61 
36 

64.9 
41.0 

MACON   vSb  AP 

MAX 
MIN 

61 
4 1 

62 

57 
37 

72 
^  3 

66 

50 
29 

60 
27 

60 
2  7 

69 
4  1 

79 
57 

67 
55 

72 

45 

70 
6  2 

70 
42 

48 
24 

36 

49 

20 

61 
23 

70 
37 

63 
42 

66 
53 

63 
50 

70 
49 

73 
55 

64 

62 
30 

71 
46 

70 
57 

62 
56 

58 
40 

54 

33 

62.8 
40.9 

Mil  1  rnr.  Pull  1  P 

MAX 
MIN 

62 
41 

60 
47 

60 
31 

55 
39 

68 

51 

56 
29 

50 
26 

59 

25 

58 
26 

69 
37 

74 
56 

65 
43 

72 
45 

69 
54 

57 
38 

49 

12 

32 
12 

45 
15 

63 
21 

70 
33 

67 
39 

66 
51 

64 
49 

70 
50 

72 
51 

64 
33 

61 
34 

69 
46 

67 
90 

98 
52 

55 
30 

61.9 
37.6 

MDNTICELLO 

MAX 

62 
48 

52 
44 

48 

35 

54 
37 

65 
48 

51 
27 

52 
27 

58 
27 

60 
32 

56 
47 

66 
55 

64 
44 

72 
45 

70 
45 

51 
32 

38 
6 

34 
13 

48 
15 

61 
26 

66 
42 

65 
46 

66 
52 

66 
46 

68 
50 

70 
48 

62 
26 

62 
30 

68 
50 

6'' 
49 

59 

42 

52 
26 

99.2 
37.7 

SANOERSVIllE 

MAX 
MIN 

60 
46 

60 
51 

57 
41 

67 
49 

67 
44 

50 
31 

56 
26 

56 
25 

69 
36 

74 
57 

71 
55 

68 
46 

67 
63 

65 
51 

51 
38 

38 
15 

43 
15 

61 
23 

70 
35 

69 
41 

66 
55 

62 
53 

67 
50 

73 
55 

66 
55 

59 
33 

69 
45 

66 
50 

61 
55 

56 
48 

53 
32 

61.9 
42.6 

SUOAM 

«  * 

• 

MAX 
MIN 

53 
43 

58 

55 
33 

62 
43 

60 
39 

50 
28 

57 
26 

57 
29 

64 
37 

68 
55 

60 
55 

70 
43 

67 
60 

62 
46 

53 
33 

36 

44 
13 

60 
25 

67 
42 

66 
46 

64 
53 

60 
53 

62 
46 

71 
53 

65 
45 

60 
32 

64 
43 

66 
53 

57 
49 

53 
41 

48 
29 

59.3 
40.3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLINC    I  NW 

MAX 
MIN 

70 

57 

60 

57 

65 

57 

49 

58 

57 

69 

71 
5  5 

62 

69 

68 

60 

49 

30 

44 
15 

62 

68 
37 

69 

63 

61 

69 

/4 

66 

60 

69 

66 
49 

59 

55 

61.0 

AUGUSTA   WSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
46 

61 

58 

67 

50 

68 
37 

49 

32 

61 
26 

57 
2  5 

72 
36 

75 
57 

66 
50 

66 
48 

70 
63 

70 
47 

50 
29 

32 
17 

44 

15 

62 
22 

71 
33 

70 
40 

70 
54 

63 
52 

68 
51 

74 
50 

66 

61 
29 

71 

71 
46 

98 
54 

57 
46 

54 
36 

62.7 
40.8 

BROOKLET   1  w 

MAX 

MIN 

67 

66 

63 

71 

71 

53 

60 

58 

-/2 
39 

79 

74 
6 1 

68 
59 

74 

70 
55 

55 

46 

44 

l7 

64 
26 

70 

70 

70 
5  5 

65 

65 
54 

72 

66 

62 

70 

75 

70 
63 

74 
59 

64 

66.1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

65 

62 

62 
39 

69 
49 

69 
49 

54 

60 
26 

58 

70 
39 

76 
57 

74 
56 

66 
^7 

69 

66 

49 
39 

49 
18 

47 
16 

64 
26 

73 
35 

72 
43 

68 
54 

65 
57 

64 
52 

74 
49 

72 
54 

64 
33 

70 
44 

70 
55 

69 
98 

68 
55 

56 
35 

69.0 
43.3 

HETTER 

MAX 
MIN 

68 
46 

66 

63 
49 

74 
5  J 

70 
54 

55 

37 

62 
29 

59 
34 

74 
4  1 

60 
5  2 

76 
60 

70 
57 

73 
6 1 

69 
57 

59 
42 

49 
19 

49 
l9 

66 

29 

75 
43 

72 
45 

69 
56 

70 
53 

72 
53 

74 
53 

73 
53 

63 
37 

72 

73 

71 
96 

72 
52 

69 
38 

68.0 
45.7 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
45 

62 

62 

70 

69 

60 

60 
32 

70 
35 

71 
36 

76 
57 

71 
57 

67 
45 

70 
6 1 

71 
5  I 

56 
36 

50 
16 

46 
15 

64 
24 

72 
35 

70 

65 
52 

64 

50 

69 

52 

73 
45 

72 
53 

64 
33 

71 
42 

71 
46 

71 
51 

64 
53 

58 

33 

65.8 
42.4 

MILLEN  «  N 

MAX 

Mm 

67 

63 

60 

70 
49 

69 

66 
3  5 

61 

69 
26 

73 
35 

76 
56 

75 
59 

69 
46 

74 
63 

69 
55 

56 

45 

46 
14 

64 
22 

72 
34 

71 
43 

67 
55 

63 
53 

63 
53 

73 
46 

68 
50 

61 
26 

73 
40 

74 
5  2 

69 
57 

69 
56 

57 
37 

65.9 
43. 1 

MIN 

69 
54 

72 
54 

67 
46 

70 
48 

70 
50 

59 
38 

60 
29 

62 
31 

75 
42 

82 
59 

74 
62 

67 
54 

81 
67 

75 
62 

62 
42 

44 
26 

44 

17 

63 

27 

71 
40 

70 
43 

69 
56 

65 
58 

66 
55 

71 
53 

66 
56 

60 
40 

70 
45 

75 
54 

69 
99 

74 
59 

69 
43 

67.9 

47.3 

Shainsboro 

MAX 
MIN 

67 
40 

69 
54 

69 
39 

67 
44 

60 
41 

57 
33 

60 
28 

59 
29 

73 
41 

78 
56 

70 
53 

70 
49 

73 
57 

67 
50 

53 
42 

44 
19 

47 
18 

61 
21 

72 
41 

70 
44 

65 
56 

64 

55 

63 
51 

74 
53 

55 

61 

34 

73 
44 

73 
56 

99 

63 
57 

58 
42 

64.7 
44.0 

HARRENTON 

MAX 

Mm 

69 
44 

58 
45 

59 
46 

50 
39 

65 
40 

61 
30 

48 
26 

56 
27 

59 
28 

70 
39 

70 
56 

62 
44 

69 
44 

68 
58 

60 
37 

49 
14 

32 
l9 

44 

19 

62 
24 

66 

36 

66 
41 

64 
54 

63 
53 

69 
53 

73 
54 

69 
33 

62 
33 

68 
48 

66 
92 

59 
49 

55 
32 

60.8 
38.9 

WAVNESBORQ  2  NE 

*  B 

• 

MAX 

Mm 

66 
46 

60 
46 

64 
46 

56 
43 

69 
43 

56 
36 

48 
28 

62 
26 

68 
28 

72 
42 

76 
56 

65 
48 

64 
48 

72 
46 

68 
43 

50 
19 

30 
17 

45 

17 

64 
25 

74 
26 

72 
36 

68 

42 

61 
54 

64 
54 

74 

53 

64 
36 

to 

34 

68 
34 

71 
96 

58 
54 

64 

38 

63.0 
39.9 

SOUTHHEST 

07 

ALBAMV  }  SE 

MAX 
MIN 

72 
47 

72 
45 

64 
51 

61 
52 

77 
57 

57 
32 

48 
25 

60 
24 

64 

26 

74 
43 
S.< 

60  70 
65  53 

73     76  66 
54     66  42 
OIM  FoUowlD^  Suti 

92 
1» 

36 
18 

51 
22 

66 
30 

72 
49 

64 

50 

71 
57 

69 
50 

71 
92 

77 
99 

66 
45 

64 
46 

74 
46 

74 
96 

79 
58 

72 
36 

66.6 
♦  4.2 

-   7  - 


GEGRCIA 

JANUARY  1972 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
J4NU4RV 


Day  of  Month 

« 

Oi 

n 

St&tion 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

AMERICUS  <.  ENE 

MAX 

64 

61 

58 

72 

70 

61 

61 

69 

75 

75 

72 

70 

64 

49 

39 

47 

62 

66 

63 

66 

54 

68 

72 

57 

65 

72 

73 

71 

68 

55 

65.0 

MIN 

42 

54 

43 

53 

43 

28 

27 

32 

43 

57 

61 

45 

58 

49 

38 

12 

19 

28 

46 

50 

55 

50 

5 1 

55 

52 

36 

49 

55 

50 

49 

30 

44*5 

BAINBRIDGE 

MAX 

77 

72 

65 

77 

75 

49 

56 

62 

75 

81 

74 

75 

76 

72 

56 

49 

51 

68 

70 

71 

70 

68 

75 

79 

75 

67 

78 

73 

60 

78 

63 

69.7 

MIN 

52 

55 

56 

58 

48 

35 

26 

27 

41 

65 

65 

60 

60 

55 

41 

21 

22 

30 

4  5 

50 

54 

59 

42 

59 

56 

50 

47 

57 

62 

59 

37 

48.3 

BL4KELV 

MAX 

73 

73 

64 

62 

76 

52 

46 

60 

63 

72 

60 

70 

70 

75 

64 

49 

37 

50 

57 

65 

62 

70 

57 

76 

76 

52 

52 

75 

75 

75 

66 

65.7 

MIN 

47 

47 

50 

51 

52 

30 

27 

28 

30 

43 

66 

48 

49 

64 

36 

17 

17 

22 

30 

48 

51 

58 

50 

52 

59 

44 

47 

47 

56 

61 

34 

44  .0 

C4IR0  2  NNM 

MAX 

81 

77 

66 

74 

73 

53 

64 

72 

76 

81 

77 

79 

77 

72 

51 

42 

52 

67 

72 

69 

69 

65 

73 

79 

75 

66 

77 

75 

75 

79 

69 

70.3 

MIN 

51 

55 

53 

57 

46 

32 

27 

30 

32 

62 

63 

60 

64 

51 

33 

18 

20 

30 

43 

48 

53 

57 

47 

55 

54 

49 

47 

52 

57 

56 

35 

46 . 4 

C4HILL4 

MAX 

72 

65 

62 

75 

71 

49 

57 

62 

72 

79 

75 

75 

75 

70 

54 

45 

48 

63 

70 

55 

70 

67 

59 

75 

67 

63 

71 

70 

76 

76 

65.9 

MIN 

48 

55 

54 

56 

47 

34 

26 

28 

43 

63 

63 

57 

64 

54 

42 

19 

23 

30 

45 

50 

56 

59 

51 

55 

58 

45 

48 

54 

58 

56 

46.  1 

CDLOUITT  2  E 

MAX 

79 

73 

65 

64 

77 

55 

47 

59 

70 

72 

61 

70 

73 

78 

65 

54 

45 

50 

66 

68 

68 

71 

67 

74 

74 

62 

62 

74 

73 

76 

76 

57.4 

MIN 

48 

56 

52 

52 

53 

32 

27 

29 

44 

65 

53 

51 

51 

64 

29 

19 

21 

24 

34 

49 

55 

59 

50 

56 

59 

47 

47 

46 

59 

61 

35 

45.  I 

CUTHBERT 

MAX 

68 

67 

60 

75 

74 

46 

59 

66 

70 

76 

74 

69 

75 

72 

52 

42 

50 

65 

70 

65 

69 

67 

73 

73 

72 

60 

73 

74 

75 

72 

55 

66.5 

MIN 

44 

57 

44 

54 

41 

27 

29 

32 

43 

65 

64 

46 

64 

50 

36 

14 

19 

30 

46 

49 

56 

55 

49 

58 

53 

41 

40 

57 

52 

50 

30 

45.3 

FQRT  CilNES 

MAX 

70 

66 

60 

75 

71 

46 

58 

60 

71 

76 

74 

70 

76 

72 

63 

40 

48 

64 

66 

55 

69 

67 

74 

73 

68 

60 

73 

74 

75 

77 

63 

66.6 

MIN 

45 

56 

47 

54 

41 

30 

28 

32 

45 

65 

64 

47 

64 

50 

37 

16 

20 

29 

48 

51 

56 

58 

53 

58 

53 

37 

47 

57 

53 

49 

32 

46.2 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

65 

64 

61 

74 

70 

48 

58 

60 

69 

76 

75 

72 

70 

62 

54 

38 

51 

65 

72 

67 

67 

72 

72 

72 

70 

60 

75 

70 

73 

70 

55 

65  .5 

MIN 

38 

53 

47 

52 

40 

26 

24 

22 

35 

52 

69 

49 

58 

52 

35 

15 

12 

22 

36 

43 

54 

56 

53 

52 

5  1 

41 

41 

51 

62 

52 

29 

42.4 

MORGAN  I  w 

MAX 

76 

71 

66 

78 

70 

60 

60 

72 

77 

72 

71 

74 

69 

50 

39 

48 

56 

70 

59 

67 

Mm 

54 

53 

50 

51 

39 

30 

37 

52 

56 

56 

46 

49 

34 

12 

14 

25 

45 

43 

52 

PLAINS  Su  GA  EXP  STA 

MAX 

64 

63 

61 

59 

72 

52 

47 

59 

59 

69 

75 

66 

70 

71 

61 

47 

33 

49 

53 

69 

51 

67 

62 

69 

71 

60 

60 

72 

72 

73 

65 

62.7 

MIN 

45 

47 

44 

45 

52 

27 

28 

29 

34 

45 

63 

45 

47 

61 

36 

I  3 

13 

20 

29 

46 

51 

55 

51 

53 

52 

36 

37 

47 

58 

59 

31 

42.0 

ThDMASvILLE  ^  SE 

MAX 

80 

77 

67 

74 

75 

55 

61 

68 

75 

86 

75 

76 

75 

75 

56 

50 

54 

66 

72 

72 

70 

70 

75 

76 

75 

56 

72 

78 

76 

77 

75 

71.2 

•          •  • 

MIN 

53 

52 

54 

57 

51 

3) 

28 

27 

36 

63 

62 

63 

65 

56 

40 

16 

20 

30 

40 

45 

56 

60 

46 

54 

57 

50 

51 

51 

50 

57 

37 

47.4 

SOUTH  CENTRAL  06 

ALAP4HA   EXP  STATION 

MAX 

78 

78 

63 

74 

72 

59 

60 

64 

74 

77 

75 

77 

76 

73 

57 

49 

50 

65 

72 

71 

75 

70 

69 

75 

71 

61 

75 

75 

75 

73 

69 

59.5 

MIN 

46 

55 

54 

57 

52 

34 

27 

32 

42 

63 

63 

62 

62 

53 

43 

20 

21 

31 

42 

47 

55 

55 

54 

50 

54 

44 

49 

51 

52 

51 

39 

47.  1 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

70 

67 

63 

59 

73 

57 

45 

56 

61 

71 

77 

70 

70 

71 

66 

45 

34 

47 

62 

57 

62 

57 

63 

68 

74 

65 

62 

71 

75 

72 

70 

63.9 

Mm 

44 

44 

49 

48 

57 

32 

29 

30 

37 

43 

63 

51 

53 

65 

43 

17 

15 

21 

29 

44 

50 

57 

52 

51 

50 

41 

41 

51 

56 

61 

34 

43.8 

CORDELE 

MAX 

70 

67 

61 

74 

72 

50 

58 

61 

72 

78 

76 

72 

75 

66 

54 

45 

45 

63 

68 

67 

66 

67 

69 

74 

73 

62 

73 

74 

72 

66 

55 

56.2 

Mm 

41 

52 

47 

55 

48 

31 

30 

29 

45 

60 

64 

50 

f} 

53 

42 

16 

20 

29 

43 

46 

56 

55 

53 

55 

54 

39 

49 

55 

46 

42 

30 

45.1 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

77 

70 

66 

62 

74 

67 

52 

60 

64 

74 

79 

75 

77 

77 

69 

38 

37 

48 

66 

71 

70 

70 

55 

58 

74 

64 

62 

75 

74 

75 

76 

67.0 

l-UN 

45 

45 

52 

52 

58 

37 

30 

29 

29 

50 

63 

61 

61 

63 

34 

20 

19 

19 

30 

47 

46 

59 

50 

51 

51 

41 

41 

48 

55 

59 

39 

44,7 

FITZGER4L0 

MAX 

66 

67 

67 

72 

71 

51 

57 

61 

72 

76 

75 

72 

72 

70 

54 

47 

46 

62 

68 

57 

69 

58 

68 

73 

73 

62 

73 

71 

73 

74 

65 

56.6 

MIN 

46 

56 

50 

55 

50 

32 

30 

32 

41 

62 

63 

59 

64 

54 

43 

18 

19 

32 

45 

49 

56 

58 

50 

54 

55 

40 

49 

56 

57 

60 

35 

47.4 

HOMERVILLE   3  WSW 

MAX 

73 

70 

64 

77 

74 

55 

60 

66 

75 

80 

78 

75 

61 

74 

50 

38 

48 

65 

71 

71 

71 

68 

71 

76 

67 

63 

75 

79 

74 

76 

73 

69.4 

Mm 

51 

57 

54 

57 

55 

37 

30 

31 

43 

55 

46 

46 

64 

50 

35 

25 

22 

32 

4  1 

45 

55 

59 

52 

52 

52 

50 

48 

54 

53 

61 

43 

47.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

76 

68 

65 

62 

73 

69 

48 

60 

61 

74 

78 

75 

74 

75 

75 

49 

35 

46 

54 

70 

59 

70 

56 

67 

71 

64 

55 

73 

71 

73 

75 

66.5 

Mm 

43 

43 

51 

51 

57 

35 

29 

26 

28 

39 

63 

60 

61 

65 

44 

21 

19 

19 

30 

43 

44 

55 

55 

50 

50 

36 

36 

41 

54 

60 

39 

43.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

74 

70 

63 

74 

72 

50 

56 

64 

75 

79 

74 

77 

76 

71 

54 

46 

49 

54 

71 

57 

69 

54 

70 

77 

72 

62 

75 

72 

77 

78 

65 

58.0 

Mm 

47 

53 

52 

55 

47 

32 

27 

29 

40 

61 

61 

60 

64 

50 

39 

12 

19 

29 

41 

48 

55 

52 

48 

53 

55 

46 

51 

53 

56 

55 

35 

46.0 

N4SHVILLE  5  SSE 

MAX 

74 

70 

65 

75 

74 

64 

60 

66 

75 

78 

76 

77 

78 

76 

55 

46 

49 

57 

72 

70 

59 

66 

70 

75 

7  4 

61 

75 

75 

77 

73 

73 

69.6 

Mm 

49 

55 

54 

56 

55 

34 

27 

27 

40 

61 

57 

59 

68 

55 

42 

21 

20 

30 

40 

47 

54 

58 

50 

45 

55 

46 

46 

50 

52 

56 

40 

46.8 

OUITMAN 

MAX 

80 

78 

69 

70 

75 

72 

46 

61 

69 

76 

79 

73 

79 

76 

76 

48 

39 

53 

69 

75 

69 

70 

67 

72 

78 

66 

56 

60 

77 

78 

79 

69.6 

Mm 

55 

58 

56 

57 

60 

37 

27 

32 

33 

43 

63 

62 

62 

62 

42 

22 

22 

23 

33 

47 

49 

55 

50 

45 

46 

51 

53 

53 

59 

40 

46.7 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

74 

71 

66 

60 

73 

60 

46 

61 

64 

74 

78 

75 

75 

75 

68 

49 

37 

50 

65 

71 

65 

69 

65 

70 

76 

65 

54 

7  / 

72 

75 

76 

66.6 

Mm 

46 

47 

51 

52 

58 

32 

27 

30 

36 

48 

63 

57 

60 

63 

4  2 

1 8 

20 

22 

35 

47 

54 

59 

50 

52 

56 

43 

44 

52 

55 

59 

36 

45.6 

VALDOSTA  A  NM 

MAX 

76 

76 

69 

77 

72 

55 

59 

67 

76 

60 

77 

78 

79 

73 

55 

43 

50 

65 

74 

71 

70 

64 

68 

75 

70 

52 

78 

78 

77 

78 

65 

69 . 6 

*          *  * 

Mm 

52 

55 

54 

65 

55 

28 

26 

24 

37 

60 

64 

61 

65 

54 

43 

22 

22 

31 

44 

46 

55 

55 

46 

56 

55 

51 

50 

50 

55 

56 

42 

47.8 

SOUTHEAST  09 

Alma  faa  airport 

MAX 

70 

65 

61 

73 

72 

51 

62 

64 

73 

76 

75 

73 

79 

71 

53 

44 

50 

65 

71 

72 

68 

67 

67 

74 

65 

62 

73 

76 

74 

76 

64 

57.4 

Mm 

46 

57 

55 

57 

51 

36 

29 

30 

42 

63 

65 

62 

64 

53 

42 

23 

21 

45 

48 

57 

59 

53 

54 

54 

43 

46 

57 

57 

61 

41 

49.  I 

BL4CKBE4RD  ISLAND 

MAX 

71 

71 

71 

70 

73 

72 

48 

66 

74 

76 

75 

66 

46 

37 

65 

67 

74 

72 

72 

60 

57 

80 

eo 

70 

67.8 

Mm 

51 

49 

52 

56 

55 

40 

35 

60 

60 

62 

62 

42 

29 

26 

60 

60 

58 

52 

50 

50 

54 

54 

42 

50.4 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

72 

68 

76 

67 

70 

62 

63 

75 

85 

84 

61 

83 

80 

70 

47 

50 

57 

69 

71 

78 

70 

67 

75 

?4 

72 

75 

77 

80 

80 

76 

72.3 

Mm 

53 

58 

55 

56 

50 

44 

33 

34 

45 

56 

63 

61 

64 

63 

41 

27 

23 

35 

46 

48 

60 

59 

51 

49 

50 

46 

50 

49 

50 

50 

46 

46  .9 

BRUNSWICK    PA4  AP 

MAX 

64 

73 

65 

74 

76 

52 

61 

62 

74 

ei 

79 

79 

63 

75 

57 

40 

46 

60 

67 

58 

78 

56 

64 

67 

12 

60 

65 

81 

76 

74 

56 

67.7 

Mm 

54 

57 

56 

56 

49 

39 

35 

36 

51 

59 

63 

61 

63 

55 

39 

27 

25 

39 

48 

48 

60 

59 

51 

50 

55 

54 

51 

51 

53 

56 

47 

50.0 

FLEMING 

MAX 

78 

68 

66 

75 

73 

61 

62 

61 

75 

81 

80 

72 

82 

77 

64 

40 

50 

64 

72 

72 

71 

69 

70 

75 

79 

54 

74 

76 

73 

76 

76 

70.3 

Mm 

46 

57 

52 

58 

61 

36 

28 

27 

39 

59 

66 

61 

63 

63 

39 

26 

19 

29 

42 

44 

56 

58 

57 

53 

53 

36 

45 

50 

51 

60 

45 

47.6 

FDLKSTON  9  SW 

MAX 

74 

73 

73 

81 

78 

55 

61 

66 

78 

60 

62 

80 

83 

76 

56 

44 

47 

65 

7  2 

75 

76 

77 

77 

79 

80 

63 

76 

61 

76 

77 

69 

72.7 

Mm 

55 

57 

53 

57 

60 

41 

32 

32 

44 

56 

65 

62 

62 

61 

42 

26 

23 

32 

45 

45 

56 

61 

55 

54 

50 

51 

52 

54 

52 

58 

46 

49,7 

FORT  STEWART 

MAX 

79 

68 

66 

75 

72 

60 

62 

60 

75 

60 

79 

70 

80 

61 

5 1 

45 

49 

65 

72 

70 

73 

67 

70 

74 

71 

72 

74 

80 

77 

76 

71 

70.2 

Mm 

49 

57 

53 

57 

58 

39 

31 

31 

43 

59 

55 

60 

64 

59 

40 

26 

18 

31 

45 

45 

54 

59 

57 

55 

54 

36 

45 

50 

53 

60 

44 

48,4 

GLENNVILLE 

MAX 

68 

68 

62 

72 

71 

53 

61 

62 

79 

79 

74 

69 

78 

70 

56 

45 

46 

67 

71 

70 

69 

56 

68 

72 

70 

63 

73 

76 

74 

76 

73 

67,8 

Mm 

42 

56 

52 

53 

53 

36 

29 

33 

50 

61 

57 

57 

64 

56 

40 

23 

16 

30 

45 

46 

57 

59 

55 

61 

55 

38 

49 

55 

55 

50 

42 

48,0 

JESUP  6  S 

MAX 

67 

69 

67 

76 

76 

59 

60 

63 

74 

81 

81 

76 

83 

79 

65 

45 

48 

56 

70 

72 

71 

66 

68 

75 

74 

62 

75 

78 

78 

77 

67 

70,0 

Mm 

47 

56 

53 

54 

59 

36 

28 

28 

41 

56 

63 

59 

51 

61 

40 

25 

19 

29 

42 

44 

55 

56 

56 

55 

52 

43 

46 

51 

52 

57 

42 

47,5 

NAHUNT4 

MAX 

74 

70 

65 

78 

79 

68 

67 

65 

75 

79 

80 

76 

82 

76 

64 

51 

49 

55 

71 

74 

74 

66 

70 

76 

76 

66 

76 

79 

75 

77 

75 

71,7 

Mm 

56 

57 

52 

57 

56 

39 

31 

30 

44 

55 

64 

60 

55 

62 

46 

25 

21 

31 

44 

46 

61 

58 

55 

54 

54 

47 

51 

54 

52 

60 

44 

49,4 

sapeld  island 

MAX 

70 

72 

65 

70 

74 

64 

61 

61 

71 

60 

77 

78 

77 

71 

64 

46 

49 

59 

63 

67 

74 

65 

63 

67 

72 

63 

72 

80 

76 

76 

65 

66,2 

Mm 

51 

56 

56 

57 

63 

39 

33 

39 

54 

57 

60 

61 

63 

62 

40 

26 

24 

35 

47 

45 

56 

58 

56 

49 

53 

51 

49 

53 

54 

54 

46 

50,1 

S««  R«(«reDc«  NolAS  Following  Slatlon  lodtx 


DAILY  TEMPERATURES  georca 

Conllnu»d  JtNUtHY  H72 


station 

Day  of  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

i 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USD*  PL  CRDN 

MAX 

69 

51 

68 

52 

67 
56 

72 
61 

71 
35 

53 
28 

64 

30 

63 
34 

76 
45 

ei 

64 

76 

62 

70 
63 

62 
64 

69 

41 

49 

29 

39 
23 

52 
25 

68 
34 

74 
43 

72 
58 

71 
54 

76 
55 

76 
3^ 

63 
37 

75 

46 

80 
44 

68.3 
44.9 

SAVANNAH 

WSO  AP 

MAX 

67 

70 

65 
55 

72 
56 

73 
45 

53 
34 

63 
29 

60 
31 

75 
42 

81 
62 

81 
64 

71 
63 

tl 
65 

71 
50 

50 
37 

37 
21 

49 
19 

64 

29 

73 
44 

70 
44 

72 
58 

67 
59 

71 
55 

75 
55 

72 
50 

62 
37 

72 
46 

79 
53 

75 
55 

78 
55 

55 
42 

67,9 
47.0 

Savannah 

BEACH 

MAX 

72 
53 

65 

57 

69 

61 

62 
44 

61 
36 

62 
45 

68 
54 

70 
60 

70 
62 

67 

61 

71 
63 

69 

63 

64 

41 

45 
29 

45 
24 

57 
42 

63 
50 

62 
47 

71 
56 

69 
55 

69 
55 

64 
48 

72 
49 

78 
58 

77 
56 

7S 
57 

76 
52 

66.4 
51. 0 

SUKRENCY 

2  WNW 

MAX 
MIX 

69 

68 
55 

62 

51 

72 
54 

72 
55 

57 
35 

62 
27 

63 
28 

74 
40 

79 
61 

77 
63 

72 
60 

79 
62 

77 
54 

57 
40 

49 

21 

50 
18 

66 
29 

71 
42 

72 
45 

71 
56 

67 
57 

69 
55 

73 
57 

72 
52 

64 
39 

74 
47 

72 
53 

75 
52 

78 
59 

75 
39 

69.0 
46.8 

uavcrdss 

1,  NE 

MAX 
MIN 

eo 

50 

71 
50 

66 
54 

63 

50 

78 
55 

74 
36 

49 
30 

62 
27 

70 
27 

82 
5! 

80 
59 

79 
60 

75 

60 

82 
62 

68 
45 

47 

23 

36 
21 

48 

21 

68 
37 

73 
45 

75 
45 

70 
50 

70 
52 

71 
51 

79 
51 

69 
46 

68 
46 

75 
52 

80 
50 

75 
93 

78 
43 

69.8 
45.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

5  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

H 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CALHDUN  EXP  STATIDN 

MAX 

53 

5  1 

5  1 

5 1 

45 

5 1 

53 

42 

40 

4 1 

4S 

52 

54 

55 

50 

9  2 

5  1 

5 1 

50.3 

52 

5  1 

49 

43 

5 1 

5 1 

52 

47 

42 

40 

3S 

4C 

43 

49 

5 1 

52 

54 

4G 

47 

5 1 

50 

42 

46.9 

EXPERIMENT 

2 

MAX 

68 

59 

59 

52 

60 

56 

56 

57 

55 

56 

62 

6t 

70 

65 

57 

53 

43 

49 

56 

58 

58 

63 

63 

64 

68 

64 

62 

68 

60 

56 

55 

99.3 

MIN 

52 

52 

43 

44 

52 

38 

36 

36 

40 

53 

56 

48 

47 

54 

40 

32 

34 

33 

37 

47 

49 

55 

54 

57 

55 

40 

39 

51 

96 

55 

38 

45.9 

4 

MAX 

65 

58 

58 

52 

58 

58 

54 

53 

48 

55 

58 

63 

64 

63 

57 

51 

41 

46 

52 

56 

57 

60 

61 

61 

64 

62 

58 

63 

99 

56 

55 

56.9 

MIN 

54 

54 

46 

46 

52 

41 

38 

40 

41 

48 

55 

50 

50 

57 

43 

36 

36 

38 

39 

48 

50 

56 

55 

57 

56 

44 

43 

52 

96 

55 

42 

47.7 

8 

MAX 

62 

58 

58 

52 

56 

57 

50 

49 

49 

52 

56 

58 

59 

59 

59 

49 

43 

44 

47 

52 

54 

57 

57 

57 

59 

60 

53 

57 

58 

56 

56 

94.6 

MIN 

56 

56 

!l 

50 

52 

47 

47 

44 

44 

47 

52 

54 

53 

58 

48 

42 

42 

40 

41 

47 

50 

54 

54 

56 

57 

49 

48 

52 

56 

55 

48 

90.0 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 

64 

62 

62 

60 

64 

64 

56 

54 

53 

59 

61 

62 

62 

65 

64 

58 

50 

46 

53 

57 

57 

61 

60 

63 

64 

60 

57 

62 

61 

62 

65 

59.6 

MIN 

59 

59 

59 

59 

59 

55 

51 

51 

49 

53 

58 

60 

59 

62 

58 

48 

45 

44 

46 

50 

93 

57 

59 

59 

57 

49 

53 

56 

58 

60 

56 

94.9 

HOHERVILLE  3 

nSn 

4 

MAX 

70 

63 

66 

64 

68 

68 

55 

58 

59 

64 

68 

64 

69 

72 

67 

58 

52 

51 

58 

62 

63 

64 

66 

68 

67 

62 

59 

68 

69 

68 

69 

64.0 

MIN 

61 

60 

62 

63 

63 

55 

49 

48 

49 

54 

62 

54 

64 

65 

58 

44 

40 

39 

45 

51 

53 

58 

61 

66 

58 

56 

55 

97 

99 

62 

48 

95.5 

HIDVILLE  EXP. 

STATION 

4 

nirt, 

70 

71 

68 

61 

60 

61 

55 

56 

55 

60 

60 

61 

63 

63 

63 

60 

58 

61 

56 

57 

57 

59 

60 

61 

62 

59 

60 

98 

99 

60 

61 

60.4 

MIN 

45 

44 

43 

57 

59 

54 

50 

47 

48 

55 

59 

57 

60 

63 

56 

58 

43 

55 

49 

92 

35 

57 

58 

56 

59 

47 

53 

95 

51 

59 

54 

53.5 

PLAINS  SK  EA 

EXP  STA 

4 

MAX 

70 

64 

63 

61 

67 

65 

56 

54 

56 

66 

68 

68 

67 

67 

68 

53 

44 

49 

96 

61 

98 

65 

68 

66 

67 

63 

59 

67 

67 

66 

67 

62.5 

MIN 

57 

57 

57 

57 

61 

48 

45 

45 

45 

50 

66 

58 

58 

67 

52 

39 

40 

40 

42 

52 

94 

58 

60 

59 

63 

50 

50 

57 

92 

66 

SO 

53.4 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

71 

70 

65 

63 

69 

67 

57 

64 

65 

69 

75 

72 

74 

72 

68 

58 

53 

59 

65 

68 

63 

66 

61 

74 

76 

64 

65 

78 

72 

72 

75 

67.4 

MIN 

54 

52 

57 

57 

60 

46 

40 

40 

41 

48 

64 

62 

62 

64 

52 

37 

37 

36 

41 

49 

94 

57 

56 

56 

58 

48 

48 

97 

58 

61 

48 

91.6 

4 

MAX 

71 

68 

66 

64 

69 

69 

58 

62 

62 

67 

72 

70 

72 

71 

68 

59 

54 

57 

63 

66 

63 

66 

63 

71 

74 

66 

64 

74 

70 

7i 

72 

66.5 

MIN 

60 

55 

62 

61 

64 

53 

47 

48 

48 

53 

65 

65 

65 

68 

57 

45 

44 

43 

48 

54 

59 

62 

60 

60 

62 

55 

55 

60 

62 

65 

55 

96.8 

8 

MAX 

67 

65 

65 

64 

68 

68 

58 

58 

57 

63 

67 

67 

68 

69 

67 

60 

53 

53 

97 

60 

60 

62 

63 

66 

67 

65 

61 

67 

66 

66 

65 

63.3 

MIN 

61 

61 

61 

61 

63 

56 

51 

51 

51 

54 

62 

64 

64 

66 

59 

50 

47 

45 

48 

54 

97 

59 

59 

60 

62 

56 

56 

99 

62 

63 

57 

57.4 

CALHOUN  EXP  STATION  i  M0NTEVALL0-5HALY  SILT  LOAM.   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

50  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  ,    TYPE   OF   SOIL,    UNKNOWN.      COVER  U\'KNOWN.      SLOPE   UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,  COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,  GREENIVILLE-HEAV^  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  i   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


Sm  R«f«raoe«  Nolva  FoUowtng  SuUoB  Indax 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CEORGU 

JtNUaRY  1972 


D«y    Ol  Month 


Statton 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

NORTHWEST 

01 

&LLATOGNA  OAH  2 

EVAP 

. 

.03 

- 

- 

. 

- 

.07 

.02 

.11 

* 

• 

« 

« 

* 

.25 

- 

- 

- 

- 

.04 

• 

•  19 

,03 

- 

- 

- 

- 

WIND 

• 

■» 

152 

99 

63 

40 

50 

* 

* 

144 

19 

22 

41 

37 

• 

167 

37 

39 

25 

20 

55 

42 

41 

4 1 

101 

1259 

•      •  « 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  GA  PLT  science 

FM 

EVAP 

• 

.10 

.06 

- 

- 

.13 

.08 

.22 

.10 

• 

- 

- 

- 

.11 

.20 

.23 

.19 

.00 

.09 

• 

.06 

.12 

.11 

* 

.36 

.04 

.00 

■ 

- 

- 

MIND 

112 

62 

67 

87 

109 

76 

122 

81 

62 

90 

47 

37 

96 

135 

159 

124 

40 

30 

14 

33 

39 

35 

47 

76 

147 

63 

37 

64 

70 

50 

94 

2365 

MAX 

60 

53 

52 

51 

52 

49 

49 

52 

52 

59 

60 

66 

75 

73 

52 

41 

43 

44 

i: 

6C 

63 

63 

63 

66 

65 

59 

62 

62 

61 

5C 

5« 

57.0 

HIN 

*3 

44 

39 

47 

43 

35 

34 

37 

40 

47 

55 

47 

60 

51 

33 

31 

32 

32 

49 

36 

*      •  • 

WEST  CENTRAL 

Experiment 

EVAP 

.17 

.12 

.05 

.05 

_ 

.08 

.15 

.18 

.12 

. 

. 

- 

- 

. 

.11 

* 

• 

« 

.25 

.04 

.05 

.06 

.06 

.06 

.19 

.18 

.13 

.06 

.09 

- 

- 

- 

Vim 

47 

96 

17 

85 

60 

53 

52 

50 

95 

55 

60 

10 

95 

125 

75 

100 

40 

15 

55 

25 

55 

35 

55 

65 

125 

46 

52 

68 

62 

2! 

65 

1887 

MAX 

65 

56 

56 

52 

62 

52 

56 

57 

47 

54 

63 

65 

67 

66 

52 

45 

56 

60 

62 

62 

63 

67 

60 

56 

65 

60 

54 

50 

56.2 

MIN 

47 

47 

39 

39 

49 

34 

34 

33 

39 

46 

56 

49 

49 

51 

37 

32 

42 

50 

50 

52 

52 

49 

38 

37 

48 

S3 

41 

32 

43.6 

*     •  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 

• 

.12 

.02 

.00 

.12 

.09 

* 

.11 

.05 

.03 

.05 

* 

.08 

.07 

.19 

.01 

.03 

.05 

.02 

• 

* 

.11 

.05 

.10 

♦ 

.14 

.02 

.07 

.09 

1.67B 

WIND 

* 

34 

10 

4 

63 

3 

* 

27 

5 

21 

* 

51 

6 

17 

20 

1 

77 

1 

4 

3 

2 

10 

14 

6 

7 

17 

17 

13 

33 

466 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL 

OS 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.07 

.07 

.02 

.01 

.06 

.11 

.04 

.08 

.10 

.05 

.09 

.00 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.07 

.05 

.04 

.02 

.03 

.04 

.09 

.11 

.09 

.08 

.02 

.08 

.11 

1.93 

WIND 

38 

56 

36 

54 

113 

69 

35 

43 

63 

96 

92 

50 

56 

102 

63 

123 

78 

25 

19 

9 

17 

21 

10 

26 

50 

67 

40 

17 

41 

63 

69 

1665 

MAX 

72 

67 

63 

59 

66 

65 

46 

55 

60 

66 

75 

70 

72 

71 

65 

56 

67 

62 

69 

63 

71 

75 

61 

61 

76 

69 

72 

74 

66.2 

MIN 

lie 

47 

53 

52 

56 

37 

35 

34 

36 

44 

63 

59 

59 

63 

43 

30 

45 

51 

56 

52 

52 

55 

41 

40 

52 

56 

59 

40 

46.5 

*      *  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.10 

.04 

.05 

.02 

.09 

.07 

.09 

.12 

.04 

.11 

.15 

.01 

.05 

.07 

.00 

.21 

.13 

.02 

.08 

• 

• 

.12 

.03 

.13 

.06 

.28 

.05 

.16 

.09 

.15 

.16 

2.68 

WIND 

66 

74 

65 

70 

121 

69 

44 

68 

69 

105 

94 

36 

62 

70 

153 

155 

68 

32 

25 

29 

40 

42 

56 

55 

60 

103 

63 

95 

47 

96 

115 

2309 

MAX 

69 

76 

75 

66 

72 

70 

56 

59 

69 

77 

77 

70 

76 

72 

64 

45 

43 

55 

71 

70 

68 

69 

73 

76 

72 

62 

70 

75 

73 

77 

75 

66.6 

MIN 

50 

57 

56 

57 

61 

40 

37 

38 

44 

60 

65 

64 

62 

64 

42 

32 

32 

37 

47 

51 

59 

60 

56 

57 

56 

39 

49 

56 

58 

60 

49 

51.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

0) 
CJ) 

ion  of 
>t  mile 

J) 

StancJarcJ  of  Time 
EASTERN 

o. 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fostes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

o 

o> 
>o 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO 

27 

1.3 

7.3 

20+-t 

32 

15 

77 

61 

64 

70 

5 

3 

5 

3 

1 

1 

18 

• 

6.6 

ATLANTA  WSO 

29 

1.1 

9.3 

32 

NW 

15 

76 

79 

66 

68 

3 

7 

2 

3 

4 

0 

19 

44 

6.9 

AUGUSTA  WSO 

27 

0.8 

6.8 

22  +  -t 

30 

02 

84 

85 

62 

7S 

4 

2 

4 

4 

C 

1 

1! 

7.1 

COLUMBUS  WSO 

1 

1.7 

7.0 

25  +  '» 

35 

25 

82 

83 

64 

7C 

3 

5 

t 

2 

2 

c 

18 

7.0 

MACON  WSO 

31 

O.E 

7.C 

25 

NW 

25 

82 

8{ 

bt 

71 

1 

i 

3 

< 

1 

1 

1< 

41 

7.4 

ROME  WSO 

1 

6 

£ 

< 

1 

1 

1? 

SAVANNAH  WSO 

26 

O.C 

7.1 

26 

W 

284 

84 

8e 

6C 

74 

1 

5 

5 

2 

1 

c 

14 

7.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  oeorou 

J4NU4RV  1972 


SisUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

  ■  T 

•  •  * 

NORTHUEST  01 

KDME  USD  4P  SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

•  •  * 

NORTH  CfNTRiL  02 

ATHENS  hSQ  AP  snowfall 
SN  ON  GND 
WTR  ESUIV 

ATLANTA  wsa  AP  SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 
T 

Sm  R«l*r*nc*  NolM  Fallowing  SKIIon  IndM 
-  11  - 


STATION  INDEX 


AeSEVILLE 
ADAIRSVILLE  Z  SSe 
*OEL  I  S 
AUEV 

tLAPAHA  EXP  STATION 
ALBANV  3  SE 
ALLATOaNA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPOItT 
ALPHAftETTA  5  SSM 
ALPHARETTA  2  NNtf 

AMERICUS  ENE 
ANERICUS  EXP  STA  NRSY 
APPlINC  I  NW 
ASHBURN  }  ENE 
ATHENS  WSO  AP 
ATKINSON  1  N 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSj  AP 

aucusta  hso  ap 
bainbhiocf 

pall  cbouno 
beaveroale 
belluille 
blackbearo  island 

BLAIRSVlLlE  EXP  STA 

BlakElv 
blue  rioce 

BOWMAN 

BROOKLET  1  U 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

BUENA  VISTA 

BURTON  OAN 

SUTLER 

CAIRO  2  NN>| 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CANTON 

CARNESVlLLE  3  N 
CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVULE 
CARTERSVUlE  3  SH 
CAVE  SPGS  SSH 
CEOARTOWN 
chatswortw 
ChickahauCa  park 
CISCO  7  EKE 
CLAYTON  I  M 
CLERMONT  3  WSW 

CLEVELAND 
COLQUITT  2  E 
COLUMBUS  WSO  AP 
COMMERCE  «  NNW 
CONCORD 
COOLIO&E 
COROELE 
CORNELIA 
COVINCTON 

2  NNE 


CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHL ONEGA 

OAHLONEC'A  3  NNW 

DALLAS  2  SSE 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

OAWSONVlLLE 

DOCTORTOHN  I  wSW 

DOLES 

DONALSONVILLE  1  S 
DOuClAS  2  NNE 
ODUCLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN  1  H 
EOISON 
ELBERTON  2  N 

ELLIJAV 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRHOUNT 
FARGO 

FITIGERALD 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  <>  SW 
FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 
FORT  STEWART 
FORT  VALLEY  2  E 
FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 
CLENNVULE 
GODFREY  3  NE 
GREENVILLE  2  NNH 
HAMILTON  A  H 


2728 
2736 
2783 
2791 
2799 
2839 
28'>A 
2966 
3028 
3060  03 


COUNTY 


WILCOX 
BARTOH 

COOKE 

HDNTCOMERY 

BERRIEN 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 

COLUMBIA 

TURNER 

CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 

FUL'ON 

RICHMOND 

DECATUR 

CHEROKEE 

WHITFIELD 

EVANS 

MC  INTOSH 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

MARION 

RABUN 

TAYLOR 

GRADY 

GORDON 

MITCHELL 

CHEROKEE 

FRANKLIN 
CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BARTQH 

POLK 

POL" 

MURRAY 

WALKER 

RABUN 


WHITE 
MILLER 
MUSCOGEE 
JACKSON 

PIKE 

THOMAS 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUMPKIN 

LUMPKIN 

PAULDING 

WHITFIELD 

TWIGGS 

TERRELL 

DAWSON 

WAYNE 

WORTH 

SEMINOLE 

COFFEE 

DOUGLAS 

SCREVEN 

LAURENS 

LAURENS 

OOOGE 

CALHOUN 

ELBERT 

GILMER 

PAULDING 

SPALDING 

CORDON 

CLINCH 

BEN  HILL 

LIBERTY 

CHARLTGN 

CHARLTON 

MONROE 


lEARD 


.ASSCOCK 
iTTNALL 
0S{  MORGAN 

■RlWETHER 
iRRIS 


0  61 
31  <.3 

1  93 


31  36 

1  32 

2  3*. 

3  17 


31  36 
3  28 

33  03 
"  2  *.S 


3     BA     OA  BA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7!0     7A  7A 


SAO     5P  7A 


LOA   lOA  lOA 


OBSERVER 


MRS.  MARY  t.  CAMPBELL 
ROBERT  G  RHODES 
COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 
HAYWOOD  E.  BOYD 
ROY  E.  HOLLAND 
LOUIS  E.  ROGERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHAHBlEE 
TEDDY  R.  WALKER/  SR. 

BLANCHE   S.  HHYNE 


ROY  0.  TiNKERSLEY 
SILLY  J.  WILLIAMS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.    CATHLAEEN  SMITH 
HENRY  T.  BARNETT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.   MARY  E.  H.  MULLEN 

MRS.  ESTELLE  GROOAN 
MRS.  H.   E.  HARHACK 
HENRY   C .  HEARN 
U.S.   FISH  C  WLDLF.  SVC 
GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 
LDWHEY  S.  STONE 
P.  B.  CARRUTH 
GARNETT  H.  BARTON 

u.  c.  crohlev  jr. 

CITY  OF  BRUNSWICK 

FED.   AVIATION  A&ENCY 
C  ITY  OF  BUENA  VISTA 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F.  MATHEWS 
J.  D.  BELCHER 
NW  OA.   ExP.  STATION 
CHARLES  L.  KELLY 
JOHN  T.  HOLBROOK 
MRS  JANICE   E.  VOYLES 
CITY  OF  CARROLLTON 

RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRW 
GRANVEL  P.  TATUM 
MRS.  GRADY  DEMPSEY 
RALPH  H.  AYERS 
MRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA-366 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

HARY  L.  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  COMM 
NATL  HEATHER  SERVICE 
JOE  NEISlER 
GEORGE  0.  WHITING 
C.   W.   ELLINGTON.  JR. 
CRISP  CO.  POWER  CQMM, 
MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 

MRS.   AZLEE   a.  DAVIS 
CITY   OF  CUTHBERT 
MRS.    JOE    W.  HOODWARO 

JAMES  E.  FORTNER 
GLENN  H.  HAY 
JOHN  S.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHARTIER 
MRS.   THELMA  F.  COX 
R.  C.  THOMPSON 

MRS.   SARA  L.  HILL 
ROBERT  P.  ARMSTRONG 
WARREN  GRANTHAM 
LEONA  B.  THOMPSON 
WARREN  W.  WYANT 
WILIFORD  P.  NALLEY 
CITY  OF  DUBLIN 
CA.   FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A.  D.  NC  CLAIN 

ALFORD  G,  DOVER 
MISS  JANET  ALLCOOD 
U.  OF  CA.   ExP.  STATION 
MRS  ONEOA  F.  VINCENT 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
CITY  FIRE  DEPT. 
MRS  MILDRED  C  SECKINCER 
TURNER 
iENOKEE  REFUGE 
OF  FORSYTH 


MRS. 


HAYHE  R.  HAYES 

ENGINEERS 

JEANER  M.  DAVIS 
.  AUBREY 
lAM  A,  SELLERS 

SUSAN  0.  BRADOY 
P.  COBB 
RT  H.  BROmN 
WETHER  CO  WORK  CAMP 

SPRINGS  FARM 


STATION 

INDEX  NO. 

I  DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

0. 

1  special! 

HARALSON 

*070 

04 

COWETA 

6 

33  14 

B4  34 

840 

■ 

MRS.  RUTH  T.  CABLE 

HARTWELL 

HART 

9P 

9P 

RALPH  D.  SCOTT 

A17C 

oi 

32  17 

83  28 

24! 

8& 

8A 

CH 

MRS.  CLIFFORD  MCLtNDDN 

hailehurst 

420A 

JEFF  DAVIS 

1 

31  52 

82  36 

290 

K.  BYRON  SANDERS 

'•230 

02 

3 

34  42 

B3  43 

1449 

COMER   L.  VANOIVER 

HOMERVILLE  3  wSW 

«A29 

08 

31  02 

82  48 

187 

6P 

61 

CH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTQN  4  WNW 

'.S94 

05 

WI LKINSON 

32  50 

83  14 

519 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

'i623 

05 

9 

33  19 

83  51 

430 

GA.   POWER  COMPANY 

<<6<tB 

02 

5 

34  29 

64  2T 

1465 

6P 

BA 

HOWARD  L.  OILBECK 

<i65l 

02 

5 

34  28 

64  26 

1912 

AMICALOLA  El  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

31  37 

61  93 

100 

CITY  OF  jESUP 

JESUP  S  S 

WAYNE 

31  29 

9P 

BRUNS.   PULP  L  PAPER  CO, 

JOHNTOWN 

4681 

02 

DAWSON 

! 

34  33 

6*  15 

1310 

MRS.   LAVERN  C .  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

BA 

CICERO  W.  SWINT 

JUL lETTE 

472B 

05 

MONROE 

33  06 

63  47 

450 

7A 

JOHN  W.  DORSETT 

KENSINGTON 

4802 

01 

IB 

34  47 

65  22 

890 

7A 

TVA-722 

K INCSTON 

4854 

01 

5 

34  14 

84  56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

4941 

01 

4 

34  42 

820 

8A 

BA 

CHARLES  M,  LOHRY 

LAFAYETTE  2 

4942 

01 

4 

34  42 

85  16 

797 

DANNY  L.  YOUMANS 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  03 

89  01 

71S 

9P 

LEXINGTON  1  NW 

9169 

0; 

OGLETHORPE 

14 

33  53 

83  08 

760 

8A 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

LINCOLN 

SA 

JAMES  C.  BLACKWELL 

lOUISVUlE   3  S 

9314^ 

DC 

JEFFERSON 

i; 

32  56 

82  24 

32! 

4P 

4P 

:  H 

GEORGIA  FORESTRI  COMM. 

LUMBER  CITy 

S36b 

9 

31  59 

62  4t 

120 

7A 

7A 

MRS.   NETTIE   S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

$394 

o: 

3 

32  02 

64  47 

570 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

32  42 

63  39 

394 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL   WEATHER  SERVICE 

HARSHALLVILIE 

5550 

04 

32  27 

83  56 

186 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVI LLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34  15 

63  34 

920 

7A 

EARL   L.  SAILERS 

9611 

06 

CANDLER 

11 

32  24 

62  04 

9P 

9P 

CITY  OF  METIER 

MI  DVULE 

SB58 

06 

32  50 

62  14 

160 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  ExP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32  53 

82  12 

260 

6P 

CH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA, 

MILLEDGEVILLE 

BALDWIN 

7A 

H.   LOUIS  HDRNE 

MILLEN  4  N 

9882 

0( 

JENKINS 

11 

32  92 

81  56 

195 

61 

[J 

KERHIT   J.  CHANCE 

MiLLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32  96 

81  30 

100 

BA 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

875 

7A 

CITY  FIRE  OEPT 

MONT£lUf*A 

5979 

MACON 

32  17 

84  01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

59SB 

09 

JASPER 

33  IB 

83  41 

695 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

31  32 

84  37 

270 

9P 

9P 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  3  NM 

604  3 

07 

CALHOUN 

6 

31  36- 

84  38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COlOUITT 

16 

31  10 

63  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTm 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32  12 

S2  36 

195 

7A 

CARL  AND  L  >  Gl  LI- 1 S 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

It 

31  08 

63  13 

238 

91 

9P 

H 

CA.   FORESTRY  COMM. 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

61  28 

145 

6P 

6P 

NEWNAN 

6335 

33  22 

64  49 

990 

6P 

7A 

JAMES    0.    HARDIN,  JR, 

NORCROSS  *  N 

6407 

02 

Gw I NNE  T 

34  00 

84  12 

930 

7j 

MRS.   K.   M,  OEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

13 

62  08 

109 

CA.   FORESTRY  :OMM. 

RE  ARSON 

6879 

08 

ATK I NSON 

13 

31  18 

82  51 

209 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

32  03 

84  22 

500 

8A 

SA 

CH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PR  ESTON 

7201 

07 

6 

32  03 

84  31 

380 

7A 

FRANK  JOHNSON 

OUITMAN 

7276 

08 

BROOKS 

[' 

30  47 

83  34 

170 

7A 

7A 

JAMES  A,  MILLER 

RESACA 

CORDON 

BA 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R  1 NGGOLD 

74B< 

o; 

Catoosa 

li 

34  59 

85  07 

821 

6A 

TVA-72I 

7600 

01 

4 

34  13 

85  09 

596 

6P 

eA 

WILL  I  AH  M,    TOWERS/    1 1  1 

ROME  e  SW  R 

7609 

01 

FLOYD 

4 

34  10 

65  16 

700 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

34  21 

65  10 

637 

MID 

MID 

7A 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANOERSVILLE 

7777 

09 

WASHINGTON 

11 

32  98 

62  49 

435 

6P 

RADIO  STATION  HSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

61  17 

10 

9P 

3P 

U.  CA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA  PL  CRON 

7842 

C  HATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

8A 

BA 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

61  12 

MID 

HID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  5] 

10 

91 

9P 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

0' 

GREENE 

74 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTQN 

SPARTA  3  Nw 

8223 

o: 

HANC  DCK 

i: 

33  19 

63  01 

53t 

BA 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  I LLMQRE 

835  1 

06 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

299 

7A 

JESSE   W.  RAUTON 

SUMMERVlLLE    1  SSW 

01 

CHATTOOGA 

89  22 

600 

7A 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYS  1  riE 

8460 

SPALDING 

33  20 

64  17 

93A 

6P 

aA 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY   2  WNM 

8476 

APPL 1 NG 

31  44 

82  14 

5P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA  I NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

32  35 

82  22 

325 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  CUM 

B504 

02 

34  58 

84  13 

1800 

SYLVANI a 

6517 

SCREVEN 

32  43 

294 

LLOVO  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON 

B533 

0' 

TALBOT 

32  40 

84  32 

BA 

L.  R.  MINER/  SR. 

TALLAPOnSA  2  N 

HARALSON 

^! 

9ec 

6P 

JACK  CRUCKER 

TAYLORS VI LLE 

860  0 

BARTOW 

! 

34  05 

64  59 

7U 

7A 

THOMAS  F,  COUSINS 

THE  HOC>< 

8657 

o; 

6 

32  58 

84  14 

800 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

32  52 

84  19 

5P 

9P 

RADIO  STttTION  WSFT 

07 

( 

30  48 

2U 

9P 

9P 

GEORGIA    FORcST  COMM 

TIFTDN  EXP  STATION 

870; 

08 

31  28 

83  31 

360 

BA 

8A 

CH 

CA.CSTL. PLAIN  ExP,  STA. 

8740 

03 

STEPHENS 

1' 

34  33 

63  19 

1019 

6P 

71 

HENRY  0,  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8S06 

34  48 

83  42 

3900 

TVA-194 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  92 

83  32 

64  0 

5P 

9P 

9P 

UNIV  OF  GA  COL  OF  ACRI 

VALOOSTA  «  NW 

6974 

08 

LOWNDES 

30  92 

63  20 

265 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  WCAF 

WAIESKA 

02 

CHEROKEE 

: 

34  19 

84  33 

1110 

7i 

oOyle  b.  smith 

WARRENTON 

9141 

06 

MARREN 

11 

33  29 

7A 

7A 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

14 

33  44 

630 

7A 

7A 

WILLIAM  T,  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83  2b 

790 

ACR.   RESEARCH  SVC. 

WAVCROSS  *  NE 

9186 

09 

WARE 

13{ 

31  15 

149 

7A 

7A 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

6A 

6A 

EARL  LAUOEROAlE 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

979 

6A 

BA 

CAM  B.   LANIER/  JR. 

WINDER   1  SSE 

02 

BARROW 

S3  43 

9P 

7A 

CECIL  H.  CRIOER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

32  59 

64  35 

eoL 

8A 

ALVlN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

3 

34  06 

84  31 

992 

W.  G.  BOOTH 

I    DRAINAGE  CODE:    1-ALTAMAHA  2-ATLANTIC  3-CHATTAHOOCHEE  4-CCXDSA  S-ETOWAH   6-FLINT  7-HIWASSEE  8-OCHLOCKONEE  9-OCMULGEE  10-OCONEE 
U-OGEECHEE   12-CX)STANAULA   13-SATILLA  14-SAVANNAH   IS-ST.  MARY   1$-SUWANNEE  17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 


-  12  - 


REFERENCE  NOTES 


GEORC lA 
JANUARY  1972 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Adninistration  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  suiamer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground'*  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  a^-erage  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  Id  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through   1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


1  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     26801.  ,  ^ 

Director,  National  Climatic  Center 
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0 

0 

13 

0 

2.79 

.55 

3 

.0 

0 

10 

1 

0 

WINDER   I  SSE 

54.8 

32  7 

77 

29 

19 

5 

609 

0 

0 

14 

0 

3*36 

.91 

13 

.0 

0 

8 

2 

0 

D  i  V  I S I ON 

41  0 

- 

4.3 

3.52 

_ 

1 .66 

.1 

•       •  * 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  w 

53  4 

27.8 

40  6 

2.2 

78 

29 

1 2 

5 

703 

0 

0 

22 

0 

5.10 

1.37 

1.59 

13 

.0 

0 

11 

3 

1 

CORNEL  I  A 

49.6 

31.1 

40 . 4 

4.0 

74 

29 

13 

5 

708 

0 

0 

17 

0 

4.52 

- 

1.04 

1.96 

13 

.  0 

0 

ELRERTON  2  N 

56.8 

31.2 

44.0 

80 

29 

17 

5 

603 

0 

0 

16 

0 

3.99 

1.52 

13 

.0 

0 

9 

2 

1 

HART WE  L  L 

56.5 

32.2 

44.4 

2.4 

82 

29 

18 

5 

593 

0 

0 

11 

0 

3.96 

.60 

.96 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

TOCCOA 

54  7 

30 . 3 

42.5 

- 

4.1 

78 

29 

18 

10 

644 

0 

0 

19 

0 

3.69 

- 

1 .66 

1.1" 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

WASH  I NGTON 

53.1 

29,7 

41.4 

7.2 

75 

26 

15 

6 

678 

0 

0 

20 

0 

4.31 

.02 

.90 

13 

.0 

0 

e 

3 

0 

DIVISION 

42.2 

3.6 

4,30 

- 

.85 

.0 

*       *  * 

WE5T  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

58.4 

37.9 

48.2 

78 

25 

20 

465 

0 

0 

10 

0 

5.58 

1 . 37 

7 

.0 

0 

8 
10 

5 

2 

Carpollton 

54.7 

0 

0 

3,76 

.76 

3 

.0 

0 

3 

0 

COlUMBUS   WSn  AP 

56.1 

39  5 

48  8^ 

_ 

.9 

78 

25 

24 

468 

0 

7 

0 

3.92 

.71 

1 .07 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

52,8 

34 . 5 

43.7 

75 

26 

2 1 

5 

613 

1 3 

4.00 

.88 
.85 

13 

.0 

0 

9 

4 

0 

GREENVILLE   2  NNW 

56. 8H 

35. 2M 

46. OM 

19 

6 

549 

p 

" 

3,79 

7 

.p 

0 

0 

10 

4 

0 

LA  GRANGE 

56.8 

35.8 

46.3 

^ 

i? 

535 

0 

0 

12 

0 

3.61 

.90 

13 

.  0 

0 

8 

4 

0 

MARSHALLVILLE 

59.0 

36  •  9 

49.0 

25 

2 1 

0 

0 

9 

0 

6,15 

.64 

1  •  90 

12 

.0 

0 

7 

5 

4 

nC  M"  B'^ 

55.9 

34 . 1 

45.0 

2.9 

76 

25 

1 8 

574 

0 

12 

0 

4.26 

_ 

.  87 

13 

.0 

9 

4 

0 

SHNNYS I DE 

53.7 

35 . 5 

44.6 

76 

29 

21 

5 

583 

0 

0 

11 

0 

3.22 

.71 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 

T  a 1  BOTTQN 

58.6 

37,3 

48.0 

78 

25 

21 

5 

492 

0 

0 

8 

0 

4.72 

1.34 

7 

.0 

0 

8 

5 

1 

TAI LAPOOSA   2  N 

56.2 

31,0 

43.6 

2.0 

611 

0 

0 

15 

0 

3.20 

- 

1.64 

.76 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

THOMASTON  2  S 

59.3 

36,7 

46.0 

78 

25 

22 

5 

490 

0 

0 

11 

0 

4.90 

.58 

1.62 

12 

.0 

0 

8 

3 

2 

55.5 

33.9 

44.7 

- 

4.6 

76 

26 

22 

6+ 

585 

0 

0 

17 

0 

4.29 

1.15 

7 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

46.3 

2.7 

4.26 

.43 

.0 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

ill  EY 

57 .  9H 

36  •  IM 

48.0'* 

27 

5 

465 

0 

0 

7 

0 

6.15 

2.05 

2 

.0 

0 

8 

5 

1 

COVINGTON 

54.2 

34.8 

44.5 

3.0 

80 

29 

21 

5 

587 

0 

0 

11 

0 

2,95 

- 

1.62 

.76 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

OLIBI  1 N  3  S 

56.8 

35.8 

46.3 

5.9 

78 

26 

22 

5 

542 

0 

0 

9 

0 

6,84 

2.70 

2.35 

2 

.0 

0 

6 

4 

3 

EtSTHiN  1  M 

58,0 

36.8 

47.4 

5.5 

79 

27 

23 

5 

505 

0 

0 

9 

0 

6.95 

2.95 

2.65 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORSYTH   I  S 

HIUKINSVULE 

59.3 

36.4 

47.9 

4.3 

78 

26 

22 

5 

492 

0 

0 

13 

0 

6.30 

1.97 

2.10 

2 

.0 

0 

8 

6 

2 

IDulNTON  <•  WNH 

60.1 

37.4 

46.8 

78 

25 

20 

5 

466 

0 

0 

10 

s 

4.53 

.05 

1.46 

12 

.0 

0 

0 

9 

4 

1 

MiCON  MSO  tP 

R 

57.1 

38.6 

47.9 

3.2 

78 

25 

25 

5 

493 

0 

0 

6 

0 

4.31 

1.26 

12 

.0 

0 

8 

5 

1 

MIlLEDGFVULE 

55.2 

33.4 

44.3 

4.5 

79 

26 

22 

22  + 

598 

0 

0 

16 

0 

3.29 

1.06 

.78 

13 

.0 

0 

9 

3 

0 

MONTICELLO 

SiNnERSVULE 

57.2 

37.8 

47.5 

76 

29 

21 

5 

505 

0 

0 

9 

0 

5.56 

.20 

.94 

12 

.0 

0 

12 

5 

0 

SIL04M 

56.0 

35.6 

45. 8 

2.4 

79 

29 

20 

5 

550 

0 

0 

11 

0 

3.96 

.82 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

46.6 

3.4 

5.08 

.77 

.0 

*        •  • 

ftST  CENTRAL 

06 

1                       APPLING    1  NM 
1                     AUGUSTA  MSO  AP 

R 

53.8 
57.0 

32.8 
36.5 

43.3 
46.8 

2.5 

76 
79 

26 
29 

18 

20 

5 

5 

623 
523 

0 
0 

0 
0 

14 
10 

0 
0 

3.86 
3.08 

.44 

.92 
.81 

13 
12 

.0 
.0 

0 
0 

9 
9 

3 
2 

0 
0 

BROOKLET  1  w 

59.4 

39.7 

49.6 

3.9 

79 

26 

24 

5 

445 

0 

0 

6 

0 

6.43 

2.94 

1.71 

3 

.0 

0 

10 

5 

2 

S—  R«l6r»c*  Nolo*  Following  Slallon  Ind«x 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  17 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

.1 

i| 

>  JS 

<s 

8,1 

tS 

Averaga 

1 

5  0 

|a 
s° 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Nonna] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

□.  a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

St 

o  * 

a  2 

°  o 

hi 

■ol 

Max.  De; 
on  Groui 

Date 

LOUISVILLE   3  5 

59.9 

37.2 

46.6 

-  2,8 

79 

29 

22 

5 

472 

0 

0 

11 

0 

4  ,46 

.40 

.65 

12 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

METTEB 

61.5 

39.8 

50.7 

60 

29  + 

25 

5 

417 

0 

0 

6 

0 

6.44 

1 ,40 

3 

.  0 

0 

9 

5 

4 

MIOVILLE   EXP  STA 

61,2 

35.6 

4B.4 

76 

29 

20 

5 

474 

0 

0 

10 

0 

4.05 

,  70 

2 

.0 

0 

9 

5 

0 

MILLEN  t,  N 

59.6 

37.4 

48  .5 

-  3.9 

79 

25 

18 

5 

470 

0 

0 

9 

0 

4.06 

.22 

,98 

3 

.0 

0 

7 

5 

0 

NEWINCTQN  2  NE 

60.2 

40.6 

50.4 

82 

26 

23 

5 

425 

0 

0 

5 

0 

5.60 

1.62 

3 

.0 

0 

9 

4 

2 

SWAINSBORO 

59. 3M 

38, 9M 

49.  IM 

78 

29 

23 

5 

460 

0 

0 

8 

0 

6.43 

1.75 

1 

,0 

0 

3 

W&RRENTON 

54.4 

33,3 

43.9 

-  5.5 

78 

26 

20 

6 

609 

0 

0 

13 

0 

3.65 

-  .73 

.87 

13 

.0 

0 

10 

3 

0 

HAVNESBORQ  2  NE 

55.  I 

34 , 4 

44.8 

77 

26 

19 

6 

580 

0 

0 

11 

0 

4.00 

1.22 

2 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

47.6 

-  3.9 

4.74 

.87 

.0 

*       •  t 

SOUTHWEST  07 

ALRANY  3  SE 

59.8 

37,4 

46. 6 

-  5.9 

77 

27+ 

22 

6  + 

473 

0 

1 0 

0 

5.70 

1.48 

1.40 

2 

.0 

0 

9 

5 

1 

AMERICUS  4  ENE 

58.3 

39,8 

49.1 

-  3.1 

76 

26 

24 

4 

462 

0 

0 

4,19 

.  37 

.99 

2 

.  0 

0 

7 

4 

0 

BATNBRIOGE 

64.6 

41,5 

53.1 

-  2.0 

82 

26 

24 

5 

347 

0 

0 

7 

0 

6.00 

1.96 

1.78 

3 

.C 

0 

8 

5 

2 

BLAKELY 

60.0 

39.2 

49.6 

-  4.4 

78 

27  + 

24 

6+ 

443 

0 

0 

6 

0 

4.16 

-  ,64 

1.09 

2 

.n 

0 

8 

4 

1 

CAIRO  2  NNW 

64 .  1 

41.8 

53.0 

80 

25 

21 

6 

349 

0 

0 

5 

0 

5.47 

1.59 

1.B2 

3 

.0 

0 

9 

4 

1 

CAMILLA 

61.8 

41.4 

51.6 

80 

26 

24 

5 

387 

0 

0 

7 

0 

6.46 

1.52 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

COlQUITT  2  E 

62.3 

40.0 

51.2 

82 

27 

25 

5 

394 

0 

0 

6 

0 

5.74 

1  .34 

2 

.0 

0 

10 

5 

2 

CUTHBERT 

60.7 

40.3 

50.5 

75 

23 

24 

5 

416 

0 

0 

9 

0 

2,55 

.98 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

FORT  GAINES 

61.6 

41,6 

51.6 

-  1.8 

76 

26 

25 

5 

390 

0 

0 

5 

0 

4.02 

-  ,85 

.94 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

LUMPKIN  2  SE 

59.9 

38,8 

49,4 

76 

26  + 

22 

4 

453 

0 

0 

9 

0 

4.69 

1.63 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

MORGAN   1  W 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

56.7 

37.4 

47.1 

77 

27 

22 

5 

514 

0 

0 

13 

0 

3.34 

1.02 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

THDMASVILLE   <.  SE 

65. OM 

42. 3H 

53. 7M 

-  1.7 

79 

25 

25 

5 

325 

0 

0 

6 

0 

6.79 

2.77 

1.50 

7 

.  0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

50.7 

-  3.5 

4.93 

.61 

.0 

*       *  » 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

63.1 

42 , 1 

52.6 

-  1.1 

8  1 

26 

24 

5 

361 

0 

0 

6 

0 

5.92 

2  . 04 

1.50 

3 

.c 

0 

9 

4 

2 

ASH8URN  3  ENE 

57.4 

39,0 

48.2 

78 

27 

26 

5 

483 

0 

0 

7 

0 

5.74 

1.70 

2 

.n 

0 

10 

4 

1 

CORDELE 

60.6 

39,9 

50.3 

78 

26  + 

26 

5 

424 

0 

0 

6 

0 

5.61 

.94 

1 

,0 

0 

9 

7 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

61.2 

39.1 

50.2 

61 

27 

26 

6+ 

425 

0 

0 

7 

0 

5.89 

1.66 

2 

,n 

0 

10 

5 

2 

FITZGERALD 

60.8 

41.9 

51.4 

—  3.0 

79 

26 

26 

5 

394 

0 

5 

0 

5.21 

1  .52 

1.43 

3 

.0 

0 

10 

5 

1 

HOMERVILLF   3  WSW 

63.7 

42,6 

53.2 

82 

26 

25 

5 

342 

0 

0 

5 

0 

5.07 

.96 

7 

.0 

0 

9 

6 

0 

LUMBER  CITY 

59,4 

38.3 

46.9 

80 

27 

25 

6  + 

465 

0 

0 

11 

0 

6.27 

2.39 

1  .98 

2 

.0 

0 

7 

5 

3 

MOULTRIE   2  ESE 

61,1 

50.9 

—  5.0 

80 

25 

23 

5 

404 

0 

0 

7 

0 

6.09 

2  .06 

2.41 

3 

.  0 

0 

8 

4 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

63.4 

41.3 

52.4 

80 

26 

24 

5 

365 

0 

0 

6 

0 

6.64 

1.34 

3 

.0 

0 

9 

6 

2 

f^  1  1  T  T  III  A  u 

63,2 

40.4 

51.6 

-  4.2 

81 

26 

25 

6+ 

384 

0 

0 

6 

0 

6.11 

2.02 

1  .72 

2 

.0 

0 

9 

5 

2 

TIFTON   EXP  STATION 

59,8 

40.  1 

50.0 

-  3.2 

79 

27 

25 

5 

434 

0 

0 

6 

0 

5.56 

1.75 

1.39 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

VALDOSTA  4 

63,9 

41.0 

52.5 

80 

26  + 

22 

5 

363 

0 

0 

7 

0 

4.61 

1.17 

1 

,0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

51.0 

-  3.4 

5,73 

1.90 

,0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

61,1 

43.2 

52 . 2 

80 

26 

26 

21 

372 

0 

0 

4 

0 

5.21 

1.26 

3 

,  0 

0 

10 

4 

1 

BLACKBEARO  ISLAND 

61, 4M 

46. 8M 

54.  IM 

81 

27 

319 

0 

0 

0 

5.38 

1.21 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

BRUNSWICK 

66,0 

43.7 

54.9 

-  1.8 

85 

26 

25 

5 

297 

0 

0 

2 

0 

4.31 

1  . 36 

1 .25 

7 

.  0 

0 

8 

4 

1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

61,5 

43,7 

52.6 

83 

26 

27 

5 

356 

0 

0 

3 

0 

4,22 

1.28 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

FLEMING 

63.0 

41.5 

52.3 

8  1 

26 

24 

5 

365 

0 

0 

6 

c 

4,59 

1-12 

7 

.  0 

0 

1 

FOLKSTON  9  SW 

65.8 

43.2 

54.5 

83 

26+ 

24 

19 

305 

0 

0 

5 

0 

4.54 

l.U 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

FORT  STEWART 

62.7 

41,6 

52.2 

81 

26 

27 

5 

372 

0 

0 

7 

0 

3.92 

.92 

3 

.0 

0 

9 

3 

0 

GLENNVILLE 

61.9 

41,7 

51.8 

-  2.4 

82 

26 

24 

5 

380 

Q 

0 

7 

Q 

5.37 

2.21 

1  .60 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

JESUP   B  S 

64.3 

41.6 

53.0 

83 

26 

25 

5 

348 

0 

0 

7 

0 

4.52 

1.12 

7 

.0 

0 

10 

4 

1 

NAHUNTA 

64.0 

42.8 

53.4 

80 

26+ 

27 

5 

334 

0 

0 

5 

0 

4.25 

1  .00 

7  + 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAPELO  ISLAND 

61.8 

42  •  5 

52.2 

81 

26 

28 

371 

0 

0 

4 

0 

5.08 

1.14 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

61. 6M 

41.'2 

51. 4M 

-  1.4 

64 

27 

21 

5 

405 

0 

0 

6 

0 

6.21 

3.08 

1.58 

9 

.0 

0 

6 

5 

3 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

61.2 

41.4 

51.3 

-  1.8 

82 

26 

24 

5 

400 

0 

0 

6 

0 

4.61 

.93 

1.07 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

SAVANNAH  BEACH 

59.9 

45.6 

52.8 

74 

26 

30 

5 

351 

0 

0 

1 

0 

4.92 

.79 

7 

.0 

0 

10 

5 

0 

SURRENCY  2  WNW 

63.9 

41,4 

52.7 

80 

26+ 

23 

5 

359 

0 

0 

4 

0 

5.62 

1.40 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

WAYCROSS   4  NE 

62.6 

38.6 

50.6 

-  5.4 

81 

27+ 

23 

6  + 

415 

0 

0 

7 

0 

3.97 

.53 

1.20 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

52.6 

-  2.0 

4.80 

1.67 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GEORGIA 


FEBRUARY  1972 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


February  temperatures  averaged  cooler  than 
normal,  in  spite  of  several  unusually  warm  days 
near  the  end  of  the  month.  Rainfall  was  mostly 
below  normal  in  the  north  and  above  normal  in 
the  south.  All  areas  had  more  cloudy,  rainy 
days  than  usual. 

The  first  week  was  cloudy  and  cold.  Averages 
were  5°  to  7°  below  normal  and  afternoon  highs 
remained  under  50°  on  3  to  5  days.  The  lowest 
temperatures  of  the  month  occurred  on  the  5th 
when  early  morning  readings  ranged  from  12° 
at  Blairsville  to  28°  at  Brunswick.  Except 
for  2  or  3  warm  days  around  mid-month,  the 
cooler  than  normal  weather  continued  through 
the  second  and  third  weeks.  A  warming  trend 
began  on  the  22d  and  averages  for  the  last  week 
were  4°  to  6°  above  normal.  Highs  reached  the 


low  eighties  in  the  south  and  the  seventies  in  the 
north  on  one  or  more  days.  Averages  for  the 
month   ranged   from    1°    to  4°  below  normal. 

The  month's  heaviest  rains  occurred  during  the 
first  week  when  totals  exceeded  an  inch  in  the 
north  and  ranged  from  2  to  4  inches  in  central 
and  south  Georgia.  Rain  continued  to  occur  at 
frequent  intervals  through  the  remainder  of  the 
month,  but  daily  amounts  were  generally  small. 
Monthly  totals  were  mostly  between  3  and  4  inches 
in  the  north  and  from  4  to  more  than  6  inches  in 
the  south.  Division  averages  ranged  from  around 
2  inches  below  normal  in  the  north-central  and 
northeast  to  more  than  1-1/2  inches  above  normal 
in  the  south-central  and  southeast.  An  inch  or 
more  of  snow  fell  in  the  mountains  during  the 
night  of  the  18th  and  early  morning  of  the  19th. 


Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
Agricultural   Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


NDRTHuEST 

AOAtRSVILLE 

ALLATaONA  DAM  2 

SCAVEKDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLF  3  SW 
CEOARTDWN 
CMAT5M0RTH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRYVILLE  2  H 

DALLAS  I  SSE 

OAITON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINOSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RtNCCOLO 

ROME 

ROME  MSO  AP 
SUHHERVILLE   1  SSH 
TAYLORSVILLE 


4.26 
3.30 
3.S6 


3.92 
2.«2 


.15 
.08 


.47 

1.01 
.85 
.75 
.39 
.72 


.10 
.13  .02 


.06  T 
.03  .03 


.05 
.07 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  A  NNW 

CUMHING  2  NNE 

OAHLONECA 

OAHSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
MAYSVILLE 
HONROE 

NORCROSS  A  N 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FM 
HALESKA 
HINDER  1  SSE 
HOOOSTOCK 


3.31 

3.60 
A. 29 
3.<i« 
3.22 
3. 56 


3.77 
3.36 
3.25 


1.31 

T 

1.27 


t.OA 
1.29 
1.03 

1.10 
1.17 
1.19 
l.AO 
1.00 

.73 
.75 
1.06 
1.02 
.7A 


.96 
.91 
1.06 


.25  .05 
.73 


.56 

T 

.06 


.29 
.30 


.  12 
.27 
.22 


NORTHEAST 
BOMHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  I  H 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOINTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


.36 
.66 
.27 


.92 
1.07 
1.59 
1.96 
1.52 

.  16 


.16 
.39 

.07      .07  ,09 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  HSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

CREENVILLP  2  NNW 
HAMILTON  A  W 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
M0NTE2UMA 
NEHNAN 

SUNNYSIOE 
TALBOTTDN 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


1.00 
.73 
.65 


.10 
1.05 
•  96 


.1( 
.7! 
.6! 


.33 
.65 
1.55 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  A  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEOOEVILLE 

MONTICELLC 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILOAH 
SPARTA  3  NW 


2.95 
5.55 
6.8A 
6.95 


4.60 
4.31 
3.29 


.01     .62  .01 


.75     .12  .62 


.02  .03 

T 

.01  .04 


.04  .47 
.25 
.  16 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


13     14  IS 


16     17  18 


19     20  21 


22     23     24  2S 


27     28     29    X  31 


E4ST  CfNT»»l. 

APPLING  1  NM 

MSO  AP 
BflOOKLET   1  w 

oavER 

GIBSON 

inuISVlLLE  3  S 

IIETTE> 

BIDVILLE 

I11DVIH.E  EXP  STA 
"ILIEN  »  M 

HULHAVEN-MADE  2  SE 
NEHINCTON  2  NE 
STUl'<0«E 
SkAINSBORO 
HARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


SOUT'^wEST  0 

ALBANV  A  5E 
A»ER1CUS  «  ENE 
BAINBRinGE 
6LAKELV 
CAIRO  2  NNU 

CAHIILA 
CDLOUITT  2  E 
COTHBERT 
DAUSON 

OONALSONVILLE   1  S 

FORT  CaINES 

LUKPKIN  2  SE 

MORGAN  1  H 

HOftCAN  9  NH 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDElE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITIGERALO 
HOHERVILLE  3  USH 
LUHBER  CITY 
HOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  >  SSE 
OUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  *  NX 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  M 
BLACKPEARn  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOHN  I  mSh 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  Sm 
FORT  STEBART 

GLENNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 

patterson 
sapelh  island 

savannah  usda  pl  crdn 
savannah  msg  ap 
savannah  beach 

SuRRENCV  2  HNM 
WAVCROSS  *  NE 


3.B6 
3. OB 
6.«3 


"..ST 
<>.09 

«.a9 

3.60 
6.JT 
6.*3 
3.69 

<i.00 


6.32 
6.71 
5.92 
5.74 


.32  .BO 
1.13   1.03  1.60 
1.01 


.20  1.30  1.62 

2,67  .99 

1.75  1.10 

.50  .17 


1.12  1.76 
T  1.09  .66 
.66     .42  1.62 

1.52 
.33  1.34  1 
.96  .06 

1.60 
.03  1.56  1.30 


1 .90 

.06  1.40  1.49 

1.01  .36  l.SO 

.19  1.70  .71 

.94  .62  .60 


1.66 


.66 


.6B  1.34 
1.72 

1.39  1.35 

.25  .72 


.35  1.2B 
1.20 
1.21 

.94  .42 


3.92 

5.37 
4.52 
4.25 
6.66 
5.06 

6.21 


1.07  .02 
.53  .75 
.63  .65 


.65 

1.25 


.65  .33 
.34  .49 
.23  .90 


.22 
.02 
.16 
.39 


.09 
.24 


.25 
1.00 
.94 


.09 
.02 


.05 
.10 

.19 


EXTREMES 


HIRHEST  TEMPER4TURE 
RRUNSWICK 


LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTA  BOLTnN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SUMMERVILLE   1  SSW 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
STILLMORE 


GREATEST  TOTAL  SNOWEALL 
Bl AIRSVILLE   EXP  STA 


GREATEST  DEPTH  OF  SNQ;j 
ELLUAY 


8S 

12 
7.52 
1.6'> 
2.67 

L.O 


DATE 
DATE 


tvlmncw  MM*  toUoviog  Sution  Itin 
-  t»  - 


DAILY  TEMPERATURES  oeo.ou 

 FEBRUtHY  1972 


Station 

Day  of  Month 

o 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  « 

NORTHWEST 

01 

4LLAT00N4  niM  2 

MAX 

22 

44 
33 

43 
37 

43 
20 

48 
38 

42 

48 
2 1 

55 
25 

50 
25 

54 
23 

61 

24 

58 
39 

46 

36 

47 
35 

50 
42 

60 
33 

44 
35 

!2 
40 

55 
29 

72 

51.9 

CALHOUN  Exp  STATION 

MAX 

<i8 

25 

45 
35 

45 
37 

39 

20 

45 
17 

42 
31 

44 
36 

47 
20 

53 
2 1 

52 
23 

58 
29 

45 
29 

44 

37 

61 
26 

60 
35 

56 
33 

46 
39 

50 
32 

46 
27 

50 
26 

49 
23 

56 
35 

50 
29 

72 
38 

75 
50 

75 
57 

65 
33 

70 
27 

75 

54.1 
31.3 

CARTERSVILLE 

MAX 

<,'< 
33 

45 
37 

43 
36 

36 

20 

44 
16 

42 
21 

41 
31 

44 
19 

54 
25 

53 

20 

55 
32 

51 
38 

41 
38 

62 
25 

62 
41 

53 
37 

46 
39 

45 
40 

41 
26 

50 
26 

51 
27 

59 
47 

56 
38 

70 
38 

74 
47 

72 
48 

50 
35 

71 
27 

77 

52.8 

CEDARTQHN 

MAX 

<>« 
36 

44 
36 

45 
37 

37 
20 

41 
16 

45 
25 

46 
37 

49 
19 

50 
22 

52 
21 

58 
29 

50 
40 

44 
39 

64 
26 

56 
36 

54 
41 

51 
37 

48 
34 

43 
26 

49 
29 

55 
25 

58 
41 

54 
34 

74 
36 

69 
43 

76 
43 

54 
32 

74 
29 

78 

54.2 
32.1 

DALLAS  2  S5E 

MAX 
MIN 

<,<) 
24 

43 
29 

42 
36 

42 
17 

36 
16 

49 
20 

48 
29 

45 
18 

50 
21 

54 
19 

54 
26 

52 
34 

49 
35 

54 
27 

62 

30 

55 
35 

56 
37 

52 
32 

47 
25 

39 
29 

52 
23 

52 
27 

58 
29 

57 
34 

71 
40 

74 
53 

60 
29 

62 
25 

74 
31 

53.0 
28,5 

OALTON 

MAX 
MIN 

43 
23 

40 
30 

44 
37 

44 
21 

34 
18 

42 
17 

43 
34 

41 
21 

45 
20 

53 
23 

54 
28 

59 

31 

46 
40 

43 
26 

62 
29 

60 
35 

48 
36 

47 
39 

45 
27 

35 
25 

48 
26 

46 
35 

56 
34 

44 
39 

69 
44 

72 
49 

57 
33 

57 
32 

71 
32 

49.9 
30.6 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

45 
23 

44 

30 

43 
37 

43 
20 

35 
16 

44 
18 

40 
34 

43 
19 

47 
20 

44 

22 

53 
26 

59 
29 

45 
39 

43 
26 

65 
29 

63 
28 

48 
34 

48 
35 

48 

26 

39 
28 

52 
24 

53 
30 

58 
29 

48 
39 

70 
43 

70 
49 

57 
30 

f  8 
29 

70 
30 

50.9 
29.0 

ROME 

MAX 

26 

36 

36 

21 

17 

24 

34 

48 
19 

55 
23 

23 

5  6 
29 

39 

26 

35 

34 

37 

40 

49 
34 

4  3 
27 

29 

25 

36 

31 

36 

47 

49 

33 

26 

74 

54.5 

ROME  WSO  AP 

•          •  * 

MAX 

45 
25 

44 
37 

44 
29 

36 
21 

44 

15 

43 
24 

44 
30 

48 

55 

54 
23 

58 
29 

48 
41 

39 

62 
27 

56 
33 

46 
35 

50 
34 

50 
34 

41 
26 

53 
27 

52 
25 

59 
33 

45 

30 

72 
36 

75 
49 

68 
40 

55 
34 

71 
26 

75 

53.1 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETIA  5  SSW 

MAX 

50 
23 

42 
32 

41 
35 

42 
20 

36 
16 

46 
16 

43 
32 

45 
18 

47 
19 

53 
22 

49 

22 

50 
33 

42 
36 

44 
29 

60 
29 

56 
39 

45 
36 

47 
34 

44 

28 

36 
25 

49 
22 

51 
25 

6! 

31 

42 
34 

70 
36 

72 
48 

65 
30 

45 
26 

71 
26 

49.9 
2  6.3 

ATHENS   WSD  AP 

MAX 

42 

32 

42 
35 

45 

31 

38 
24 

50 
21 

47 
28 

56 
32 

45 
26 

50 
27 

50 
28 

57 

33 

43 
37 

47 
36 

62 
31 

60 
34 

49 

40 

47 
38 

44 
37 

37 

30 

53 
30 

55 
25 

69 
36 

45 
3! 

71 
35 

74 
49 

70 
43 

44 
36 

73 
35 

78 

53.2 

ATLANTA    USO  AP 

MAX 

43 
32 

41 
34 

44 
27 

36 
21 

45 
21 

47 
29 

48 
29 

46 

53 

50 
30 

54 
34 

45 
37 

43 
36 

61 
30 

56 
35 

49 
41 

50 
39 

44 

36 

37 
28 

50 
30 

55 
29 

63 
41 

43 
36 

68 
36 

74 
51 

65 
41 

44 
36 

72 
31 

75 

51.8 

BLAIRSVILlE   EXP  STA 

MAX 

4B 
18 

43 
24 

50 
36 

49 
16 

29 
12 

46 
13 

44 
34 

41 
1  4 

47 
1 4 

50 
17 

54 
17 

55 
27 

45 
36 

38 
29 

58 
29 

53 
25 

45 
27 

52 
27 

39 

19 

28 
19 

41 
16 

52 
20 

56 
26 

54 
38 

65 
50 

63 
51 

61 

24 

53 
23 

69 

49.2 

BLUE  RIDGE 

MAX 

43 
23 

47 
37 

44 
28 

34 
18 

52 
12 

42 
30 

40 
35 

49 

53 

56 
18 

60 
29 

52 
43 

43 
34 

60 
29 

55 
33 

45 
26 

50 
36 

40 
30 

35 
25 

45 
20 

51 
24 

53 
38 

48 

43 

65 
40 

62 
49 

62 
48 

52 
23 

70 
25 

74 

51.1 

COMMERCE   <t  NNW 

MAX 

»9 
25 

41 
30 

42 
35 

40 
20 

37 
17 

50 
18 

42 
29 

56 
2 1 

44 
22 

49 
23 

50 
28 

54 
30 

42 
35 

47 
32 

58 
33 

54 
35 

44 
35 

45 
36 

42 
28 

39 
24 

52 
26 

55 
29 

67 
36 

51 
47 

72 
51 

68 
49 

69 

30 

50 
38 

71 

51.0 
31.0 

DAHLONEGA 

MAX 

51 
25 

42 
31 

41 
36 

41 
18 

35 
18 

49 
18 

42 
27 

45 

22 

45 
2 1 

53 
23 

49 
23 

53 
32 

42 
37 

42 
34 

60 
34 

56 
35 

46 
35 

45 
36 

40 
25 

32 
21 

47 
25 

50 
26 

63 
36 

44 
35 

67 
43 

62 
50 

62 

30 

50 
28 

70 
30 

49.  1 
29,4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

51 
29 

42 
32 

41 
37 

41 
21 

34 
16 

44 
19 

4C 
25 

50 
23 

45 
25 

52 
24 

50 
26 

56 
31 

42 
35 

43 
33 

60 
31 

54 
36 

43 
36 

44 
34 

42 
23 

33 
23 

50 
24 

54 
26 

65 
35 

42 
34 

68 
40 

67 
49 

65 
32 

44 
28 

70 
30 

49.4 
29,6 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

49 
24 

41 
32 

44 
35 

37 
19 

50 
17 

43 

22 

49 
35 

45 
18 

53 
20 

50 
19 

53 
27 

50 
27 

42 
37 

60 
35 

57 
27 

56 
31 

44 
34 

45 
34 

39 

21 

45 

21 

47 

21 

62 
38 

55 
28 

65 
35 

i>2 
47 

61 
43 

60 
27 

74 
26 

77 
35 

52,2 
28,8 

JASPER   1  NNH 

MAX 
MIN 

42 
26 

41 
36 

40 
33 

33 
16 

46 
15 

41 
27 

40 
34 

48 
17 

54 
23 

50 
23 

54 
33 

48 

40 

40 
36 

59 
30 

54 
36 

53 
36 

43 
34 

43 
34 

39 
21 

47 
25 

45 
25 

61 
41 

50 
32 

69 
36 

68 

5C 

65 
45 

51 
29 

68 
30 

75 
46 

50,6 
31,3 

u  OF  CA  plt  science 

FM 

MAX 

49 
32 

44 
34 

44 
38 

40 

22 

49 
19 

49 
26 

53 
39 

50 
25 

49 
26 

50 
26 

5  5 
31 

4  5 
32 

45 
36 

60 
31 

58 
33 

56 
41 

48 

36 

46 
39 

43 
26 

52 
29 

54 
26 

65 
35 

57 
36 

69 
35 

72 
50 

69 
51 

58 
36 

71 
33 

77 
46 

54.4 
33.5 

WINDER  1  SSE 

•          *  * 

MAX 

49 
29 

41 
33 

43 
37 

46 
21 

49 
19 

48 
25 

53 
38 

49 
23 

50 
27 

49 
27 

54 
31 

53 
37 

46 
35 

60 
31 

59 
30 

56 
41 

45 
37 

45 
37 

42 
27 

50 
28 

56 
27 

66 
35 

62 
34 

70 
34 

71 
47 

71 
52 

58 
35 

71 
31 

77 
40 

54.8 
32.7 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  w 

MAX 

49 

23 

43 

29 

43 
31 

34 
17 

52 
12 

49 
23 

52 

35 

50 
16 

53 
17 

53 
19 

55 
19 

54 
27 

46 
36 

61 

31 

57 
26 

54 

30 

46 

32 

42 

33 

35 
19 

52 
26 

51 
23 

66 
33 

56 
29 

65 
31 

65 
48 

63 
47 

51 
28 

72 

26 

76 
37 

53.4 
27.8 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

41 
2« 

39 

31 

39 

35 

35 
19 

48 
13 

43 
26 

48 
35 

43 
22 

45 
23 

46 
21 

50 
30 

42 
34 

41 
34 

61 
32 

54 
41 

50 
36 

43 
33 

41 
35 

35 
23 

48 
25 

44 
22 

64 
39 

54 
32 

67 
32 

63 
50 

63 
47 

47 
31 

70 
31 

74 
41 

49.6 
31.1 

ELBERTON  2  N 

MAX 

MIN 

45 
26 

45 
35 

45 
35 

4' 
24 

48 
17 

46 
22 

57 
39 

55 
25 

48 

23 

51 

20 

55 
29 

54 
33 

51 
35 

62 
30 

62 
28 

59 
41 

46 
38 

48 
35 

40 
29 

56 
26 

60 

20 

71 
31 

67 
36 

71 
34 

70 
45 

73 
49 

64 
32 

73 
29 

60 
39 

56.8 
31.2 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

48 
28 

46 
33 

45 
36 

42 
32 

50 
18 

54 
26 

62 
36 

56 
25 

50 
25 

53 
27 

58 
33 

53 
33 

50 
34 

65 
31 

60 
35 

50 
36 

46 
35 

47 
34 

42 
26 

60 
23 

57 
32 

73 
35 

55 
35 

70 
33 

64 
36 

68 
38 

58 
36 

75 
33 

62 
46 

56.5 
32.2 

TDCCOA 

MAX 

*»5 
27 

42 
25 

43 
37 

36 

21 

55 
19 

55 
26 

55 
25 

48 

23 

50 
23 

50 
18 

54 

30 

47 
34 

49 

32 

64 
30 

61 
37 

56 
35 

45 
34 

45 

30 

41 
23 

55 
26 

51 

25 

68 
36 

59 
33 

68 
30 

56 
51 

68 
43 

57 
30 

74 
29 

76 
45 

54.7 
30 . 3 

•lASHINGTUN 

•           *  • 

MAX 
MIN 

52 
29 

42 
30 

42 
36 

45 
24 

40 
18 

45 
15 

52 
28 

56 
26 

46 
24 

47 
23 

51 
23 

55 
28 

45 
27 

46 
32 

62 
31 

62 
35 

49 
38 

47 
36 

46 
2' 

42 
26 

55 
25 

59 
24 

70 
39 

50 
37 

71 
29 

75 
48 

71 
36 

44 
34 

72 
32 

53.1 
29,7 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

56 

35 

36 

46 
42 

45 
23 

44 
20 

50 
23 

51 
4C 

53 
29 

52 
33 

54 

30 

52 
39 

51 
44 

52 
32 

59 

31 

6  1 
42 

6  1 
41 

62 

42 

65 
44 

49 

32 

46 

30 

65 
29 

64 
46 

70 
47 

74 
44 

78 
58 

76 
55 

71 
40 

72 
43 

70 
49 

58.4 
37.9 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

46 

43 

44 

36 

47 

46 

48 

48 

55 

52 

56 

52 

46 

61 

58 

55 

55 

53 

43 

52 

60 

60 

55 

69 

71 

70 

57 

72 

74 

54.7 

COLUMBUS  MSO  AP 

MAX 

MIN 

45 
39 

45 

41 

50 
34 

46 
27 

53 
24 

57 
31 

54 
38 

54 
31 

56 
36 

55 

31 

54 
41 

52 
44 

47 

36 

59 
31 

61 
36 

57 
44 

68 
48 

55 
44 

45 
33 

59 
33 

65 
30 

63 
49 

64 
48 

74 
47 

78 
59 

74 
52 

54 
48 

71 
44 

69 
45 

58.1 
39.5 

EXPERMENT 

MAX 
MIN 

52 
26 

42 

35 

43 
36 

45 
22 

40 

21 

51 

22 

54 

42 

49 

25 

49 

26 

53 
29 

50 
29 

55 
36 

41 
36 

46 

30 

61 
32 

60 
45 

48 
40 

54 

40 

48 

29 

38 

30 

53 
29 

60 
34 

57 
40 

52 
39 

70 
51 

75 
58 

67 
40 

45 
36 

72 
42 

52.8 
34.5 

S«9  B«far»Dc«  Nolsi  Following  SlaUon  Index 
-   20  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

50 
31 

44 

35 

46 
40 

42 

21 

51 
20 

54 
19 

52 
40 

50 
24 

55 
27 

54 
24 

57 
35 

57 
37 

45 
36 

61 
30 

63 
31 

61 
39 

58 
42 

55 
41 

49 
29 

49 
36 

61 
26 

61 
45 

59 
41 

71 
41 

16 
54 

76 
59 

59 
39 

74 

41 

56, a 

35.2 

LA  ORANGE 

MAX 
MIN 

49 

32 

44 

36 

47 
41 

41 
22 

44 
18 

51 
25 

51 
45 

50 
25 

54 
27 

53 
24 

57 
35 

56 
39 

46 
39 

61 
26 

61 
34 

60 
45 

61 
44 

59 
41 

49 

30 

54 

32 

62 
26 

61 
45 

56 
42 

70 
42 

77 
50 

74 
58 

56 

41 

72 
31 

70 
42 

56.6 
35.6 

MARSHALLVILLfi 

MAX 
MIN 

51 
36 

48 
36 

48 
42 

46 
23 

50 
21 

57 
28 

57 
46 

52 
30 

51 
32 

54 
31 

54 
36 

54 
39 

50 
36 

62 
30 

62 
40 

60 
45 

56 
44 

59 
46 

51 
31 

56 

33 

61 
29 

65 
44 

62 
47 

75 
45 

77 
57 

76 
59 

70 
46 

69 
47 

73 
45 

59.0 
36.9 

NEWN4N 

MAX 

MIN 

<,> 
32 

45 
34 

47 
37 

39 
20 

48 
18 

52 
33 

50 
38 

50 
22 

55 
27 

53 
29 

57 
31 

52 
38 

47 
37 

62 
27 

62 
34 

56 
38 

57 
39 

54 

39 

46 
27 

54 

29 

61 
25 

57 
43 

55 

37 

70 
37 

76 
51 

70 
52 

53 
36 

73 
32 

75 
45 

55.9 
34.1 

SUNNVSIDE 

MAX 
MIN 

42 

42 
34 

44 

40 

40 

22 

50 
21 

50 
31 

48 
31 

47 
26 

51 
28 

50 
31 

55 
34 

51 
35 

47 
36 

61 
30 

61 
36 

53 
45 

53 

40 

47 
36 

46 

30 

52 
31 

59 
28 

58 
45 

45 
39 

69 
39 

75 
55 

66 
45 

45 
39 

72 
36 

76 
49 

53.7 
35.5 

talbotton 

MAX 
MIN 

50 
35 

50 
35 

50 
38 

46 
24 

4B 
21 

45 
29 

54 
34 

54 
27 

58 
30 

60 
30 

58 
34 

50 
41 

43 
34 

59 
31 

62 

40 

60 
39 

63 
45 

55 
43 

52 
37 

56 

33 

64 
28 

63 
45 

56 
43 

72 
44 

78 
57 

74 
57 

70 
42 

74 

45 

72 
41 

58,6 
37. J 

Tallapoosa  2  n 

MAX 

MIN 

'il 
2* 

45 
35 

45 
34 

42 
19 

47 
14 

48 
22 

50 
37 

49 
20 

55 
21 

55 

20 

57 
28 

56 
36 

45 
36 

63 
24 

62 
31 

57 
39 

56 
41 

53 
32 

48 
27 

53 
30 

59 
24 

60 
42 

57 
34 

72 
37 

76 
44 

75 
46 

56 
33 

72 
26 

76 
36 

56.2 
31.0 

thohaston  2  s 

MAX 
MIN 

51 
34 

44 
36 

48 
42 

47 

24 

52 
22 

56 
25 

54 

42 

56 
27 

56 
29 

57 
27 

59 
35 

56 
39 

50 
39 

64 
26 

62 
32 

61 
43 

56 

43 

56 
47 

49 

30 

60 
32 

63 
26 

61 
39 

57 
43 

73 
43 

78 
55 

74 
59 

69 
43 

74 
40 

73 
40 

59,3 
36,7 

WEST  PDIMT 

•         •  * 

MAX 
MIN 

50 
30 

45 
39 

45 
39 

42 
23 

43 

22 

49 

22 

50 
40 

50 
28 

52 
28 

5! 
28 

58 
29 

58 
29 

45 
26 

45 
28 

60 
30 

65 
40 

52 
40 

67 
40 

50 
32 

44 

31 

56 
28 

65 
34 

60 
43 

60 
40 

73 
45 

76 
59 

71 
44 

50 
32 

70 
32 

95,5 
33.9 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 

MIN 

56 
36 

46 
3B 

49 
44 

51 
28 

46 
24 

52 
29 

66 
39 

56 
36 

51 
35 

46 
31 

54 
34 

53 
38 

57 
35 

62 
38 

63 
45 

57 
46 

61 
49 

62 
34 

45 

32 

55 
27 

65 
32 

68 

47 

65 
47 

74 
48 

60 
47 

54 
45 

70 
44 

57.9 
36.1 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

42 
34 

43 
35 

43 
39 

39 
23 

50 
21 

45 
28 

50 
40 

46 
26 

50 
28 

50 
27 

55 
33 

50 
38 

46 
37 

60 
26 

59 
33 

54 

43 

50 
39 

46 
42 

42 
30 

50 
31 

56 
27 

63 
40 

58 
37 

71 
37 

75 
51 

70 
53 

53 
36 

73 
29 

•  0 

43 

54.2 
34,6 

nUBLlN  3  S 

MAX 
MIN 

54 
37 

46 
36 

50 
38 

52 
26 

46 
22 

52 
24 

62 
30 

52 
33 

50 
34 

46 

26 

52 

30 

55 
35 

54 

40 

52 
33 

61 
35 

62 
39 

57 
43 

55 
45 

62 
33 

42 

30 

56 
25 

65 
27 

63 
43 

57 
42 

75 
45 

76 
59 

67 
45 

53 
40 

70 
42 

56,8 
35,6 

Eastman  1  m 

MAX 
MIN 

5? 
33 

45 
36 

49 
39 

53 
24 

47 
23 

52 
25 

64 
42 

54 
33 

51 
33 

49 
28 

55 
31 

53 
36 

53 
39 

53 
32 

60 
33 

62 
42 

56 
46 

63 
46 

62 
33 

43 
31 

56 
26 

65 
28 

66 
46 

68 
44 

70 
46 

73 
56 

79 
44 

54 
44 

70 
43 

96,0 
36.6 

FORSYTH  I  S 

MAX 
MIN 

haukinsvIlle 

MAX 

59 
31 

46 
36 

48 
38 

50 
25 

50 
22 

58 
24 

62 
50 

57 
30 

53 
31 

53 
26 

67 
37 

53 
30 

53 
37 

55 

30 

62 
30 

62 
38 

57 
46 

64 

46 

62 
37 

45 

30 

60 
25 

65 
26 

66 
42 

71 
48 

74 
49 

76 
57 

77 
50 

54 
44 

70 
42 

99.3 
36.4 

IRWINTON  WNW 

MAX 
MIN 

63 
29 

46 
35 

50 
41 

48 

24 

53 
20 

61 
29 

59 
47 

55 
30 

52 
30 

53 
33 

58 
33 

54 
40 

53 
36 

65 
31 

62 
37 

62 
48 

51 
40 

60 
44 

48 

30 

56 

30 

62 
29 

63 
44 

61 
44 

74 
43 

78 
56 

76 
60 

76 
44 

71 
39 

73 
40 

60.1 
37. 4 

NACON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

44 
38 

46 
40 

49 
35 

44 
27 

51 
25 

60 
30 

54 
38 

52 
33 

51 
34 

55 
26 

55 
39 

47 
42 

50 
42 

63 
33 

63 
39 

57 
46 

56 
44 

59 
42 

43 
33 

57 
32 

62 
27 

63 
45 

51 
44 

75 
45 

78 
57 

75 
50 

51 
44 

70 
43 

75 
45 

57.1 
38.6 

milleogevillf 

MAX 
MIN 

53 

30 

44 
36 

47 
38 

48 

26 

44 

23 

50 

22 

58 
30 

56 
32 

50 

30 

49 
26 

54 
28 

55 

35 

45 
38 

52 
30 

63 
30 

64 
32 

52 
41 

53 
41 

53 
32 

39 
26 

55 
22 

62 
22 

66 
44 

49 
41 

73 
43 

79 
58 

72 
42 

44 
35 

72 
33 

55.2 
33.4 

hqnticello 

MAX 
MIN 

SandersvIlle 

MAX 
MIN 

47 
36 

46 
36 

47 
42 

42 
25 

49 

21 

60 
24 

57 
49 

5  1 
31 

47 
31 

52 
29 

55 
34 

50 
40 

54 
38 

61 
34 

61 
35 

58 
44 

49 
41 

55 
46 

46 
32 

54 

32 

63 
23 

63 
43 

60 
46 

70 
44 

76 
56 

71 
56 

65 

41 

71 
39 

76 
44 

57.2 
37.6 

SUDAN 

«         *  • 

MAX 
MIN 

47 
33 

44 

34 

43 

40 

41 
23 

51 
20 

50 
29 

55 

44 

48 

27 

49 
28 

51 
28 

56 
32 

47 
37 

49 
?8 

61 
30 

63 
37 

58 
42 

53 
41 

49 
37 

40 
28 

54 
29 

60 
27 

66 
42 

60 
39 

72 
36 

75 
56 

71 
57 

57 
36 

72 
33 

79 
46 

35i6 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING    1  NK 

MAX 
MIN 

52 
30 

43 
32 

43 
37 

46 
26 

41 
18 

49 

21 

58 

30 

58 
27 

48 
26 

47 

23 

52 
26 

56 
35 

44 
38 

48 

33 

62 
36 

64 

41 

53 
40 

48 
41 

47 
30 

36 
21 

55 

21 

60 
26 

66 

41 

46 
38 

71 
43 

76 
56 

71 
38 

45 

36 

72 
39 

53.6 
32.8 

AUGUSTA   HSO  AP 

MAX 

47 
36 

46 
40 

48 
37 

44 
27 

50 
20 

63 
24 

58 
40 

4S 
31 

47 
27 

53 
26 

54 

30 

50 
42 

52 
40 

64 
37 

67 
34 

52 
44 

50 
43 

55 
40 

41 
32 

56 
26 

62 
23 

70 
47 

52 
42 

72 
40 

76 
55 

72 
50 

52 
42 

71 
42 

79 
42 

57.0 
36,5 

BROOKLET   I  N 

MAX 

50 
37 

47 
37 

52 
43 

52 
28 

49 

24 

67 

29 

65 

50 

54 
33 

47 
34 

52 
30 

52 
36 

52 
40 

56 
42 

60 
36 

65 
41 

56 
51 

57 
45 

58 
47 

50 
33 

52 
29 

63 
26 

67 
41 

63 
49 

74 
43 

77 
57 

79 
57 

62 
46 

67 
44 

75 
42 

59,4 
39.7 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

53 
32 

47 
36 

48 
41 

47 
27 

49 

22 

63 
26 

69 

32 

52 
30 

49 
31 

55 
27 

54 

33 

54 
41 

54 
41 

64 
37 

64 
37 

61 
43 

58 
42 

61 
46 

46 

32 

54 
29 

64 
26 

66 

42 

64 
45 

72 
41 

77 
56 

75 
58 

67 
41 

70 
41 

79 
43 

59.9 

37.2 

HETTt'R 

MAX 

57 
37 

4e 

35 

52 
41 

51 
27 

53 
25 

67 
29 

64 
50 

56 
34 

50 
35 

5* 

30 

53 
37 

54 

42 

57 
34 

64 
37 

68 
42 

64 
51 

57 
46 

60 
45 

52 
39 

55 
28 

66 
30 

67 
40 

66 

51 

76 
36 

79 
58 

60 
55 

62 
46 

71 
45 

60 
44 

61.5 
39,6 

HIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

55 
37 

53 
35 

50 
40 

50 
25 

51 
20 

63 
28 

63 
25 

59 
29 

S6 
30 

52 
27 

54 
33 

53 
38 

56 
42 

62 
35 

60 
35 

60 
40 

62 
41 

63 
45 

60 
30 

56 
26 

64 
25 

65 
42 

65 
44 

72 
39 

76 
51 

76 
46 

69 
40 

69 
39 

76 
43 

61.2 
35.6 

HILLEN  »  N 

MAX 
MIN 

50 
38 

47 
37 

50 
40 

49 

28 

50 
18 

66 
23 

61 
49 

50 
31 

45 

32 

53 
23 

55 
26 

50 
41 

56 
41 

66 
39 

66 
35 

61 
46 

57 
44 

59 
46 

54 

36 

54 

29 

65 

21 

67 
35 

60 
45 

67 
40 

79 
49 

75 
51 

70 
50 

71 
45 

73 
46 

99.6 
37.4 

NEHlNGTON  2  NE 

MAX 

MIN 

50 
42 

50 
40 

50 
44 

50 
27 

52 
23 

67 
28 

60 
50 

53 
33 

43 
35 

51 
36 

51 
36 

52 
34 

56 
45 

62 
36 

65 
44 

62 
50 

53 
45 

59 
47 

51 
33 

50 

31 

64 

27 

69 
42 

59 

50 

75 
42 

79 
55 

82 
59 

71 
51 

60 
45 

79 
46 

60.2 
40,6 

ShaINSBORO 

MAX 

MIN 

53 
35 

52 
39 

57 
37 

49 
25 

60 
23 

63 
29 

59 

30 

51 
33 

48 

30 

52 
31 

54 

36 

51 
40 

52 
41 

62 
36 

54 
44 

55 
46 

64 
46 

48 

32 

55 

58 
35 

67 
40 

62 
48 

70 
44 

76 
58 

77 
56 

62 
42 

71 
41 

76 
48 

59.3 
36.9 

HARRENTOK 

MAX 
MIN 

52 
32 

36 

45 
37 

46 
26 

42 
21 

53 
20 

55 
26 

55 
29 

49 
28 

49 
27 

52 
26 

57 
33 

45 
36 

48 

33 

62 
34 

63 
34 

52 
40 

52 
41 

49 
31 

37 
26 

57 
25 

61 
25 

69 
40 

47 
41 

73 
41 

76 
56 

70 
41 

44 

37 

72 
36 

54.4 
33.3 

MAYNESBORO  2  NE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

54 
38 

48 
38 

46 
39 

48 
29 

44 
26 

50 
19 

64 
28 

56 
32 

47 

30 

45 
25 

52 
25 

54 
34 

53 
39 

54 
36 

62 
36 

63 
37 

50 
37 

52 
43 

54 
34 

39 
27 

55 
26 

64 
24 

66 

45 

50 
39 

73 
38 

77 
54 

63 
36 

45 

40 

68 
43 

34.4 

SDUTHMEST 

07 

ALBAny  3  SE 

MAX 
MIN 

54 

34 

48 
40 

51 
42 

54 
28 

48 

22 

52 
22 

64 

30 

55 
35 

58 
36 

51 

28 

59 

31 

50 
42 

55 

40 

56 
26 

61 
28 

64 

40 

60 
51 

69 
46 

57 
35 

47 

33 

60 
26 

66 
27 

70 
44 

75 
45 

75 
49 

77 
59 

77 
32 

55 
46 

67 
46 

99.6 
37.4 

■  NotM  FoUowtng  SuUod  Indw 


DAILY  TEMPERATURES  ceop.,. 

Conlinued  FEBRUARY  1972 


Day  of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

AHERICUS  ^  ENE 

MAX 

48 

46 

50 

45 

51 

58 

55 

53 

49 

54 

50 

48 

51 

58 

59 

58 

65 

59 

50 

55 

62 

65 

71 

72 

77 

78 

65 

67 

7 1 

58.3 

MIN 

37 

37 

44 

24 

32 

32 

50 

30 

34 

30 

38 

40 

35 

30 

40 

48 

48 

49 

30 

30 

30 

43 

49 

47 

59 

56 

41 

43 

48 

39.9 

6AINBRI  DGE 

MAX 

53 

53 

57 

51 

54 

68 

63 

60 

62 

60 

57 

58 

60 

61 

66 

60 

71 

67 

58 

60 

70 

74 

77 

78 

81 

82 

65 

69 

75 

64.6 

MIN 

'.3 

42 

49 

2' 

24 

28 

51 

35 

30 

29 

40 

47 

40 

30 

48 

55 

50 

48 

33 

35 

28 

34 

49 

44 

52 

58 

52 

51 

50 

41.5 

BLiKELY 

MAX 

55 

47 

49 

53 

48 

55 

64 

54 

57 

53 

59 

48 

54 

55 

5  8 

65 

60 

69 

59 

46 

59 

67 

70 

76 

76 

78 

78 

56 

69 

60.0 

MIN 

34 

44 

44 

27 

24 

24 

31 

31 

31 

34 

34 

43 

40 

31 

31 

47 

49 

44 

35 

33 

33 

33 

47 

52 

52 

60 

51 

49 

49 

39.2 

CAIRU  Z  NNW 

MAX 

59 

52 

57 

50 

52 

67 

64 

60 

56 

64 

58 

54 

60 

61 

64 

6 1 

70 

67 

58 

61 

68 

72 

77 

77 

80 

79 

72 

68 

7  2 

64.1 

MIN 

39 

39 

46 

26 

24 

21 

43 

34 

39 

34 

43 

46 

42 

30 

45 

55 

52 

46 

36 

34 

30 

38 

48 

49 

49 

61 

54 

52 

52 

41.8 

CAMILLA 

MAX 

56 

51 

55 

46 

49 

65 

60 

58 

53 

57 

54 

54 

58 

58 

65 

60 

66 

56 

58 

65 

70 

75 

76 

78 

60 

64 

65 

7  3 

61.8 

MIN 

^I 

41 

43 

28 

24 

30 

46 

35 

38 

28 

42 

45 

41 

30 

43 

54 

52 

48 

35 

32 

29 

38 

52 

46 

53 

57 

52 

49 

50 

41.4 

COLQUITT  2  E 

MAX 

55 

46 

53 

57 

48 

64 

65 

56 

57 

58 

59 

58 

58 

58 

5  8 

63 

62 

69 

56 

59 

63 

66 

75 

75 

76 

79 

92 

58 

62.3 

MIN 

35 

42 

44 

28 

25 

30 

32 

34 

32 

34 

35 

39 

40 

31 

35 

50 

51 

48 

33 

42 

40 

39 

45 

49 

48 

50 

51 

50 

49 

40.0 

CUTHBERT 

MAX 

52 

48 

51 

47 

55 

60 

60 

57 

55 

58 

55 

49 

52 

58 

65 

54 

59 

66 

67 

75 

74 

71 

74 

68 

68 

60.7 

MIN 

40 

40 

44 

25 

24 

32 

45 

30 

36 

32 

41 

41 

3S 

30 

41 

50 

49 

36 

28 

32 

30 

41 

57 

51 

51 

49 

47 

46 

51 

40.3 

FDRT  GAINES 

MAX 

52 

58 

58 

50 

51 

62 

62 

57 

58 

55 

50 

52 

58 

57 

63 

60 

67 

65 

56 

58 

65 

68 

75 

74 

77 

78 

62 

67 

72 

61.6 

MIN 

42 

42 

47 

27 

25 

33 

44 

30 

32 

33 

43 

39 

33 

33 

44 

52 

50 

40 

35 

34 

31 

45 

50 

52 

60 

60 

48 

49 

52 

41.6 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

51 

45 

49 

45 

60 

58 

55 

59 

55 

60 

51 

49 

45 

56 

56 

53 

65 

63 

52 

59 

66 

67 

75 

75 

78 

79 

67 

71 

7  5 

59.9 

MIN 

36 

37 

44 

22 

28 

24 

43 

31 

34 

25 

32 

41 

33 

23 

43 

51 

52 

40 

42 

32 

24 

34 

52 

44 

58 

56 

47 

45 

49 

38.8 

MORGAN  1  U 

MAX 

55 

58 

58 

57 

57 

57 

59 

60 

65 

68 

67 

58 

MIN 

38 

48 

30 

31 

34 

35 

36 

30 

35 

37 

30 

34 

35 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

53 

44 

46 

50 

45 

52 

57 

52 

53 

50 

54 

50 

49 

50 

57 

60 

56 

65 

54 

44 

56 

64 

64 

72 

73 

76 

77 

53 

67 

56.7 

MIN 

31 

38 

39 

24 

22 

24 

38 

31 

32 

31 

33 

39 

37 

31 

46 

32 

32 

30 

31 

49 

45 

51 

59 

48 

44 

44 

37.4 

ThOMASVILlE  *  SE 

56 

56 

57 

58 

54 

69 

65 

65 

65 

62 

6  2 

62 

6  1 

6  I 

63 

62 

68 

67 

5  6 

6 1 

73 

72 

74 

79 

76 

7  1 

72 

65.0 

«          4  * 

MIN 

44 

39 

48 

28 

25 

29 

52 

35 

41 

31 

42 

47 

42 

30 

46 

55 

52 

53 

35 

34 

30 

38 

47 

43 

56 

56 

52 

48 

42.3 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   FXP  STATION 

MAX 

55 

50 

54 

49 

52 

67 

68 

65 

57 

58 

57 

56 

60 

61 

65 

64 

64 

62 

55 

58 

65 

70 

74 

75 

BO 

81 

69 

67 

74 

63.1 

MIN 

43 

44 

47 

2'5 

24 

39 

42 

31 

32 

33 

40 

41 

42 

31 

44 

48 

52 

50 

35 

33 

27 

48 

53 

47 

54 

60 

58 

46 

47 

42.1 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

53 

45 

48 

52 

45 

49 

62 

54 

53 

47 

55 

50 

56 

52 

61 

57 

63 

58 

44 

56 

61 

66 

71 

72 

77 

78 

54 

65 

57.4 

MIN 

33 

38 

41 

27 

26 

29 

36 

31 

33 

31 

33 

39 

40 

32 

35 

47 

52 

51 

34 

33 

29 

34 

49 

49 

50 

59 

49 

46 

46 

39.0 

CORDELF 

MAX 

52 

48 

52 

48 

49 

63 

62 

54 

52 

56 

54 

54 

53 

59 

62 

62 

65 

64 

52 

54 

65 

68 

73 

73 

78 

78 

67 

68 

73 

60 . 6 

MIN 

39 

39 

45 

27 

26 

29 

50 

34 

36 

31 

40 

40 

40 

30 

40 

40 

50 

48 

32 

30 

26 

42 

50 

44 

59 

48 

48 

46 

46 

39.9 

DOUGLAS  Z  NNE 

MAX 

56 

56 

51 

55 

46 

61 

68 

58 

55 

47 

58 

60 

59 

58 

62 

66 

58 

65 

62 

40 

55 

66 

69 

71 

75 

73 

81 

70 

68 

61.2 

MIN 

39 

40 

40 

28 

26 

26 

34 

38 

38 

29 

29 

41 

42 

34 

34 

48 

54 

54 

36 

35 

30 

30 

41 

48 

48 

50 

50 

46 

46 

39.1 

FITZGERALD 

MAX 

54 

49 

52 

50 

49 

65 

62 

54 

53 

56 

54 

52 

57 

61 

64 

58 

65 

62 

52 

55 

64 

68 

72 

73 

77 

79 

63 

67 

75 

60.8 

MIN 

39 

37 

45 

27 

26 

33 

51 

35 

36 

30 

39 

41 

40 

34 

44 

52 

52 

50 

34 

32 

30 

45 

53 

50 

57 

58 

49 

45 

51 

41.9 

HDMERVILL6  3  WSH 

MAX 

56 

53 

61 

61 

53 

70 

67 

58 

54 

59 

55 

55 

62 

63 

62 

58 

65 

61 

51 

58 

67 

74 

75 

77 

80 

82 

62 

69 

63.7 

MIN 

47 

40 

48 

29 

25 

32 

54 

41 

41 

32 

43 

45 

44 

33 

45 

51 

53 

51 

36 

34 

27 

35 

51 

42 

50 

57 

53 

50 

46 

42.6 

LUMBER  CITY 

MAX 

56 

47 

51 

53 

47 

52 

66 

58 

54 

47 

56 

52 

58 

54 

61 

66 

58 

63 

62 

44 

56 

65 

69 

69 

74 

78 

80 

57 

70 

59(4 

MIN 

36 

40 

42 

30 

25 

25 

30 

32 

37 

29 

29 

40 

43 

35 

30 

43 

51 

51 

35 

32 

28 

28 

40 

47 

47 

61 

53 

46 

45 

36.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

49 

47 

50 

45 

50 

66 

63 

57 

52 

58 

55 

54 

59 

60 

65 

58 

66 

59 

54 

57 

66 

73 

76 

76 

90 

79 

60 

65 

74 

61.1 

MIN 

39 

37 

39 

25 

23 

29 

49 

36 

38 

30 

41 

44 

40 

31 

42 

53 

50 

50 

36 

32 

27 

40 

50 

47 

52 

52 

47 

49 

49 

40.6 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

56 

51 

57 

55 

53 

68 

66 

59 

55 

61 

57 

55 

61 

63 

64 

61 

65 

66 

55 

58 

65 

71 

76 

75 

79 

80 

63 

68 

75 

63.4 

MIN 

44 

38 

48 

27 

24 

29 

50 

37 

39 

32 

41 

44 

41 

31 

44 

51 

52 

48 

35 

33 

26 

34 

47 

46 

55 

57 

51 

49 

46 

41.3 

OUITMAN 

MAX 

58 

51 

54 

60 

50 

55 

71 

62 

61 

51 

62 

58 

61 

59 

62 

63 

58 

69 

60 

49 

60 

68 

74 

79 

76 

81 

79 

72 

71 

63.2 

MIN 

41 

41 

44 

28 

25 

25 

32 

37 

37 

33 

34 

45 

44 

31 

32 

48 

53 

53 

36 

33 

33 

34 

38 

49 

5! 

.•5 

58 

52 

48 

40.4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

57 

47 

50 

53 

48 

52 

64 

57 

56 

50 

58 

54 

58 

56 

62 

64 

58 

67 

58 

47 

58 

65 

68 

74 

74 

76 

79 

53 

67 

59.8 

MIN 

37 

38 

42 

27 

25 

29 

41 

38 

37 

32 

35 

41 

41 

32 

34 

48 

52 

52 

34 

33 

28 

36 

50 

48 

50 

59 

52 

46 

46 

40.  1 

VALDOSTA  A  NW 

MAX 

5? 

53 

60 

48 

53 

70 

65 

64 

63 

60 

57 

61 

59 

62 

67 

60 

66 

61 

52 

58 

68 

68 

77 

77 

BO 

80 

64 

70 

76 

63.9 

•          •  • 

MIN 

45 

40 

48 

29 

22 

29 

53 

38 

41 

30 

43 

47 

39 

28 

42 

50 

42 

47 

36 

34 

30 

32 

46 

45 

51 

53 

52 

52 

44 

41.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  Faa  AIRPORT 

MAX 

48 

52 

57 

48 

50 

67 

60 

56 

48 

59 

54 

52 

55 

64 

66 

59 

64 

60 

49 

56 

65 

70 

72 

75 

79 

80 

61 

68 

77 

61.1 

MIN 

43 

40 

48 

30 

27 

32 

52 

41 

39 

33 

42 

44 

43 

36 

45 

54 

55 

49 

36 

35 

26 

40 

53 

48 

57 

60 

52 

48 

46 

43.2 

blackbearo  island 

MAX 

55 

57 

66 

66 

69 

66 

49 

44 

52 

50 

59 

54 

61 

62 

56 

59 

74 

69 

70 

72 

81 

56 

65 

61  .4 

MIN 

47 

47 

50 

33 

44 

42 

37 

37 

44 

45 

38 

39 

51 

52 

54 

53 

55 

51 

60 

54 

49 

46 

46,6 

BRUNSWICK 

MAX 

68 

62 

72 

61 

50 

72 

69 

65 

48 

53 

51 

57 

60 

62 

65 

62 

62 

63 

61 

65 

57 

72 

75 

77 

79 

85 

8  1 

80 

79 

66.0 

MIN 

41 

48 

51 

32 

25 

34 

54 

42 

42 

35 

42 

45 

46 

43 

36 

48 

51 

51 

42 

34 

36 

38 

45 

47 

53 

58 

53 

50 

46 

43.7 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

60 

59 

71 

50 

48 

71 

66 

60 

48 

52 

50 

58 

60 

64 

58 

58 

6C 

63 

48 

56 

62 

73 

61 

75 

76 

83 

61 

64 

69 

61.5 

MIN 

49 

41 

45 

32 

27 

36 

53 

45 

37 

34 

43 

46 

45 

38 

49 

50 

50 

46 

39 

35 

28 

41 

50 

45 

54 

59 

51 

49 

46 

43.7 

FLEHINr. 

MAX 

52 

51 

65 

56 

52 

70 

67 

60 

50 

55 

54 

55 

59 

62 

66 

65 

62 

62 

6  1 

54 

65 

70 

70 

76 

78 

8 1 

62 

70 

77 

63.0 

MIN 

40 

43 

47 

31 

24 

2' 

52 

38 

33 

30 

38 

44 

44 

37 

45 

50 

51 

51 

37 

29 

25 

36 

49 

49 

51 

56 

52 

47 

41 

41.5 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

59 

60 

71 

60 

53 

73 

70 

60 

51 

59 

52 

58 

62 

65 

65 

59 

63 

66 

55 

57 

67 

75 

78 

78 

83 

83 

78 

71 

77 

65.8 

MIN 

47 

43 

51 

31 

26 

33 

55 

43 

42 

31 

43 

45 

45 

33 

47 

51 

54 

50 

24 

35 

28 

36 

54 

48 

52 

55 

54 

52 

46 

43.2 

FORT  STEWART 

MAX 

51 

53 

57 

58 

52 

70 

62 

56 

57 

56 

56 

55 

60 

63 

66 

60 

62 

64 

54 

55 

66 

71 

67 

76 

90 

81 

63 

70 

78 

62.7 

MIN 

41 

39 

46 

31 

27 

32 

52 

38 

38 

29 

31 

42 

44 

38 

46 

50 

50 

50 

33 

31 

28 

41 

49 

50 

50 

59 

52 

46 

43 

41.6 

GLENNVILLE 

MAX 

48 

51 

5S 

52 

52 

69 

62 

61 

49 

57 

53 

53 

59 

62 

65 

63 

6? 

60 

56 

56 

65 

69 

68 

76 

77 

82 

66 

69 

77 

61.9 

MIN 

40 

40 

45 

29 

24 

32 

52 

37 

37 

31 

41 

42 

43 

32 

46 

52 

52 

47 

35 

30 

30 

43 

51 

50 

56 

51 

51 

46 

45 

41.7 

JESUP  8  S 

MAX 

52 

58 

68 

57 

52 

71 

68 

60 

55 

58 

56 

55 

61 

63 

66 

64 

65 

64 

60 

56 

67 

7  1 

71 

78 

79 

83 

62 

67 

79 

64.3 

MIN 

43 

42 

48 

30 

25 

29 

53 

39 

40 

32 

38 

43 

44 

35 

44 

50 

52 

46 

31 

30 

26 

36 

50 

47 

52 

57 

52 

47 

43 

41.6 

NAHUNTA 

MAX 

51 

58 

60 

58 

54 

71 

68 

60 

5  5 

56 

55 

56 

62 

63 

63 

59 

62 

63 

55 

57 

66 

72 

72 

76 

80 

80 

73 

74 

76 

64.0 

MIN 

45 

44 

49 

30 

27 

32 

53 

41 

41 

32 

40 

45 

45 

36 

46 

51 

53 

51 

34 

33 

28 

36 

52 

47 

51 

58 

49 

49 

44 

42.8 

S  .PELQ  ISLAND 

MAX 

58 

56 

71 

55 

46 

69 

65 

61 

47 

52 

50 

57 

59 

64 

60 

63 

60 

61 

55 

55 

58 

73 

71 

75 

74 

61 

68 

f-3 

65 

61.8 

MIN 

48 

44 

49 

29 

28 

35 

53 

42 

28 

35 

42 

44 

44 

37 

46 

50 

51 

39 

35 

33 

29 

39 

47 

46 

52 

57 

51 

47 

52 

42.5 

Sae  BslersDca  Notes  FollowlDg  SlftUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES  oeorou 

ConllDU«d  PE6»llAI>Y  I97i 


Slallon 

Day  3|  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

Savannah 

USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

31 

50 
<>5 

5* 
45 

65 
32 

50 
21 

57 
26 

72 
32 

63 
38 

48 

36 

49 
29 

58 
34 

59 
39 

56 
40 

67 
45 

68 

44 

59 
49 

61 
49 

62 
51 

64 
38 

46 
26 

68 

40 

72 
47 

66 
48 

76 
51 

80 
60 

52 

84 

52 

98 
41 

46 

61 .6 
41.2 

Savannah 

WSO  AP 

MAX 

MIN 

50 
42 

50 

62 
41 

4S 
3 1 

52 
24 

71 
30 

62 

51 
36 

44 
36 

5ft 
32 

52 
38 

58 
43 

60 
44 

64 
36 

67 
46 

61 
5 1 

61 

5 1 

63 

45 

33 

54 

32 

63 
25 

71 
41 

63 
49 

77 
49 

79 
59 

82 
59 

59 
46 

71 
47 

78 

61.2 
41.4 

Savannah 

BEACH 

MAX 

MIN 

5* 
'■9 

51 
45 

64 

50 

5S 
35 

46 
30 

66 
44 

63 
53 

62 
40 

49 
40 

50 
38 

50 
42 

51 
46 

57 

51 

63 
40 

58 
47 

59 
50 

59 
50 

59 
51 

59 
41 

53 
36 

59 
36 

70 
52 

70 
50 

69 
49 

72 
59 

74 
58 

63 
46 

62 
48 

70 
49 

59.9 
45.6 

SURKENCV 

2  UNH 

MAX 
MUl 

sa 

<>0 

53 
39 

56 
46 

53 
28 

55 
23 

68 
29 

66 
51 

59 

37 

55 
37 

58 
44 

55 

39 

54 

41 

to 

42 

64 
34 

66 
44 

69 

51 

65 
52 

67 
48 

65 
34 

58 

34 

66 
25 

70 
37 

70 
50 

76 
49 

80 
54 

80 
58 

64 
48 

69 
49 

77 
43 

63.9 
41.4 

WAVCROSS 

<•  NE 

MAX 

MIN 

60 
(>3 

61 
41 

55 
41 

64 

30 

50 
23 

52 

23 

70 
28 

64 
42 

58 
40 

47 

37 

58 

35 

54 

40 

61 
43 

58 

35 

65 
35 

65 
45 

58 
54 

65 

50 

62 
34 

46 
33 

58 

25 

68 
25 

72 
32 

79 

42 

77 
47 

81 
49 

81 

52 

64 

5tl 

66 
44 

62.6 
38.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


01 

Day  of  month 

« 

Station 

0. 

a 
Q 

(  IN) 

Tir; 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

« 
< 

CALHOUN   ExP  STATICN 

4 

MAX 
MU 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

4  7 

43 

43 
41 

42 
41, 

41 
40 

43 
41 

43 

41 

44 
41 

44 
42 

45 
43 

45 
45 

45 
43 

47 
43 

47 
44 

46 
46 

46 
45 

46 
43 

43 

41 

42 
41 

42 
41 

45 
42 

44 
43 

49 
44 

53 
49 

52 
49 

50 
48 

92 
47 

45.6 
43.4 

HAWKINSVULE 

4 

MAX 

59 

55 

55 
52 

94 

52 

52 
48 

50 
45 

50 
43 

52 
48 

52 
49 

52 
46 

50 
45 

51 
45 

50 
46 

50 
50 

51 
48 

54 
47 

53 
90 

54 
53 

57 
53 

96 
49 

92 
46 

53 
46 

55 
45 

53 

50 

96 
93 

62 
55 

64 

58 

63 
58 

58 
95 

63 
55 

94.5 
90.0 

HOMERVILLE  3  WSH 

4 

MAX 
MU 

64 
55 

56 
54 

95 
93 

59 
48 

56 
44 

54 
44 

60 
52 

61 
52 

61 
91 

51 
43 

57 
43 

94 
46 

56 
52 

58 
47 

61 
47 

58 

53 

57 
95 

63 
56 

61 
48 

51 
45 

99 
49 

61 
44 

64 
47 

65 
55 

68 
58 

70 
57 

72 
62 

62 
56 

65 
96 

60.0 
90.6 

HIOVILLE    EXP.  STATION 

4 

MAX 
MU 

47 
37 

57 
47 

90 
90 

50 
44 

48 
41 

50 
44 

50 
44 

52 
46 

90 
45 

46 
42 

48 
44 

48 
47 

46 
46 

58 
45 

51 
46 

91 
49 

52 
47 

52 
50 

94 
44 

93 
43 

93 
47 

54 
50 

96 
49 

61 
54 

54 
47 

59 
53 

60 
51 

62 
53 

92.6 
46.6 

PLAINS    SM   GA   EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

59 
50 

53 
50 

92 
90 

53 
48 

90 
42 

52 
40 

52 
42 

56 
45 

55 
44 

90 
43 

54 
43 

51 
49 

50 
46 

52 
43 

55 
43 

55 
49 

96 
95 

63 
55 

98 
45 

52 
42 

55 
41 

58 
44 

56 
52 

66 
56 

69 
58 

72 
63 

70 
59 

60 
56 

69 
57 

97.1 
46.8 

TIFTON   EXP  STATION 

2 

HA)( 
MIN 

67 
48 

50 
46 

9* 

47 

57 
38 

56 
36 

60 
36 

62 
41 

59 
44 

64 
44 

94 
38 

62 
37 

54 
45 

54 
45 

60 
40 

66 
40 

63 
48 

98 
95 

67 
55 

99 
40 

56 
37 

65 
36 

70 
36 

64 

47 

78 
54 

77 
54 

79 
60 

77 
56 

60 
54 

78 
94 

63.2 
45.3 

4 

MAX 
MIN 

66 
55 

96 
52 

•ii 

53 

58 
45 

96 

44 

58 
44 

59 
47 

59 
50 

62 
49 

54 
45 

60 
45 

55 
50 

97 
51 

59 
46 

63 
46 

62 
53 

60 
56 

66 
58 

60 
46 

55 
44 

62 
43 

66 
46 

63 
52 

73 
58 

74 
58 

76 
63 

75 
60 

62 
98 

74 
56 

62.3 
91.0 

a 

MAX 
MIN 

63 
5ft 

56 
52 

56 

94 

57 
48 

93 
47 

53 
46 

55 
49 

57 
51 

57 
51 

52 
47 

55 
47 

53 
51 

54 
50 

55 
48 

97 
49 

56 
92 

57 
56 

61 
97 

98 
49 

93 
47 

61 
47 

56 
46 

58 
52 

65 
57 

66 
56 

69 
62 

67 
60 

62 
96 

66 
98 

98.3 
92.0 

CALHOUN  EXP  STATION  i  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  ,    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,  GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-lNCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     B-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND  georsu 


SlaUoo 

Day 

Of  Month 

Tolal 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWFST 

01 

ALLATOONA  04M  2 

EVAP 

26 

•  24 

* 

.09 

,07 

.10 

,07 

.  19 

,07 

,01 

•  09 

* 

* 

,32 

1.71B 

WIND 

27 

n 

76 

74 

• 

• 

126 

44 

24 

18 

29 

4 

« 

210 

21 

26 

67 

37 

* 

* 

* 

203 

48 

91 

33 

« 

* 

122 

32 

1389 

•      •  • 

NORTH  CEMTRAl. 

02 

u  OF  OA  plt  science 

FH 

EVAP 

05 

26 

6S 

40 

.  07 

.  IC 

.  05 

.  22 

.09 

.00 

.21 

.12 

.11 

.30 

.12 

.24 

.42 

.44 

.  1 1 

.  14 

.05 

.06 

.05 

•  11 

.16 

.12 

,16 

5.21B 

WIND 

66 

103 

112 

186 

112 

23 

100 

95 

44 

57 

67 

89 

146 

131 

68 

66 

63 

67 

268 

352 

66 

77 

90 

106 

68 

105 

110 

69 

40 

2972 

MAX 

52 

42 

45 

44 

44 

43 

59 

56 

50 

50 

57 

58 

45 

59 

56 

49 

46 

48 

45 

45 

46 

63 

59 

64 

69 

69 

65 

69 

75 

54.4 

MIN 

36 

36 

33 

32 

33 

35 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

33 

40 

45 

40 

43 

34 

31 

35 

40 

40 

311 

52 

62 

41 

40 

46 

36.6 

♦      •  « 

WEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

•  1 C 

.03 

.  19 

.07 

•  10 

.  19 

* 

.22 

.08 

.04 

.09 

.12 

.16 

.05 

.09 

.15 

.21 

.05 

.16 

W I  NC 

30 

80 

65 

120 

73 

57 

60 

70 

40 

30 

45 

95 

130 

70 

70 

55 

60 

45 

138 

187 

30 

105 

55 

60 

115 

130 

90 

30 

60 

2195 

MAX 

52 

39 

42 

42 

52 

55 

49 

52 

53 

48 

49 

51 

56 

45 

69 

75 

67 

53 

69 

MIN 

32 

30 

36 

- 

- 

32 

38 

35 

34 

36 

44 

31 

37 

36 

43 

42 

43 

55 

42 

41 

41 

•       •  * 

CENTRAL 

OS 

AILEV 

EVAP 

08 

■  OS 

.06 

.  05 

.  07 

.04 

.09 

.06 

•  09 

.06 

• 

.11 

.10 

.03 

.00 

.03 

.17 

.15 

.09 

.  11 

.06 

.03 

,13 

* 

.36 

.04 

,10 

2.346 

WINC 

'l5 

56 

3 

75 

51 

6 

26 

26 

32 

39 

39 

9 

* 

125 

7 

11 

5 

4 

96 

89 

21 

10 

16 

8 

35 

• 

59 

11 

12 

808 

•      »  • 

SOUTH  CENTRAL 

OB 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  09 

.08 

•  06 

.10 

.  10 

.  10 

,08 

.05 

.12 

.05 

.15 

.05 

.01 

.06 

.09 

.03 

.03 

,06 

.  14 

.17 

.  14 

.  1 1 

.02 

.12 

.13 

•  10 

.  12 

.03 

,09 

2.50 

WIND 

5G 

6* 

4S 

107 

86 

35 

70 

69 

70 

59 

78 

65 

63 

29 

3 1 

42 

HE 

115 

64 

29 

30 

27 

70 

64 

66 

54 

20 

1763 

MAX 

6C 

46 

41 

5^ 

57 

59 

47 

6c 

51 

53 

58 

61 

62 

56 

6E 

59 

53 

60 

67 

65 

76 

7T 

79 

79 

57 

76 

61.4 

MIN 

40 

39 

40 

. 

. 

- 

36 

38 

37 

34 

35 

39 

42 

38 

37 

45 

34 

53 

34 

33 

33 

36 

43 

53 

53 

56 

53 

49 

49 

41.6 

•       •  « 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  USD  AP 

EVAP 

.06 

.17 

.10 

.11 

.26 

.15 

.14 

.07 

,00 

,06 

.17 

.12 

.04 

.05 

.06 

.29 

.20 

.13 

.16 

.09 

.14 

.16 

.29 

.12 

.06 

.15 

3.788 

HIND 

113 

110 

127 

196 

55 

46 

61 

133 

138 

131 

102 

92 

180 

156 

55 

45 

64 

115 

256 

170 

43 

105 

74 

78 

83 

107 

116 

62 

53 

3072 

MAX 

52 

52 

63 

54 

52 

64 

64 

59 

52 

56 

53 

52 

65 

62 

62 

60 

60 

61 

57 

53 

64 

69 

67 

75 

80 

79 

67 

74 

75 

62.2 

MIN 

41 

40 

46 

35 

34 

37 

53 

39 

38 

35 

39 

43 

45 

39 

46 

52 

51 

50 

34 

32 

37 

42 

53 

51 

54 

59 

50 

47 

48 

43.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  tium 

dity 

Number 

of  days  witfi 

0) 

unset 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

_c 

I£ 

in 

1.0 

c 

£-0 

« 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Stondard  of  Time 
EASTERN 

o- 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

"d  «' 
«  D 
0)  Q. 

0£  00 

Avero 

Faste- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

o 

O; 

C> 
lO 

1.00- 

2.00 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

31 

2.7 

e.e 

29++ 

31 

19 

73 

75 

59 

63 

7 

3 

7 

1 

0 

0 

18 

6.9 

ATLANTA  WSO  AP 

33 

1.9 

10.8 

39 

NW 

19 

69 

74 

59 

61 

7 

2 

6 

2 

0 

0 

17 

44 

7.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

29 

2.9 

B.6 

29++ 

28 

19 

74 

78 

56 

64 

5 

1 

7 

2 

0 

0 

15 

7.1 

COLUMBUS  WSO  AP 

36 

2.2 

7.9 

31++ 

32 

19 

77 

78 

61 

62 

2 

5 

3 

3 

1 

0 

14 

7.5 

MACON  WSO  AP 

33 

3.1 

8.8 

44 

NW 

19 

77 

79 

62 

66 

4 

1 

3 

4 

1 

0 

13 

42 

7.6 

ROME  WSO  AP 

1 

5 

6 

3 

0 

0 

15 

SAVANNAH  WSO  AP 

32 

3.1 

9.0 

34 

NW 

19+ 

74 

78 

55 

64 

2 

2 

5 

3 

1 

0 

13 

48 

7.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEnncu 

FEBRU4RV  1972 


Day  of  moDtli 


9     10    11     12    13     14    IS    16    17    11    19    20    21  22 


242S2S    27    28    29    30  31 


NORTHWEST 
C4RTERSVILLE 

ROME 

ROPE  WSP  if 


•       •  • 

NORTH   CENTRIL  02 


ATHENS  WSD  4P 


ATL4NT4  WSD  4P 


BL4IRSVILLE  EXP  ST4 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNDWF4LL 
SN  ON  GNO 

SNDWF4LL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


Sm  n«l«r«nc*  NolM  FoUowlog  Station  Indn 
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STATION  INDEX 


(  NO.  1 

SION  1 

POIIMTV 

1  DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

M 

0 
Z 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

V_/DOCin  V  EiS\ 

U 

vi; 

j  TEMP 

j  PRECIF 

1  SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

OB 

HILCOX 

9 

32  00 

B3  16 

2*0 

8& 

MRS.  NARY  E.  CAMPBELL 

AOAIRSVILLE 

0041 

BARTON 

12 

3*  22 

6*  96 

710 

7A 

RONALD  R  POARCH 

0053 

06 

COOKE 

16 

31  07 

B3  29 

2*0 

9P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

0090 

MONTCOHERY 

32    1 1 

BA 

BA 

8A 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

oa 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

290 

5P 

9P 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANr  3  SE 

Ol'.O 

DOUGHERTY 

31  32 

B*  Ob 

7A 

7A 

LOUIS  E.  ROGERS 

ALLATOONA  OAN  2 

OlSl 

01 

6ARTQW 

9 

3*  10 

6*  ** 

97; 

81 

BA 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALHA  FAA  AIRPOUT 

0211 

BACON 

31  32 

B2  31 

TP 

F£0.  AVIATION  AGENCY 

ALPH  Alt  ETTA  S  SSN 

02  l« 

FULTON 

3 

3*  00 

8*  18 

7A 

7A 

SCOTT  C.  CHAMflLEE 

alphahetta  ^  nnw 

0221 

FULTON 

3*  07 

B*  18 

TEDDY  R.  WALKER'  SR. 

AHERICUS  <•  ENE 

0233 

07 

SUMTER 

* 

32  06 

8*  10 

*76 

9P 

7A 

c 

BLANCHE   S.  RHYNE 

ANE8ICUS  EXP  STA  NRSV 

023B 

SUMTER 

32  06 

6*  16 

APPLINC  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

33  33 

82  20 

8A 

BA 

ROY  D.  TiNKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0*06 

TURNER 

31  *3 

83  37 

8a 

6A 

elLLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS   WSO  AP 

0435 

CLARKE 

83  19 

HID 

C  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ATKINSON    1  H 

BRANTLEY 

31  13 

81  52 

3! 

7A 

MRS.  CAThlAEEN  SMITH 

ATLANT4  BfiLTON 

FULTON 

3 

33  *B 

8*  28 

772 

7A 

HENBY  T.  8AHNETT 

ATLANTA  WSO  AP  R 

FULTON 

33  39 

8*  26 

HID 

NATL   HEATHER  SERVICE 

AUCDSTA  MSO  AP  R 

RICHMOND 

33  22 

81  98 

1*! 

MIC 

HID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINSRIOCE 

DECATUR 

30  55 

8*  3* 

7A 

MRS.   MARY  E.  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

: 

3*  20 

8*  23 

1100 

MRS.   ESTELLE  GROCAN 

BEAVEHOALE 

WHITFIELD 

3*  59 

8*  91 

72* 

8i 

MRS.    H.    E.  WARMACK 

BELLVIlLE 

0787 

EVANS 

32  09 

81  98 

189 

HENRY  C>  HEARN 

BLACKSEARD  ISLAND 

09*6 

MC  INTDSH 

31  29 

81  13 

10 

7A 

TA 

U.S.   FISH  t  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILIE  EXP  STA 

09o9 

UNION 

3*  51 

63  96 

BA 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKELY 

07 

EARLY 

6 

31  23 

30C 

7A 

71 

lowrey  s.  stone 

BLUE  RIOCE 

102* 

FANNIN 

3*  52 

8*  19 

7P 

P.   B.  CARRUTH 

1132 

ELBERT 

3*  12 

83  02 

78! 

7A 

carnett  h.  barton 

BROOKLET  1  w 

BULLOCH 

81  *1 

6P 

W.  C.   CROMLEY  JR. 

SAUNSulCK 

13*0 

CLYNN 

3t  10 

81  30 

5P 

5P 

CITY  OF  BRUNSWICK 

RRUNSUICK  FAA  AP 

13*9 

09 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

20 

HID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

buena  vista 

1372 

MARION 

32  19 

8*  31 

9P 

91 

C  H 

C  ITy  of  BUENA  VISTA 

BURTON  DAr* 

1*13 

RABUN 

1* 

3*  *7 

83  33 

17TC 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

32  33 

8*  1* 

7A 

THOMAS  f.  MATHEWS 

CAIRO  Z  NNh 

1'.63 

CRADY 

6*  13 

269 

6P 

SUGAR  PLANT  ExP  FARM 

C4lH0U\  EfP  STATION 

GORDON 

3*  29 

6*  9B 

6P 

NW  GA.    EXP.  STATION 

1500 

MITCHELL 

8*  13 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

158! 

CHEROKEE 

3*  1* 

8*  30 

8A 

JOHN  T.  hOlBROOk 

CARNESVILLE   3  N 

FRANKLIN 

83  1* 

MRS   JANICE  e.  VOYLES 

CflHROLLTQN 

CARROLL 

33  36 

85  05 

6P 

CITY  OF  CASBOLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

\l 

3*  36 

8*  *2 

699 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

01 

BARTOW 

3*  10 

8*  *B 

792 

5P 

5P 

RAOin  STATION  WKRW 

CARTERSVILlE  3  sw 

1670 

BARTOW 

5 

3*  09 

8*  91 

7A 

CRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

POLK 

85  21 

MRS.   GRADY  OEMPSEY 

CEDARTOHN 

173? 

POLK 

es  15 

78; 

6P 

SA 

RALPH  H.  AVERS 

CHATSNaRT>i 

MURRAY 

3*  *6 

8*  *7 

7A 

MRS,  LOIS  J.  COLE 

CHICKAtlAUCA  PARK 

1906 

WALKER 

3*  55 

85  17 

7A 

TVA-966 

CISCO  7  ENE 

19-* 

01 

3*  58 

6*  39 

96C 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  I  M 

1982 

03 

RABUN 

1* 

3*  53 

83  26 

19*0 

5P 

SP 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  NSH 

1999 

HALL 

3*  27 

83  *9 

MRS.   FANNJE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

3*  36 

83  *6 

1970 

MARY  L.  SUTTON 

COlOUITT  ?  E 

2153 

MILLER 

31  10 

8*  *6 

BA 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

coLunaus  uso  ap  h 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

8*  96 

36: 

MIC 

Mil 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  <•  NNW 

2160 

JACKSON 

3*  15 

83  29 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

2198 

0* 

PIKE 

6 

33  06 

8*  26 

83C 

8i 

GEORGE  D.  WHITING 

COOLIDCE 

THOMAS 

31  01 

93  52 

C.   W.   ELLINGTON,  JR. 

COROELE 

2266 

CRISP 

32  00 

9P 

9P 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

22B3 

HABERSHAM 

83  32 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINCTflN 

2318 

NEWTON 

83  52 

CUHHINC  2  NNE 

2*08 

FORSYTH 

8*  06 

MILES  M.  WOLFE 

CURRVVKLF  2  M 

01 

FLOYD 

l< 

3*  27 

85  07 

650 

61 

MRS.  a:LE£  6.  DAVIS 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

31  *6 

6*  *7 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONECA 

2*75 

tUNPKIN 

B3  59 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

OAHLONEGA  3  NNW 

2*79 

LUMPKIN 

8*  00 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  2  SSE 

2*es 

PAULDINC 

a*  50 

GLENN  H.  HAY 

OAlTON 

WHITFIELD 

3*  *6 

a*  S7 

JOHN  S.  ANDREWS 

danvIlle 

2532 

TWIGGS 

83  19 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

TERRELL 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAMSONVILLE 

2!7f 

DAWSON 

6*  07 

MRS.    THELMA  F,  COX 

OflCTQRTOWN  1  uSU 

2716 

WAYNE 

81  91 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

31  *2 

83  53 

296 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVlLLE  1  S 

2736 

SEMINOLE 

9*  93 

BA 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

82  51 

HAPPEN   (N)  GRANTHAM 

DOUCLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

8*  *S 

LEONA    B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

81  *3 

WARREN  H.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

82  S* 

MILIFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

28** 

LAURENS 

62  5* 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

DODGE 

32  12 

63  12 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

31  3* 

B*  ** 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTO^  ?  N 

ELBERT 

B2  92 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JAY 

3115 

02 

GILHER 

12 

3*  *2 

6*  30 

1**0 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

31*7 

o: 

PAULDINC 

17 

MISS   JANET  ALLCQOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

8*  17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.    ExP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

o: 

GORDON 

12 

3*  26 

8*  *2 

7*0 

BA 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FAHCO 

3312 

CLINCH 

16 

30  *1 

62  3* 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZCERALO 

3386 

01 

BEN  HILL 

31  *3 

S3  15 

371 

51 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

09 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  25 

20 

*P 

MRS  milored  C  SECKINGER 

FOLkSTON  3  SW 

3*6( 

09 

CHARLTON 

15 

30  *S 

62  02 

30 

eA 

LDTT  H.  TURNER 

FQLKSTON  9  SH 

3*65 

CHARLTON 

IS 

30  *4 

82  OB 

120 

51 

51 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  I  S 

3506 

01 

MONROE 

9 

33  01 

83  97 

650 

C ITY  OF  fORSVTH 

3516 

07 

3 

31  36 

3*0 

6P 

6P 

FORT  STEWART 

353S 

09 

LIBERTY 

It 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

35** 

05 

PEACH 

32  3* 

63  52 

*90 

6P 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN 

3567 

0* 

HEARD 

3 

33  17 

89  06 

665 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

3*  18 

63  91 

1170 

7A 

Tl 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

33  1* 

82  36 

5*0 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

CLENNVILLE 

375* 

09 

TATTNALL 

: 

31  56 

61  95 

170 

6P 

61 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

OS 

MORGAN 

83  27 

570 

ROBERT  H,  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

MERIWETHER 

33  03 

8*  *3 

660 

9P 

5P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  U 

*033 

0* 

HARRIS 

■ 

32  *9 

8*  96 

660 

7A 

BLUE  SPRINGS  FARM 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PRECIP.  1 

1    EVAP.  1 

SPECIAL 

HARALSON 

COWETA 

MRS.  RUTH  T.  CABLE 

harthell 

«133 

03 

HART 

14 

3*  21 

82  55 

690 

9P 

9P 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HAHKINSVILLE 

*170 

05 

PULASKI 

9 

32  17 

63  28 

2*5 

8A 

BA 

GH 

MRS.  CLIFFORD  MCLENDON 

M42LEHURST 

*20* 

06 

JEFF  DAVIS 

31  52 

82  36 

290 

K.  BYRON  SANDERS 

HELEN  1  E5E 

*230 

02 

WHITE 

3 

3*  42 

83  *3 

1**9 

6P 

COMER  L.  VANDIVER 

HOHERVILLE  3  WSW 

**29 

06 

CLINCH 

16 

82  48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  SAC-CAMP  CORP. 

IRHINTON  *  UNW 

*99* 

05 

WILKINSON 

10 

32  50 

83  14 

519 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

*623 

05 

BUTTS 

33  19 

83  91 

*30 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

*6*B 

02 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1*69 

8A 

HOWARD  L.  OILBECK 

JASPER 

*651 

02 

PICKENS 

9 

34  26 

8*  26 

1512 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

WAYNE 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  B  S 

*676 

09 

WAYNE 

31  29 

61  53 

100 

5P 

9P 

BRUNS.  PULP  I  PAPER  CO. 

JOHNTDWN 

DAWSON 

3*  33 

84  15 

1310 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBQPO 

*700 

04 

CLAYTON 

84  21 

930 

8A 

CICERO  W.  SHINT 

JULIETTE 

4728 

09 

MONROE 

33  06 

83  47 

7A 

JOHN  W.  ODRSETT 

KENSINGTON 

*ao2 

01 

WALKER 

IE 

3*  *7 

85  22 

B50 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

*8S* 

01 

bartoh 

3*  14 

8*  56 

730 

7A 

MRS.  eluaseth  d.  brown 

LA  FAYETTE 

*9*| 

01 

WALKER 

820 

8A 

8A 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  FAYETTE  2 

*9*2 

01 

WALKER 

3*  *2 

B5  16 

DANNY  L.  YOUMANS 

LA  GRANGE 

*9*9 

0* 

TROUP 

3 

33  03 

65  01 

719 

5P 

7A 

RAY  J.  RELlHAN 

LEXINGTON  1  NW 

OGLETHORPE 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

0; 

LINCOLN 

I' 

33  47 

82  28 

SU 

Ai 

JAMES  C.  BLACKHELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32  96 

62  2* 

325 

*P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM, 

LUMBER  CITY 

9336 

OB 

TELFAIR 

31  59 

82  *1 

120 

7A 

7A 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  S£ 

9394 

07 

STEWART 

3 

32  02 

84  47 

970 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

9443 

09 

BIBB 

32  42 

63  39 

39* 

MID 

MIO 

:  Hj 

NATL  HEATHER  SERVICE 

HARSHALLVILLE 

5550 

0* 

MACON 

32  27 

83  96 

186 

5P 

C  ITY  OP  HARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

U2 

JACKSON 

3*  15 

63  3* 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

METTER 

9811 

CANDLER 

11 

32  2* 

82  04 

5P 

9P 

C  ITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5658 

06 

BURKE 

32  90 

82  1* 

lac 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVIILE  EXP  STA 

9863 

BURKE 

32  53 

82  12 

280 

6P 

GH 

SE  CA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

9874 

o; 

BALDWIN 

10 

33  06 

83  19 

36C 

It 

7A 

H 

H.   LOUIS  HORNE 

MILLEN  *  N 

9682 

06 

JENKINS 

32  52 

81  58 

195 

6P 

KERMIT  J.  CHANCE 

MlLLr^AVEN-WADE  2  SE 

5696 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

100 

HILTON  R.  REOOICK 

MONROE 

5971 

WALTON 

10 

33  *7 

83  *3 

875 

7A 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

32  17 

a*  01 

327 

8A 

GEORGE  FOHLER 

monticello 

5988 

05 

JASPER 

< 

33  18 

63  *1 

655 

7A 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

31  32 

6*  37 

270 

5P 

9P 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NH 

60*3 

07 

CALHOUN 

31  36 

6*  38 

273 

7A 

CLARENCE  H.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31  10 

63  *5 

3*0 

bP 

6P 

RADIO  STATION  WMTH 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

HHEELER 

i- 

GARLAND  L,  GILLIS 

NAHUNT6 

6219 

oi 

BRANTLEY 

31  11 

81  58 

^71 

5P 

91 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE   9  SSE 

6237 

06 

BERRIEN 

16 

31  06 

83  13 

231 

5P 

9P 

GA.   FORtSTRy  tOMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

32  37 

81  28 

145 

MBS   -iABY    A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

; 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMES          HASniN,  JR. 

NORCRnSS  *  N 

02 

CHlNNET 

3 

3*  00 

84  12 

950 

7A 

MRS.   M.  H.  C^MPSEY 

6B3B 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82  OS 

105 

8A 

CA.    FQRESTR*  COMM. 

PEARSON 

6879 

06 

ATKINSON 

13 

31  IB 

92  91 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

SA 

BA 

SW  GA  BRANCH  tXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  03 

8*  31 

360 

7A 

FRANK  JOHNSON 

OUITMAN 

BROOKS 

7A 

JAMES    A.  MILLER 

RESACA 

743{ 

o: 

GORDON 

V, 

8*  97 

69C 

ai 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

16 

34  95 

85  07 

620 

6A 

HOME 

7600 

o; 

FLOYD 

34  L5 

89  09 

596 

6P 

BA 

HILLIAM  M.    TOWERS,  III 

ROME  8  SH  R 

7605 

01 

FLOYD 

3*  10 

85  16 

700 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

FLOYD 

li 

3*  21 

85  10 

637 

MID 

MID 

7A 

■  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SANOERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

32  58 

92  *9 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

09 

MC  INTOSH 

2 

31  2* 

81  17 

10 

5P 

9P 

U.   GA.   MARINE  BIO.  LAS. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

76*2 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

BA 

8A 

PLANT   INTRODUCTItlN  STA, 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

76*7 

09 

CHATHAM 

2 

32  OB 

81  12 

46 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

306' 

o; 

GREENE 

l( 

33  32 

83  D6 

69( 

61 

71 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33  19 

93  01 

530 

BA 

MB.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

295 

JESSE  H.  RAUTON 

SUMMERVILLE  1  SSW 

8436 

o: 

CHATTOOGA 

3*  27 

85  22 

600 

7A 

EVAN  0.  eOWMAN 

SUNNYSI D£ 

£460 

0* 

SPALDING 

33  20 

B*  17 

BA 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCV  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

31  ** 

82  1* 

20( 

5P 

51 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBOHO 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32  35 

82  22 

325 

TP 

RADIO   STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

850* 

02 

FANNIN 

7 

3*  58 

6*  13 

1600 

TVA-129 

SYLVANIA 

6517 

06 

SCREVEN 

32  49 

61  39 

25* 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTCIN 

TALBOT 

L.  R.  MINER'  SR. 

TALLAPOOSA  2  N 

esi.- 

HARALSON 

17 

33  46 

85  IB 

98C 

JACK  CROCKER 

taylorsville 

8600 

o: 

BARTOW 

5 

3*  05 

B*  59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROC 

8657 

UPSON 

6 

32  58 

8*  14 

8DD 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

32  52 

8*  19 

665 

9P 

51 

RAOn  STATION  WSFT 

THOHASVlLLE  *  SE 

8666 

0" 

THOMAS 

6 

30  48 

83  9* 

210 

9P 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

TIFT 

16 

31  26 

83  31 

360 

8A 

6A 

GH 

CA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCQA 

87*0 

o; 

STEPHENS 

3*  39 

63  19 

1019 

6P 

7J 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

3*  48 

83  42 

3900 

TVA-IS* 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

63  32 

8*0 

9P 

5P 

9P 

UNIV  OF  GA  COL  OF  ACRI 

VALOOSTA  *  NW 

897* 

LOWNDES 

16 

30  92 

63  20 

265 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

CHEROKEE 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

WARREN 

11 

33  2! 

62  40 

510 

7A 

7A 

HENRY  C.  WHEELER,  JR. 

WASHINGTON 

915- 

0; 

WILKES 

33  ** 

82  4* 

630 

7A 

7A 

WILLIAM  T.  THORNTON 

HATKINSVILLE  ARS 

02 

OCONEE 

33  52 

83  26 

790 

AGR.   RESEARCH  SVC . 

HAYCROSS  *  N£ 

9166 

WARE 

i: 

31  1! 

82  19 

149 

7i 

7A 

ERNEST  L.  SWEAT 

HAYNESeORD  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

33  07 

81  59 

270 

6A 

M  C  CRIFFIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

: 

32  52 

89  U 

8A 

CAM  a.    LANIER,  JR. 

WINDER  I  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  99 

63  43 

960 

7A 

CECIL  H.  GRIOER 

WOOOBURV 

9506 

0* 

MERIWETHER 

32  99 

6*  35 

600 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

9924 

5 

34  06 

84  31 

992 

BA 

1 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atnospherlc  AdministratloD  Stat© 
Climatologlst ,   Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durins  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylltfht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  tine  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

UlTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  ThermtMoeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  bo  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  IS  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual; $2.50  per  year. (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) Checks  and  money I 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  I 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402.  | 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file-  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  ^ 

Director,  National  cllouitlc  Center 
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2.20 

-  2.62 

.69 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

69.7 

41.0 

55.3 

'0 

9+ 

292 

0 

0 

6 

0 

4.96 

1.10 

2 

.0 

0 

6 

6 

1 

69.0 

44.0 

56.5 

9 

9 

269 

0 

0 

5 

0 

2.69 

.92 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

67.4 

43.2 

55.3 

1.5 

29n 

° 

0 

7 

0 

3.47 

-  1.93 

.73 

30 

.0 

0 

6 

3 

0 

96.3 

.5 

3.14 

2.25 

.0 

67.1 

39.8 

53.5 

79 

2 

20 

6 

391 

0 

0 

8 

0 

3.83 

.99 

31 

0 

3 

0 

68.1 

41.6 

54.9 

.0 

80 

2  + 

27 

6 

306 

0 

0 

4 

0 

3.06 

-  1.11 

.79 

29 

.0 

0 

3 

0 

70.2 

45.4 

57.8 

-  l.l 

82 

2 

31 

10+ 

224 

0 

0 

3 

0 

3.69 

-  .12 

1.06 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

NORTHWEST 

ALL1TD0N4   D4M  2 
CILHOUN  EXP  STATION 
C4RTERSVILLE 
CBD4RT0WN 
01LL4S  2  SSE 

D4LT0N 

L4  FAYETTE 

ROME 

ROME  WSQ  4P 
DIVISION 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETT4   5  SSW 
ATHENS   WSO  4P 
4TL4NT4  HSQ  4P 
8L4IRSVILLE  EXP  ST4 
SLUE  RIDGE 

COHKERCE  4  NNH 
DAHLONECA 
GAINESVILLE 
HELEN  1  ESe 
JASPER  1  NNW 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FH 
HINDER  1  SSE 


NORTHEAST 

CLAYTON  1  M 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
H4RTWELL 
T0CC04 

W4SHINGT0N 

DIVISION 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

BUEN4  VIST4 
CARROLLTON 
COLUMBUS   WSO  AP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 

LA  GRANGE 

M4RSH4LLVILLE 

NEwNAN 

SUNNY5IDE 

TAlBOTTON 


TALLAPOOSA 
THOHASTON  2 
WEST  POINT 


2  N 


CENTRAL 

AIlEY 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 

eastman  1  w 
forsyth  1  s 

hawkinsville 
irwinton  4  wnw 
macon  wso  ap 
hilledgeville 

MOnTICELLO 

SANOERSVILLE 
SILOAM 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  W 


See  Relaranc*  NoIm  Following  Station  Indax 


,  .  ,  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeorcu 

Continued  maRCH  1S7Z 


SiaUod 

Temperature 

Precipitatioii 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

a 

o 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

GreatesI  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Q 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

u 

1 
o 
5 

1.00  or  More 

'%< 

si 

si 

li 

LOUISVILLE   3  S 

72.2 

44.2 

58.2 

1,3 

87 

2 

29 

7 

221 

0 

0 

5 

0 

2.57 

-  1.97 

.78 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

METIER 

72.9 

45.3 

59.1 

83 

2 

32 

10 

187 

0 

Q 

4.51 

1.02 

31 

.0 

0 

9 

3 

1 

72.1 

45,2 

58.7 

80 

16+ 

26 

6 

196 

0 

0 

4 

0 

2.45 

.75 

31 

,0 

0 

6 

3 

0 

MILLEN  4  N 

71.1 

42.9 

57.0 

1*1 

82 

3 

25 

6 

250 

0 

0 

7 

0 

5.93 

2 . 70 

1,59 

1 

.0 

0 

12 

5 

1 

NEWINCTON  2  NE 

71.0 

46,8 

58.9 

80 

13+ 

31 

6 

193 

0 

0 

1 

0 

3.11 

1.01 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

SWAINSBORO 

72. OM 

45, IM 

58. 6M 

82 

14  + 

30 

10+ 

211 

0 

0 

5 

0 

2,25 

.68 

16 

,0 

0 

6 

2 

0 

U  A  D  R  P  MTDN 

68.9 

39.4 

54,2 

-  .8 

80 

15  + 

28 

10  + 

331 

0 

8 

0 

4,04 

-  .73 

1.04 

30 

.  0 

0 

5 

5 

1 

WIYNESBORO  2  NE 

58.9 

40.3 

54.6 

78 

15  + 

26 

7 

320 

0 

0 

5 

0 

2,88 

.66 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

56.9 

-  ,1 

3,57 

-  .77 

.0 

•       *  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

72.2 

43.9 

58.1 

-  1,9 

81 

30  + 

30 

11  + 

225 

0 

0 

4 

0 

6.04 

.83 

2.19 

31 

.0 

0 

8 

5 

2 

AMERICUS   *  ENE 

70.8 

46.5 

56.7 

1,3 

81 

28 

31 

6 

209 

0 

D 

1 

0 

2,99 

-  2.39 

.87 

31 

.  0 

0 

6 

3 

0 

BMNBRIDCE 

7',. 8 

47.4 

61.1 

,9 

8  h 

20  + 

30 

6 

151 

0 

5,41 

.14 

2.23 

31 

.0 

0 

6 

5 

2 

BLAKELY 

-  ,5 

81 

16 

30 

7+ 

211 

0 

0 

2 

0 

5  •  50 

-  .28 

1.27 

31 

.0 

0 

9 

5 

2 

^i4i^u  ^   11  [Nn 

74.9 

48,3 

61,6 

83 

15 

33 

10 

135 

0 

0 

0 

0 

4.91 

-  .37 

.94 

31 

.0 

0 

8 

5 

0 

CAMILLA 

72.9 

47.7 

60,3 

82 

1 

32 

10 

163 

0 

0 

1 

0 

4.72 

1.80 

31 

,0 

0 

6 

3 

1 

COLOUITT   2  E 

73.3 

47.1 

60,2 

82 

24  + 

32 

6 

169 

0 

Q 

5.74 

1.65 

31 

,0 

0 

9 

4 

2 

CUTHBERT 

72.5 

46,5 

59.5 

81 

29+ 

32 

10+ 

191 

0 

0 

2 

0 

3.72 

1.01 

2 

,0 

0 

8 

2 

1 

FORT  GAINES 

72  I 

47,8 

81 

29  + 

30 

6 

17^ 

0 

0 

1 

0 

4.28 

-  1.06 

1.25 

15 

,  0 

0 

7 

4 

2 

LUMPKIN  2  SE 

72!5 

42,2 

57.4 

82 

29+ 

25 

10  + 

249 

0 

0 

7 

0 

2.89 

2.00 

2 

,0 

0 

5 

1 

1 

MORGAN   1  W 

7A.6H 

46. 3M 

60. 5H 

83 

1 

32 

6 

154 

0 

0 

1 

0 

,0 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

69.7 

45.0 

57.4 

80 

16  + 

32 

5 

243 

0 

2.67 

.67 

31 

,0 

0 

6 

2 

0 

THOMASVILLE   l>  SE 

75.5 

48.0 

61.8 

1,5 

81 

25  + 

32 

10 

124 

0 

0 

1 

0 

4.67 

-  .51 

1.25 

31 

,0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

59.6 

.2 

4.46 

-  .86 

.0 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

73.0 

48.0 

60.5 

2.0 

81 

1 

32 

10+ 

153 

0 

0 

2 

0 

2,93 

1  80 

90 

31 

.0 

^ 

2 

0 

ASHBURN  3  ENE 

69.6 

45.8 

57,7 

80 

2 

32 

10 

232 

0 

4.75 

2^72 

31 

,0 

0 

6 

3 

1 

CORDELE 

73.2 

47,6 

50,4 

82 

1 

31 

9 

164 

0 

0 

1 

0 

2.97 

.77 

31 

.0 

0 

9 

2 

0 

DOUGLAS   2  NNE 

72.1 

47,1 

59,6 

82 

2 

32 

10 

180 

0 

3.50 

1.48 

31 

,0 

0 

9 

2 

1 

FITZGERALD 

72.0 

48,5 

60.3 

,7 

81 

1 

33 

5 

155 

0 

0 

0 

0 

3.57 

-   1  ,06 

.88 

31 

,0 

0 

8 

3 

0 

HOMERVILLE   3  WSW 

74.3 

47,0 

60.7 

82 

2  + 

31 

10  + 

149 

0 

0 

2 

0 

5.42 

2.68 

31 

,  0 

0 

6 

^ 

2 

L UMB E R  CITY 

71.8 

43.5 

57,7 

82 

3 

31 

10 

228 

0 

0 

1 

0 

3.24 

-  1.32 

1.38 

31 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

46  7 

—  1,0 

81 

27  + 

32 

10  + 

173 

0 

0 

2 

0 

4,34 

,51 

.95 

31  + 

.0 

0 

8 

5 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

74.3 

46.5 

60,4 

.  81 

15  + 

30 

10 

156 

0 

0 

2 

0 

3,87 

1.60 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

aUITMAN 

74.9 

45.5 

60.2 

-  ,7 

82 

24  + 

31 

10 

155 

0 

0 

4 

0 

5,13 

.20 

3.30 

31 

,0 

0 

4 

2 

1 

72.4 

47.7 

60. 1 

1.8 

81 

16 

32 

6 

170 

0 

1 

0 

3,42 

-  1,24 

1 , 19 

31 

,0 

0 

8 

3 

1 

VALDOSTA  <i  NW 

73.9 

45.0 

59.5 

83 

15 

27 

6 

179 

0 

0 

2 

0 

3.94 

,0 

0 

DIVISION 

59.7 

.3 

3.92 

-  ,75 

,0 

*       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

71.5 

48.2 

59.9 

81 

15 

30 

5 

170 

0 

0 

2 

0 

5.24 

1,15 

30 

,0 

0 

9 

5 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

70.8 

48.7 

59.8 

80 

24 

36 

10 

150 

0 

0 

0 

0 

4.21 

1.6C 

31 

,0 

0 

7 

2 

2 

BRUNSWICK 

75 . 1 

48.3 

61.7 

.  4 

80 

22  + 

34 

10 

107 

0 

0 

0 

0 

5.30 

1.52 

2.49 

31 

.0 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

69.5 

49.5 

59.5 

81 

22 

32 

10 

178 

0 

0 

1 

0 

5.05 

1.16 

19 

•  0 

0 

7 

5 

2 

FLEMING 

72.9 

44,6 

58.8 

80 

15  + 

27 

6 

195 

0 

0 

3 

0 

4.50 

1.15 

29 

.  0 

0 

8 

4 

1 

FDLKSTDN  9  SW 

75.7 

46.4 

61.1 

84 

2 

31 

10 

141 

0 

0 

1 

0 

3.22 

1.70 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

FORT  STEWART 

73.2 

46,4 

59.8 

82 

15 

32 

10 

169 

0 

0 

1 

0 

5,19 

1.40 

16 

,0 

0 

8 

3 

3 

GLENNVILLE 

72.7 

46.8 

59.8 

.7 

83 

1 

32 

10 

171 

0 

0 

1 

0 

4.97 

.96 

1.48 

31 

.0 

0 

11 

3 

2 

JESUP   8  5 

74. 3M 

45. IM 

59. 7M 

84 

2 

28 

6 

173 

0 

0 

3 

0 

3.50 

1.59 

31 

,0 

0 

8 

2 

1 

NAHUNTA 

74.1 

47.2 

60.7 

82 

2  + 

30 

6 

148 

0 

0 

2 

0 

4.08 

1.35 

31 

.0 

0 

B 

4 

1 

SAPELO  ISLAND 

70.0 

49,9 

60.0 

79 

22 

34 

10  + 

161 

0 

0 

0 

0 

4.39 

1.53 

31 

,0 

0 

6 

4 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

74.0 

45,5 

59,8 

2.1 

83 

15 

28 

10 

173 

0 

0 

3 

0 

3.14 

-  .58 

1.50 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

71,9 

46.6 

59.3 

1.0 

80 

15  + 

30 

10+ 

183 

0 

0 

2 

0 

3.84 

-  .13 

2.32 

16 

,0 

0 

7 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

69.3 

51.7 

60.5 

79 

22 

37 

10 

147 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.00 

27 

,0 

0 

6 

3 

1 

SURRENCY  2  WNW 

74.6 

43.6 

59.1 

82 

2  + 

29 

10 

183 

0 

0 

3 

0 

3.91 

1.52 

31 

,0 

0 

8 

2 

1 

WAYCROSS  4  NE 

74.4 

44.6 

59,5 

-  1.2 

84 

3 

28 

7  + 

181 

0 

0 

4 

0 

5.23 

2.16 

2.75 

31 

,n 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

59,9 

.4 

4.37 

.53 

,0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  30  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CEOICtA 

H1«CH  1972 


Day  of  Month 


o 



1 

1 

 r 

2 

1 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

ID  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

28  1 

27 

28  1 

29  ' 

30 

31 

NOKTHWEST 

01 

AOAtftSVlLLE 

5>09 

.29 

.71 

.89 

.43 

.39 

.21 

1.00 

.33 

.ni 

.33 

.35 

•  15 

ALL&T30NA  0AM  2 

4.86 

•  22 

.35 

.6} 

.28 

.32 

.13 

•  25 

1.06 

•  J4 

.69 

.36 

.01 

•  26 

bsaveroale 

7.11 

,96 

1 .05 

•  06 

.24 

.23 

.12 

,10 

1.04 

.25 

.14 

1 .05 

.61 

.57 

CALHOUN  EXP  STATION 

6.05 

,26 

1 ,35 

.24 

.20 

.05 

.14 

.15 

1.19 

.  36 

.13 

.18 

.60 

.12 

C4RTEBS 

6.23 

,29 

,91 

.84 

.30 

.17 

•  26 

,02 

1.46 

.20 

.15 

.09 

1.11 

.73 

.14 

CARTERSVULE 

.59 

.29 

.48 

.31 

.05 

1 .20 

.32 

.  10 

■  53 

,25 

.39 

CARTEKSVILLE  3  SM 

4 .80 

.35 

,30 

.68 

.25 

.28 

.09 

.25 

l.Ci 

.  14 

.<:4 

.46 

,43 

•  02 

.29 

C  E  D ARTOWN 

5  .SB 

•  38 

.80 

.07 

.35 

.22 

.20 

,37 

l.S*. 

.18 

.14 

.64 

.16 

CH&TSHGRTH 

6.26 

•  64 

1 . 10 

.04 

•  27 

,18 

.24 

.  14 

1.04 

.09 

.40 

.96 

.33 

CHICKAHAUCA  PARK 

.32 

1  .bO 

.05 

.3e 

,40 

.23 

.  16 

.06 

.  50 

.  28 

.  18 

.06 

1.25 

.  64 

.  27 

CURRYVILLE  2  U 

5.06 

.34 

1 . 16 

.09 

.76 

,26 

.07 

.18 

.16 

.54 

.33 

.02 

■  35 

.52 

.>2 

DALLAS  2  SSE 

4.46 

.31 

.35 

.12 

.68 

.37 

.29 

.11 

■  21 

•  40 

.32 

T 

.96 

.26 

.48 

OALTON 

7,73 

.  56 

1.12 

.04 

.84 

■  39 

.20 

.19 

•  14 

1.17 

.42 

.47 

1.12 

.73 

•  38 

EMBRY 

4.47 

.44 

.33 

.15 

.60 

.30 

.36 

.16 

.22 

•  58 

.12 

•  20 

.38 

.30 

•  31 

F  A  I RMOUNT 

4.80 

,29 

,23 

T 

.80 

.38 

.20 

.  16 

.26 

1.31 

•  35 

T 

.42 

.23 

.19 

KENSINGTON 

.77 

.31 

KINGSTON 

5^57 

\ll 

^l47 

lis 

.69 

'Al 

'At 

;i6 

^24 

i.'eo 

.'3? 

."36 

.'32 

:U 

LA  FAVETTE 

7.00 

.44 

1,59 

.85 

*90 

.41 

.10 

■  11 

1.09 

,32 

,09 

.09 

.36 

.67 

•  46 

RESACA 

5.  OB 

.BO 

1.00 

,73 

.20 

.13 

*26 

T 

.15 

.60 

T 

.32 

.19 

•  10 

.40 

.20 

R I NCCOl  D 

7i06 

.  45 

1 . 72 

.38 

.  27 

.29 

•  08 

.73 

.25 

.  15 

.04 

1,06 

.48 

.^•6 

ROME 

6.46 

.75 

,86 

.03 

.81 

.34 

.17 

,  19 

■  35 

U61 

,22 

•  IS 

■  61 

•  19 

■  I. 

ROME  M^C  AP 

R 

6.27 

.27 

.88 

.86 

•  40 

.28 

,05 

.16 

1.84 

.31 

,26 

.30 

.34 

.30 

SUMMERVILLE    1  SSM 

6.20 

.73 

1.50 

.63 

.26 

.26 

.22 

1.08 

T 

T 

.83 

.49 

TAYLORSVILLE 

4.09 

■  22 

.53 

.63 

,29 

.26 

•  82 

.33 

. 

•  21 

.l» 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHABETTA  5  SSM 

5.40 

•  36 

.  69 

T 

•  1 2 

•  53 

.27 

•  09 

.21 

1.01 

•  20 

.61 

.51 

•  .2 

ATHENS  hSO  AP 

3. 69 

.60 

.45 

.09 

.24 

■  02 

•  46 

T 

.19 

T 

.53 

.01 

.04 

.21 

.70 

•  13 

•  24 

5 . 86 

.27 

.61 

.34 

.  1 1 

•  84 

•  64 

.48 

.63 

.11 

.73 

■  63 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

4.49 

.56 

.86 

T 

.06 

.06 

•  52 

.02 

■  09 

1,00 

.01 

•  12 

.11 

.10 

.16 

.01 

.13 

.43 

.02 

.23 

BALL  CROUNO 

4.90 

.29 

.26 

.03 

.53 

.35 

.33 

.07 

•  18 

1.57 

.25 

.49 

.39 

.20 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

6.92 

•  24 

.71 

.  10 

•  73 

,  14 

.23 

.  29 

.06 

•  06 

2.1 1 

.02 

,25 

.31 

1 .00 

.45 

.22 

BLUE  RtDCE 

7.12 

.44 

•  66 

,05 

•  BB 

■  19 

.63 

.02 

.03 

T 

2.09 

,46 

.66 

.63 

•  22 

4.43 

•  23 

•  28 

■  22 

,46 

.09 

.22 

1.26 

.26 

■  04 

.42 

.25 

•  20 

CLEVELAND 

6.41 

,24 

178 

■  20 

,17 

•  46 

•  06 

2.43  T 

T 

•  21 

.65 

.35 

•  29 

COHHERCE  4  NNM 

3.71 

•  75 

•  40 

.10  .30 

*  10 

.13 

,20 

T 

.73 

.10 

T 

.43 

.32 

.15 

CUHHINC  2  NNE 

4.83 

.23 

.65 

.45 

.17 

.40 

.  17 

.15 

1.13 

T 

.20 

T 

.75 

.35 

•  1* 

DAHLONECA 

6.16 

.39 

.64 

.05 

.61 

•  23 

.  12 

.73 

.09 

I. 48 

.29 

T 

.76 

.54 

•  21 

OAWSQNvtLLE 

6.31 

.24 

.63 

.5*. 

.30 

.13 

.30 

.09 

1.96 

.29 

1.60 

.39 

•  2> 

ELLlJAV 

7.54 

.43 

.65 

.02 

.65 

.23 

.33 

.55 

.04 

•  15 

1.73 

,20 

.23 

•  tJ5 

1.52 

,47 

•  09 

C A I NE  S V I L  LE 

5.03 

.49 

,58 

.05 

•  19 

.29 

.23 

.08 

.92 

.  18 

1.06 

,37 

•  25 

HELEN  1  ESE 

6.61 

.25 

.71 

.72 

.12 

.83 

.05 

1.38 

.33 

.66 

.71 

.53 

•  32 

JASPER   1  NNM 

5.68 

.30 

.26 

.78 

■  40 

.34 

,16 

.14 

1.70 

.33 

.06 

.48 

.94 

•  IT 

haysvIllE 

4.52 

.51 

.41 

.04 

.29 

T 

T 

.75 

•  05 

.90 

•  14 

.70 

.55 

•  16 

MONROE 

3.85 

.72 

.46 

•  14 

.33 

.07 

■  03 

.61 

•  13 

.15 

.07 

.31 

.37 

.04 

•  .2 

NORCROSS  *  N 

4.95 

,55 

,68 

T 

.40 

■  27 

.19 

.55 

•  20 

.60 

,04 

.03 

,47 

.47 

•  3* 

U  OF  GA  PlT  SCIENCE 

FM 

3.61 

1.21 

,01 

•  10 

,31 

■  02 

.49 

.01 

.  10 

.20 

.05 

.26 

.36 

'•«7 

WALESKA 

5.12 

,24 

,30 

.or 

.66 

.33 

.48 

.35 

.17 

.96 

.33 

.01 

.92 

.43 

•  29 

HINDER   1  SSE 

4.29 

.81 

.59 

.26 

.08 

.53 

.  19 

.56 

.07 

.75 

•  .9 

HOODSTOCK 

4.08 

.23 

.04 

.63 

■  19 

.26 

.  10 

•  20 

•  75 

,  19 

•  13 

.72 

.35 

T 

•  06 

NORTHEAST 

03 

BOHHAi^ 

3.54 

,62 

.20 

.05 

.20 

.42 

.06 

.43 

.05 

.03 

.23 

.86 

.06 

.26 

CARNESVILLE   3  N 

4.13 

• 

1,28 

.39 

,53 

T 

■  66 

.19 

.30 

.21 

.41 

.20 

CLAYTON  1  H 

6.43 

.34 

.38 

.53 

.05 

.60 

.77 

.05 

.02 

1.40 

.37 

.62 

.20 

.60 

.30 

CORNELIA 

4,94 

.28 

.  34 

.47 

,15 

.0* 

1 .39 

,13 

.  16 

,36 

.57 

.06 

.2* 

ELBERTON  2  N 

4,07 

.72 

.22 

.03 

.29 

.06 

,53 

.07 

,55 

.09 

.03 

.25 

.47 

.  30 

.56 

HARTHELL 

5.51 

.85 

.39 

.35 

T 

.50 

.06 

■  06 

.80 

■  70 

1 .00 

60 

LEXINGTON    I  Nw 

3.91 

.  64 

.25 

.05 

■  02 

1.09 

.09 

.05 

!o2 

.40 

.29 

LINCOLNTON 

2.73 

.02 

,17 

,06 

,16 

,06 

.36 

.06 

.13 

•  04 

.18 

.16 

.75 

.96 

TOCCOA 

5. 85 

.  38 

•  10 

.46 

•  1 1 

•  42 

■  16 

WASHINGTON 

3.41 

.09 

.20 

.10 

.13 

.22 

.03 

.  10 

.35 

1.01 

.56 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

0* 

euENA  ViSTA 

.40 

.69 

BUTLER 

4,06 

.86 

.62 

.42 

T 

.20 

.  70 

i08 

.22 

.30 

.66 

C arrqllton 

5,01 

,*3 

.59 

.02 

.23 

■  33 

.33 

.  16 

.16 

.40 

.01 

.  34 

•  2* 

.05 

.  33 

.97 

.2* 

COLUMBUS   HSO  AP 

R 

5.01 

1,42 

1.04 

T 

.04 

.56 

T 

,79 

T 

.  14 

.05 

.27 

7 

.39 

.05 

.19 

.11 

CONCORD 

1 .32 

,78 

.66 

.52 

,69 

•  12 

.36 

.16 

1.05 

.36 

OOUCLASVILLE 

4.30 

.60 

.29 

.14 

,36 

•  22 

.23 

,16 

.  2 1 

.60 

,64 

EXPERIMENT 

5.70 

1.20 

.77 

,75 

.27 

.38 

.59 

.  U 

.30 

ill 

.  10 

.02 

,02 

,42 

.06 

.59 

FR ANKL I N 

4.63 

1 .70 

.40 

■  20 

.40 

.23 

•  20 

.20 

.23 

.40 

.20 

CREENVILLE  2  NNM 

6.06 

.OB 

2.26 

.49 

.10 

1 .00 

.  12 

■  13 

.40 

•  26 

T 

.75 

.65 

HAMILTON  4  U 

6.92 

2.48 

.63 

.02 

.■^3 

■  03 

.62 

.46 

.06 

,76 

.35 

.39 

.35 

JONESRORO 

2.81 

.42 

.07 

.91 

.64 

.08 

.28 

.03 

.09 

,06 

.27 

.3* 

LA  GRANGE 

5.55 

2.16 

.66 

.15  T 

.19 

HARSHALLVILLE 

2.85 

.70 

\io 

,40 

.*35 

.90 

HONTEZUHA 

.04 

.51 

.10 

.31 

.11 

.01 

T 

T 

T 

.13 

T 

T 

.03 

T 

.7* 

NEHNAN 

4^50 

1.19 

.45 

.04 

.45 

.20 

!27 

.*7 

.12 

.19 

.01 

.24 

.01 

.99 

■  31 

SUNNYSIDE 

4,21 

1.14 

.77 

.58 

.51 

.22 

,07 

.32 

•  09 

•  Dl 

.57 

TALBQTTON 

6.64 

1.80 

.60 

1.28 

.52 

.2* 

.'2 

.60 

■  60 

TALLAPOOSA  2  N 

5.61 

.32 

1.18 

.02 

.17 

!66 

.27 

.46 

■  16 

,23 

•  04 

•  64 

.  56 

.36 

■  29 

THOHASTON  2  S 

6.19 

1.91 

.02 

.42 

.04 

1.19 

1.24 

,06 

.34 

.35 

■  62 

MEST  ROINT 

6.49 

2.25 

.68 

T 

.90 

.05 

.31 

■  30 

.17 

1.13 

T 

.31 

.09 

•  10 

■  20 

UOOOBURV 

6.00 

1.75 

.83 

,75 

.02 

.38 

.70 

•  60 

•  51 

.36 

•      •  • 

CENTRAL 

03 

AILEY 

3.50 

.13 

.07 

T 

.08 

1 .08 

T 

.23 

.23 

•  45 

,02 

1.21 

COVINGTON 

3.53 

.81 

.48 

.09 

.34 

.03 

.23 

.30 

.12 

.09 

.01 

.08 

.09 

•  35 

.91 

DANVILLE 

3.44 

.13 

.03 

1.25 

48 

.  6  1 

.24 

DUBLIN  3  S 

3.63 

.07 

.06 

.23 

T 

.29 

03 

CASTMAN  1  M 

.34 

.06 

T 

•  15 

T 

.46 

.09 

T 

,28 

•  15 

.16 

.95 

FORSYTH   1  S 

4.42 

1.87 

•  02 

.02 

.82 

•  04 

•  08 

,12 

.05 

•  33 

.62 

FORT  VALLEY  2  E 

3.15 

,22 

.91 

!54 

.  52 

.09 

T 

T 

.22 

; 

,29 

T 

.90 

GODFREY  }  NE 

4.59 

1.29 

.  39 

•  08 

.50 

.04 

•  07 

1.14 

■  06 

.92 

T 

.92 

HAHKISSVILLE 

1.97 

•  26 

•  05 

,06 

T 

.32 

T 

.03 

,29 

T 

.23 

.05 

.66 

IRMINTDN  «  HNU 

2.34 

.08 

.16 

,32 

.45 

.05 

.04 

.09 

.50 

,05 

.40 

,24 

JULIETTE 

3.97 

.77 

.52 

.01 

.22 

.16 

.02 

T 

.01 

•  99 

.07 

.01 

.12 

.19 

.01 

T 

•  21 

.05 

•  65 

RACON  HSO  AP 

R 

2.72 

.01 

.28 

•  02 

.32 

.42 

•  01 

T 

T 

.03 

.13 

.07 

.07 

•  63 

,52 

.21 

HILLEOCEVILLE 

2.20 

T 

•  28 

•  01 

.06 

.06 

.01 

•  69 

.09 

.02 

T 

.29 

,06 

.66 

MONTI CELLO 

4.56 

1.  10 

.67 

.55 

.  12 

.30 

.59 

.30 

.A9 

.63 

•.IS 

MOUNT  VERNON  )  HNH 

1.73 

.48 

SANDERSVILLE 

2,69 

.04 

.09 

.03 

.21 

.92 

.02 

■  08 

•  OS 

.17 

,04 

.29 

.08 

.7. 

SILOAM 

3.*7 

.33 

.23 

.09 

.23 

.20 

T 

.65 

.08 

•  03 

,15 

.30 

.73 

.60 

SRARTA  3  NH 

3.08 

.26 

.29 

.62 

•  13 

.77 

•  06 

.72 

Sm  latatMK*  <voM  loUowing  ^tubor. 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Day  of  Month 


O 
H 

,     1    „  1 

1   1  2  1 

3 

.  1 

4  1 

,  1 

5  1 

6 

-    1    „  1 

7  1  8  1 

9 

10 

U  12 

 1  

1  1 
13  14 

 1  L 

IS 

16 

17 

 L. 

18 

19 

 1- 

20 

 1 

21 

22     23  24 

 1 — ■ — 1  

2S 

 L. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAST  CFNTftflL  06 

20 

06 

16 

.02 

.  14 

.82 

.05 

.18 

•  12 

.  16 

.  24 

.73 

•  93 

AUGUSTA  HSu  aP  R 

T 

' 

.28 

•  1 1 

' 

•  28 

-  * ,  ^ 

.05 

T 

* 

•  25 

•  22 

*  68 

*  14 

.29 

4*02 

14 

.83 

•  96 

•  45 

.52 

1*03 

GIBSON 

3.S4 

.  16 

T° 

.33 

T 

.05 

U21 

.04 

.09 

•  08 

•  34 

.50 

•  74 

LQUISVIlLE  3  S 

2.5T 

.05 

.13 

T 

.35 

•  40 

T 

•  25 

.26 

T 

•  30 

•  OS 

•  76 

.46 

•  12 

.05 

•  98 

.25 

.  36 

.37 

.55 

I  ^02 

MIOVILLE 

!l5 

.13 

•  98 

•  35 

.30 

.40 

.60 

mioville  exp  sta 

2.45 

.05 

.12 

.61 

.53 

•  25 

.10 

.04 

•  73 

MILLEN  *  H 

6.93 

1.59  .64 

.14 

.11 

.89 

.95 

.55 

.22 

.37 

•  65 

.45 

•  37 

MILLHAVEN-HAOE   2  5e 

?   1  1 

* 

_ 

.53 

,70 

•  26 

.02 

.55 

SB 
'  _ 

.05 

•  36 

NEWINCTON  2  NE 

•  73 

10 

ST I LLHOf  E 

1  •  12 

.53 

^  •  78 

z'.2S 

.20 

.68 

•  38 

.15 

io9 

.15 

•  60 

WiRRENTnN 

4.04 

.83 

•  73 

.07 

T 

T 

.52 

1.04 

•  65 

WAYNESBORO  2  NE 

BR 

10 

14 

05 

- 

SOUTHWEST  07 

.74 

01 

* 

* 

26 

64 

16 

• 

02 

2,19 

AMER I C US  *i  ENE 

2.99 

.57 

•  04 

.33 

^*70 

*Q6 

- 

2, 

_ 

BAlNBftl OGE 

• 

5*50 

I '  05 

*  22 

03 

*7B 

*B7 

05 

'  14 

*74 

*  14 

l"z7 

CAIRO  2  NNM 

4!91 

.87 

!31 

.26 

.40 

!o7 

.06 

!oi 

•  54 

!67 

•  94 

4  72 

.  95 

OB 

.22 

•  40 

14 

.04 

06 

94 

•  09 

1  60 

COLQUITT  2  E 

5.74 

.87 

!o6 

.38 

1.15 

•  12 

.25 

•  18 

•  70 

.30 

•  08 

1^63 

C  UTHBERT 

.24 

.40 

•  05 

.27 

.27 

•  15 

•  46 

DAMSON 

4!lB 

.90 

.27 

.52 

.90 

.04 

•  14 

.52 

•  69 

OONALSONVILLE   1  S 

6.66 

.95 

.03 

.14 

.23 

l.OB 

•  18 

•  11 

T 

1.09 

1^29 

1^56 

4 

20 

* 

50 

25 
1 . 2 

20 

48 

• 

* 

LUHPK IN  2  Sc 

3  '  B9 

J  no 

■ 

.  10 

MORGAN   1  W 

HORCAN  9  NW 

5  46 

.  05 

.80 

.20 

.42 

.78 

19 

1  26 

1 ,55 

PLAINS  SM  GA  EXP  STA 

2!67 

.05 

.52 

.03 

.39 

.05 

.19 

.44 

.05 

•  05 

•  17 

T 

.06 

•  67 

PRESTON 

4  24 

.68 

.  63 

.53 

.  18 

40 

.89 

20 

66 

THOHASVILUE  *>  SE 

* 

.60 

.50 

.  16 

.43 

.  08 

* 

.0 

. 

.20 

• 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  09 

ABBEV I LL  E 

3  30 

.35 

.  1 5 

.25 

08 

10 

* 

20 

70 

1,35 

3.45 

.55 

.  10 

.05 

.08 

.  07 

70 

'  6 

•  36 

ALAPAH&  EXP  STATION 

.32 

.15 

ASHBURN  3  ENE 

4.76 

.51 

!l5 

.06 

.16 

T 

.50 

•  08 

•  07 

•  08 

.42 

!oi 

2)72 

•  77 

DOUGLAS  2  NNE 

3.50 

.32 

.06 

.15 

.25 

.21 

.10 

•  20 

.63 

•  10 

1^46 

FITZGERiLO 

3.57 

.22 

.13 

.07 

.  14 

.87 

.05 

•  05 

.07 

.15 

.32 

T 

.62 

•  86 

HOMERVILLE  3  WSW 

LUHBE R  CITY 

* 

' 

* 

•  10 

'  . 

• 

* 

' 

MOULTRIE   2  ESE 

*^ 
4.3 

. 

.01 

.50 

.0 

•  02 

.0 

_ 

.12 

• 

NASHVILLE  S  SSE 

3.87 

.30 

.35 

.08 

.33 

.16 

•  05 

.69 

.08 

.23 

^•60 

QUITH&N 

5.13 

.87 

.05 

.02 

.04 

•  08 

.43 

.34 

3^30 

TIFTQN  EXP  STATION 

.56 

.12 

*  24 

T 

.  15 

* 

•  24 

1^^ 

.02 

I  •  19 

VALOQSTA  4  NW 

3.94 

.74 

T 

(11 

•  07 

2.53 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALHA  FAA  AIRPORT 

24 

30 

19 

15 

•  96 

ATKINSON  \  H 

.  06 

• 

.03 

.02 

.03  .20 

.10 

BRUN5 w I CK 

5  *  30 

09 

♦ 

* 

1 '  36 

20 

50 

*56 

*  10 

2*49 

BRUNSWICK  FAA  AP 

5.06 

.12 

.06 

T 

.50 

1.16 

.05 

T 

•  49 

!63 

!93 

l!l2 

T 

^  *ot 

FLEMING 

4 ' 

.01 

.97 

• 

.10 

.03 

•  2 1 

.16 

•  61 

*ni 

FOLKSTON  3  Sw 

a  74 

29 

ao 

•  32 

■  1 

'4ft 

1  '70 

FOLKSTON  9  SW 

3*22 

02 

09 

26 

*35 

*36 

1  70 

FORT  STEWART 

5!l9 

.12 

1.40 

.44 

.19 

!l8 

•  45 

1^25 

lil6 

OLENNVILLE 

4.97 

T 

.19 

T  .02 

.96 

.05 

.12 

.11 

.18 

.08 

.19 

.17 

.19 

1.00 

.23 

U48 

JESUP  8  S 

3.50 

.21 

T 

T 

.B7 

T 

.15 

.  10 

.  10 

.38 

.10 

1^59 

NAHUNTA 

4.08 

.10 

.19 

.51 

.21 

.05 

.75 

.80 

.12 

l^35 

PATTERSON 

SAPEIO  ISLAND 

4.39 

.04 

.03 

T 

.27 

.01 

.51 

.66 

.02 

•  09 

.06 

.97 

.19 

•  01 

1.53 

SAVANNAH  USOA  PL  CRON 

3.14 

.08 

.01 

1.30 

.02 

.01 

•  09 

.11 

.46 

.01 

.85 

SAVANNAH  HSO  AP  R 

3.84 

.03 

T 

T 

2.32 

.01 

T 

T 

.  16 

.35 

.10 

.13 

.51 

.23 

SAVANNAH  BEACH 

3.18 

.65 

.13 

.06 

.11 

1.00 

.18 

.07 

.98 

SURRENCY  2  MNH 

3.91 

.39 

.02 

T 

.44 

.60 

.01 

•  11 

.22 

.37 

.03 

.20 

1.32 

WAYCROSS  »  NE 

6.23 

.33 

.04 

1.47 

•  07 

.04 

.96 

.55 

2.73 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LOUISVILLE  3  S 


LOWEST  TEMPERATURE 
5  STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OALTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNT  VERNON  3  WNW 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
OUITMAN 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 

Clayton  i  w 


DATE 
DATE 


Sm  r«t«i«DCe  notes  loUowmg  Station  Indo. 
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DAILY  TEMPERATURES 


MtUCH  1973 


Station 

Day  oi  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*          •  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATaaNl  0AM  2 

MAX 
MIN 

81 
40 

70 

64 
36 

48 
25 

56 

61 

57 

27 

57 
29 

76 

72 

67 

82 

67 

70 

76 

71 

67 

65 

65 

59 

76 
55 

76 

63 

67.4 
36.9 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 

63 

58 
36 

58 
29 

58 
36 

56 

62 

60 

54 
28 

67 

68 
32 

75 

76 

74 

75 

76 

64 

43 

se 

35 

66 
36 

75 
35 

75 

70 
47 

65 
37 

59 

50 

61 

58 

79 

75 
55 

74 

55 

65.6 
39.0 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

76 
53 

59 

54 

59 

58 
39 

56 

63 
39 

62 

56 

68 

67 

77 
39 

76 
37 

74 

76 

75 

63 

53 
33 

70 
36 

77 

75 

65 

64 

60 

46 

62 

61 

76 

75 

73 
39 

56 

65.6 
39.7 

cedartohn 

MAX 
MIN 

70 
39 

63 

54 
35 

62 
28 

55 
39 

58 

66 
34 

64 
45 

55 

27 

67 
27 

72 
33 

77 

77 
38 

71 

80 

75 

61 
4 1 

55 
36 

70 
42 

77 
37 

74 
47 

64 

64 

57 

50 
37 

29 

67 

77 

77 
56 

61 
36 

55 

43 

65.7 
39.5 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

76 
44 

70 
47 

63 

50 

62 

57 

60 
28 

68 

57 

61 
28 

65 

72 

75 
38 

74 

71 

76 

72 

56 
33 

63 

33 

69 

77 

74 

64 

63 

54 

50 

65 

70 

76 
55 

76 
36 

62 

66. 1 
35.5 

UALTUN 

MAX 

Mm 

77 
47 

65 
52 

59 
36 

42 
31 

56 
32 

49 
24 

56 
27 

61 
41 

52 
27 

52 
26 

66 
32 

68 
42 

78 
45 

75 
45 

64 

35 

76 
38 

65 
43 

55 
39 

53 
42 

67 
37 

75 
38 

72 
47 

66 
39 

61 
33 

40 
35 

40 
30 

59 
34 

60 
47 

77 
56 

76 
39 

57 
39 

61.9 
36.1 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
42 

62 
49 

59 
35 

46 
30 

55 
32 

49 
21 

57 
26 

61 
40 

53 
26 

55 
27 

68 
32 

70 
35 

72 
36 

75 
42 

65 
33 

71 
37 

65 
44 

57 
37 

62 
36 

66 
35 

70 
44 

71 
48 

67 
35 

60 
32 

51 
35 

42 
27 

61 
29 

61 
46 

77 
56 

76 
37 

56 
40 

62.3 
36.3 

ROME 

MAX 
MIN 

70 
43 

62 
54 

56 
36 

61 
29 

56 
39 

58 
25 

64 
31 

63 
44 

56 
29 

68 
28 

73 
34 

77 
36 

78 
38 

72 
47 

78 
35 

73 
51 

60 
39 

55 
37 

70 
40 

76 
37 

73 
51 

67 
46 

65 
45 

59 
34 

53 
34 

64 
30 

61 
45 

78 
53 

76 
56 

70 
39 

55 
43 

66.1 
39.6 

ROME  HSO  AP 

•          •  * 

MAX 
MIN 

70 
43 

63 

49 

60 

50 

58 

64 

55 

58 

69 

73 

75 

77 

67 

79 

67 

58 

3^ 

55 
36 

70 

77 

73 

66 

63 

53 

45 

63 

61 

80 

75 
4  8 

60 

52 

64.0 
37.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHSR^TTA   5  SSH 

MAX 
MIN 

75 
37 

71 

68 
39 

45 

27 

59 

50 

55 

65 

55 

55 

65 
29 

65 

75 

75 

65 

77 

66 
^2 

55 

3C 

50 
33 

66 
3} 

74 
35 

73 
47 

65 

63 

56 

45 

63 

63 

76 
54 

66 
37 

66 
37 

63.5 
34,0 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
40 

76 

54 

61 

54 
35 

57 
27 

68 

60 
39 

54 

67 

65 
38 

76 
38 

76 
45 

70 
49 

78 

66 
49 

57 

59 
35 

70 
39 

76 

75 
55 

67 
32 

64 

62 

47 
35 

64 
30 

64 

77 

73 
56 

71 
47 

52 
4  2 

65.7 
41.0 

ATLANTA   KS5  AP 

MAX 
MIN 

74 
46 

68 

53 

59 

51 

55 

68 

57 

55 

66 

67 

75 

75 

69 

77 

65 

56 

50 
36 

69 

74 

73 

67 

64 

56 

47 

61 

67 

77 

77 

63 

51 

64.1 
40.6 

aLAIRSVILLE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

76 
33 

62 

62 
35 

40 
27 

55 
33 

43 

54 
24 

58 
32 

48 
2 1 

50 
22 

60 
26 

63 
3 1 

73 
3^ 

71 
33 

61 
26 

73 
28 

59 
41 

^5 

27 

48 
31 

64 
29 

70 
32 

68 
45 

60 
37 

54 
26 

54 

30 

38 
2  3 

59 

26 

55 

43 

72 
52 

67 
35 

60 
36 

58.8 

31.9 

SLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

67 

65 

55 

58 

47 

55 

52 

51 

55 

64 

68 
29 

74 

72 

64 

74 

66 

55 

50 
30 

68 

38 

74 

70 
56 

64 
47 

62 

53 
2  8 

45 

62 

58 

77 

72 
5  2 

63 
36 

50 

61.6 
37.3 

COMMERCE   «  NNW 

MAX 
MIN 

74 
44 

75 

72 

55 

57 
33 

51 
26 

58 
20 

59 
32 

60 
3 1 

56 
3 1 

66 

3 1 

68 
32 

76 
33 

77 
34 

69 
35 

79 
36 

66 
4l 

55 
29 

55 
32 

71 
36 

74 
33 

73 
42 

66 
39 

65 
34 

64 
37 

45 

29 

64 
29 

61 
46 

78 
46 

67 
42 

69 
4  1 

65.5 
35.2 

DAHLONECA 

MAX 
MIN 

75 

66 

65 

48 

55 

47 

55 

60 

53 

56 

60 
36 

61 

75 

74 

67 

75 

65 

51 
3  J 

46 
34 

69 
37 

72 
38 

71 
47 

63 
45 

60 

59 

43 

63 
29 

58 

76 
55 

64 
40 

65 
39 

61.9 
36.6 

CAINESv/ILLE 

MAX 
MIN 

75 

71 

69 

50 

58 

50 
27 

56 
28 

63 

55 
27 

55 

64 
36 

66 

74 

75 

65 

75 

66 
42 

53 
32 

53 
36 

68 
39 

75 

72 
48 

65 
45 

61 

59 

42 

63 
3 1 

60 

75 
53 

70 
41 

67 
40 

63.5 
36.9 

HELEN  1  6SE 

MAX 

Mm 

74 
38 

65 
49 

56 
39 

52 
29 

52 
37 

54 
24 

60 
24 

58 
43 

56 

22 

63 
26 

60 
27 

78 
28 

74 
34 

71 
45 

77 
36 

68 
50 

59 
41 

48 
29 

69 
30 

71 
31 

68 
46 

67 
46 

60 
42 

60 
30 

51 
32 

64 
28 

60 
42 

75 
49 

68 
54 

65 
41 

62 
39 

63,4 
36.6 

JASPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

68 
47 

65 
54 

54 
33 

55 
29 

52 
37 

55 
25 

60 
34 

57 
43 

54 
25 

63 
31 

63 
40 

73 
41 

74 
48 

69 
47 

74 
38 

68 
55 

56 
40 

48 
33 

67 
38 

73 
36 

70 
54 

64 
45 

58 
38 

54 

32 

47 
36 

61 
27 

54 
44 

75 
52 

71 
55 

68 
36 

55 
41 

62,1 
40,0 

u  OF  OA  PlT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

77 
47 

73 
53 

57 
43 

59 
31 

52 
43 

56 
27 

67 
32 

66 
53 

54 
29 

66 
34 

64 
40 

74 
37 

75 
46 

73 
55 

77 
39 

77 
58 

64 
44 

58 
33 

70 
37 

74 
42 

73 
52 

71 
51 

65 

51 

62 
31 

54 
36 

64 
30 

65 
46 

77 
54 

75 
56 

71 
44 

67 
41 

67,0 
42.5 

HINDER  1  SSE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

75 

73 
50 

56 

59 
29 

57 
29 

57 
23 

68 

65 

55 

58 

69 

75 

76 

74 

67 

78 

56 

55 
33 

70 
37 

74 

74 

71 

65 

61 

54 

65 

64 

77 

74 
57 

71 
40 

66 

66.5 
40.0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  W 

MAX 

Mm 

73 

64 

60 

54 

47 
38 

56 
20 

58 

55 

54 

63 

63 

75 

73 

71 

72 

71 

60 
39 

51 
28 

66 
30 

72 

72 

67 
5  3 

61 

63 

56 

61 

58 

77 

74 
52 

66 
4 1 

63 
37 

63.8 
36.6 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

68 

64 
5 1 

54 

51 

48 

53 
22 

63 

58 

52 

64 

60 

74 

74 

69 
50 

75 

70 

59 
42 

46 
31 

71 
32 

72 

70 
54 

68 

60 

61 
28 

54 

62 

56 

75 

72 
55 

68 
37 

6? 
37 

63.0 
38.5 

ELRERTON  2  N 

MAX 

Mm 

79 
38 

77 
51 

60 
47 

60 
32 

58 
44 

59 
25 

59 
26 

66 
42 

56 
25 

68 
26 

65 
38 

77 
31 

76 
35 

74 
52 

79 
33 

76 
52 

63 
45 

64 

30 

72 
36 

36 

75 
57 

73 
46 

67 
40 

63 
26 

60 
35 

65 

26 

63 
45 

72 
51 

70 
54 

65 
51 

63 
40 

68.1 
39.3 

hartxel'l 

MAX 

78 
44 

75 
52 

65 
44 

55 
36 

48 

35 

60 
27 

70 
35 

70 
47 

57 
26 

70 
35 

66 
38 

74 
39 

80 
42 

77 
52 

79 
42 

79 
44 

68 
47 

70 
35 

72 
40 

74 
54 

74 
52 

69 
46 

61 
30 

50 
33 

67 
30 

63 
40 

75 
52 

68 
55 

7o 
48 

67 
36 

68.7 
41,5 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

73 
48 

70 
51 

60 
44 

54 
36 

60 
39 

56 
25 

64 
31 

60 
41 

56 
29 

67 
29 

66 
39 

77 
34 

76 
46 

72 
46 

79 
39 

72 
59 

60 
43 

54 

29 

72 
36 

71 
53 

70 
45 

62 
40 

64 

29 

58 
32 

64 

30 

59 
43 

74 
51 

70 
56 

66 
39 

62 
45 

65,9 
40.3 

HASHINCTON 

•          •  • 

MAX 

Mm 

78 

79 
40 

77 

57 
32 

63 
32 

55 
29 

59 
28 

69 
32 

64 
25 

56 
2  5 

67 

66 

76 

77 

73 

78 

64 

45 

59 

64 
36 

7, 

75 

76 
47 

69 

66 
29 

65 

45 

65 

66 

73 
43 

70 
53 

59 

67.1 
37.5 

WEST  CENTRAL 

aUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

78 

74 

56 

56 

60 
36 

72 

77 

61 
66 

79 
49 

61 

carrollton 

MAX 

Mm 

bl 
44 

63 
46 

56 
35 

61 
24 

55 
37 

58 
21 

66 
30 

65 
50 

65 
29 

67 
26 

71 
32 

76 
33 

76 
32 

72 
53 

78 
34 

74 
55 

63 
40 

56 
32 

70 
41 

76 
47 

68 
48 

51 
37 

64 

31 

67 
47 

79 
59 

76 
55 

72 
39 

58 
42 

66.9 
39.7 

COLUMBUS  MSG  AP 

MAX 

Mm 

79 
50 

70 
57 

58 
38 

62 
33 

57 
35 

61 
29 

71 
34 

64 
47 

60 
35 

71 
33 

73 
39 

76 
41 

77 
45 

76 
56 

61 
44 

72 
50 

65 
45 

61 
40 

75 
46 

79 
47 

73 
56 

56 
45 

65 
36 

73 
51 

83 
65 

82 
62 

64 
50 

55 
45 

69.5 
45.3 

Experiment 

MAX 

Mm 

76 
51 

76 
54 

71 
41 

43 

30 

61 
41 

52 
26 

61 
32 

66 
37 

58 
30 

56 
33 

68 
35 

69 
46 

74 
46 

75 
52 

70 
39 

78 
46 

66 
41 

56 

39 

53 
40 

69 
49 

73 
49 

58 
41 

46 

32 

63 
44 

69 
54 

78 
56 

78 
43 

65 
42 

66,2 
42.1 

DAILY  TEMPERATURES  «d.ou 

Conlinued  MARCH  197Z 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

76 
<>'> 

70 
53 

56 
38 

62 
27 

60 
45 

58 
25 

70 
29 

70 
50 

58 
28 

69 
29 

71 
33 

72 
36 

76 
39 

76 
55 

60 
34 

76 
54 

69 
43 

60 
32 

76 
41 

76 
52 

73 
55 

70 
51 

59 
45 

67 
34 

53 
40 

64 

30 

71 
47 

80 
60 

80 
56 

79 
43 

64 
45 

69.4 
41.7 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

70 

75 
44 

57 
39 

58 
28 

57 
42 

58 
23 

70 
30 

68 

54 

58 

30 

68 
27 

77 
32 

76 
41 

78 
35 

74 
56 

81 
36 

77 
60 

65 
4l 

59 
33 

71 
46 

79 
39 

77 
57 

73 
49 

78 
41 

67 
35 

54 
39 

64 

30 

73 
48 

61 
57 

81 
58 

76 
43 

63 
44 

70.1 
41.3 

HARSHALLVULE 

MAX 
MIN 

80 
49 

78 
55 

60 
45 

60 
31 

60 
46 

59 
30 

70 
33 

69 
54 

68 
32 

71 
33 

71 
41 

76 
44 

77 
46 

79 
55 

81 
44 

79 
58 

69 
44 

66 

40 

74 
46 

77 
47 

77 
55 

75 
59 

77 
48 

74 
40 

63 
44 

64 
34 

77 
48 

80 
63 

81 
59 

71 
51 

69 
46 

71.7 
45.8 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

75 
45 

67 
52 

56 
36 

62 

27 

56 
44 

59 
27 

71 
37 

75 
47 

58 
28 

69 

30 

72 
40 

79 
44 

78 
45 

70 
53 

61 
36 

74 

55 

64 
35 

57 
36 

71 
33 

77 
44 

75 
53 

69 
47 

68 

40 

62 
33 

54 

39 

66 
32 

71 
46 

80 
59 

79 
56 

75 
40 

61 
42 

68.7 
41.3 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

76 
49 

70 

54 

60 
29 

52 
40 

5  ' 
28 

69 
36 

58 
49 

56 
29 

67 
32 

68 
38 

75 
45 

75 
48 

71 
49 

78 
40 

69 
56 

58 
42 

53 
39 

70 
40 

74 
47 

74 
52 

69 
50 

68 
46 

57 
33 

51 
40 

63 

31 

69 
48 

78 
60 

77 
57 

65 
42 

51 
44 

65.5 
43.1 

TAL8UTTDM 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
54 

57 
39 

61 
28 

56 
42 

61 
27 

71 
30 

65 
54 

58 
30 

70 
32 

73 
36 

75 
32 

76 
46 

76 
54 

60 
40 

75 
60 

69 
43 

56 
35 

73 
39 

78 
43 

76 
60 

72 
54 

74 
51 

67 
36 

55 
42 

65 
32 

73 
46 

81 
62 

80 
61 

69 
46 

59 
44 

69.7 
43.  5 

TALLAPaoSA  2  N 

MAX 
MIN 

72 
41 

64 

53 

58 
33 

63 
24 

62 
38 

59 
20 

67 
28 

64 
45 

57 
27 

67 
23 

71 
29 

76 
31 

75 
38 

73 
49 

79 
31 

75 
55 

63 
40 

58 
31 

70 
37 

75 
44 

77 
50 

66 
46 

64 
44 

56 
28 

54 
36 

64 
28 

66 
45 

78 
58 

75 
54 

67 
38 

68 
42 

67.3 
38.3 

THOMASTDN   2  S 

MAX 
MIN 

80 
44 

76 
54 

55 
41 

60 
31 

60 
42 

64 
29 

71 
28 

69 
50 

61 
28 

73 
28 

71 
28 

78 
32 

78 
36 

77 
55 

82 
38 

78 
48 

68 
42 

56 
34 

79 
39 

60 
40 

77 
52 

75 
52 

75 
4  1 

70 
36 

56 
44 

66 
38 

73 
43 

80 
59 

80 
56 

77 
46 

58 
45 

71.1 
41.3 

WEST  POINT 

*           «  * 

MAX 
MIN 

67 
45 

75 
45 

65 
40 

42 
30 

60 
31 

55 
25 

60 
29 

70 
35 

62 
30 

60 
30 

72 
34 

73 
36 

75 
42 

77 
45 

75 
40 

80 
40 

70 
42 

64 
36 

56 
41 

73 
41 

78 
43 

75 
49 

75 
45 

73 
38 

58 

42 

51 
34 

65 
45 

72 
50 

62 
52 

80 
40 

55 
41 

57.6 
39.3 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

MIN 

77 
51 

81 
58 

81 
55 

65 
36 

64 

32 

57 
32 

72 
33 

70 
33 

56 
3 1 

68 
37 

72 
41 

76 
47 

78 
44 

80 
54 

69 
46 

65 
38 

71 
47 

74 
45 

80 
56 

74 

48 

76 
38 

69 
46 

39 

75 

74 
58 

73 
58 

67 
47 

71.7 
44.2 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

7P 
49 

74 
54 

55 

42 

61 
28 

53 
43 

57 
27 

71 
33 

61 
51 

55 
28 

66 
29 

67 
39 

76 
40 

79 
45 

70 
56 

79 
36 

66 
53 

63 
43 

56 
33 

70 
39 

78 
42 

75 
53 

68 
50 

66 
44 

61 

30 

55 

40 

64 
31 

73 
46 

77 
59 

76 
57 

67 
44 

6? 
4i 

67.1 
42.2 

DUBLIN  3  s 

MAX 
MIN 

7B 
45 

82 
50 

80 
54 

62 
32 

64 
34 

60 

30 

62 
29 

68 
31 

69 
32 

59 

30 

70 
32 

74 
39 

78 
43 

80 
45 

79 
41 

30 
43 

69 
45 

66 
36 

69 
38 

7! 
43 

79 
45 

60 
53 

75 
47 

76 
39 

70 
41 

5? 
35 

65 
38 

76 
48 

77 
60 

75 
56 

65 
46 

71.4 
41.3 

EASTMAN  1  u 

MAX 
MIN 

78 
49 

81 
52 

80 
54 

59 
34 

65 
35 

60 
32 

60 
31 

73 
31 

63 
32 

57 
33 

70 
38 

74 
43 

77 
47 

78 
49 

76 
45 

81 
46 

71 
46 

63 
35 

69 
46 

7! 
47 

79 
50 

79 
55 

74 
47 

76 
36 

66 
43 

59 
35 

60 
45 

76 
49 

75 
59 

'4 
55 

65 
46 

70.8 
43.4 

FDRSVTH  I  S 

MAX 
MIN 

80 
45 

77 
55 

61 
28 

54 
45 

59 
30 

70 
28 

60 
50 

57 
2' 

68 
2' 

70 
36 

77 
40 

78 
45 

74 
56 

80 
38 

70 
57 

63 
44 

58 
33 

71 
43 

76 
42 

76 
52 

75 
53 

70 
36 

57 
42 

64 
32 

74 
46 

79 
60 

79 
56 

73 
48 

62 
45 

69.4 

42.9 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

7! 
46 

82 
50 

60 
52 

58 
33 

64 
37 

64 
30 

65 
30 

72 
32 

70 
34 

59 
30 

73 
32 

80 
3' 

78 

4  1 

76 
39 

61 
43 

83 
46 

70 
46 

69 
39 

76 
5  1 

60 
44 

80 
50 

80 
55 

78 
42 

80 
39 

71 
44 

60 
35 

64 
45 

77 
49 

80 
56 

76 
55 

65 
48 

73.2 
42.5 

IRWINTON  4  WNW 

MAX 
MIN 

83 
47 

81 
54 

61 
47 

69 
30 

63 
46 

60 
28 

70 
33 

62 
35 

72 
30 

70 
33 

71 
37 

76 
43 

79 
46 

79 
55 

61 
43 

79 
56 

68 
44 

65 
39 

74 
42 

79 
47 

78 
46 

75 
48 

71 
44 

72 
40 

58 
38 

65 
39 

80 
52 

75 
59 

74 

60 

77 
52 

67 
45 

72.1 
43.8 

MACON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
48 

78 
54 

56 
38 

62 

31 

59 
35 

61 
31 

71 
36 

65 
44 

58 
33 

71 
32 

72 
37 

77 
43 

78 
4  1 

79 
52 

60 
42 

70 
48 

64 
43 

65 
37 

74 
43 

79 
42 

78 
55 

74 
50 

74 
46 

65 
39 

53 
44 

64 
34 

77 
48 

77 
63 

78 
60 

64 
51 

63 
42 

69.6 
43.3 

MILLEDCEVULE 

MAX 
MIN 

79 
40 

80 
43 

79 
52 

54 
29 

65 
30 

56 
29 

59 
28 

71 
28 

65 
31 

57 
28 

69 
35 

70 
28 

77 
38 

78 
39 

76 
36 

60 
37 

68 
43 

61 
32 

61 
32 

72 
40 

78 
42 

77 
48 

73 
44 

72 
35 

65 
38 

49 
32 

65 
32 

77 
48 

76 
56 

75 
53 

62 
45 

69.4 
37.8 

MDNTICELLO 

MAX 
MIN 

78 
49 

80 
50 

75 
47 

59 

35 

58 
35 

57 

30 

60 

32 

70 

35 

61 
30 

58 
31 

69 
34 

77 
44 

76 
45 

78 

52 

74 
44 

80 
45 

69 
42 

60 
35 

71 
45 

75 
46 

77 
46 

75 
45 

75 
46 

69 
34 

65 
36 

60 
32 

62 

32 

74 

48 

78 
57 

77 
46 

65 
43 

69.7 
41.0 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
45 

79 
53 

58 
48 

63 
32 

59 
41 

58 
31 

70 
29 

67 
47 

57 
28 

67 
31 

68 
39 

76 
40 

78 
43 

77 
58 

79 
39 

74 
57 

61 
45 

61 
34 

71 
40 

77 
43 

77 
51 

74 
59 

72 
50 

67 
34 

60 
41 

62 
33 

76 
48 

76 
62 

74 
60 

66 
56 

56 
46 

69.0 
44.0 

SILOAM 

*           *  * 

MAX 

Mm 

80 
49 

77 
55 

61 
35 

62 
31 

57 
45 

59 

25 

69 
32 

64 
53 

56 
28 

67 
32 

67 
37 

77 
46 

73 
50 

75 
54 

78 
39 

76 
57 

61 
43 

59 

36 

70 
36 

76 
46 

76 
53 

73 
54 

67 
47 

64 
31 

50 
36 

65 
31 

70 
46 

75 
59 

73 
57 

61 
50 

50 
43 

67.4 
43.2 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NH 

MAX 
MIN 

78 
43 

79 
50 

78 
52 

58 
31 

64 
40 

57 
20 

58 
28 

70 
40 

66 
30 

55 
30 

67 
37 

66 
35 

71 
3' 

77 
54 

74 

y, 

76 
45 

64 
45 

60 
30 

63 
39 

71 
38 

77 
45 

73 
53 

71 
45 

69 
29 

66 
36 

46 
27 

64 
35 

67 
50 

70 
54 

55 

55 

66 
43 

67.1 
39.8 

AUGUSTA  wsn  AP 

MAX 

Mm 

80 
46 

80 
52 

64 
40 

65 
36 

60 
39 

60 
27 

72 
29 

70 
40 

55 
33 

68 
31 

68 
37 

77 
38 

78 
42 

76 
55 

78 
38 

67 
52 

63 
42 

67 
34 

71 
42 

77 
42 

75 
48 

73 
54 

70 
47 

66 
33 

50 
36 

64 
29 

69 
48 

71 
5  1 

66 
53 

60 
52 

52 
42 

68. 1 
41.6 

BRtlOKLET  1  W 

MAX 
IVUN 

60 
51 

82 
58 

70 
55 

63 
36 

63 
42 

57 
31 

71 
32 

69 
51 

64 

36 

67 
3 1 

70 
37 

75 
38 

79 
42 

76 
49 

78 
48 

75 
56 

62 
47 

69 
37 

73 
46 

75 
46 

73 
53 

74 
60 

75 
45 

74 
40 

62 
40 

58 
33 

70 
47 

72 
57 

70 
57 

70 
57 

60 
46 

70.2 
45.4 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

80 
47 

87 
56 

78 
54 

63 
34 

63 
44 

58 

30 

79 
29 

70 
40 

66 
31 

68 
3 1 

70 
37 

76 
36 

78 
43 

78 
48 

81 
4  3 

78 

64 
48 

64 
37 

72 
42 

77 
4  5 

76 
5 1 

74 
59 

73 
49 

71 
3  5 

74 

63 
32 

74 
4  8 

76 
58 

77 
59 

72 
57 

58 
47 

72.2 
44.2 

METTER 

MAX 

Mm 

82 
47 

83 
55 

69 
54 

66 
36 

64 
39 

60 
33 

73 
34 

T3 

49 

69 
34 

69 

32 

72 
40 

72 
4  I 

80 
43 

80 
49 

82 
48 

80 
53 

65 

50 

69 
40 

73 
44 

79 
45 

77 
52 

76 
58 

74 
42 

75 
4 1 

67 
45 

63 
35 

79 
47 

78 
56 

75 
56 

73 
58 

60 
47 

72.9 
45.3 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 
45 

BO 
4  5 

72 
57 

68 
38 

66 
47 

63 
26 

72 
29 

70 
5 1 

65 
3 1 

67 
38 

70 
39 

76 
46 

79 
46 

79 
52 

79 
45 

60 
50 

70 
50 

73 
43 

74 
44 

77 
54 

76 
54 

75 
59 

74 
50 

72 
33 

61 
39 

58 
32 

73 
49 

75 
5  3 

75 
59 

70 
54 

66 
4  3 

72.1 
45.2 

MILLEN  4  N 

MAX 

Mm 

76 
47 

79 
47 

82 
59 

65 
32 

61 
39 

60 
25 

69 
27 

72 
52 

64 
30 

68 
27 

68 
45 

78 
45 

78 
44 

80 
40 

80 
36 

75 
50 

67 
48 

66 
33 

74 
42 

78 
40 

74 
50 

74 
60 

71 
46 

70 
32 

68 
36 

63 

30 

74 
46 

69 
55 

70 
56 

68 
54 

62 
52 

71.1 
42.9 

NEWINCTON  2  N6 

MAX 

MIN 

79 
50 

80 
58 

75 
57 

66 
37 

64 
43 

56 
31 

70 
33 

70 
54 

65 
37 

67 
33 

68 
36 

77 
40 

80 
50 

78 
45 

79 
45 

72 
57 

63 
47 

70 
41 

75 
53 

75 
55 

73 
53 

74 
64 

75 
52 

71 
38 

62 
40 

63 
33 

75 
45 

74 
57 

70 
60 

68 
38 

68 
48 

71.0 
46.8 

SwAINSeORO 

MAX 
MIN 

79 
53 

80 
59 

78 
58 

64 
31 

62 
34 

63 

30 

64 
49 

63 
32 

75 
30 

76 
36 

74 
40 

82 
45 

82 
41 

80 
47 

60 
56 

62 
46 

69 

36 

74 
46 

78 
44 

76 
55 

73 
61 

74 
51 

72 
35 

62 
43 

62 
34 

77 
43 

76 
56 

76 
59 

71 
56 

56 
48 

72.0 
45.  1 

HARRENTGN 

MAX 
MIN 

79 
44 

80 
48 

79 
53 

60 
33 

57 
34 

57 
30 

61 
30 

71 
30 

66 
28 

58 
28 

68 
30 

69 
39 

78 
40 

78 
43 

76 
39 

60 
39 

66 
45 

62 
34 

65 
34 

73 
44 

78 
45 

78 
50 

7? 
47 

69 
33 

65 
34 

49 
31 

67 
31 

70 
46 

77 
59 

70 
55 

59 
44 

68.9 
39.4 

HAYNESBORO  2  NE 

•           •  « 

MAX 

Mm 

73 
43 

7^ 
55 

70 
48 

72 
35 

64 

34 

60 
32 

60 
26 

70 
30 

70 
34 

55 

32 

68 
34 

67 
36 

75 
39 

78 
46 

78 
44 

78 
44 

65 
47 

63 
34 

67 
34 

72 
43 

75 
44 

74 
50 

74 
48 

74 
34 

65 
34 

52 
30 

64 
37 

72 
46 

72 
50 

68 
58 

62 
46 

66.9 
40.3 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY   3  SE 

MAX 

Mm 

74 
54 

81 
55 

79 
54 

56 
40 

65 
40 

63 
36 

59 
32 

73 
32 

69 
38 

57      70  75 
30     30  35 
S«e  Pelareoce  N 

77     77  79 
39     42  50 
3leB  FoUowtng  StalJ 

81  72 
55  47 

an  Index 

66 
38 

70 
39 

75 
45 

79 
46 

78 
58 

76 
42 

79 
43 

72 
47 

71 
40 

65 
40 

79 
47 

78 
61 

81 
55 

61 
51 

72.2 
43.9 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CEQRGU 
MtKch 


Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

AT«r 

AMERICUS  <>  ENE 

MAX 

80 

78 

58 

59 

59 

59 

70 

66 

60 

70 

72 

75 

76 

79 

80 

75 

67 

67 

74 

79 

76 

75 

76 

72 

63 

63 

78 

61 

80 

69 

58 

70.6 

MIN 

51 

53 

43 

37 

45 

31 

35 

55 

33 

34 

40 

45 

47 

55 

47 

56 

4? 

43 

50 

49 

53 

59 

46 

40 

47 

35 

46 

59 

60 

52 

48 

46.9 

SAINBRIDCE 

MAX 

63 

80 

60 

70 

66 

61 

73 

70 

65 

70 

76 

78 

61 

80 

64 

78 

71 

76 

76 

64 

79 

79 

83 

79 

77 

67 

63 

80 

83 

67 

57 

74.6 

MIN 

53 

57 

47 

42 

49 

30 

32 

39 

31 

35 

39 

43 

50 

59 

61 

46 

40 

51 

45 

57 

62 

42 

46 

49 

43 

42 

60 

61 

52 

52 

47.4 

BLAKELV 

MAX 

7* 

65 

61 

60 

73 

66 

59 

71 

75 

77 

77 

79 

Bl 

72 

68 

70 

75 

79 

76 

76 

60 

72 

69 

65 

79 

79 

80 

57 

72.0 

MIN 

54 

48 

•■,0 

30 

35 

36 

35 

36 

42 

43 

47 

53 

56 

47 

41 

42 

49 

51 

56 

45 

45 

47 

39 

39 

47 

63 

52 

50 

49.0 

Cairo  ?  nnw 

MAX 

BO 

80 

60 

62 

67 

63 

74 

72 

68 

70 

76 

76 

76 

79 

83 

79 

78 

76 

76 

81 

76 

79 

82 

80 

76 

76 

81 

60 

79 

68 

59 

74.9 

MIN 

55 

56 

49 

41 

36 

35 

37 

54 

33 

40 

43 

46 

55 

56 

59 

47 

45 

42 

46 

57 

63 

49 

50 

46 

42 

44 

59 

63 

53 

52 

46.3 

CAMILLA 

MAX 

32 

79 

59 

64 

63 

59 

74 

68 

65 

69 

75 

75 

79 

77 

60 

75 

69 

76 

74 

80 

79 

76 

80 

76 

74 

66 

61 

77 

60 

69 

56 

72.9 

MIN 

52 

56 

46 

41 

47 

34 

35 

38 

32 

36 

43 

46 

51 

55 

59 

45 

41 

52 

49 

56 

61 

44 

46 

47 

43 

45 

58 

61 

55 

51 

47.7 

COLOUITT  2  E 

MAX 

75 

81 

77 

67 

66 

62 

64 

68 

68 

59 

73 

75 

77 

79 

79 

62 

73 

69 

73 

73 

79 

77 

78 

62 

75 

73 

65 

61 

80 

79 

63 

73.3 

MIN 

50 

59 

50 

43 

41 

32 

36 

42 

38 

34 

38 

42 

44 

49 

52 

61 

47 

42 

52 

50 

55 

56 

44 

49 

49 

41 

45 

51 

64 

53 

51 

47.1 

CUTHtEUT 

MAX 

81 

78 

59 

64 

62 

61 

71 

70 

64 

69 

75 

77 

77 

79 

81 

79 

71 

66 

75 

79 

77 

75 

78 

76 

68 

66 

79 

60 

81 

73 

55 

72.5 

MIN 

46 

55 

42 

37 

46 

32 

34 

34 

32 

39 

41 

46 

57 

49 

59 

45 

40 

49 

49 

48 

59 

49 

44 

46 

36 

47 

63 

63 

51 

49 

46.5 

FORT  GAINES 

MAX 

81 

77 

58 

62 

62 

60 

71 

63 

70 

74 

75 

76 

79 

78 

79 

77 

71 

6t 

73 

79 

77 

74 

78 

74 

67 

65 

78 

74 

81 

7l 

62 

72.1 

MIN 

55 

55 

42 

39 

47 

30 

36 

53 

37 

4? 

43 

42 

48 

57 

50 

59 

46 

41 

50 

45 

57 

59 

51 

44 

47 

38 

42 

63 

62 

53 

49 

47.8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

80 

79 

56 

64 

60 

68 

71 

69 

65 

70 

76 

77 

77 

79 

82 

78 

71 

62 

76 

7! 

78 

75 

77 

71 

63 

67 

76 

82 

62 

79 

62 

72.9 

MIN 

44 

53 

41 

36 

40 

25 

31 

49 

29 

25 

31 

32 

37 

55 

40 

57 

42 

42 

44 

39 

55 

54 

3e 

36 

42 

31 

43 

62 

57 

50 

46 

42.2 

MORGAN  1  w 

MAX 

83 

80 

60 

63 

70 

59 

70 

75 

65 

61 

75 

75 

76 

77 

76 

60 

60 

60 

60 

60 

79 

80 

77 

75 

73 

80 

79 

80 

79 

70 

74.6 

MIN 

49 

52 

46 

39 

44 

32 

35 

50 

38 

37 

40 

39 

40 

50 

49 

55 

50 

51 

49 

51 

49 

50 

49 

50 

40 

40 

41 

65 

60 

50 

46.3 

Plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

71 

80 

75 

50 

60 

58 

59 

70 

65 

56 

68 

74 

75 

75 

76 

69 

64 

65 

74 

77 

72 

79 

79 

69.7 

MIN 

51 

53 

43 

38 

39 

32 

33 

40 

33 

33 

41 

45 

47 

53 

47 

55 

44 

42 

50 

47 

55 

57 

45 

41 

44 

35 

40 

51 

62 

51 

49 

45.0 

THOMASVILLE  t  SE 

MAX 

77 

80 

60 

70 

70 

67 

73 

73 

70 

70 

75 

77 

75 

76 

80 

60 

78 

60 

60 

80 

79 

80 

81 

81 

81 

80 

78 

77 

74 

74 

65 

75.5 

*       •  « 

MIN 

51 

55 

53 

40 

49 

33 

34 

49 

38 

32 

35 

37 

46 

54 

57 

61 

56 

46 

39 

47 

53 

62 

42 

47 

52 

46 

43 

58 

62 

55 

53 

48.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

alapaha  exp  station 

MAX 

81 

BO 

69 

67 

63 

59 

73 

72 

68 

67 

74 

76 

77 

76 

80 

78 

70 

72 

75 

76 

77 

78 

79 

77 

72 

66 

76 

76 

75 

71 

61 

73.0 

MIN 

50 

55 

55 

42 

46 

32 

35 

50 

32 

38 

41 

45 

51 

54 

54 

40 

46 

53 

55 

62 

61 

48 

46 

49 

42 

45 

57 

60 

57 

50 

46.0 

ASH8URN  i  ENE 

MAX 

72 

60 

78 

57 

58 

59 

57 

71 

62 

55 

61 

72 

74 

76 

76 

79 

70 

65 

68 

71 

78 

77 

74 

76 

69 

67 

63 

78 

75 

74 

63 

69.6 

MIN 

53 

57 

55 

40 

40 

33 

34 

40 

32 

39 

43 

48 

49 

49 

54 

47 

44 

40 

47 

53 

57 

50 

44 

44 

39 

40 

49 

60 

57 

49 

CORDELE 

MAX 

82 

79 

62 

62 

66 

59 

72 

65 

70 

74 

78 

79 

78 

79 

80 

80 

71 

69 

75 

79 

60 

76 

79 

77 

69 

65 

78 

76 

80 

74 

55 

73.2 

MIN 

51 

57 

47 

40 

45 

35 

33 

38 

44 

44 

45 

56 

45 

58 

47 

40 

53 

47 

56 

63 

50 

44 

48 

38 

48 

60 

61 

55 

49 

47.6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

76 

82 

81 

65 

61 

62 

59 

74 

69 

58 

72 

75 

75 

79 

78 

61 

74 

67 

72 

73 

78 

79 

76 

78 

70 

65 

64 

79 

74 

72 

67 

72.1 

MIN 

49 

49 

57 

42 

42 

33 

33 

34 

36 

32 

34 

47 

50 

55 

55 

55 

47 

46 

46 

46 

50 

58 

50 

48 

46 

46 

49 

54 

62 

56 

50 

47.  1 

FITZGERALD 

MAX 

81 

80 

61 

63 

62 

57 

72 

71 

65 

68 

73 

76 

78 

76 

80 

76 

67 

71 

73 

76 

79 

77 

77 

76 

68 

63 

77 

77 

76 

72 

59 

72.0 

MIN 

52 

57 

51 

42 

46 

33 

36 

36 

35 

41 

47 

46 

55 

50 

59 

47 

43 

63 

46 

54 

62 

50 

45 

48 

39 

46 

56 

61 

59 

46 

46.5 

HOMERVILLE  3  HSW 

MAX 

82 

82 

71 

68 

65 

60 

75 

70 

65 

70 

75 

76 

79 

77 

81 

73 

71 

75 

76 

78 

81 

81 

81 

78 

75 

70 

79 

79 

74 

71 

68 

74.3 

MIN 

49 

55 

57 

40 

45 

31 

35 

48 

39 

31 

36 

40 

43 

47 

53 

57 

47 

40 

53 

47 

53 

63 

43 

47 

47 

45 

43 

56 

59 

55 

52 

47.  0 

LUMBER  CITV 

MAX 

77 

81 

62 

65 

65 

61 

56 

74 

70 

56 

69 

73 

76 

76 

76 

80 

69 

66 

71 

73 

76 

80 

71 

78 

70 

66 

66 

76 

75 

74 

69 

71.8 

MIN 

48 

47 

55 

43 

43 

33 

33 

34 

36 

31 

33 

37 

41 

46 

47 

47 

47 

39 

40 

44 

45 

53 

45 

42 

42 

43 

42 

49 

57 

57 

49 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

80 

80 

59 

66 

62 

58 

74 

68 

63 

69 

75 

69 

78 

78 

81 

77 

68 

75 

75 

79 

79 

77 

60 

76 

76 

74 

81 

77 

75 

67 

64 

72.9 

MIN 

49 

54 

47 

40 

47 

33 

33 

50 

32 

32 

39 

41 

40 

53 

55 

59 

45 

40 

55 

42 

52 

61 

48 

46 

46 

42 

45 

56 

61 

55 

49 

46.7 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

81 

80 

64 

66 

66 

60 

73 

73 

69 

69 

74 

75 

78 

77 

81 

79 

75 

74 

76 

76 

60 

79 

60 

76 

75 

72 

79 

77 

75 

71 

66 

74.3 

MIN 

48 

56 

55 

41 

48 

32 

34 

49 

36 

30 

36 

39 

43 

46 

54 

59 

47 

38 

52 

46 

50 

62 

42 

44 

46 

42 

44 

58 

53 

55 

50 

46.5 

QUITMAN 

MAX 

74 

82 

61 

64 

70 

65 

62 

76 

66 

62 

71 

77 

78 

79 

77 

81 

61 

70 

76 

76 

62 

60 

60 

82 

76 

76 

69 

78 

76 

78 

72 

74.9 

MIN 

50 

51 

57 

40 

42 

32 

32 

36 

40 

31 

32 

39 

41 

45 

56 

59 

46 

41 

41 

49 

51 

54 

45 

46 

50 

42 

45 

46 

60 

58 

55 

45.5 

TIFTUN  EXP  STATION 

MAX 

73 

60 

79 

60 

65 

63 

59 

73 

70 

56 

69 

75 

76 

77 

78 

8 1 

73 

67 

72 

76 

78 

79 

78 

79 

72 

71 

65 

79 

77 

74 

67 

72.4 

Mm 

52 

58 

54 

41 

41 

32 

37 

46 

38 

33 

41 

45 

47 

53 

53 

56 

47 

42 

52 

49 

55 

60 

46 

47 

51 

41 

42 

52 

60 

59 

48 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

76 

82 

74 

66 

69 

61 

71 

67 

60 

70 

76 

77 

79 

79 

83 

77 

68 

76 

76 

80 

62 

60 

81 

75 

76 

66 

75 

78 

73 

72 

62 

73.9 

*          •  • 

MIN 

48 

55 

50 

50 

39 

27 

33 

46 

35 

29 

34 

36 

40 

47 

54 

52 

48 

37 

52 

45 

51 

55 

38 

41 

48 

42 

45 

54 

53 

55 

55 

45.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

80 

69 

65 

63 

57 

73 

69 

60 

71 

72 

75 

78 

75 

81 

71 

66 

70 

72 

76 

79 

77 

76 

72 

70 

64 

78 

72 

72 

69 

61 

71.9 

MIN 

51 

57 

54 

44 

46 

30 

35 

45 

39 

32 

37 

40 

45 

51 

55 

59 

49 

39 

54 

49 

55 

62 

46 

45 

49 

44 

46 

60 

61 

59 

51 

48.2 

BLACK8EAHD  ISLAND 

MAX 

67 

72 

73 

75 

67 

66 

75 

69 

72 

55 

70 

67 

70 

78 

76 

72 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

73 

80 

79 

69 

70 

72 

70 

69 

66 

70.8 

MIN 

49 

56 

56 

58 

42 

38 

3B 

4 1 

43 

36 

37 

42 

47 

48 

57 

56 

50 

45 

52 

56 

56 

56 

48 

52 

49 

50 

40 

40 

49 

58 

57 

PRUNSWICK 

MAX 

79 

78 

75 

74 

68 

69 

72 

73 

72 

70 

70 

73 

79 

78 

79 

76 

77 

79 

80 

79 

79 

80 

79 

76 

73 

74 

74 

79 

72 

71 

70 

75.1 

MIN 

54 

58 

59 

41 

50 

41 

46 

55 

42 

34 

41 

43 

44 

51 

52 

49 

47 

44 

45 

43 

53 

52 

51 

50 

44 

39 

46 

54 

58 

56 

54 

46.3 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

71 

73 

77 

65 

65 

53 

68 

72 

55 

70 

66 

69 

78 

78 

72 

71 

70 

66 

66 

70 

75 

81 

79 

74 

69 

56 

69 

74 

68 

70 

63 

69.3 

MIN 

55 

59 

52 

42 

46 

35 

38 

36 

32 

41 

45 

48 

53 

58 

59 

51 

41 

54 

60 

63 

52 

49 

45 

40 

47 

57 

57 

56 

91 

49.5 

Fleming 

MAX 

80 

80 

78 

65 

64 

58 

73 

71 

70 

69 

69 

76 

79 

78 

60 

76 

66 

68 

73 

74 

75 

78 

76 

77 

69 

63 

78 

76 

72 

72 

69 

72.9 

MIN 

47 

54 

54 

37 

41 

27 

31 

50 

37 

29 

35 

37 

41 

46 

47 

55 

46 

37 

42 

*' 

54 

63 

41 

39 

49 

37 

43 

52 

97 

57 

50 

44.6 

FOLKSTON  9  Si. 

MAX 

ei 

84 

70 

67 

66 

64 

77 

73 

70 

70 

75 

78 

61 

79 

82 

75 

74 

78 

75 

76 

83 

62 

82 

79 

78 

76 

80 

76 

70 

70 

69 

75.7 

Mm 

57 

56 

50 

45 

46 

35 

36 

50 

39 

31 

39 

41 

42 

49 

56 

57 

37 

40 

50 

50 

51 

60 

34 

41 

40 

40 

40 

56 

99 

55 

54 

46.4 

FORT  STENART 

MAX 

80 

80 

81 

67 

65 

59 

73 

70 

66 

71 

70 

77 

80 

75 

62 

76 

67 

73 

74 

75 

76 

79 

77 

76 

68 

64 

79 

75 

70 

74 

69 

73.2 

Mm 

49 

56 

49 

36 

44 

34 

35 

53 

38 

32 

38 

40 

46 

50 

50 

56 

47 

39 

49 

49 

55 

62 

46 

42 

50 

37 

37 

57 

46 

59 

50 

46.4 

GLENNVILLE 

MAX 

83 

82 

70 

66 

59 

59 

74 

71 

67 

69 

73 

77 

76 

76 

61 

76 

67 

72 

73 

77 

78 

76 

77 

72 

66 

62 

77 

77 

73 

72 

72 

72.7 

Mm 

51 

58 

56 

37 

39 

39 

34 

54 

37 

32 

39 

41 

47 

52 

46 

56 

47 

50 

51 

55 

48 

43 

43 

40 

49 

39 

57 

99 

51 

50 

46.6 

JESUP  B  S 

MAX 

64 

81 

70 

65 

60 

76 

72 

70 

70 

73 

77 

80 

76 

60 

60 

72 

73 

73 

79 

79 

76 

77 

72 

64 

79 

79 

73 

71 

71 

74.3 

MIN 

46 

56 

37 

43 

26 

32 

49 

40 

29 

34 

38 

42 

47 

54 

54 

37 

50 

51 

61 

45 

45 

46 

36 

45 

54 

95 

54 

50 

45.1 

NAHUNTA 

MAX 

82 

82 

75 

70 

65 

61 

75 

70 

68 

69 

72 

76 

76 

77 

60 

77 

7* 

76 

78 

61 

79 

78 

75 

74 

64 

76 

75 

73 

70 

70 

74.1 

Mm 

54 

56 

58 

42 

45 

30 

35 

46 

39 

31 

37 

41 

44 

42 

56 

57 

46 

45 

49 

52 

92 

4} 

49 

49 

41 

43 

99 

57 

98 

52 

47.2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

70 

73 

75 

67 

67 

62 

67 

71 

69 

69 

65 

66 

77 

76 

71 

68 

66 

68 

65 

73 

79 

77 

75 

73 

62 

67 

73 

72 

68 

66 

70.0 

MIH 

54 

57 

56 

46 

49 

34 

38 

55 

42 

34 

41 

46 

49 

54 

56 

59 

50 

42 

51 

60 

62 

43 

49 

53 

39 

46 

96 

58 

57 

52 

49.9 

S««  n*l*f»Dc«  NolM  rolk"Tti»g  SuUoo  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES  oed.ou 

Continued  MARCH  197? 


Day  of  Month 

Station 

J 

2 

3 

s 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

Savannah 

USDA  PL  GRDN 

MAX 

62 

79 

77 

7 1 

70 

6  1 

74 

72 

73 

61 

69 

80 

62 

76 

63 

76 

69 

72 

78 

77 

77 

82 

79 

74 

68 

67 

60 

78 

70 

74 

64 

74. 

0 

MIN 

53 

57 

50 

44 

32 

29 

39 

34 

38 

28 

39 

42 

48 

46 

54 

47 

38 

44 

47 

51 

62 

46 

47 

49 

38 

4? 

49 

57 

57 

46 

52 

45 

5 

SAVANNAH 

WSO  AP 

MAX 

60 

79 

72 

68 

66 

5P 

73 

71 

56 

69 

66 

77 

60 

77 

60 

77 

67 

70 

75 

76 

77 

76 

77 

71 

68 

63 

77 

75 

72 

71 

61 

71 

9 

MIN 

50 

57 

50 

40 

43 

33 

30 

50 

35 

30 

36 

40 

49 

52 

46 

5  6 

48 

41 

52 

48 

58 

55 

50 

41 

39 

37 

47 

56 

60 

60 

49 

46 

6 

5  AVANNAH 

MAX 

69 

60 

64 

70 

70 

68 

6 1 

67 

76 

75 

70 

66 

67 

66 

67 

67 

70 

79 

77 

76 

65 

64 

67 

72 

68 

69 

67 

69, 

Mm 

55 

57 

63 

44 

45 

39 

38 

57 

45 

37 

44 

50 

63 

62 

54 

61 

52 

42 

54 

56 

61 

67 

46 

49 

55 

40 

51 

57 

60 

59 

51 

51 

7 

SURRENCY 

2  WNW 

MAX 

62 

62 

77 

69 

65 

60 

74 

73 

71 

70 

74 

77 

79 

77 

81 

81 

78 

72 

76 

78 

80 

79 

79 

77 

70 

65 

78 

7" 

74 

71 

66 

74 

6 

MIN 

44 

47 

51 

39 

42 

30 

32 

49 

35 

29 

35 

38 

43 

46 

48 

57 

36 

36 

48 

43 

52 

52 

34 

41 

47 

38 

46 

55 

54 

56 

48 

43 

6 

WAYCRQSS 

4  NE 

MAX 

76 

82 

64 

71 

67 

65 

61 

76 

70 

60 

70 

75 

78 

80 

78 

81 

75 

68 

75 

7* 

78 

S3 

61 

80 

75 

76 

66 

80 

75 

73 

70 

74 

4 

MIN 

56 

56 

45 

45 

28 

28 

34 

45 

29 

29 

35 

41 

41 

51 

59 

48 

3B 

38 

52 

52 

56 

45 

49 

47 

41 

41 

48 

50 

54 

58 

44 

6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


M 

0) 

Day  of  month 

0) 
Di 

Station 

"S. 

0) 

Q 

(  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

Calhoun  exp  station 

4 

MAX 

MI^ 

55 

50 

55 

53 

55 
53 

5; 
49 

5  ] 
47 

5  ] 
47 

5 1 
46 

5C 
47 

52 
47 

50 
46 

52 
46 

5: 
46 

55 
50 

56 
52 

59 
54 

5( 
53 

57 
56 

56 
53 

55 
52 

56 
53 

59 
53 

59 

57 

6C 
56 

57 

53 

5: 
52 

52 
49 

55 
54 

55 
54 

59 

55 

62 
58 

58 
56 

55.1 

51.6 

EXPERIMENT 

2 

Hit 

MI^ 

74 
49 

72 
56 

67 
5  2 

52 
38 

67 
44 

68 
39 

68 
38 

72 
42 

64 
39 

67 
39 

71 
41 

76 
49 

78 
49 

80 
52 

75 
50 

81 
50 

69 
46 

65 
46 

53 

50 

77 
52 

78 
52 

72 
56 

73 
49 

75 
45 

67 
44 

57 
41 

72 
48 

72 
53 

79 
62 

81 
52 

66 
53 

70.6 
47.7 

4 

MAX 
MU 

69 
52 

67 
57 

64 
54 

55 
44 

64 
46 

61 
43 

62 
41 

67 
45 

60 
45 

62 
43 

65 
44 

67 
50 

72 
50 

73 
54 

71 
52 

74 
53 

66 
51 

61 
49 

52 
50 

70 
52 

72 
54 

67 
57 

69 
51 

70 
49 

63 
49 

55 
45 

66 
47 

67 
53 

74 
61 

75 
56 

64 
55 

65.9 
50.  1 

8 

H4) 

61 
53 

60 
56 

59 
57 

57 
56 

56 
49 

57 
47 

56 
46 

59 
46 

57 
49 

58 
46 

56 
46 

61 
51 

64 
56 

66 
56 

65 
57 

65 
55 

62 
56 

58 
52 

55 
52 

63 
55 

66 
55 

63 
59 

64 
56 

64 
55 

59 
54 

55 
49 

61 
49 

61 
55 

67 
60 

68 
59 

62 
56 

60.9 
53.4 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MU 

64 
56 

65 
57 

65 
60 

61 
55 

62 
55 

62 
53 

60 
51 

61 
52 

61 
53 

60 
52 

60 
51 

64 
53 

65 
57 

65 
56 

66 
59 

67 
59 

64 
59 

64 

56 

62 

60 

66 
60 

69 
60 

66 
61 

70 
61 

66 

60 

65 
61 

61 
57 

65 
60 

68 
59 

68 
65 

76 
64 

64.7 
)7.4 

HDMERVILLE  3  HSW 

4 

MA) 
HU 

72 
55 

73 
56 

7: 

61 

76 
59 

70 
56 

69 
57 

69 
50 

72 
51 

67 
52 

68 
51 

71 

50 

73 
55 

75 
47 

76 
56 

72 
59 

77 
61 

69 
59 

73 
57 

73 
58 

76 
59 

75 
59 

74 
61 

79 
59 

77 
59 

76 
59 

71 
58 

74 
57 

77 
58 

75 
65 

72 
65 

69 
65 

73.1 
!7.4 

HIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MU 

62 
55 

62 
55 

65 
59 

60 
55 

63 
55 

59 

50 

59 
50 

61 

56 

60 
53 

59 

50 

60 
50 

62 
40 

63 
55 

63 
57 

65 
55 

66 
55 

58 
55 

60 
50 

63 
53 

61 
56 

66 
59 

65 
61 

66 

57 

62 
55 

65 
52 

63 
52 

63 
56 

64 
58 

64 

61 

63 

62 

62 
56 

62.4 
54.6 

PLAINS    SW   5A   EXP  STA 

4 

MA) 
MU 

69 
59 

73 
60 

68 
6C 

6C 
53 

66 
52 

64 
47 

66 
47 

69 
51 

65 
49 

63 
49 

70 
49 

74 
54 

76 

57 

76 
60 

75 
62 

80 
62 

70 
57 

68 
56 

65 
55 

76 
59 

80 
60 

74 
65 

78 
62 

76 
61 

74 

61 

63 
53 

74 

53 

76 
61 

76 
68 

80 
66 

69 
60 

71.5 
57.0 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

Hit 

78 
5t 

79 
56 

77 
58 

65 

5C 

73 
48 

72 
42 

73 
37 

77 
46 

71 

44 

71 

44 

78 
45 

82 
50 

85 
52 

86 
54 

80 
59 

89 
59 

75 
52 

75 
50 

74 

50 

83 

55 

S4 
56 

79 
59 

89 
55 

86 
56 

87 
56 

71 
49 

81 
50 

85 

55 

78 
63 

77 
63 

71 
56 

78.4 
52.4 

4 

MA) 
MU 

7< 
6C 

75 
61 

T, 
62 

65 
55 

70 
55 

68 
49 

70 
49 

74 
52 

69 
50 

68 
5C 

73 
50 

77 
54 

80 
57 

81 
60 

76 
63 

85 
64 

73 
58 

72 
56 

71 
56 

77 
60 

79 

60 

77 
63 

84 
60 

82 
61 

81 
62 

70 
56 

76 
56 

81 
60 

76 
66 

75 
67 

70 
61 

74.9 
57.8 

e 

MA) 
MU 

6{ 
59 

67 
61 

6( 
61 

6; 
57 

b'l 
56 

64 
53 

63 
52 

76 
54 

64 
53 

62 
53 

65 
52 

68 
56 

71 
58 

71 
60 

69 

61 

74 
62 

68 
60 

66 
58 

65 
58 

70 
60 

71 
61 

71 
63 

76 
63 

74 
63 

73 
63 

67 
58 

69 
60 

72 

61 

70 
65 

70 
65 

68 

60 

68.5 
56.9 

CALHOUN  EXP  STATION  1* MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  fc  PERCENT  IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.      DIRECTIONS  UNKNOWN.      TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE   OF   SOIL,    UNKNOWN.      COVER   UNKNOWN.      SLOPE   UNKNOWN.      PALMER   SOIL    THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIOVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,   GREENVILLE-HEAVi'  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,    TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE   LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHEAST.      2-,    4- I NCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


M»RCH  1972 


Statton 

Da; 

Of  Month 

I"! 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

Id 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

•      «  * 

NORTHKEST 

01 

ALLATOaNA  DAM  2 

_ 

.09 

•  02 

.06 

.33 

.  12 

•  04 

.  OS 

.  2( 

•  IC 

.  2C 

a  1  ' 

,7 

3  98 

HIND 

35 

53 

43 

• 

* 

114 

35 

'sa 

54 

'la 

* 

• 

132 

*l\ 

34 

23 

61 

• 

« 

101 

'34 

51 

*Vi 

'61 

« 

• 

9Z 

30 

34 

52 

1274 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.12 

.06 

.07 

.14 

.20 

.23 

.06 

.09 

.24 

.06 

.09 

.»5 

.09 

.34 

.03 

.0! 

.06 

.09 

.34 

.28 

- 

NINO 

71 

75 

86 

45 

119 

37 

58 

97 

87 

25 

60 

49 

SO 

61 

32 

78 

85 

167 

6J 

jT 

22 

4! 

MAX 

72 

62 

59 

56 

58 

58 

59 

61 

59 

62 

67 

73 

73 

74 

74 

72 

67 

56 

7i 

7; 

73 

72 

7C 

6'i 

65 

7; 

7-] 

7^ 

66  6 

MIN 

93 

53 

42 

39 

36 

38 

40 

46 

36 

38 

43 

45 

48 

37 

45 

59 

46 

4! 

46 

5C 

5C 

49 

3( 

4C 

3( 

94 

4( 

45.4 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

.13 

.19 

.20 

.16 

.10 

.26 

.22 

.17 

.21 

.20 

.21 

.19 

.29 

.17 

.17 

.12 

.16 

.09 

.10 

.12 

.19 

.24 

.27 

.IC 

.12 

.19 

.10 

9.216 

HIND 

95 

132 

118 

60 

132 

98 

62 

138 

60 

77 

48 

96 

128 

67 

92 

169 

36 

36 

60 

l9l 

169 

1 

5C 

•li 

■.0 

4^ 

6( 

MAX 

7^ 

71 

58 

65 

SB 

59 

67 

66 

61 

64 

68 

7^ 

75 

75 

76 

75 

65 

77 

7  ] 

6G 

Vi 

7  J 

7^ 

^71 

69I  4 

MIN 

53 

55 

48 

39 

46 

35 

40 

53 

3^ 

39 

44 

48 

SS 

44 

55 

44 

4C 

4G 

3  J 

53 

43 

3{ 

3] 

4^ 

9C 

9S 

«      •  * 

WEST  CENTRAL 

EXPERIMENT 

EVAP 

.15 

.41 

.08 

.19 

.11 

.15 

.39 

.16 

.22 

.18 

.22 

.19 

.31 

.19 

.30 

.22 

.13 

.07 

.11 

.21 

.19 

.34 

.29 

*oi 

.13 

.10 

.36 

.22 

.20 

6.266 

HIND 

6S 

125 

120 

95 

65 

56 

44 

128 

40 

75 

47 

80 

40 

145 

60 

105 

123 

77 

43 

17 

70 

14S 

ill 

95 

31 

3( 

4( 

IOC 

3C 

5( 

6! 

2325 

MAX 

7* 

71 

66 

49 

63 

62 

67 

62 

63 

67 

70 

74 

75 

75 

76 

66 

60 

94 

76 

79 

71 

71 

69 

5C 

5C 

6( 

69 

79 

81 

65 

67,7 

MIN 

49 

54 

49 

36 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

47 

50 

46 

48 

47 

43 

43 

45 

92 

55 

51 

43 

3^ 

3^ 

5C 

61 

4^ 

4( 

44  .9 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AIlEy 

EVAP 

.12 

.13 

.  19 

.  15 

•  32 

.  06 

20 

14 

•  15 

•  13 

_ 

.18 

.09 

10 

35 

2S 

.  1! 

06 

HIND 

13 

35 

53 

35 

* 

65 

7 

26 

29 

19 

13 

16 

13 

• 

51 

31 

20 

12 

61 

*  % 

96 

*42 

7] 

14 

9T 

*  2; 

664 

*       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

ce 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.12 

.19 

.19 

.  10 

.09 

.21 

.11 

.15 

.11 

.13 

.15 

.16 

.13 

.23 

.08 

.17 

.10 

.16 

.13 

.14 

.17 

.16 

.13 

.31 

.19 

.12 

.15 

.19 

.07 

.09 

.11 

4.96 

HIND 

32 

B2 

86 

60 

36 

109 

39 

56 

87 

35 

20 

27 

17 

56 

44 

5» 

81 

96 

sc 

31 

75 

75 

33 

66 

109 

37 

73 

42 

4: 

66 

1777 

MAX 

80 

81 

77 

65 

71 

69 

69 

76 

70 

69 

76 

81 

83 

82 

77 

i6 

74 

74 

72 

61 

63 

79 

S3 

6C 

76 

70 

76 

6  1 

77 

7- 

6G 

76  •  3 

MIN 

54 

55 

55 

43 

37 

35 

40 

38 

" 

40 

46 

46 

52 

57 

46 

43 

46 

52 

53 

56 

47 

46 

45 

43 

9C 

59 

61 

i7  7 

47.7 

•      *  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  MSQ  AP 

EVAP 

.16 

.23 

.23 

.  16 

.22 

.06 

.  14 

.09 

.25 

.20 

.19 

.15 

.06 

.17 

.22 

.24 

.49 

.15 

.13 

.21 

.IT 

.17 

.44 

.32 

.06 

.17 

.20 

.09 

.05 

.06 

.08 

5.56 

HIND 

71 

103 

139 

59 

87 

74 

9B 

86 

118 

S3 

78 

55 

71 

105 

69 

99 

193 

42 

40 

77 

109 

163 

157 

102 

64 

103 

60 

79 

83l 

40 

138 

2775 

MAX 

79 

91 

76 

74 

70 

67 

75 

71 

67 

68 

70 

69 

82 

75 

80 

77 

65 

74 

76 

78 

74 

77 

78 

73 

73 

73 

79 

75 

72 

72 

68 

73.8 

MIN 

53 

59 

58 

43 

58 

37 

39 

54 

38 

38 

43 

44 

50 

51 

54 

59 

49 

43 

9| 

91 

57 

62 

46 

43 

56 

39 

91 

55 

6(^ 

62 

52, 

50.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


WincJ 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidify 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

jnset 

1.0 

c 

°-n 

Average 

•ion  of 
;t  mile 

0) 

i 

StondorcJ  of  Time 
EASTERN 

.50.99 

o> 
o> 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

V) 

1-  0 
a)  fl)  *- 

O)  >  d) 

Resull 
Direcl 

Resull 
Spee< 

Fasfe; 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
0 

.10  .4 

1.00-1 

2.00 
ancJ  0 

Total 

0    0  in 
^ 

<.     U>  M 

ATHENS  Wsn  AP 

26 

3.3 

8.3 

29++ 

25 

32 

71 

79 

49 

54 

3 

4 

7 

3 

0 

0 

17 

4.9 

ATLANTA  WSD  AP 

28 

3.S 

10.2 

31 

NW 

23+ 

73 

80 

49 

51 

1 

7 

7 

3 

1 

0 

19 

67 

5.7 

AUGUSTA  WSD  AP 

25 

2.7 

8.6 

52++ 

23 

02 

75 

82 

49 

56 

4 

4 

5 

3 

0 

0 

16 

5.1 

COLUMBUS  WSO  AP 

29 

2.0 

7.0 

24++ 

35 

05 

77 

82 

47 

52 

4 

3 

5 

2 

2 

0 

16 

5.1 

MACON  WSO  AP 

27 

2.3 

8.3 

45 

SW 

02 

75 

85 

48 

51 

2 

5 

5 

2 

0 

0 

14 

73 

5.2 

ROME  WSO  AP 

0 

1 

9 

2 

1 

0 

13 

SAVANNAH  WSO  AP 

24 

3.0 

9.8 

34 

w 

02 

78 

84 

48 

58 

4 

2 

5 

1 

0 

1 

13 

71 

5.0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  «orou 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  *  « 

NORTH  CENTRIL  02 

4THENS  WSO  tP 

4TC4M1  wsn  4P 

BL4IRSVILLE   EXP  ST/S 

04HL0NEG4 

HELEN   1  ESE 

•  «  « 

N0RTHe4ST  03 

CL4YTDN  1  W 
TDCC04 

SN0WF4LL 
SH  ON  GND 
WTR  EOU!V 

SNaWF4LL 
SN  BN  ONO 
WTR  EOUIV 

SNDWF4LL 
SN  ON  CND 

SNDWF4LL 
SN  ON  GND 

SNQWF4LL 
SN  CN  GND 

SNawF4LL 
SN  ON  CNO 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 

3.0 

2.0 
T 

T 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  I 

COUNTY 

1  DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

2 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

9 

< 

HILCOX 

24( 

(J 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

IDilRSVtLtE 

OOAl 

01 

II 

14  22 

•4  96 

TIC 

RQNAlO  r  poarch 

ADSL  1  S 

0093 

01 

COOKE 

It 

11  07 

■9  29 

24C 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AKCY 

MONTGOMERY 

231 

HAYWOOD  E.  BOVO 

ALA'tNA  C>P  STATION 

BERRIEN 

290 

ROY  (.  HOLLAND 

ALllNV  >  it 

DOUGHERTY 

LOUIS  (.  ROGERS 

AILITOO^A  DAM  I 

BARTOm 

97J 

81 

iA 

C  H 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ALMA  PAI  AIAPOKT 

BACON 

i9e 

TF 

FEO.  AVIATION  AGFNCT 

ALPHAAETTA  5  ISw 

SI 

FULTQN 

SCOTT  C.  CHANBLCE 

ALPHARETTA  2  NNh 

PULTON 

TEOOY  R.  MALKIR/  SR< 

AHEAICUS  4  tHt 

SUMTER 

47« 

BLANCHE  %.  RHVNE 

AMERICuS  ExP  STA  NK5V 

0Z9( 

01 

12  0* 

a4  16 

»9{ 

U.OF  CA. EXP. STA.  NRSV. 

APPLlNC  1  NH 

0311 

06 

COLUMBIA 

13  1> 

B2  20 

36C 

81 

ROY  0.  TANMEPSLfV 

ASHttUAN  )  EME 

TURNER 

16 

439 

SILLY    J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

CLARKE 

B02 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINS0*4  1  H 

BRANTLEY 

3: 

MRS.    CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BDLTQN 

FULTON 

771 

7J 

HENRV  T.  BARNETT 

ATLANTA  hSQ  AP  A 

FULTON 

( 

lOU 

Ml( 

C  HJ 

NATL  WEATHIR  SFRVICE 

AUGUSTA  H90  AP  ■ 

RICHMOND 

149 

NATL  WEATHIR  SERVICE 

tAINBRIDCE 

DEC ATUR 

MRS.   MARY  t.   H.  MULLEN 

•ALL  CAOUNd 

CHEROKEE 

HOC 

MRS.  ESTELLE  CROCAN 

•eaveaoale 

OT*S 

01 

WHITf  IttO 

li 

14  99 

B4  91 

72* 

MRS.  M,    !.  WARHACK 

iellville 

0T81 

0( 

EVANS 

11 

U  09 

Bl  9S 

18: 

HENRY  C.  HIAAN 

BLACKIEARO  ISLAND 

MC  IMTOSH 

1( 

U.S.  FISH  t  WLDlF.  SVC. 

SLAIHSVIlCE  ExP  STA 

UNION 

1911 

GEORGIA  nTN.  GXP.  STA. 

EAALT 

LOWREV  i.  STONE 

Blue  aioce 

FANNIN 

176( 

7f 

H 

P.  B.  CARRUTH 

ELBERT 

7b; 

7J 

CARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  M 

BULLOCH 

19( 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

Glynn 

5! 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  fkt  AP 

GLYNN 

zc 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

in'i 

04 

6 

32  19 

6*  31 

660 

5( 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  OAH 

03 

RABUN 

I* 

1*  47 

63  33 

1T7C 

GEORGIA  POWER  CO. 

TAVLQR 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CRaDv 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EKP  STATION 

CDROQN 

9*  96 

69! 

NW  Gi.  EVP.  STATION 

MITCHELL 

17; 

71 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CHEROKEE 

87( 

81 

JOHN  r.  hijlbrqdk 

CARNESVIlCG  )  N 

FRANKLIN 

90t 

MRS  JANICE  G.  VQVlBI 

CARRQLlTON 

CARROLL 

98! 

CITY  OF  CAIROLLTON 

CARTERS 

MURRAY 

695 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CartersvKle 

01 

34  10 

«4  4B 

752 

it 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTSASVlCiE  )  SH 

16T< 

01 

BARTOW 

14  09 

04  91 

700 

cranvel  p.  TATUM 

CAVE  SPCS  «  SSH 

POLK 

BOO 

MRS.   CRADV  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

POLK 

785 

RALPH  H,  AVERS 

CHATSWORTH 

HURRAY 

7*5 

HRl.  LOIS  J.  COLE 

CHICKANAUCA  paRk 

WALKER 

76Q 

TJ 

TVA.566 

CtSCO  T  ENE 

HURRAY 

980 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAVTON  1  H 

RABUN 

194Q 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  9  HSU 

HALL 

134ft 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLGV 

CLEVELAND 

WHITE 

1970 

MARY  L.  SUTTON 

colouitt  t  e 

zis: 

0- 

MILLER 

31  10 

64  46 

153 

8* 

GEORGIA  FORESTRY  CONH 

COLUKBUS  bSO  kP  t 

2106 

Ql 

MUSCOGEE 

J 

32  31 

S*  96 

389 

HI[ 

NATl  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  A  NNW 

JACKSON 

790 

JOE  NEISlER 

CQNCORO 

PIKE 

830 

CEOASE  0.  MHITINC 

COOL lOGE 

THOMAS 

290 

^  H 

C.  H.   ELLINGTON/  JR. 

CQROElE 

CRISP 

9P 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNEL lA 

HABERSHAM 

1*7( 

7A 

HAS.  BOBBIE  C,  FOSTER 

COVtNCTON 

NEWTON 

770 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUHHINC  2  NNE 

FORSYTH 

1100 

mRES  M.  WOLFE 

CURRTVILLE  3  w 

FLOYO 

650 

MRS.  AZLEE  a.  DAVIS 

CUTMBEAT 

2*90 

0' 

ranoolph 

: 

31  46 

*7 

9P 

CITY  OF  CUTHIERT 

OAHLONECA 

2*73 

o; 

LUMPKIN 

34  32 

83  99 

1430 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

OAHLQNECA  1  NNW 

LUMPKIN 

: 

1390 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  2  SSE 

PAULOING 

.080 

GLENN  M,  HAY 

WHITFIELD 

710 

JOHN  i.  ANDREWS 

D'NVILLE 

TWIGGS 

490 

91 

EARL  T.  SMITH 

TERRELL 

399 

7* 

GEORGE  H.  CHAftTICR 

.  OahSOnvIlCE 

DAWSON 

1370 

MRS.  THGLHA  F,  COX 

OOCTORTOwN  1  mSu 

WAYNE 

80 

ft.   C.  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

296 

MRS.   SARA  L.  HILL 

OONALSONVILLE  I  S 

275i 

0' 

SEMINOLE 

< 

31  01 

8*  93 

139 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DDuCLaS  2  NNE 

2T91 

01 

COFFEE 

i: 

11  31 

82  91 

2*0 

7A 

WARREN   IN)  GRANTHAM 

OOUCLASVILlE 

OOUGlAS 

12t« 

LEONA  B.  THOMPSON 

103 

WARREN   H.  HYANT 

DUBLIN  y  S 

LAUl^ENS 

219 

wuiFoao  P.  nalley 

DUBLIN  2 

LAU<<ENS 

190 

c 

CITY  OP  DUBLIN 

EASTMAN  I  W 

DODGE 

400 

BA 

CA.  PQRESTRY  CONN. 

Calhqun 

30J 

JESSE   L.  NEWTQN 

ELSERTON  2  N 

ELBERT 

9*0 

A.  0.  NC  ClAIN 

Ellijav 

GILNER 

1440 

ALFDRO  C.  OOVGR 

EMBRV 

31<> 

o' 

PAULOING 

1' 

3)  92 

B4  99 

120C 

HISS  JANET  ALLGODD 

EXPERIMENT 

SPALDING 

33  16 

929 

lOA 

U.  OF  CA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUMT 

329 

0 

GORDON 

l: 

14  2» 

B*  42 

7*e 

MRS  ONEO*  P.  VINCENT 

3S1 

ot 

CL INCH 

30  41 

82  34 

113 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

pitzccralb 

01 

BEN  HILL 

31  <.S 

83  19 

37 

9P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3*0S 

LI BERTV 

31  91 

81  29 

*P 

41 

C  H 

MRS  hilorgd  c  seckincer 

'OlkSTQN  S  Sw 

3*6C 

OS 

CHARLTON 

IS 

30  4fl 

82  02 

3i 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTQN  9  Sw 

3«6 

OS 

CHARLTON 

1) 

30  4A 

82  08 

12C 

5P 

91 

OKEFGNOKEG  WIlDlIFE  REF 

FORSVTH  1  S 

390t 

03 

MONAOE 

13  01 

83  97 

69C 

6F 

6F 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

391 

01 

Clay 

31  3A 

89  03 

3*C 

6F 

6F 

MRS.   MAYWE  ft.  MAYES 

FORT  STEWART 

393 

OS 

LIBERTY 

31  52 

81  37 

9 

7F 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  I  E 

39* 

0. 

PEACH 

32  34 

83  92 

49e 

61 

MRS.  JEANE"  M.  DAVIS 

ePAMRLlN 

3561 

HEARD 

93  17 

89  06 

663 

ni 

ft.   L.  AUBREY 

cainesvilCe 

362 

0. 

HALL 

34  16 

83  91 

117C 

7i 

7< 

WILLIAM  A.  SELLERS 

eiBSON 

369 

0( 

GLASSCOCK 

t 

33  14 

82  36 

9*C 

71 

MRS.  SUSAN  G.  SRADDY 

CLENNVlLlf 

379 

OS 

TATTNALL 

31  96 

81  99 

I'C 

6F 

6F 

DON  P.  COBB 

COOPREY  1  NE 

379 

0 

MORGAN 

33  2B 

83  27 

9TC 

7J 

ROBERT  H.  BROWN 

CREfNVlLLE  2  NNW 

1«1 

0 

MERIWETHER 

93  01 

B*  43 

B*( 

9F 

9 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  «  W 

403 

0 

HARRIS 

32  49 

86  96 

66( 

TJ 

t 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 
HARTWELL 
HAWMlNSVtCLE 
HAILEHUftSY 
HELEN  I  ESE 
hOMERVILLC  3  wSw 
IRWINTON  4  WWW 
JACKSON  DAM 
JASPER  1  NNW 
JASPER 

JESUP 
JESUP  B  S 
JOHNTOWN 
JONESBORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  PAYETTE  2 
LA  CRANCI 

LEXINGTON  1  NW 

LlNCOLNTON 

LOUISvlLLF  3  S 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN  2  SE 

MACON  wSO  AP  I 

HARSHALLVILLE 

MAYSVILLS 

MFTTER 

MIOVULF 

HIDVULE  EXP  STA 

HiLLCDGEVlLlE 

HlLLGN  *  N 

NILLHAVEN-WADE  2  SE 

MONROE 

H0NT6IUMA 

HONTICELLO 

MORGAN  1  U 

MORGAN  5  Nw 

MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  *  N 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
PRESTON 

OUITMAN 
RESACA 
RINGGOLD 
RONE 

ROME   8  Sw  I 
ROME  WSO  Ap  1 
SANOERSVILLE 
SAPELO  IStANO 
SAVANNAH  USDA  PL  SRON 
SAVANNAH  bSO  AP  I 

SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 
SPARTA  3  Nw 
STILLMORE 
SUMMEftVILLE  I  SSW 

sunnysioe 
surrency  z  wnw 
swainsbhro 
sweet  gum 
sylvania 

talbotton 
tallapoosa  2  n 
taylorsviCle 
THE  ROC* 
THOMASTON  2  S 
THOmASVILLG  *  SE 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FM 

VALOOSTA  *  KW 
WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
MATKINSVIUE  ARS 
WAVCROSS  *  NE 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 

WOODSTOCK 


COUNTY 


COWETA 
MART 
oil  PULASKI 

JEFF  DAVIS 

KHITG 

CLINCH 

03(  >rlL«INSON 
03  BUTTS 
0]  PICKENS 
0]  tICKGNS 

OS  WAYNE 
OS  WAYNE 
0]  DAwSON 

CLAYTON 

MONROE 

WALKER 

BARTOW 

WALKER 

WALKER 

TROUP 

OClEThQRPE 
LINCOLN 
JEFFERSON 
TELFAIR 
STEWART 
BIBB 
HACON 
Olj  JACKSON 
CANDLER 
BURKE 


BURKE 
BALDWIN 

SZ  Ob  JENKINS 
Oej  SCREVEN 

WALTON 
04  MACON 
sal  03  JASPER 
or  C4LM0UN 
iO*3i  07  CALHOUN 
08T  oe  COLQUITT 


01 


WHEELEft 

BRANTLEY 

BERRIEN 

SCREVEN 
COWETA 
GWINNET 
PIEftCE 
ATKINSON 
SUMTER 
WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 
CATOOSA 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 

WASHINGTON 
MC  INTOSH 
CHATHAM 
CHATHAM 

CHATHAM 
GREENE 
HANCOCK 
EMANUEL 
CHATTOOGA 
SPALDING 
APPLING 
EMANUEL 
FANNIN 
1  06  SCREVEN 

0*  TALBOT 

0*  HARALSON 
j  01  BARTON 

02  UPSON 
UPSON 
i  01  THOMAS 

08  TIFT 

0)  STEPHENS 
\  03  TOWNS 
OCONEE 


LOHNOES 
CHEROKEE 
WARREN 
MUXES 
OCONEE 
PIERCE 
aURKE 
TROUP 
SARROw 
MERIWETHER 

Oi  CNGROKGE 


11  14 
14  21 

12  IT 
■  1  92 

34  42 

91  02 

id  32  90 

II  19 

14  29 

14  2B 

II  IT 

II  29 

14  31 

11  11 

11  06 
I*  47 
14  I* 
1*  41 
14  42 

13  01 

31  93 

91  47 

12  96 

31  99 

32  02 

92  42 
12  27 
34  19 
32  24 
32  90 

12  93 

13  06 
32  9Z 
12  96 
)]  47 

32  17 

33  la 
31  32 


91  08 

32  37 

33  22 

34  00  I 
31  23  , 

31  IB 

32  01 
32  03 


32  00 
lOj  33 
It  33 


10  13 

11  31 

l*(  33  07 
H  32  - 
IQ  33 
32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I  ^  I  g  I  5  '  3p 


OBSERVER 


913     9F  9F 


BROWh 


MRS.  RUTH  r,  CABll 
RALPH  0.  SCOTT 
MRS.  CLIFFORD  NCLINDON 
M.  lYRON  SANDERS 
COMEP  L.  VANDIVER 
UNION  BAC-CAMP  CORP. 
GEORGIA  FORESTRY  CONN. 
CA.  POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  OILBICK 
AMICALOLA  EL  NIMP  CORP 

CITY  OP  JtSUP 
BRUNS.  PULP  C  PAPER  CO. 
MRS.  LAVERN  C.  KlNCAIO 
CICIRO  W.  SWINT 
JOHN  N.  DORSETT 
TVA-T22 

MRS.  GLIIASETH  D. 
CHARLES  N.  LOHftV 
DANNY  L.  VOUNANS 
RAY  J.  RELIHAN 

JOSEPH  A.  CAREY 
JANES  C,  BLACKWELL 
CEOAClA  FORESTRY  COMM. 
MRS.  NETTII  s,  WHEELER 
PERRY  T,  USHER 
NATL   HEATHER  SERVICE 
C1T«  OF  HARSHALLVILkC 
CARL  L.  SAILERS 
CITY  OP  METTER 
SPENCER  A,  jONIS 

SE  CA.  BRANCH  EXP.  STA 

H.  LOUIS  HORNE 
KERNIT  J.  CHANCE 
HILTON  A.  RCDOICK 
CITY  FIRI  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WNTH 

GARLAND  L.  GILLIS 
GEORGIA  FORESTRY  COIN. 
CA.   FORESTRY  COMM. 
MRS  MARY  A.  FOLK 
JAMES  0.  HAftOIH/  JR. 
MRS.    H.    M.  OEMPSEV 
CA.   FORESTRY  COMM. 
COUNTY  AGENT 
Sw  GA  BRANCH  GXP  STA 
FRANK  JOHNSON 

JAMES  A.  MILLER 
JOSEPH  w.  HOLLAND 

TVA-72I 

WILLIAM  M.   TOwERSf  II 

JACK  MONTGOMERY 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WSNT 

U.  GA.  MARINE  BID.  LAB. 

PLAHT   INTRODUCTION  STA. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 
MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 
NR.  HOWARD  R.  GARRETT 
JESSE  W.  RAUTQN 
EVAN  D.  BOWMAN 
HORACE  D.  WESTBROOKS 
UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RADIO  STATION  WJAT 
TVA-J29 

LLOYO  H.  BAIEMORF 

L.  R.  HiMGR/  SR.  I 
JACK  CROCKER  I 
THOMAS  F.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STaTIOm  wSFT  I 
GEORGIA  FOREST  CORN 
CA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. I 
HENRv  0.  MCDONALD 
TVA-194 
UNIV  OF  CA  COL  OF  ACRI 


RADIO  STATION  WfiAF 
DOYLE  B.  SMITH 
HENRY  C.  WHEELER, 
WILLIAM  T.  THORNTON 
ACR.   RESEARCH  SVC. 
ERNEST  L.  Sweat 
M  G  CRIFFIS 
CAN  B.  LANIER/  JR. 
CECIL  H.  CRIDER 
ALVIN  A.  SIMS 


JR. 


W.  G.  BOOTH 


t  DBADJAOE  (X>DE-  l-ALTAMAKA  2-ATLAHTIC  3 -CHATTAHOOCHEE  4-COOSA  S-ETOWAH  6-FLIKT  7-HIWASSEE  t-OCHLOCKONEE  B-OCMULOEE  t&-OC0NEE 
*  U-OCEECHCE  12-OOSTANAULA   ll-SATILLA  14-SAVAKNAH   15-ST.  MARY   18-SUWANNEE   17-TALLAPOOSA  16-TE?iNESSEE 


-  at  - 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
MARCH  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  m^nth . 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .   C .   20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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75.3 

46.3 

60 

8 

88 

IS 

28 

2 

167 

0 

e 

4 

0 

1.70 

.90 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

59 

1 

-  1.2 

2.26 

_ 

2.39 

.0 

«       •  • 

NORTHEAST 

CLAYTON  I  W 

72.8 

42.5 

57 

7 

.9 

84 

20* 

24 

9 

239 

0 

0 

6 

0 

2.41 

3.57 

.65 

11 

T 

0 

7 

2 

CORNELIA 

71.8 

45.3 

58 

6 

-  .7 

85 

15 

27 

9 

222 

0 

0 

5 

0 

2.11 

2.92 

.78 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

ELBERTON  2  N 

76.2 

44.5 

60 

4 

89 

^5 

29 

10* 

179 

0 

0 

5 

0 

1 .56 

.  60 

B 

0 

4 

I 

0 

U  A  B  TU  C 1  1 

nAK  1  H  c  L  L 

77.2 

48.4 

62 

8 

1-0 

90 

20* 

32 

10 

132 

2 

e 

1 

0 

2.06 

I'OO 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

TOCCOA 

75.3 

45.1 

60 

2 

-  1.2 

69 

15 

28 

9 

177 

0 

0 

5 

0 

3.00 

1)53 

1.10 

23 

.0 

0 

6 

2 

\ 

WASHINGTON 

74. 1 

44  9 

59 

5 

89 

lo 

3 1 

3 

202 

0 

0 

5 

0 

1.19 

- 

2.92 

58 

^ 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

59 

9 

-  .6 

2 . 06 

2.57 

T 

*       *  • 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENa  VISTA 

79.0 

51.1 

65 

1 

90 

16 

36 

10* 

66 

1 

g 

0 

0 

1.26 

.65 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

CARROLLTON 

76.5 

46.5 

61 

5 

68 

15 

29 

2 

159 

0 

0 

3 

0 

2.05 

1.02 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

COLUMBUS  WSD  AP 

R 

78.9 

52.9 

65.9 

2.2 

9l 

15 

36 

2 

84 

1 

0 

0 

0 

1.07 

3.  2 

.54 

8 

.0 

0 

EXPERIMENT 

73.7 

50.5 

62 

1 

87 

16 

32 

2 

141 

0 

0 

1 

0 

2.03 

1. 15 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENVILLE  2  NNW 

77.6 

^6  •  9 

62 

3 

69 

15 

30 

5  + 

137 

0 

0 

4 

0 

1.56 

.0 

0 

3 

1 

0 

LA  GRANGE 

78.6 

47.8 

63 

2 

89 

15 

28 

3 

130 

0 

0 

4 

0 

1.14 

.49 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

riAKsnALLV  1  LLC 

80.0 

52.5 

66 

3 

91 

15 

35 

10 

73 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEWNAN 

77.6 

49.5 

63 

6 

1.4 

90 

15 

30 

2 

115 

1 

0 

1 

0 

1.73 

_ 

3.13 

.58 

22 

.0 

SUNNYSIOE 

75.1 

50.2 

62 

7 

86 

15 

32 

2 

131 

0 

0 

1 

0 

1.21 

.69 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TALBQTTDN 

78.7 

50. 1 

64 

4 

9o 

15 

31 

2 

104 

1 

0 

2 

0 

1.01 

.0 

0 

2 

1 

0 

TALLAPOOSA  2  N 

76.3 

45.1 

60 

7 

1.0 

86 

15 

25 

2 

179 

0 

0 

6 

0 

2.35 

_ 

2.54 

1.37 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

THDMASTON  2  S 

79.  IM 

46.7m 

63 

9M 

'o 

l5 

3 1 

3* 

113 

1 

0 

3 

0 

1.01 

^8 

0 

3 

1 

0 

WEST  POINT 

76.7 

49.5 

63 

1 

-  .1 

91 

16 

32 

2 

140 

I 

0 

1 

0 

1.22 

- 

3.76 

iso 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

63 

4 

.4 

1.47 

3.20 

.0 

«       •  • 

CENTRAL 

0! 

AIlEY 

77. 9M 

53. DM 

65 

5M 

90 

16 

33 

10 

101 

1 

0 

0 

0 

.87 

.0 

0 

0 

COVINGTON 

75.1 

48.8 

62 

0 

-  .1 

88 

15 

29 

2 

147 

0 

0 

2 

0 

1.38 

2.88 

.49 

22 

.0 

0 

5 

0 

DUBLIN  3  S 

78 . 5 

50 . 2 

64 

4 

-  1.2 

92 

16 

33 

10 

111 

3 

0 

0 

0 

1.53 

2.22 

1.10 

23 

.0 

0 

3 

I 

EASTMAN  I  N 

78.0 

51.9 

65 

0 

-  1.4 

90 

16 

34 

10 

101 

1 

0 

0 

0 

1.14 

3.28 

1.00 

23 

.0 

0 

2 

1 

FORSYTH  1  S 

77.8 

49.3 

63 

6 

89 

16. 

31 

10* 

126 

0 

0 

2 

0 

.90 

.47 

22 

.0 

0 

3 

0 

HAWXINSVILL6 

80.0 

51.5 

65 

8 

.4 

91 

16* 

34 

10 

92 

3 

0 

0 

0 

1.19 

2.96 

.96 

23 

.0 

0 

2 

0 

IRWINTDN  4  WNW 

80.3 

52.  IM 

66 

2M 

91 

16 

34 

10 

57 

1 

0 

0 

0 

.81 

.51 

22 

.0 

0 

2 

0 

MACON  WSO  AP 

R 

78.9 

51.0 

65 

0 

-  .6 

91 

15 

34 

10 

96 

1 

0 

0 

0 

.53 

3.22 

.23 

6 

.0 

0 

2 

0 

HIllEDGEVILLE 

76.6 

47.0 

61 

8 

-  1.3 

91 

16 

30 

10 

163 

1 

0 

1 

0 

.66 

3.12 

.39 

23 

.n 

0 

2 

0 

monticello 

76.3 

49.6 

63 

0 

9o 

16 

33 

2 

136 

1 

0 

0 

0 

1.33 

.60 

23 

•  0 

0 

4 

0 

SANDERSVILLE 

77.0 

51. S 

64 

3 

89 

15 

32 

10 

103 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.67 

22 

.0 

0 

3 

0 

SIlOAM 

M 

49.6 

M 

31 

2 

0 

3 

0 

1.20 

3.09 

.46 

8 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64 

2 

.0 

1.07 

3.04 

.0 

«       •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

74.8 

47.0 

60 

9 

89 

16 

28 

10 

160 

0 

0 

3 

0 

2.05 

2.66 

1.32 

23 

.0 

0 

3 

I 

1 

AUGUSTA   WSO  AP 

R 

76.7 

49.5 

63 

1 

-  .1 

89 

15 

30 

10 

123 

0 

0 

1 

0 

.90 

.47 

22 

.0 

0 

I 

0 

0 

BROOKLET  i  w 

78.1 

53.2 

65 

7 

-  1.1 

9l 

15 

35 

10 

80 

2 

0 

0 

0 

1.05 

2.46 

.39 

23 

.0 

0 

0 

0 

S»  R«l«renc«  NoIm  Following  Stallon  Indax 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

• 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

3 

0 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snowr.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

* 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1 
S 

« 

0 

z 

1 

o  * 

si 

LOUISVILLE   3  S 

79.5 

51.* 

65.6 

.4 

90 

16  + 

33 

1 0 

68 

2 

0 

0 

0 

1  05 

-  2.62 

.39 

I  1 

.0 

0 

4 

0 

0 

METIER 

81.0 

51.4 

66.2 

92 

15 

35 

9 

67 

4 

0 

0 

0 

!65 

.30 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

M  T  rtu  T 1  1  F    pyp  ^TA 
niUvlLLC    CAr  JIH 

79.2 

50.7 

65.0 

90 

15 

33 

10 

78 

1 

0 

0 

0 

.96 

.38 

23+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

MILLEN  4  N 

78  7 

51.2 

65  .0 

.9 

90 

^5 

2  8 

10 

96 

1 

0 

1 

0 

.66 

_  2.69 

•  45 

11 

.  C 

c 

0 

NEWINGTON  2  NE 

78!7 

53.7 

66.2 

«! 

16 

34 

10 

72 

2 

0 

0 

0 

.66 

.31 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWAINSBDRO 

79.3 

50.5 

64.9 

91 

15 

31 

10 

104 

2 

0 

1 

0 

1.17 

.82 

22 

.  0 

0 

3 

1 

0 

H  ft  Is  1^  C      1  u 

76. 2M 

47. 6M 

61 .9M 

-  1.7 

91 

16 

33 

10+ 

162 

1 

0 

0 

0 

1.70 

-  2.43 

.91 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

W4YNESB0R0   2  NE 

75.5 

48.0 

61.8 

68 

22 

32 

11+ 

162 

0 

D 

2 

0 

.77 

.35 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

-  1.1 

1 .08 

-  2.57 

.0 

»       »  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

79.3 

51.4 

65.4 

-  2.0 

91 

15 

35 

10+ 

94 

2 

0 

0 

0 

.66 

-  3.93 

.55 

23 

.0 

0 

2 

I 

0 

AMERICUS  4  ENE 

T9.2 

53.5 

66.4 

1.0 

91 

15  + 

36 

10 

79 

2 

0 

0 

0 

1.01 

-  3.36 

.80 

23 

■  0 

0 

2 

1 

0 

BAINBRIDGE 

84. 1 

54.5 

69.3 

2.1 

95 

40 

32 

Q 

-  4.71 

.12 

Z  3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BLAKELY 

79.3 

52.4 

65 . 9 

_  .3 

89 

i.  0  + 

2 

6  2 

0 

0 

0 

0 

!52 

—  4.62 

■  52 

23 

.0 

c 

1 

1 

0 

r  &  T  R n  7  NNy 

82!l 

54.4 

68.3 

91 

15  + 

41 

2 

39 

2 

D 

0 

0 

.53 

-  4.43 

.53 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

CAMILLA 

81.4 

54.7 

68.1 

91 

15  + 

39 

10 

50 

3 

0 

0 

0 

.71 

.71 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

COLQUITT   2  E 

80.5 

54.4 

67.5 

91 

15 

40 

2 

60 

0 

.33 

.33 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

r  1 ITH  B  PD  T 
t  u  1  n  D  c  f\  1 

80.9 

53.4 

67.2 

90 

15  + 

35 

2 

65 

2 

D 

0 

0 

1.21 

1.07 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  GAINES 

78 . 9 

54.0 

66.5 

.7 

88 

15  + 

39 

1 

67 

0 

0 

0 

0 

.52 

_  4.39 

•  5  2 

22 

*  c 

Q 

1 

0 

LUMPKIN  2  SE 

80.9 

52.2 

66.6 

90 

15 

29 

2 

66 

1 

0 

1 

0 

1.47 

1.19 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

MORGAN   1  W 

Dl  ATMC           r^A    PVP  CTA 

76.8 

52.8 

64.8 

69 

16 

35 

2 

106 

Q 

0 

0 

0 

1.21 

.95 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

THOMASVILLE  4  SE 

83. 3M 

53. 4M 

68. 4M 

1.3 

90 

16  + 

40 

10+ 

36 

2 

a 

0 

0 

.74 

-  3.91 

.74 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

67.0 

.3 

.75 

-  3.96 

.0 

«       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

79.5 

52.6 

66.1 

.2 

89 

15 

37 

10 

62 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  3.16 

1.02 

22 

.0 

0 

1 

1 

I 

ASHBURN  3  ENE 

77.7 

54.0 

65.9 

90 

17+ 

35 

10 

64 

2 

0 

0 

0 

.41 

.27 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

cordele 

8 1  1 

67  •  6 

92 

35 

6 1 

3 

0 

0 

0 

•  66 

•  40 

2  2 

.0 

0 

3 

0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

78.6 

66.2 

91 

15 

41 

9  + 

64 

2 

0 

0 

0 

1.30 

.90 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

FITZGERALD 

Bl.l 

55.6 

68.4 

l.* 

9l 

16+ 

37 

10 

52 

4 

0 

0 

0 

.48 

-  3.60 

.38 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMERVILLE  3  WSW 

81.3 

54.4 

67.9 

90 

21 

40 

10 

45 

1 

0 

.59 

.44 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUMBER  CITY 

77.9 

52.1 

65.0 

89 

17  + 

34 

10 

95 

0 

0 

0 

0 

.43 

-  3.50 

.31 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

8 1  ^ 

53.9 

67  •  6 

92 

39 

10 

49 

2 

0 

0 

0 

.20 

-  4.34 

*  10 

22 

.  0 

0 

1 

0 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

80.6 

53.7 

67.2 

90 

14 

38 

10 

57 

1 

0 

0 

0 

.77 

.47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

QUITMAN 

Bo. 4 

52.8 

66.6 

-  1.0 

89 

22  + 

41 

11  + 

68 

0 

0 

0 

0 

•  4 1 

-  3.68 

.41 

23 

'0 

0 

1 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

78.8 

54.8 

66.8 

.8 

90 

15 

39 

10 

69 

1 

0 

1.02 

-  3.24 

.90 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

VALDOSTA  *  NH 

81.0 

53. 3M 

67. 2M 

89 

1* 

38 

10 

61 

0 

0 

0 

0 

.45 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

66.9 

.2 

.65 

-  3.44 

.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AlRpORT 

79.1 

54.9 

67.0 

9n 
^0 

21  + 

3  8 

10 

65 

3 

0 

0 

0 

.66 

*  36 

22 

T 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

76!7 

57!4 

67.1 

91 

15 

42 

3  + 

68 

3 

0 

0 

0 

1.00 

.  J  T 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRUNSWICK 

37  .  2M 

68 .  7M 

.  If 

9  1 

16 

39 

10 

43 

3 

0 

0 

0 

*  86 

—  2.36 

.45 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

76)4 

58.8 

67.6 

92 

16 

46 

10  + 

57 

1 

0 

0 

0 

.56 

.24 

24  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLEMING 

79.2 

52.9 

66. 1 

90 

16  + 

34 

10 

71 

0 

1.47 

.79 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

81.5 

54.9 

66.2 

92 

16 

40 

10 

41 

0 

0 

1.20 

.36 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  STEWART 

79.4 

55.4 

67.4 

92 

16  + 

37 

10 

63 

3 

0 

0 

0 

1.75 

.53 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

GLENNVILLE 

77.4 

55,0 

66.2 

-  .4 

89 

l* 

37 

1 1 

75 

0 

c 

0 

0 

t  8  8 

-  2.62 

.72 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

JESUP  8  S 

81.1 

53.8 

67.5 

92 

16 

36 

10 

52 

5 

0 

0 

0 

1.27 

.40 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

NAHUNTA 

79.8 

55.3 

67.6 

95 

15+ 

39 

10 

54 

3 

0 

0 

0 

1.10 

.49 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAPELO  ISLAND 

76.4 

57.9 

67.2 

90 

16 

44 

3  + 

63 

1 

0 

0 

0 

1.13 

.46 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

79.8 

54.5 

67.2 

2.6 

93 

15 

35 

10 

68 

4 

0 

0 

0 

1.25 

-  1.84 

.44 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

78.9 

54.4 

66.7 

1.0 

92 

15 

35 

10 

74 

2 

D 

0 

0 

1.20 

-  2.50 

.66 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

74. 6M 

59. 4M 

67. QM 

89 

15 

60 

0 

0 

0 

0 

1.83 

1.07 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

SURRENCY  2  WNW 

80.8 

51.7 

6».3 

91 

16  + 

36 

10 

65 

3 

0 

0 

0 

.72 

.36 

22 

•  0 

0 

3 

0 

0 

WAYCROSS  4  NE 

79.8 

53.5 

66.7 

-  .8 

91 

22  + 

37 

10 

69 

4 

0 

0 

0 

1.78 

-  1.66 

.86 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

67.2 

.6 

1.17 

-  2.02 

T 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CEOOCU 

  »P«IL  l»72 


Station 

IB 

,2 

1  1 

2  1 

3 

4 

S 

6 

7 

e  1 

9 

10 

_I  1 

11 



12 

13     14  IS 

 1  1  

16 

1 

17  18 

I 

19    20  21 

1  1 

22 

23  24 

25     26  27 

28  29 

W 

31 

•     •  • 

NQRTHhFST 

01 

AOAIRSVILLE 

a 

ALLAigONA  DAM  2 

?  a& 

T 

• 

1.20 

BEAVEROALE 

10 

•  J* 

2S 

*02 

*70 

*22 

03 

2*97 

.03 

c alhojn  exp  station 

I 'is 

!io 

.09 

.49 

.10 

!os 

.10 

.68 

CARTELS 

.07 

.06 

.22 

•  02 

.74 

.12 

.81 

.06 

cartersville 

.02 

.39 

.98 

C ARTERSV I L  LE   3  SM 

»  '  3» 

.  10 

• 

.02 

.02 

•  92 

.96 

CEDARTOMN 

'23 

'  * 

I  64 

03 

1*39 

CHATSl'OBTH 

2  73 

!27 

!«3 

".75 

!2« 

T 

1^00 

Chickahauca  park 

.12 

.22 

.16 

.97 

.18 

.18 

.03 

2.43 

CURRVVILLE  2  H 

\  'ii 

i  1 1 

.21 

.07 

•  30 

.08 

.03 

.90 

.  13 

DALLAS  2  SSE 

03 

•  12 

■  IB 

1.32 

09 

.94 

DALTON 

1  33 

!is 

.19 

.2B 

.02 

.68 

!o7 

T 

.06 

1.90 

.02 

EMBRY 

z'.ts 

•  96 

.08 

•  10 

PAlRMOUNT 

.27 

T 

.10 

.16 

.80 

.11 

.12 

7 

.88 

.10 

KENSINGTON 

3.16 

.09 

.26 

.32 

.46 

.05 

.07 

1.89 

KINGSTON 

1.76 

•  06 

.79 

7 

LA  FAYETTE 

■  •* 

2.42 

RESACA 

i 

'  1  ft 

ift 

1 .00 

RINGGOLD 

08 

'si 

19 

T 

*62 

08 

■ 

1.80 

ROME 

1.70 

.OS 

.06 

.20 

.37 

T 

.06 

.95 

.01 

ROHE   MSO  AP 

R 

1.93 

.01 

.6 1 

.  13 

.01  .03 

•  69 

SUMHERVILLE   1  SSh 

•  ja 

1  ^32 

TAYLORSVI LLE 

2*77 

•  *o 

1 .39 

.92 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

.09I 

ALPHARETTA  3  SSW 

*ni 

.0* 

.05 

•  16 

7 

.42 

.78 

ATHENS  NSO  AP 

ft? 
•  0 

.3B 

IT 

.43 

7 

•  47 

ATLANTA  BOlTQN 

'97 

97 

83 

•  33 

.64 

ATLANTA  HSO  AP 

R 

2  31 

T 

.«2 

.17 

.73 

.09 

.01 

!oi 

T 

7 

•  92 

7 

BALL  GROUND 

2.«1 

.12 

.1* 

.70 

.16 

.20 

•  87 

.19 

.03 

BLAIRSVILLE   EXP  5TA 

•  1 1 

.26 

i02 

.61 

.79 

.02 

.  10 

.03 

•  44 

.17 

.0} 

SLUE  RIOCE 

CANTON 

.0 

.65 

.51 

CLEVELAND 

2  10 

!09 

T 

.20 

.32 

!40 

.05 

.03  .93 

.18 

.31 

CONHERCE   *  NNW 

CUHMINC  2  NNE 

•  10 

.48 

.49 

.29 

DAHLONECA 

.1* 

.25 

•  07 

'  ' 

.27 

.12 

T 

•  93 

.97 

.39 

DAMSONVILLE 

.u 

• 

• 

* 

• 

« 

• 

• 

1.10 

.11 

.69 

.49 

.12 

3.08 

T 

T 

T 

.04 

.67 

.40 

GAINESVILLE 

.OB 

T 

.12 

.65 

!27 

.90 

.20 

.32 

HELEN  I  ESE 

2.81 

•  06 

.30 

.77 

.48 

.09 

.07 

.03 

.77 

.24 

JASPER   1  NNW 

2.39 

* 

.66 

"  ?? 

• 

.89 

MAVSV I LL  E 

1  'io 

.05 

.  10 

.97 

MONROE 

*n 

*ft/. 

■  ~^ 

'08 

.04 

.64 

.06 

NORCROSS  *>  N 

?  3ft 

*02 

'o3 

*  12 

1*00 

.  2 1 

.46 

.46 

T 

U  OF  CA  PLT  SC  lENCE 

FM 

l.«S 

.01 

.03 

.90 

.24 

.01 

.93 

.13 

MALESKA 

2.21 

09 

.63 

.33 

MINDER   1  SSE 

•  02 

.04 

.90 

WOODSTOCK 

2  .00 

•  32 

•  05 

'  1  ft 
•  * 

•  02 

*  84 
• 

.11 

.63 

.45 

7 

NORTHEAST 

03 

eONHAN 

1.83 

.03 

.07 

.72 

.24 

.03 

.74 

CARNESVILLE  3  N 

2.:« 

.07 

T 

•  06 

.62 

.29 

.1* 

.73 

.69 

CLAYTON  1  N 

2.«1 

.03 

.20 

.32 

coknelia 

.03 

.34 

.37 

.03 

ELBERTQN  2  N 

1 .56 

•  09 

•  02 

.  10 

.60 

.29 

.05 

.49 

HARTMELL 

2  08 

T 

•  03 

1. 00 

.39 

T 

.66 

LEXINGTON  1  NH 

lis* 

.30 

.05 

.62 

.30 

.27 

LINCOLNTON 

.94 

*f  n 

7 

.  11 

TOCCOA 

*7ft 

.10 

1.10 

.46 

WASHINGTON 

.0* 

.05 

.98 

.04 

.14 

•       •  • 

NEST  CENTRAL 

0* 

BUENA  VISTA 

^  '70 

.63 

BUTLER 

.39 

carrollton 

.68 

COLUHBUS   MSD  AP 

T 

T 

T 

.94 

7 

.93 

7 

CONCORD 

I'.tf 

.12 

.38 

1.15 

OOUCLASVILLE 

1.23 

.18 

EXPER  tNENT 

.03 

.03 

.12 

.  06 

.01 

1.15 

.14 

FRANKL IN 

'90 

1.99 

GREENVILLE  2  NHM 

I  S6 

.14 

.46 

.96 

HAHILTQN  t,  H 

1.34 

.02 

.09 

.3> 

T 

.23 

.61 

JONESSORO 

2.16 

.29 

LA  GRANGE 

!l3 

.49 

.30 

.22 

HARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

2.07 

T 

T 

.42 

1.94 

.11 

NEWNAN 

1.73 

•  20 

.53 

.98 

.42 

SUNNVSI OE 

1.21 

.69 

TALBOTTON 

1.01 

.05 

.68 

TALLAPODSA  2  N 

.26 

.02 

.63 

.09 

1.37 

THOMASTON  2  S 

1.01 

.15 

.29 

.57 

WEST  POINT 

1.22 

•  10 

.50 

.40 

.22 

MOOOBURY 

.17 

.20 

.92 

CENTRAL 

05 

AILEY 

T 

.17 

. 

.57  7 

.04 

COVINGTON 

•  01 

•  12 

• 

.49 

.13 

.0? 

DANVILLE 

.57 

21 

.09 

.36 

.21 

DUBLIN  3  S 

T 

.06 

.11 

1.10  1 

EASTMAN   1  M 

l!l4 

.12 

7 

1.00  .02 

FORSYTH   L  S 

.  1  5 

.47 

T 

7 

FORT  VALLEY  2  E 

•  69 

T 

.02 

.51 

.54 

T 

.12 

7 

T 

T 

fiOOFREv  3  NE 

1.6« 

.0'> 

.20 

.37 

.49 

HAUKINSVlLLE 

1.19 

T 

.22 

.96  .01 

IRWINTON  *  MNM 

.81 

.02 

.20 

.05 

.91 

.03 

JULIETTE 

i.oe 

T 

.19 

.01 

T 

.26 

T 

.61 

.01 

MACON  mSO  AP 

R 

.93 

.09 

T 

.23 

T 

.01 

.21 

.39 

r 

NILCEDCEVILLE 

.68 

.01 

.06 

,07 

.14 

HONTICELLO 

1.33 

.13 

.39 

.29 

.60 

HOUNT  VERNON  3  WNU 

.73 

.25 

.48 

SANDERSVILLE 

1.33 

.01 

.14 

.41 

.67 

.03 

SUOAH 

1.20 

.09 

.46 

.27 

.38 

SR«RTA  3  NN 

1.78 

•  10 

.24 

.54 

.90 

Sm  ivWrvnn  noMa  loUawiag  button 
-  43  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


29  30 


EAST  CENTRAL 

APPLINC  1  NH 
AUGUSTA  HSa  AP 
BPOOKLET  1  H 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

HETTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STl 
MILLEN  4  N 

MILLHAVEN-HAOE  2 
NEMlNr.TON  2  NE 
STILLMORE 
SMAINSBORO 
HARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AHERICUS  t  ENE 
BAINBRIDCE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAHILLA 
COLOUITT  2  E 
COTHBERT 
DAWSON 

OONALSONVILLE   1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE   3  MSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 


SSE 


NASHVILLE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VAL005TA  4  NW 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON   1  w 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTOPTOWN  I  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  1  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVULE 
JESUP  B  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
HAYCRDS5  4  NE 


2.o; 

.90 
l.OS 
1.51 


1.21 
1.39 


1.27 
1.10 
1 .90 


.19 
.13 
.06 


.02 
.05 


.06  1.32 
.47 

.12  .39 
1.19 


.36 
.06 
.20 


.10 
.20 


EXTREMES 


highest  temperature 
2  Stations 

lowest  temperature 
2  stations 

greatest  tutal  precipitation 
beaverdale 

least  total  precipitation 
bainbridge 

greatest  1  day  precipitation 
beaverdale 

greatest  total  snowfall 
2  stations 


95 


24 


4.11 


.12 


2.57 


DATE 
DATE 


15  + 

09 


DATE 


22 


-  *4  - 


DAILY  TEMPERATURES  «"ou 


tPKU  197; 


Station 

Day  ol  Month 

• 

J 

2 

1 

g 

6 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

uno  T  uuc  Ct 
NUK I nHt  3  T 

ALLATOONA  dam  2 

MIN 

28 

62 

75 
41 

56 

32 

4C 

81 
40 

65 
35 

69 

40 

65 

50 

64 
61 

86 
62 

84 
55 

76 
46 

81 
55 

80 
56 

87 
60 

81 
44 

75 
44 

65 
36 

69 
38 

75 
45 

calhcju'h  exp  station 

MIN 

se 

35 

99 

27 

75 
35 

75 
46 

66 
30 

38 

79 
53 

75 
40 

61 
30 

71 
33 

70 
46 

80 
60 

80 
63 

84 
60 

67 
61 

61 
64 

60 
59 

80 
45 

UO 
52 

85 
95 

62 
99 

76 
52 

81 
40 

80 
47 

71 
42 

67 
37 

79 

32 

75 
40 

77 
52 

79 
51 

79  •  9 
46.1 

cartersville 

MIN 

57 
35 

61 
26 

77 
36 

7! 
51 

69 
30 

79 
39 

76 
59 

74 
41 

61 
28 

72 
38 

71 
47 

62 
52 

64 

65 

84 
66 

87 
58 

65 
58 

79 
55 

61 

51 

81 
56 

84 
96 

79 
59 

75 
91 

61 
39 

80 
47 

70 
38 

67 
35 

77 
33 

76 
41 

76 
54 

74 
56 

46.7 

c  eoar  tohn 

MAX 
MIN 

61 
33 

61 
27 

77 
34 

70 
46 

70 
29 

38 

79 
59 

76 
41 

61 
36 

74 
35 

71 
46 

63 
63 

84 

58 

87 
63 

90 
57 

63 
62 

75 
56 

82 
44 

86 
54 

87 
95 

82 
60 

76 
55 

62 
43 

76 
46 

68 
39 

69 
34 

76 
34 

74 

42 

77 
54 

76 
56 

76.9 
46.8 

MIN 

93 

33 

61 
26 

60 
31 

72 
43 

63 
30 

36 

70 
44 

74 
39 

59 

32 

70 
32 

72 
38 

66 
52 

80 
61 

84 
62 

66 
62 

67 
64 

80 
52 

79 
43 

83 
46 

63 
53 

64 
54 

60 
90 

76 
42 

60 
43 

74 
39 

65 

32 

72 
32 

78 
39 

76 
46 

79 
50 

43.7 

0 A  L  T  ON 

MIN 

52 
3» 

97 
30 

60 
34 

74 
42 

54 
33 

36 

79 
48 

74 
39 

47 
31 

61 
34 

70 
43 

69 
55 

81 

63 

83 
65 

86 
60 

90 
65 

63 
55 

72 
46 

83 

51 

62 
59 

66 
60 

80 
53 

73 
43 

69 

50 

72 
42 

63 
38 

66 
37 

76 
43 

74 
52 

79 
52 

46.6 

LA  F4VETTE 

MAX 
MIN 

53 
35 

59 
25 

61 
31 

75 
43 

99 
30 

69 
35 

79 
46 

74 
39 

47 
27 

56 

34 

71 
44 

69 
57 

78 
60 

79 
62 

87 
61 

87 
63 

62 
55 

72 
42 

82 
50 

81 
53 

81 
99 

80 
54 

75 
42 

82 
43 

72 
36 

62 
32 

68 
33 

75 

40 

74 
51 

76 
52 

71.9 
44.9 

MAX 
MIN 

61 

3'! 

63 
30 

78 
37 

74 
50 

70 
31 

79 
36 

78 
53 

75 
42 

65 
32 

74 
39 

7 1 
47 

83 
60 

83 
57 

86 
58 

90 
58 

86 
97 

76 
56 

63 
45 

82 
53 

86 
95 

81 
60 

74 
52 

81 
42 

76 
49 

69 
41 

69 
37 

79 
34 

75 
42 

78 
53 

77 
56 

76.7 
46.5 

ROME  WSD  »P 

MAX 

MIN 

59 
36 

62 
28 

78 
35 

65 
37 

70 
32 

78 
36 

77 
53 

62 
40 

62 
32 

74 
36 

72 
45 

82 

60 

63 
57 

85 
63 

86 

60 

84 

63 

77 
53 

63 
44 

83 

52 

86 
56 

SO 
56 

75 
50 

83 
42 

75 
46 

65 
39 

71 
35 

77 
33 

76 

41 

80 
54 

81 

75.8 
45.8 

NORTH  CENTRAL 

AlPHARETTA   5  SSW 

MIN 

32 

57 
29 

58 
30 

73 
34 

61 
29 

32 

77 
36 

74 
47 

57 
32 

56 
30 

69 
30 

66 
41 

81 
63 

83 
61 

85 
59 

87 
63 

81 
54 

77 
48 

78 
52 

79 
52 

83 
52 

80 
49 

71 
39 

79 
40 

75 
36 

66 
35 

66 
33 

72 
33 

73 
34 

75 
5  3 

42!° 

ATHENS   hSQ  AP 

MIN 

61 
35 

59 
33 

73 
36 

67 
44 

69 
40 

77 
44 

75 
58 

70 
44 

57 
32 

68 
36 

64 
49 

82 
60 

83 
63 

64 
63 

67 
63 

82 

60 

79 
59 

61 
52 

79 
56 

87 
59 

81 
51 

71 
49 

81 
47 

62 
90 

68 
49 

68 
41 

74 
40 

75 
47 

75 
95 

76 
55 

74.6 
48.9 

ATLANTA    MSO  AP 

MAX 

Mm 

62 
35 

30 

73 
39 

65 
41 

68 
37 

78 
46 

77 
54 

59 
39 

56 
35 

69 
37 

68 
49 

79 
62 

63 
64 

84 
63 

67 
62 

8 1 
63 

75 
54 

79 
53 

79 
55 

82 
96 

82 
54 

73 
51 

80 
51 

74 
92 

69 
45 

66 
42 

72 
45 

47 

75 
95 

77 
56 

73.4 
49,1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

45 
33 

56 
27 

52 
29 

69 
31 

94 
25 

66 
29 

74 

40 

70 
37 

47 
24 

60 
28 

71 
35 

66 
55 

77 
61 

79 
97 

61 
54 

63 
56 

76 
50 

76 
42 

75 
50 

75 
49 

83 
56 

73 
49 

69 
35 

79 
40 

69 
32 

60 
27 

67 
31 

73 
36 

72 
44 

70 
44 

69.0 
40.  1 

Blue  ridce 

MIN 

LliBHtKCt    H  NNW 

MIN 

dahlonega 

Mm 

46 
39 

57 
32 

55 
32 

68 
39 

59 
31 

31 

75 
40 

70 
46 

60 
30 

57 
32 

70 
33 

65 
49 

79 
62 

81 
62 

63 
59 

85 
60 

79 
53 

78 
49 

78 
50 

77 
54 

85 
55 

75 
48 

72 
41 

SO 
43 

76 
39 

65 
34 

69 
35 

74 
40 

75 
44 

72 
51 

43.6 

vAlnCdvlLLC 

Mm 

50 
36 

58 
32 

59 
36 

72 
40 

65 
33 

36 

77 
40 

73 
49 

61 
30 

59 
33 

69 
36 

67 
44 

78 
56 

82 
98 

85 
59 

87 
62 

61 
54 

80 
50 

79 
54 

80 
96 

84 
60 

76 
46 

70 
42 

80 
48 

78 
39 

65 
37 

66 
38 

72 
42 

71 
48 

72 
52 

72.1 
44.9 

HELEN  I  ESE 

MIN 

58 
41 

54 
30 

67 
27 

65 
49 

65 

27 

34 

72 
46 

70 
43 

57 
26 

68 
27 

69 
41 

80 
53 

81 
61 

64 
57 

87 
53 

84 
56 

78 
50 

76 
39 

77 
48 

89 
46 

73 
57 

72 
46 

60 
37 

75 
41 

69 
33 

67 
30 

72 
31 

72 
37 

71 
46 

72 
48 

42.1 

JASPER  1  NNH 

MAX 

Mm 

56 
38 

56 
27 

69 
36 

65 
49 

66 

29 

75 
42 

72 
58 

70 
40 

58 
32 

66 
37 

62 
50 

78 
60 

61 
61 

83 
62 

85 
58 

79 
60 

75 
53 

76 
50 

77 
57 

82 
96 

75 
57 

71 
48 

79 
44 

73 
47 

63 
36 

66 
31 

73 
36 

72 
46 

73 
97 

74 
59 

71.7 
47.3 

u  OF  OA  plt  science 

FM 

MAX 

Mm 

60 
3' 

58 
32 

73 
37 

72 
52 

68 
38 

78 
44 

76 
53 

74 
41 

65 
33 

70 
34 

65 

90 

61 
60 

84 

63 

89 
69 

89 
60 

87 

62 

83 
59 

60 
91 

80 
53 

86 
57 

62 
96 

70 
49 

61 
47 

81 
49 

76 
47 

67 
41 

74 
39 

77 
46 

74 
96 

77 
54 

79.8 
46.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

Mm 

61 
29 

59 
28 

73 
33 

72 
50 

68 
36 

77 
39 

73 
53 

73 
49 

63 
31 

70 
31 

67 
45 

82 
60 

83 
58 

65 
67 

88 
59 

86 
60 

77 
51 

80 
91 

80 
51 

89 
94 

80 
60 

71 
48 

60 
45 

80 
48 

77 
42 

66 
39 

74 
36 

75 
42 

75 
51 

76 
52 

75.3 
46.3 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  H 

MAX 
MW 

55 
32 

52 
27 

68 
27 

66 
48 

66 
28 

35 

75 
51 

67 
50 

63 
24 

70 
29 

68 
42 

76 
56 

81 
55 

62 
63 

64 
53 

84 
60 

78 
47 

77 
41 

74 
47 

64 
47 

82 
53 

72 
46 

79 
40 

77 
42 

72 
35 

67 
31 

73 
32 

73 
38 

69 
46 

72 
49 

42.9 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

55 
38 

29 

68 
32 

65 
46 

66 

31 

74 
36 

70 
93 

69 
48 

62 
27 

68 

29 

67 
47 

76 
59 

79 
62 

82 
62 

85 
58 

83 
65 

78 
49 

76 
48 

74 
50 

64 
91 

72 
90 

71 
46 

76 
42 

77 
47 

69 
37 

66 
35 

72 
36 

70 
41 

70 
50 

73 
50 

45.3 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

62 
31 

59 
29 

71 
30 

70 
49 

69 
35 

36 

76 
48 

74 
54 

64 
29 

70 
29 

70 
41 

85 
57 

65 
61 

85 
98 

89 
57 

66 

56 

81 
51 

79 
42 

62 

47 

87 
54 

62 
97 

67 
48 

81 
38 

64 

43 

79 
47 

68 

37 

75 
33 

76 
37 

75 
49 

76 
49 

76.2 
44.5 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

95 

35 

64 
34 

70 
35 

72 
40 

70 
40 

62 
43 

79 
54 

72 
55 

60 
36 

70 
32 

70 
48 

85 
60 

67 
62 

86 
62 

86 
60 

90 
62 

80 
99 

82 
50 

63 
54 

90 
98 

60 
55 

70 
47 

8? 
46 

65 
47 

80 
48 

70 
40 

78 
41 

80 
47 

78 
50 

80 
53 

77.2 
46.4 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

62 
43 

57 
32 

71 
31 

71 
42 

67 
31 

78 
36 

79 
49 

72 
45 

57 
28 

70 
31 

70 
56 

82 
55 

64 
46 

86 
60 

89 
60 

64 

64 

80 
44 

60 
47 

80 
49 

88 
94 

63 
53 

74 
47 

80 
45 

81 
46 

73 
41 

67 
33 

74 
37 

74 
39 

75 
52 

74 
54 

75.3 
45.1 

MASHINCTON 

MAX 

Mm 

46 

32 

32 

59 
31 

75 
41 

66 
38 

69 
37 

78 
42 

74 
40 

72 
32 

56 
32 

71 
37 

64 
51 

63 
52 

84 
61 

86 
61 

89 
57 

83 
95 

79 
50 

79 
50 

82 
92 

65 

61 

81 
50 

69 
44 

82 
48 

64 
47 

68 
37 

67 
37 

75 
42 

75 
46 

75 
50 

74.1 
44.9 

WEST  CENTRAL 

0^ 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

60 
37 

62 
36 

77 
37 

75 
94 

74 
39 

6 1 
92 

60 
97 

76 
98 

68 
39 

60 
36 

76 
51 

62 
60 

84 
65 

67 
69 

69 
64 

90 
62 

64 
50 

81 
53 

64 
57 

83 
61 

85 
60 

63 
53 

84 

55 

80 
49 

81 
47 

71 
44 

74 
46 

78 
47 

77 
45 

79 
56 

79.0 
51.1 

CARROLLTON 

MAX 

Mm 

60 
34 

61 
29 

76 
34 

74 
52 

70 
30 

79 
36 

79 
49 

76 
43 

64 
36 

72 
32 

69 
45 

61 
60 

84 
64 

85 
63 

86 
58 

63 
64 

76 

55 

62 
46 

62 

55 

89 
54 

62 
56 

75 
96 

to 

45 

70 
39 

70 
35 

79 
34 

75 
40 

78 
52 

79 
57 

76.5 
46.5 

COLUMBUS  MSO  AP 

MAX 

MIN 

67 
37 

66 
36 

78 
43 

70 
55 

74 
38 

82 
44 

83 
96 

72 
45 

65 
42 

75 
40 

78 
48 

82 
61 

87 
69 

86 
64 

91 
69 

69 
68 

80 
56 

84 
54 

85 
60 

83 
98 

85 

60 

82 
60 

84 

94 

71 
46 

72 
49 

77 
45 

77 
51 

61 

60 

80 
60 

78,9 
52.9 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

47 
34 

63 
32 

61 
44 

75 
52 

67 
37 

69 
43 

76 
99 

77 
49 

59 
35 

56 
39 

72 
51 

70 
56 

ao 

60 

83 

63 

89 
69 

67 

67 

82 
54 

77 
92 

79 
57 

62 
61 

84 

60 

63 
94 

80 
91 

78 
46 

67 
42 

66 
49 

75 
92 

75 
54 

74 
55 

73.7 
50.5 

DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL 


Day  of  Month 

01 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

'  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GREENVILLE   2  NNW 

b'* 

63 

77 

76 

72 

80 

80 

62 

69 

86 

80 

82 

81 

78 

78 

MIN 

34 

30 

30 

52 

30 

39 

53 

49 

37 

31 

45 

56 

58 

63 

58 

69 

5 1 

50 

53 

54 

57 

58 

43 

45 

38 

39 

36 

'.4 

52 

52 

46,9 

LA  GRANGf 

MAX 

65 

64 

78 

74 

72 

80 

80 

79 

65 

74 

60 

87 

89 

66 

79 

62 

MIN 

3P 

29 

28 

54 

30 

38 

53 

55 

37 

32 

48 

59 

64 

64 

64 

65 

55 

46 

54 

53 

55 

63 

41 

42 

38 

37 

37 

43 

54 

47.8 

H6RSHALLVILLE 

MAX 

67 

66 

77 

76 

74 

62 

61 

79 

66 

73 

8** 

91 

89 

82 

85 

80 

MIN 

36 

36 

44 

51 

40 

50 

56 

59 

39 

35 

51 

59 

65 

64 

65 

66 

54 

54 

58 

62 

59 

62 

51 

55 

50 

47 

45 

49 

57 

52.5 

NEWNAN 

MAX 

59 

63 

77 

72 

73 

81 

79 

77 

62 

75 

90 

64 

77 

83 

80 

MIN 

34 

30 

39 

52 

34 

42 

52 

45 

39 

38 

49 

62 

63 

62 

62 

63 

52 

54 

56 

57 

58 

57 

48 

52 

43 

39 

42 

48 

57 

49.5 

SUNNYS 1 DE 

MAX 

63 

60 

74 

66 

70 

77 

70 

59 

70 

80 

83 

68 

83 

78 

79 

76 

75.1 

MIN 

3<i 

32 

40 

52 

38 

42 

56 

48 

35 

36 

52 

62 

65 

64 

64 

64 

54 

53 

55 

58 

60 

53 

50 

51 

42 

42 

42 

53 

54 

55 

50.2 

TALBtJTTQN 

MAX 

65 

64 

78 

68 

79 

78 

60 

69 

63 

74 

62 

84 

90 

88 

67 

82 

8 1 

7 1 

76 

82 

MIN 

34 

31 

38 

53 

34 

39 

51 

56 

38 

32 

50 

60 

61 

64 

6B 

59 

56 

57 

56 

56 

58 

63 

48 

52 

45 

42 

42 

48 

55 

56 

5o!l 

TALLAPOOSA   2  N 

MAX 

62 

63 

76 

69 

71 

78 

77 

75 

64 

72 

71 

82 

85 

85 

88 

63 

74 

61 

81 

86 

82 

78 

82 

76 

75 

69 

74 

74 

78 

77 

76.3 

MIN 

32 

25 

33 

51 

28 

33 

47 

42 

35 

32 

43 

59 

64 

60 

57 

62 

52 

42 

56 

52 

56 

57 

36 

43 

42 

32 

31 

38 

52 

59 

45.1 

ThDMASTON  2  S 

MAX 

64 

62 

77 

73 

75 

82 

81 

79 

69 

7* 

74 

62 

85 

86 

90 

83 

65 

86 

86 

87 

79 

80 

86 

60 

75 

79 

79 

77 

80 

79.1 

MIN 

35 

31 

31 

53 

35 

40 

51 

56 

39 

32 

46 

59 

63 

64 

62 

55 

49 

54 

55 

56 

61 

53 

48 

46 

44 

38 

43 

55 

58 

48.7 

WEST  POINT 

MAX 

54 

66 

60 

80 

65 

75 

82 

82 

61 

65 

75 

75 

83 

64 

88 

91 

84 

60 

83 

85 

82 

63 

60 

84 

60 

72 

71 

78 

75 

78 

76.7 

•           •  • 

MIN 

37 

32 

40 

45 

35 

35 

50 

55 

37 

35 

45 

55 

65 

67 

65 

69 

55 

50 

59 

55 

60 

63 

40 

49 

43 

41 

40 

47 

56 

61 

49.5 

CENTRAL 

05 

A  I  LEV 

MAX 

52 

67 

67 

6 1 

60 

88 

90 

85 

6  3 

82 

71 

76 

77 

MIN 

44 

40 

41 

51 

53 

59 

40 

33 

41 

60 

63 

63 

67 

54 

57 

63 

59 

63 

55 

60 

47 

42 

47 

59 

61 

5  3.'o 

C  QV 1 NGTON 

MAX 

60 

68 

82 

86 

60 

76 

6  5 

78 

75  1 

MIN 

32 

29 

37 

52 

37 

43 

52 

49 

34 

34 

47 

61 

61 

60 

61 

63 

56 

52 

54 

59 

61 

52 

48 

47 

45 

42 

39 

46 

54 

^' 

46.8 

OUB  L I N   3  S 

MAX 

79 

79 

65 

89 

90 

92 

88 

82 

64 

66 

90 

78 

80 

76 

78.5 

MIN 

40 

38 

40 

42 

47 

49 

52 

56 

38 

33 

36 

52 

61 

63 

65 

67 

56 

52 

54 

56 

63 

62 

50 

52 

50 

46 

40 

43 

48 

56 

50.2 

Eastman  i  w 

MAX 

67 

69 

90 

88 

83 

7 1 

79 

76 

MIN 

42 

37 

40 

49 

47 

51 

64 

55 

39 

34 

42 

56 

61 

61 

67 

67 

57 

52 

51 

60 

59 

62 

53 

57 

51 

46 

42 

47 

57 

60 

51.9 

FORSYTH   1  S 

MAX 

64 

69 

89 

81 

78 

MIN 

33 

31 

36 

46 

38 

40 

53 

54 

37 

31 

48 

62 

65 

64 

61 

64 

56 

53 

60 

57 

56 

59 

52 

48 

48 

44 

37 

4  1 

50 

55 

49.3 

HAWKINSVILLE 

MAX 

52 

69 

67 

78 

75 

77 

83 

82 

82 

63 

80 

84 

91 

91 

69 

63 

88 

90 

64 

80 

85 

6  5 

7 1 

77 

80 

So 

60.0 

MIN 

37 

36 

39 

46 

46 

49 

54 

59 

41 

34 

44 

53 

63 

64 

64 

66 

55 

51 

57 

64 

56 

64 

52 

56 

50 

48 

41 

41 

55 

59 

51.5 

IRWINTON  4  WNW 

MAX 

62 

63 

78 

75 

70 

82 

80 

80 

70 

85 

89 

91 

87 

8  5 

83 

6  3 

74 

76 

76 

68 

60.3 

MIN 

52 

40 

53 

55 

35 

34 

48 

59 

63 

63 

63 

63 

55 

51 

55 

59 

59 

60 

51 

52 

48 

45 

42 

40 

55 

52.1 

hacon  WSO  AP 

MAX 

65 

80 

8 1 

72 

91 

86 

80 

6  2 

7 1 

80 

MIN 

38 

36 

41 

51 

42 

48 

56 

51 

40 

34 

48 

61 

66 

64 

65 

67 

55 

50 

56 

61 

56 

58 

47 

49 

50 

46 

37 

45 

56 

56 

5l!o 

M I  LLEOGE V I LL  E 

MAX 

65 

6 1 

89 

91 

66 

79 

8  2 

7 1 

75 

MIN 

35 

34 

33 

37 

41 

44 

48 

54 

36 

30 

33 

49 

63 

64 

58 

62 

56 

46 

53 

58 

56 

60 

45 

46 

50 

44 

37 

42 

42 

53 

47.0 

MQNTICELLO 

MAX 

48 

64 

60 

75 

70 

72 

80 

78 

70 

64 

71 

72 

83 

85 

86 

90 

89 

80 

81 

62 

66 

85 

60 

85 

82 

69 

69 

75 

77 

79 

76. J 

MIN 

38 

33 

34 

44 

46 

50 

51 

56 

34 

35 

36 

56 

63 

66 

65 

60 

55 

52 

53 

57 

62 

58 

51 

52 

48 

42 

43 

45 

50 

52 

49.6 

SANOERSVlLLE 

MAX 

65 

61 

75 

71 

71 

79 

78 

77 

62 

71 

74 

84 

85 

87 

89 

85 

82 

79 

84 

65 

66 

74 

79 

62 

79 

67 

75 

74 

73 

76 

77.0 

MIN 

35 

36 

39 

55 

47 

53 

56 

58 

35 

32 

50 

60 

61 

63 

63 

65 

57 

51 

53 

63 

60 

64 

47 

51 

50 

45 

39 

45 

57 

54 

51.5 

SILOAM 

MAX 

63 

59 

75 

71 

70 

79 

75 

73 

62 

70 

68 

82 

85 

69 

76 

76 

75 

79 

MIN 

32 

31 

39 

51 

41 

48 

57 

56 

32 

34 

50 

62 

62 

62 

62 

62 

55 

50 

53 

57 

60 

52 

50 

48 

46 

40 

41 

48 

53 

53 

49.6 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

MAX 

70 

59 

e^ 

89 

85 

80 

8 1 

64 

87 

83 

68 

79 

83 

69 

68 

75 

76 

MIN 

37 

35 

32 

44 

42 

41 

51 

53 

32 

28 

35 

55 

62 

62 

6<, 

65 

56 

45 

49 

56 

59 

54 

43 

45 

51 

43 

34 

39 

48 

5o 

47.1 

Augusta  wso  ap 

6 1 

70 

8  5 

69 

87 

80 

80 

87 

8  3 

76 

80 

83 

69 

70 

77 

60 

MIN 

40 

38 

35 

51 

46 

44 

54 

46 

34 

30 

49 

61 

65 

63 

59 

67 

55 

47 

52 

58 

57 

53 

51 

49 

49 

44 

38 

44 

55 

52 

49.5 

Brooklet  i  w 

MAX 

91 

90 

84 

67 

81 

77 

MIN 

41 

43 

39 

53 

51 

50 

54 

52 

36 

35 

52 

60 

62 

63 

65 

65 

58 

55 

58 

62 

57 

63 

53 

62 

55 

48 

43 

45 

56 

59 

53.2 

MAX 

90 

90 

86 

87 

67 

6 1 

64 

82 

7 1 

77 

82 

MIN 

43 

39 

38 

50 

48 

48 

56 

58 

36 

33 

52 

59 

63 

63 

63 

69 

59 

52 

56 

62 

58 

58 

49 

52 

51 

42 

38 

43 

55 

51.6 

METTER 

MAX 

66 

7  3 

80 

82 

86 

69 

76 

6  1 

85 

87 

9  1 

92 

90 

88 

83 

67 

88 

91 

87 

83 

84 

8  3 

70 

74 

79 

80 

81.0 

MIN 

44 

44 

40 

51 

52 

52 

45 

51 

35 

37 

51 

51 

62 

65 

67 

62 

58 

47 

57 

58 

54 

57 

49 

61 

55 

47 

45 

43 

57 

46 

51.4 

HIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

63 

73 

79 

79 

79 

70 

73 

8  3 

65 

89 

90 

87 

81 

82 

84 

66 

86 

77 

80 

64 

82 

75 

75 

78 

60 

62 

79 . 2 

MIN 

42 

37 

39 

49 

57 

53 

58 

63 

39 

33 

56 

56 

61 

62 

63 

63 

5  1 

51 

54 

58 

51 

57 

49 

53 

52 

43 

38 

43 

45 

46 

50.7 

M I LLEN  4  N 

MAX 

66 

62 

78 

74 

74 

80 

80 

78 

70 

74 

75 

84 

86 

84 

90 

84 

83 

81 

85 

87 

86 

76 

61 

63 

77 

69 

75 

79 

78 

62 

78.7 

MIN 

44 

39 

35 

40 

45 

45 

55 

58 

38 

28 

49 

59 

60 

59 

62 

64 

64 

62 

62 

60 

59 

59 

44 

57 

46 

47 

44 

47 

48 

56 

51.2 

NEWINGTON  2  ne 

MAX 

68 

73 

72 

80 

79 

59 

75 

76 

83 

86 

89 

90 

91 

62 

62 

85 

89 

66 

74 

8  1 

82 

74 

76 

75 

75 

75 

78 

78.7 

MIN 

40 

42 

40 

52 

51 

48 

57 

55 

40 

34 

54 

60 

64 

65 

68 

66 

56 

55 

5  7 

64 

56 

59 

54 

62 

55 

45 

43 

46 

61 

59 

53.7 

SHAINSBORa 

MAX 

67 

62 

75 

73 

77 

81 

80 

79 

63 

75 

76 

85 

87 

90 

91 

89 

86 

81 

86 

87 

89 

78 

81 

63 

76 

72 

75 

78 

78 

79 

79.3 

MIN 

42 

39 

37 

34 

38 

48 

38 

58 

37 

31 

50 

60 

65 

65 

65 

64 

58 

52 

51 

53 

56 

62 

51 

57 

51 

44 

40 

46 

60 

62 

50.5 

WARRENTON 

MAX 

47 

66 

62 

70 

70 

72 

80 

88 

70 

62 

74 

66 

85 

87 

89 

91 

63 

65 

86 

69 

75 

72 

83 

85 

70 

70 

78 

78 

75 

76.2 

MIN 

42 

36 

37 

38 

44 

45 

49 

56 

33 

33 

34 

52 

62 

62 

60 

51 

51 

53 

54 

60 

57 

48 

46 

49 

42 

40 

41 

47 

55 

47.6 

HAVNESBDRQ  2  NE 

MAX 

48 

65 

62 

77 

70 

72 

78 

77 

75 

57 

73 

72 

64 

64 

87 

87 

86 

80 

80 

84 

67 

68 

75 

78 

84 

66 

68 

76 

76 

70 

75.5 

MIN 

38 

38 

36 

38 

48 

46 

50 

52 

34 

32 

32 

55 

62 

64 

63 

65 

58 

48 

48 

54 

60 

57 

47 

52 

53 

43 

36 

36 

42 

62 

48.0 

SOUTHWEST 

07 

Albany  a  sE 

MAX 

54 

70 

67 

79 

77 

77 

82 

82 

75 

63 

75 

81 

85 

87 

91 

90 

89 

60 

85 

67 

65 

88 

60 

83 

85 

75 

72 

76 

78 

81 

79.3 

MIN 

36 

35 

40 

44 

50 

50 

52 

61 

46 

35 

36 

47 

64 

66 

67 

66 

55 

51 

53 

60 

56 

60 

53 

57 

54 

46 

41 

45 

57 

59 

51.4 

S««  Reiereac*  Nol«>  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Monlh 

• 

01 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

67 

60 
37 

77 

72 
52 

75 
43 

82 

49 

62 
57 

76 
59 

63 
41 

72 
36 

79 
5 1 

84 
56 

88 

65 

91 
65 

91 
65 

87 

66 

83 
55 

84 

53 

65 

59 

63 
63 

86 
60 

81 
65 

81 
55 

69 
59 

78 
50 

67 
45 

76 
47 

77 
52 

81 

58 

60 
58 

79.2 
53.9 

BttNBRIOGE 

MAX 
MIN 

71 

70 
40 

82 
44 

79 
45 

76 
52 

85 
48 

86 

57 

81 
70 

74 
46 

61 
51 

65 
46 

69 
60 

92 
62 

95 
66 

93 
62 

92 
66 

83 
56 

86 
51 

90 
62 

89 

60 

94 
57 

93 
64 

86 
53 

89 
59 

82 

50 

80 
92 

76 
48 

73 
54 

79 
52 

65 

84.1 
94.5 

BIAKEI.V 

MAX 

MIN 

57 
39 

70 
38 

69 

40 

79 
49 

74 

47 

76 
47 

62 
48 

80 
62 

73 
45 

65 
41 

77 
42 

83 

50 

65 
64 

87 
66 

89 
67 

89 
70 

65 
55 

79 
54 

85 
57 

87 
61 

65 
61 

68 
62 

80 
S3 

84 
94 

84 

91 

74 
44 

74 
49 

77 
49 

79 
53 

63 

79.3 
52.4 

CAIRO  2  HHU 

MAX 

MIN 

70 

69 
4  I 

79 

76 
46 

78 
53 

S3 
51 

85 
58 

82 

70 

60 
47 

78 
42 

64 

85 

61 

89 
63 

91 
66 

91 
65 

89 
69 

81 
57 

85 
56 

68 
56 

68 
59 

86 
55 

88 
65 

86 
55 

62 
59 

74 
50 

77 
45 

79 
49 

79 
52 

82 

54 

60 

82.1 
54.4 

Camilla 

MAX 
MIN 

69 

68 
40 

80 
46 

78 
47 

77 
52 

62 
52 

64 

57 

79 
67 

67 
46 

77 
39 

83 
49 

86 
61 

69 
62 

91 
65 

91 
66 

90 
65 

81 
55 

85 
54 

89 
61 

86 

60 

89 
56 

78 
62 

84 
55 

84 
60 

75 
56 

73 
43 

79 
49 

81 
53 

63 
64 

63 
61 

61.4 
54.7 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

59 
42 

70 
40 

69 
46 

78 
47 

77 
49 

77 
53 

63 
58 

84 
59 

76 
46 

66 
42 

77 
49 

85 

60 

65 

60 

90 
67 

91 
65 

90 
70 

86 
55 

83 
53 

85 
61 

87 
58 

66 
57 

90 
63 

81 
53 

84 
99 

86 
54 

75 
45 

73 
49 

76 
54 

80 
61 

82 
61 

60.5 
54.4 

CUTMBERT 

MAX 
MIN 

69 
36 

68 
35 

79 
43 

78 
54 

76 
47 

83 
45 

62 
53 

79 
62 

65 
41 

75 
39 

82 
49 

85 
61 

68 
67 

90 
67 

90 
67 

87 
65 

84 
56 

64 
53 

85 
57 

86 
61 

88 
62 

85 
66 

83 

53 

89 

62 

82 
49 

73 
46 

77 
44 

76 
46 

82 
56 

80 
57 

60.9 
53.4 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

67 

67 
40 

77 

73 
52 

74 
45 

61 
48 

82 
56 

73 
6 1 

65 
40 

75 
40 

81 
4 1 

84 
61 

86 
62 

88 
66 

88 
67 

85 
69 

77 
57 

81 
53 

82 
6 1 

83 
62 

66 
62 

80 
66 

82 
54 

S3 
64 

82 
48 

72 
42 

79 
47 

76 
55 

82 
52 

BO 
59 

78.9 
54.0 

LUHPKIN  2  SE 

MAX 

MIN 

69 
33 

67 
29 

79 
37 

75 
45 

77 
48 

82 
49 

84 
54 

83 
63 

79 
41 

75 

41 

60 
49 

64 

61 

87 
65 

89 
63 

90 
65 

65 

66 

85 
49 

84 
55 

86 
58 

65 

62 

87 
52 

81 
66 

62 
53 

63 
61 

7B 
47 

73 
46 

77 
49 

78 
54 

81 
56 

61 
54 

52!2 

NORCAN  I  w 

MAX 
MIN 

PLAINS  Sd  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

51 
36 

65 
35 

63 
43 

77 
52 

72 
45 

75 
47 

60 
57 

61 
59 

67 
43 

62 
36 

73 
45 

79 
57 

62 
66 

85 
67 

86 
65 

89 
68 

85 

53 

79 
53 

62 
56 

84 
61 

83 
60 

66 

66 

80 
54 

SO 
96 

83 
50 

71 
46 

71 
44 

75 
49 

77 
57 

79 
57 

76.8 
52.6 

ThOMASVILLE  SE 

*          *  • 

MAX 
MIN 

70 

70 
40 

77 
41 

77 
45 

79 
52 

63 
53 

84 
55 

63 
65 

79 
46 

65 

40 

82 

84 
61 

68 
61 

90 
67 

69 
63 

90 
64 

82 

52 

85 

52 

86 
61 

86 
65 

88 
55 

88 

97 

67 
54 

66 
45 

86 
42 

80 
51 

61 
58 

84 
59 

63.3 
53.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA    ExP  STATION 

MAX 

MIN 

67 
43 

66 
41 

75 
42 

75 
47 

74 
52 

78 
53 

82 
54 

60 
53 

76 
42 

76 
37 

80 

82 
50 

82 
56 

67 
62 

89 
67 

86 
64 

86 
55 

82 
53 

85 
52 

84 
62 

67 
61 

89 

37 

62 
56 

63 
55 

78 
54 

71 
49 

72 
42 

75 
55 

77 
59 

81 
58 

79.5 
52.6 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

Mm 

52 
39 

66 
42 

64 
46 

76 
49 

75 
50 

74 
52 

80 
56 

81 
60 

70 
40 

75 
35 

74 
45 

78 
61 

83 
64 

86 
66 

66 
67 

90 
67 

90 
52 

78 

54 

63 
58 

85 
64 

84 
62 

88 
62 

76 
57 

82 
62 

83 
52 

72 
47 

70 
43 

75 
54 

77 
57 

77 

77.7 
54.0 

COROELE 

MAX 
MIN 

6B 

37 

65 
35 

78 
39 

78 
49 

76 
48 

62 
51 

63 
56 

63 
60 

73 
44 

75 
36 

62 
5 1 

84 
61 

68 
66 

91 
67 

92 
64 

90 
70 

83 
58 

84 

55 

67 
59 

67 
65 

67 
59 

85 
63 

62 
55 

85 
60 

82 
53 

73 
49 

76 
43 

76 
55 

77 
55 

76 

61.1 
54.0 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

53 
44 

67 
41 

65 
44 

78 
50 

75 
54 

70 
55 

79 
55 

60 
50 

81 
41 

79 
44 

75 
48 

80 
58 

84 

60 

88 
62 

91 
65 

90 
63 

89 
61 

80 
53 

.  91 
58 

65 
59 

85 
60 

89 
59 

79 
59 

83 
62 

83 
54 

72 
52 

70 
43 

75 
46 

77 
54 

76 

78.6 
53.8 

FITZGERALD 

MAX 

MIN 

67 
44 

65 
44 

79 
47 

76 
50 

75 
49 

60 
55 

82 
56 

82 
60 

72 
42 

74 
37 

61 
54 

S3 
60 

87 
64 

90 
67 

91 
67 

91 
67 

86 
59 

83 
55 

86 
59 

86 
63 

90 
62 

86 
64 

84 

56 

85 
64 

85 
53 

71 
47 

76 
46 

76 
95 

79 
59 

80 

81.1 
55.6 

HDMERVILLE  3  *SW 

MAX 
MIN 

79 
43 

68 
43 

79 
42 

77 
47 

74 
66 

79 
56 

64 
56 

82 
63 

78 
44 

76 
40 

82 
52 

84 

60 

68 
62 

89 
67 

89 
63 

69 
66 

82 
56 

84 
52 

86 

60 

87 

61 

90 
56 

85 
55 

66 
62 

84 
59 

74 
56 

72 
48 

77 
41 

78 
46 

75 
59 

81 

81.3 
54.4 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

53 
45 

68 
40 

65 

41 

78 
44 

76 
51 

72 
52 

80 
55 

82 
56 

78 
41 

61 
34 

76 
37 

80 
5  I 

83 
62 

82 
66 

89 
66 

69 
66 

89 
59 

81 
52 

62 
52 

85 
57 

85 
57 

88 
59 

76 
56 

62 
59 

83 
53 

73 
46 

71 
41 

76 
46 

78 
54 

76 
62 

77.9 
52.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

6> 

41 

68 
48 

79 
44 

78 
48 

78 

52 

62 
54 

84 

57 

81 
61 

73 
44 

76 
39 

63 
49 

85 
61 

89 
62 

92 
64 

69 
63 

90 
65 

81 
57 

63 
52 

97 
59 

86 
59 

89 
60 

83 
60 

S3 
56 

89 
59 

79 
54 

72 
42 

75 
42 

79 

50 

79 
57 

61 
59 

81.3 
53.9 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

MIN 

69 
42 

66 
40 

77 
42 

76 
45 

76 
52 

80 
55 

82 
57 

80 
60 

75 
43 

77 
38 

60 
49 

84 
61 

86 
66 

90 
66 

86 
65 

86 
65 

80 
55 

64 
51 

85 
58 

85 

62 

88 
55 

85 
59 

64 

58 

89 
60 

77 
56 

72 
47 

77 
40 

77 
47 

BO 
55 

Bo 
60 

53.7 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

56 
42 

70 
41 

66 
41 

76 
45 

75 
46 

61 
55 

82 
58 

62 
56 

83 
46 

68 
41 

79 
41 

81 
51 

85 
62 

87 
64 

89 
63 

67 
64 

88 
57 

82 
54 

86 
55 

89 
63 

86 
58 

89 
58 

79 
59 

86 
60 

64 

56 

76 
48 

75 
43 

79 
44 

80 
51 

61 
6  1 

80.4 
52.6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

53 
41 

69 
40 

66 
45 

78 
49 

75 
50 

78 
55 

81 
56 

62 
60 

78 
43 

63 
39 

76 
50 

81 
60 

83 
62 

87 
66 

90 
66 

89 
67 

89 
57 

80 
55 

84 
60 

86 
64 

85 

57 

68 
62 

77 
57 

62 
63 

64 
53 

74 
49 

73 
45 

76 
55 

77 
58 

79 
61 

78.8 
54.8 

VALDOSTA  4  NH 

*           •  * 

MAX 

MIN 

69 
42 

69 
39 

78 
44 

76 
43 

78 
50 

62 
58 

83 
54 

61 

63 

70 
46 

77 
38 

61 
48 

85 
61 

86 
63 

89 
69 

66 
56 

88 

88 
55 

65 
55 

88 
60 

85 
60 

88 
65 

60 
63 

65 
55 

89 
99 

75 
48 

72 
42 

78 

79 
47 

80 
53 

81 

81.0 
53.3 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6B 
4fl 

65 
41 

76 
42 

76 
48 

70 
54 

60 
55 

82 
56 

80 
6 1 

71 
42 

75 
38 

80 
50 

83 
60 

67 
64 

90 
69 

90 
66 

89 
66 

82 
58 

79 

65 

86 
63 

90 
60 

80 
62 

84 

52 

83 
62 

74 
54 

70 
50 

71 
41 

76 
47 

74 

77 
62 

79.1 
94.9 

SlACKBEARO  ISLAND 

MAX 

Mm 

59 
42 

60 
46 

68 
42 

72 
54 

76 
54 

66 
57 

70 
58 

65 
59 

84 
46 

57 
48 

69 
50 

76 
57 

84 

62 

90 
64 

91 
69 

90 
66 

85 
65 

85 
65 

77 
66 

60 
69 

84 
62 

89 
62 

62 
60 

82 
60 

79 
60 

69 
57 

67 
52 

74 
52 

78 
49 

73 

76.7 
57,4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

63 
47 

66 
45 

78 
46 

60 
49 

75 
59 

76 
56 

89 
57 

84 
64 

74 
46 

72 
39 

47 

e3 

89 
62 

90 
65 

90 
64 

91 
63 

89 
64 

84 
56 

81 
65 

69 

70 

68 
63 

86 
65 

61 
58 

82 
64 

75 
59 

79 
52 

72 
49 

79 
54 

73 
62 

75 

80.2 
57.2 

BRUNSklCK   FAA  AP 

MAX 

Mm 

61 
47 

67 
48 

71 
46 

60 
53 

67 
59 

66 
56 

84 
56 

63 
53 

56 
50 

69 
46 

76 
54 

84 
56 

89 
62 

86 
67 

65 
64 

92 
65 

79 
66 

76 
64 

79 
68 

64 

67 

85 

65 

67 
67 

77 
63 

78 
69 

70 
59 

66 
53 

71 
48 

76 
64 

72 
65 

73 

76.4 
58.6 

Fleming 

MAX 

Mm 

66 
43 

67 
43 

77 
38 

78 
48 

75 
57 

78 
53 

82 
56 

82 
62 

69 

40 

73 
34 

79 
48 

82 

57 

67 
62 

90 
66 

90 
63 

90 
59 

89 
56 

61 
51 

82 
55 

67 
58 

88 
55 

SO 
64 

83 
56 

80 
57 

79 
56 

69 
47 

74 
39 

77 
42 

70 
99 

77 

79.2 
52.9 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

MIN 

69 
45 

69 
44 

79 
41 

81 
49 

76 
56 

SO 
57 

85 
55 

83 
64 

76 
45 

76 
40 

83 
50 

85 

57 

89 

60 

90 
68 

90 
60 

92 
61 

84 

56 

84 
54 

BS 

55 

89 
65 

91 
58 

87 
57 

89 
65 

62 
64 

81 
56 

72 
49 

76 
47 

79 
47 

72 
59 

76 
59 

81.5 
54.9 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

69 
45 

68 
44 

79 
42 

60 
54 

72 
57 

62 
53 

83 
55 

83 
57 

58 
40 

74 

37 

S3 
52 

84 

62 

88 
62 

91 
67 

92 
65 

92 
64 

65 

62 

79 
56 

82 
69 

89 
61 

88 
59 

61 
64 

83 
58 

80 
61 

71 
55 

70 
47 

74 
44 

76 
47 

70 
60 

77 
62 

79.4 
55.4 

clennville 

MAX 

Mm 

72 
49 

65 
44 

70 
42 

70 
56 

77 
54 

76 
56 

78 
56 

80 
60 

68 
39 

66 
38 

70 
37 

83 
62 

85 
64 

69 
66 

88 
68 

67 

70 

86 
60 

78 
55 

82 
59 

84 

61 

82 
62 

86 
64 

83 
57 

77 
61 

70 
49 

73 
46 

83 
45 

73 
49 

70 
56 

71 
58 

77. » 
55.0 

JESUP  e  s 

MAX 

Mm 

66 
45 

65 
44 

79 
40 

79 
49 

75 
57 

60 
55 

83 
54 

83 
62 

81 
40 

76 
36 

S3 
47 

83 
60 

89 
61 

91 
66 

91 
63 

92 
64 

91 
61 

79 
52 

83 
57 

89 
59 

91 
56 

89 
62 

64 
58 

81 
61 

79 
93 

70 
49 

79 
40 

77 
47 

73 
57 

74 
56 

81.1 
53.8 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

6a 

45 

66 
45 

80 
43 

77 
48 

72 
56 

SO 
56 

62 
55 

81 
60 

60 
43 

80 
39 

82 
51 

83 

60 

87 
62 

95 
67 

95 
62 

90 
64 

83 
64 

80 
56 

85 

60 

88 

69 

89 
59 

80 
62 

83 
61 

81 
63 

72 
56 

70 
49 

76 
44 

77 
46 

72 
56 

79 
56 

79.8 
55.3 

sapelo  island 

MAX 

MIN 

59 
46 

66 
44 

69 
44 

78 
51 

69 
59 

66 
56 

62 
56 

63 
56 

57 
48 

65 
48 

76 
55 

82 
60 

66 

62 

88 

65 

64 
64 

90 
70 

86 

63 

75 
59 

78 
66 

89 
68 

86 

63 

83 
67 

76 
66 

78 
61 

73 
59 

71 
54 

69 
46 

75 
52 

74 

62 

75 
64 

76.4 
57.9 

S—  R*l*r«nc«  Note*  roUowtog  SuUod  ladsi 


,  .  ,  DAILY  TEMPERATURES  oeo.=u 

Conlmued    APRIL  197? 


Day  oi  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USOA  PL  GRDN 

MAX 

69 

68 

69 

60 

73 

80 

84 

87 

75 

62 

80 

84 

88 

92 

93 

92 

85 

80 

63 

89 

90 

81 

66 

81 

71 

71 

73 

77 

72 

MIN 

45 

40 

50 

57 

51 

53 

60 

51 

49 

35 

55 

61 

67 

64 

63 

62 

51 

56 

58 

70 

55 

56 

58 

62 

55 

47 

39 

42 

60 

62 

SAVANNAH 

WSO  AP 

MAX 

68 

65 

78 

79 

70 

79 

82 

83 

58 

74 

78 

64 

86 

89 

92 

91 

82 

80 

62 

89 

86 

80 

81 

62 

71 

70 

74 

77 

76 

81 

78.9 

MIN 

42 

44 

40 

54 

53 

52 

57 

47 

38 

35 

52 

60 

64 

67 

68 

65 

59 

54 

59 

62 

62 

65 

57 

61 

53 

48 

43 

47 

62 

63 

54.4 

SAVANNAH 

SEACH 

MAX 

58 

65 

69 

71 

66 

66 

74 

82 

64 

71 

62 

84 

88 

89 

87 

83 

75 

76 

80 

62 

74 

72 

77 

70 

67 

70 

73 

72 

74 

74.6 

46 

49 

45 

59 

57 

54 

61 

56 

43 

56 

63 

70 

70 

67 

70 

63 

57 

67 

68 

64 

64 

59 

64 

58 

54 

49 

54 

68 

65 

59.4 

SURRENCY 

2  WNW 

MAX 

66 

70 

78 

78 

73 

80 

83 

83 

74 

74 

82 

84 

88 

90 

91 

91 

86 

61 

85 

67 

89 

65 

85 

82 

77 

73 

76 

77 

73 

60 

60.8 

MIN 

38 

42 

40 

48 

53 

53 

52 

56 

38 

36 

47 

53 

60 

64 

61 

56 

55 

53 

57 

59 

56 

57 

55 

59 

52 

46 

38 

49 

56 

60 

51.7 

WAYCROSS 

4  nt 

MAX 

59 

70 

67 

78 

80 

75 

80 

62 

82 

63 

78 

62 

85 

89 

90 

91 

90 

84 

62 

85 

88 

91 

82 

67 

80 

75 

70 

78 

60 

72 

79. B 

MIN 

55 

41 

42 

55 

58 

58 

58 

42 

37 

40 

50 

62 

65 

65 

65 

60 

50 

60 

62 

64 

59 

52 

52 

57 

50 

45 

45 

52 

62 

53.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

<U 

Day  of  month 

OlallOn 

5? 
Q 

(  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 

HI^ 

55 
54 

55 
52 

55 
51 

57 
52 

57 
53 

58 
52 

60 
55 

60 
56 

59 
53 

58 
55 

58 
54 

57 
56 

62 
57 

64 
62 

67 
62 

69 

65 

68 
66 

67 
64 

66 

63 

67 
65 

70 
65 

66 
67 

67 
65 

67 
64 

67 
64 

65 
62 

64 
60 

65 
60 

64 
61 

65 
63 

62.7 
59.3 

tXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

55 
41 

70 
44 

72 
50 

80 
50 

69 
47 

80 
47 

65 
55 

78 
54 

70 
46 

66 
48 

83 
49 

72 
54 

85 
63 

90 
68 

90 
70 

96 
61 

88 
62 

95 
63 

95 
62 

94 
66 

98 
66 

95 
65 

78 
56 

88 
62 

92 
57 

87 
56 

89 
56 

92 
58 

88 

60 

90 
63 

83.7 
56.8 

4 

MAX 
MIN 

55 
49 

65 
48 

68 

51 

73 
51 

66 

50 

74 

50 

78 

55 

73 

52 

68 
52 

64 

52 

75 

52 

69 
56 

78 
63 

83 

67 

85 
68 

89 
71 

82 
64 

87 
64 

87 
65 

87 
67 

90 
67 

87 
67 

73 

61 

83 
63 

86 
61 

82 
59 

83 
59 

85 
60 

82 
64 

86 
65 

78.1 
59.  1 

8 

MAX 
HIN 

58 
52 

59 
51 

61 
54 

65 
54 

62 
54 

66 
53 

70 
57 

66 
56 

66 
56 

60 
56 

68 
56 

68 
56 

71 
62 

75 
66 

73 
63 

81 
70 

76 
66 

79 

67 

79 
63 

79 
69 

81 
68 

79 
69 

72 
65 

77 
67 

78 
66 

75 
63 

76 
63 

77 
63 

75 
66 

76 

5  7 

71.6 
61.0 

HAHKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

61 
57 

65 
56 

65 
59 

63 
58 

65 
61 

67 
61 

70 
63 

67 
64 

72 
64 

68 
60 

66 

60 

68 

62 

71 
65 

74 
65 

75 
69 

78 
70 

76 
69 

76 
69 

76 
69 

80 
70 

80 
71 

81 
70 

80 
70 

81 
71 

79 
69 

78 
67 

76 
67 

79 

66 

77 
67 

78 
70 

73.3 
65.3 

HOMERVILUE  3  WSW 

4 

MAX 
MU 

65 
59 

75 
59 

74 
58 

77 
58 

74 
60 

77 
64 

80 
64 

78 
60 

75 
58 

78 
57 

80 
62 

80 
67 

86 
68 

87 
68 

90 
72 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

84 

71 

90 
71 

92 
71 

92 
71 

92 

71 

86 
67 

81 
63 

84 
62 

87 
62 

83 
66 

87 
70 

83.0 
65.  1 

MIOVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MIN 

63 
55 

63 
55 

65 
55 

66 
58 

66 
56 

70 
60 

70 
62 

70 
64 

64 
58 

68 
56 

67 
60 

71 
62 

72 
65 

74 
66 

75 
68 

75 
60 

76 
65 

76 
65 

76 
67 

78 
68 

79 
66 

78 

71 

77 
63 

77 
66 

77 
66 

75 
63 

77 
61 

76 
64 

76 
67 

76 

67 

72.4 
62.8 

PLAINS  Sw  CA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

61 
53 

69 
53 

71 
52 

76 
56 

74 
61 

61 
61 

64 
64 

79 
69 

77 
59 

76 
58 

81 
58 

81 
65 

84 
71 

90 
74 

93 
77 

95 
78 

90 
73 

92 
73 

93 
73 

92 
75 

92 
77 

92 
77 

83 
69 

91 
69 

93 
70 

87 
67 

87 
67 

89 
66 

88 
70 

90 
73 

64. 4 
66.9 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

59 
49 

30 
50 

78 

50 

85 
54 

77 

57 

89 
59 

94 
62 

82 
62 

84 
54 

85 
52 

91 
54 

90 
62 

88 
66 

97 
68 

96 
71 

98 
72 

96 

67 

98 
66 

98 
67 

96 
70 

98 
68 

97 
70 

76 

63 

94 

66 

93 
62 

93 
60 

94 
60 

95 
63 

91 
66 

88 
67 

89.3 
61.9 

4 

MAX 
MIN 

62 
55 

74 
55 

75 
56 

81 
58 

75 
62 

84 
63 

88 
66 

80 
66 

79 
60 

81 
56 

86 
59 

85 
65 

85 
70 

92 
71 

91 
75 

92 
75 

91 
71 

92 
71 

92 
71 

91 
73 

93 
73 

92 
72 

77 
68 

89 
69 

86 

67 

90 
66 

89 
66 

90 
67 

86 
70 

85 
71 

85.2 
66.3 

8 

MAX 
MIN 

63 
56 

68 
57 

68 
58 

73 
60 

70 
62 

75 
63 

78 
66 

72 
65 

73 
63 

74 
61 

76 

62 

77 
65 

77 
68 

81 
70 

81 
71 

82 
74 

83 
72 

84 
71 

83 
72 

63 
73 

85 
73 

83 
73 

74 
69 

81 
70 

81 
70 

82 
66 

82 
68 

62 
70 

80 
70 

76 
71 

77.6 
67.0 

CALHOUN  EXP  STATION  :  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  ,    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ;   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ;   GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


4PIIU  1972 


SUHon 

Day 

01  Month 

Tot»l 

or 
Arg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1: 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

NORTHHCST 

01 

ALLiraONl  D4H  2 

EVAP 
UIND 

• 

• 
• 

.21 
91 

.  I  j 

31 

.07 

31 

.14 

38 

.  16 

21 

* 

* 
» 

.43 

160 

'3; 

•  Oi 

16 
*34 

'It 

* 

• 
* 

.7J 

151 

.22 

31 

.If 
38 

.  2C 

37 

.  16 

20 

• 

• 

• 
• 

.44 

125 

.26 
41 

.20 
39 

.  17 
28 

•  17 

30 

• 
* 

.32 

70 

4.65 

1104 

C4LMDUN  EXP  ST4TI0N 

EVAPi  .20 
WIND  7S 
MAX  1  60 
MIN  42 

.12!  .14 
4T  37 
641  70 
3^  43 

.12 
85 
71 
54 

.12 
36 
72 
39 

.22 

30 
76 
50 

59 

.40 
128 
71 
48 

.09 
94 
65 
36 

.30 

22 
7C 
4! 

• 

20 
71 
54 

.06 
57 
79 
60 

.25 
62 
80 
64 

.06 
43 
84 
65 

.27 
56 
87 
75 

.37 

7e 

72 

.24 

125 

5! 

.11 

47 

54 

.39 
40 
83 
52 

.21 

31 
67 
61 

.13 
41 

67 
65 

.22 
49 
79 
56 

.18 

U 
63 
52 

.19 
59 
82 
56 

.10 
67 
79 
48 

.31 

43 
74 
41 

.11 
14 
80 
44 

.04 
26 
60 
51 

.20 

37 
77 
56 

•  07 
4« 

82 
59 

5.22 
1564 
77.2 
53.2 

•      •  « 

NORTH  CENTI14L 

02 

U  OF  04  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.22 
2 
67 
40 

.07 
161 
65 
40 

.12 
41 
73 
42 

.13 
134 
72 
53 

.15 
69 
76 
41 

.20 
38 
79 
51 

.20 
68 
76 
54 

.22 
186 
77 
55 

.27 
121 
75 
39 

.23 
36 
73 

41 

.01 
54 
67 
51 

.16 
128 
86 
62 

.18 

113 
86 
63 

.21 
135 
86 
61 

.36 

122 
88 
64 

.25 

143 

65 

.40 

119 

56 

.32 

66 

54 

.30 
46 
83 
58 

.24 

61 
68 
62 

.28 

112 
65 
64 

.06 

131 
78 
52 

.27 
44 
67 
51 

.26 

57 
86 
57 

.34 

81 
80 
50 

.16 

70 
80 
44 

.14 

22 
85 
48 

.36 

44 
86 
54 

.09 
45 
77 
58 

.20 
59 
82 
56 

6.40 
2508 
80.0 
52.9 

•      •  * 

WEST  CENTR4L 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.05 

20 
50 
40 

.25 
95 
66 
40 

.le 

45 

67 
45 

.27 

106 
75 
46 

.13 

62 
67 
43 

.15 

57 
76 

.17 
51 
80 

.07 
57 
74 

.30 

110 
61 
43 

.35 
70 
64 
41 

.18 

60 
76 

.06 
73 
66 

.20 

112 
82 
62 

.30 
133 
65 

63 

.34 

62 
86 

155 
67 
66 

'Is 

60 
53 

'25 
85 
53 

.26 
53 
67 
58 

.23 

37 
67 
61 

40 
90 
63 

60 
85 
60 

18 
78 
53 

12 
88 
61 

.30 
40 
88 
53 

.25 
40 
77 
49 

.18 

26 
81 
49 

.26 

15 
86 
54 

.13 

77 
79 
55 

.  10 
65 
62 
58 

6.378 
1865 
77.8 
52.6 

•       «  • 

CENTR4L 

05 

4UEY 

EVAP 
WIND 

.05 

31 

.16 
9 

* 
« 

* 
* 

.45 

65 

« 
* 

.29 

31 

.15 
75 

•  27 
40 

.14 
15 

.20 

29 

.24 
48 

.10 

36 

32 

* 

5  J 

103 

'l6 

.19 

23 

.16 

25 

25 

« 
• 

.33 
44 

.19 

5 

* 
* 

.40 

41 

.20 

14 

.21 

10 

.23 
26 

•  07 
12 

9.308 
764 

*      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIPTON  EXP  ST4T10N 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.03 
50 
55 
43 

.17 
36 
77 
44 

.16 
49 
75 
45 

.23 
64 
62 
49 

.13 
56 
74 
52 

.14 

34 
66 
55 

.20 
44 
89 
56 

.20 
97 
80 
59 

.23 
92 

45 

.19 
5S 

42 

.15 
29 
85 
44 

.20 
64 
85 
57 

.15 

71 
65 
62 

.26 
65 
90 
65 

.27 

73 
92 
67 

.31 
92 
92 
67 

.34 

97 
90 
57 

.21 
41 
89 
57 

.29 

64 
92 
60 

.22 

47 
92 
63 

.35 

39 
92 
61 

.27 
57 
93 
65 

.07 
32 
76 
62 

.21 
34 
93 
63 

.25 
58 
90 
55 

.26 
75 
81 
49 

.22 
37 
83 
50 

.23 
56 
86 
53 

.22 
53 
83 
56 

.16 
63 
62 
60 

6.36 
1744 
84.4 
55.4 

•       •  • 

S0UTHE4ST 

09 

SAVANNAH  HSO  4P 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.12 

71 
67 
45 

.30 
118 
66 
46 

.17 

40 
77 
45 

.26 

96 
80 
54 

.21 

76 

77 
58 

.20 

62 
85 
55 

.24 

110 
83 
56 

.33 

161 
85 
62 

.24 

150 
91 
39 

.17 
45 

81 
34 

.14 

49 
78 
54 

.22 

61 
86 

60 

.28 

111 
86 
63 

.34 

127 
89 
64 

.36 
69 
92 
66 

.39 

110 
90 
64 

.39 

109 
88 
59 

.32 

97 
64 
57 

.21 

82 
84 

60 

.31 

66 
90 
64 

87 
64 

.09 
99 
60 
65 

.24 
42 
61 
60 

.16 

41 
82 
63 

.16 
95 
74 
59 

.22 

87 
76 
49 

.26 

39 
83 
50 

.22 

59 
78 
52 

.08 

76 
72 
60 

.23 

103 
83 
62 

7.13 
2563 
81.9 
56.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


17     18     19  20 


NORTHEAST 
CLAYTON  1  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidify 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

ishine 

jnset 

1.0 

Resultant 
Speed 

0) 
01 

ion  of 
it  mile 

of 

1  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

»■ 

.50-.99 

o- 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 

Ave  re 

Fastei 
mile 

Direcl 
fastes 

Dote 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

0 
0 

.10-. 4 

1.00-1 

2.00 
and  0 

Total 

ATHENS   WSD  AP 

24 

2.5 

7.8 

23++ 

25 

15 

70 

83 

50 

51 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

4.9 

ATLANTA  WSD  AP 

25 

3.4 

10.3 

38 

NW 

37 

73 

82 

50 

49 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

11 

76 

5.3 

AUGUSTA  WSO  AP 

22 

2.2 

8.0 

28  +  + 

22 

16 

81 

86 

48 

55 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

5.2 

COLUMBUS  WSO  AP 

25 

1.4 

7.8 

23++ 

30 

02 

74 

84 

44 

44 

5 

0 

0 

2 

0 

0 

7 

4.9 

MACON  WSD  AP 

23 

1.8 

8.0 

32 

NW 

08 

80 

90 

48 

49 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

78 

5.3 

ROME  WSD  AP 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

10 

SAVANNAH  WSO  AP 

22 

2.2 

9.7 

26 

E 

21  + 

83 

86 

48 

62 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

73 

5.6 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  I 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

0 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j   TEMP.  1 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

iBSEVlLLE 

HILCOX 

240 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

AOAIKSVILLE 

oo<>: 

BARTOW 

li 

34  22 

84 

90 

71( 

71 

RONALD  R  POARCH 

005; 

ot 

16 

31  OJ 

83 

29 

51 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

MONTGOMERY 

HAYWOOD  E>  BOYO 

Si 

BERR 1  EN 

LOUIS  E<  ROGERS 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AlftPOttT 

7 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTT  Ci  CHANBLGE 

02 

fultqn 

TEDDY  Ri  MALKER>  SR< 

AMEftlCUS  4  ENE 

SUMTER 

476 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AXERICWS  ExP  ST»  NftSr 

0291 

07 

SUMTER 

32  06 

84 

16 

49( 

U.OF  CA.EXP.STA.  NRSY. 

APPL ING  1 

0311 

06 

COlUHB I A 

33  33 

82 

20 

&i 

8A 

ROY  D<  TANKERSLEY 

BILLY  J.   WILLI AMS 

NATL  HEATHER  SERVICE 

BRANTLEY 

MRS.  CAThLAEEN  SMITH 

HENRY  Ta  BARNETT 

ATLANTA  WSO  AP  1 

FULTON 

NATL  HEATHER  SERVICE 

RICHMOND 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DECATUR 

MRS.  MARY  E.   K.  MULLEN 

BALI  CR^UM) 

CHEROKEE 

tlOO 

MRS.  ESTELLE  GROCaN 

eEAVEROALE 

01 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84 

51 

724 

SA 

MRS.  H.   G.  WARMACK 

079T 

i: 

32  09 

81 

58 

C 

HENHy  c.  hearn 

BLACKBEARO  ISLAND 

MC  INTQSH 

7A 

U.S.  FISH  e  WLDLF,  SVC. 

CARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  I  H 

BUL  LOCH 

H .  C .  CROMLEY  JR , 

CITY  OF  6RUNSHICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

GLYNN 

20 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

0< 

MARION 

82  19 

84 

31 

660 

51 

51 

C  H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

141: 

o: 

34  47 

83 

33 

GEORGIA  PQMER  CO- 

7A 

THOMAS  F,  MATHEHS 

NH  GA.  EXP,  STATION 

MI TCHE  LL 

C  HARL  ES  L •  KELLY 

CHEROKEE 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVILIE  3  ft 

FR ANKL IN 

MRS   JANICE  G.  VOYLES 

C arrqllton 

CARROLL 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

HURRAY 

695 

RUFUS  P.  DONALDSON 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building.  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DrilENSXONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  ' F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Pi-oclpl tatlon" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  aarrled  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IW  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  complied  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  y  ^ 

Director,  Nntional  Cllaatlc  Center 


USCOHH-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  5/30/72-890 
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80.1 

63.9 

72.0 

69 

10 

58 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5.80 

i.r  5 

14 

.0 

0 

7 

5 

2 

81.7 

63.3 

72.5 

-  3.0 

68 

9 

57 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

4.42 

,80 

1.22 

26 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

DDllKtCUTri/     CAA  AD 

79.2 

64.6 

71.9 

89 

31 

58 

27+ 

0 

0 

0 

0 

0 

6.74 

2.21 

27 

.0 

0 

11 

5 

2 

FLEMING 

81.0 

59.4 

70.2 

87 

25  + 

49 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5.41 

1.58 

28 

.  0 

0 

13 

4 

1 

84.2 

60.3 

72.3 

89 

31  + 

51 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

7.20 

1.75 

28 

.0 

0 

10 

6 

2 

PriDT  CTPUADT 

81.8 

61.1 

71.5 

88 

25  + 

54 

6  + 

2 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1.57 

14 

.0 

0 

10 

3 

1 

m  PNNU  T 1  1  P 

81.8 

60.7 

71.3 

-  2.6 

88 

25 

54 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3.51 

,30 

1.02 

14 

.0 

0 

10 

2 

1 

1  P  CI  1  D    ft  C 
\l  C  3  U  r    o  A 

82.0 

58.7 

70.4 

89 

25 

49 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

6.21 

1.11 

22 

.0 

0 

14 

6 

1 

NAHUNTA 

81.9 

61.0 

71.5 

87 

25 

51 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

4.69 

2.00 

14 

.0 

0 

SAPELD  ISLAND 

79.1 

64.1 

71.6 

87 

9 

56 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5.09 

1.30 

14 

.0 

0 

10 

5 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

82.2 

60.2 

71.2 

-  .8 

89 

25 

49 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3.73 

-  .76 

1.06 

28 

.0 

0 

8 

3 

I 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

81.2 

62.0 

71.6 

-  1.8 

88 

25 

54 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

5.84 

2.07 

1.57 

31 

.0 

0 

9 

3 

2 

SAVANNAH  BEACH 

78.7 

66.3 

72.5 

86 

10+ 

60 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

4.12 

1.30 

14 

.0 

0 

9 

2 

1 

SURRENCY   2  HNW 

83.2 

57.2 

70.2 

90 

25 

47 

6+ 

1 

1 

0 

0 

0 

2.60 

.71 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

WAYCRDSS  4  NE 

83.0 

59.2 

71.1 

-  3.6 

89 

21  + 

50 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

5.37 

1.80 

1.88 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

71.4 

-  2.6 

4.91 

1.55 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  54  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5 

H 

1 

1 

.  1 

3 

4   1   S  1 

6 

"> 

1 

9 

1 

10  11 

1  

12 

13 

14  1 

IS 

1  r 

16 

 r 

17 

IB 

19  1 

 r 

20 

1 

21 

1  r 

22 

23  1 

24 

2S  1 

2S  1 

27 

 1 

28 

1 

 1 

29 

1 

X 

31 

t.51 

.48 

.14 

■ 

.78 

.60 

1.94 

■  30 

■  13 

.10 

.04  . 

5.6» 

.98 

.20 

.25 

.77 

.40 

2.91 

.07 

.01 

■  06 

.30 

.02 

.12 

7 

7 

7 

5.71 

1.12 

.88 

.50 

•  40 

.30 

2.40 

■  06 

■  09 

T 

T 

5.81 

.71 

.43 

•  12 

2.82 

.27 

■  69 

.  12 

.17 

9.9a 

.83 

.92 

.3* 

.23 

.95 

1.96 

.22 

■  93 

7 

.67 

7 

.13  . 

5.13 

.42 

.23 

.47 

.90 

1.22 

1.39 

.07 

.01 

.11 

■  06 

.05 

7 

.20 

«.«5 

.35 

.15 

•  46 

.96 

2.28 

.05 

■  25 

.02 

■  02  • 

5. It 

1.07 

•  12 

3.17 

■  10 

.16 

•  14 

■  06  ■ 

6.1> 

2.30 

.96 

.35 

•  09 

•  56 

2.08 

■  03 

■  08 

.08 

9.2* 

.45 

.63 

.76 

.70 

1.00 

2.88 

.15 

.63 

1.99 

.09  '. 

6.5* 

.70 

.48 

.54 

.67 

.40 

3.06 

.98 

.02 

■  08 

.01 

6.53 

.36 

.29 

.62 

.48 

3.39 

.06 

1.05 

•  I*  • 

6.77 

1.43 

.58 

.78 

.33 

.50 

2.60 

.07 

.48 

6.67 

.67 

.30 

.22 

.52 

3.80 

.05 

.19 

.26 

•  it  '. 

6.9* 

.58 

.83 

:n 

.93 

.90 

2.86 

.06 

.63 

T 

.13 

7 

.19  . 

6.72 

.67 

.37 

.49 

.69 

2.62 

.12 

.06 

.01 

.89 

.09 

■  04 

5.25 

.61 

.30 

.43 

.46 

2.30 

7 

.10 

.40 

.09 

.15 

7 

7.51 

.78 

.9* 

.32 

.97 

4.13 

.07 

.15 

7 

7 

».71 

.80 

.29 

.90 

•  60 

2.11 

■  20 

7 

a.3t 

2.37 

1.13 

.43 

.19 

.18 

3.37 

•  10 

7 

.07 

7 

.50 

5.96 

.90 

.37 

.94 

.36 

•  60 

2.82 

.06 

7 

.03 

.11 

.13 

.02 

.02  . 

5.90 

.39 

1.02 

.01 

.02 

.01 

■  01 

3.26 

.23 

.06 

.07 

.07 

7 

7 

.09 

t.et 

.51 

.48 

.19 

T 

3.13 

.11 

7 

5.79 

.71 

•  07 

.21 

.20 

•  1 1 

3. 28 

.33 

.21 

■ 

6.56 

.34 

.27 

.38 

1.24 

•  91 

3.30 

T 

7 

.  22 

.06 

.05 

.  11 

7 

7 

.02 

T 

.06  . 

6.02 

1.08 

7 

1.50 

1.80 

7 

•  16 

.58 

■  02 

7 

.22 

.02 

7 

.03 

7 

.61 

*.7* 

.46 

.12 

.29 

.63 

.32 

2.11 

.16 

.09 

.09 

.41 

.09 

.01 

*.2e 

T 

.40 

7 

.69 

7 

T 

2.09 

.06 

•  18 

T 

7 

.03 

.05 

.02 

.23 

.24 

7 

.03 

.01 

7 

.29 

6.91 

.31 

.78 

.36 

.62 

.76 

.96 

3.70 

.02 

.03 

.07 

.12 

.29 

.41 

.15 

.20 

.10 

.15 

.02 

.26  . 

5.01 

1.18 

.40 

.20 

.39 

•  13 

1.39 

.14 

.1* 

.72 

.09 

.03 

.20 

.02 

.02  . 

9.31 

.17 

.53 

.21 

.44 

1.03 

.93 

3.51 

.09 

.20 

.05 

1.33 

.30 

.28 

.04 

.20  . 

9.92 

T 

.47 

.08 

.48 

1.26 

.99 

3.67 

.22 

.08 

.  13 

.23 

.31 

.51 

.83 

.42 

.02 

.14 

.03 

.45  . 

1.59 

1.30 

.19 

.22 

1.79 

•  29 

2.99 

.50 

.03 

.36 

.10 

.20 

7 

.70  . 

6.70 

•  45 

.55 

.91 

•  49 

3.10 

.19 

.19 

.26 

.10 

.09 

.07 

.06 

.25 

.13  . 

9.*9 

.63 

.31 

.34 

1.47 

•  97 

3.31 

.87 

.21 

.73 

.12 

.17 

.04 

.42 

,07 

.23  . 

8.12 

.32 

.21 

.45 

1.16 

•  72 

3.55 

7 

.20 

.65 

.46 

.10 

7 

.15 

7 

.19  . 

6.83 

1.44 

.51 

.37 

.94 

•  20 

2.95 

.15 

.0* 

7 

.14 

.15 

.12 

.09  . 

7.76 

.32 

.12 

.86 

.90 

•  48 

2.78 

.26 

.04 

.73 

.12 

.14 

.21 

!o2 

.12 

.64  . 

10.06 

.92 

.42 

1.52 

2.52 

1.92 

•  62 

.24 

.03 

.83 

.33 

.12 

.40 

.32 

.10 

.12 

.05  . 

7.56 

1.10 

.36 

.95 

.45 

.51 

2.9* 

•  20 

.16 

.38 

.19 

.07 

.33 

.12  . 

8.31 

1.04 

.24 

.30 

1.52 

.29 

2.85 

•  30 

.19 

.  13 

.71 

.07 

.79  . 

5.05 

1.06 

.10 

.15 

.94 

.23 

1.61 

.15 

.03 

.03 

.  14 

.07 

.30 

.02 

.01 

.03 

.18  . 

5.28 

.30 

.16 

.36 

1.14 

.28 

2.46 

.06 

7 

.38 

.07 

7 

.03 

7 

.02 

.02  . 

5.81 

1.36 

.01 

1.62 

.05 

.93 

1.09 

.11 

.14 

.03 

.01 

.03 

.37 

.06  . 

7.21 

.03 

.35 

.47 

.45 

.69 

.71 

3.65 

•  03 

.08 

.02 

.13 

.01 

.02 

.04 

.02 

.51  . 

6.9* 

.60 

.15 

.05 

1.45 

.22 

2.00 

•  10 

■  40 

.08 

.62 

.27 

.16 

.11 

■  71  . 

7.69 

.65 

.15 

.32 

.72 

.93 

3.29 

.21 

.01 

.22 

1.18 

.22 

.06 

.11  . 

6.*8 

1 .60 

.04 

.06 

1.66 

.18 

2.03 

•  03 

■  20 

.07 

.17 

.20 

■  10 

.03 

.09 

.06  . 

7.0* 

1.19 

• 

1.76 

1.51 

•  80 

.21 

.38 

■  20 

.04 

.15 

.25 

.24 

.24  . 

8.0* 

1.06 

.22 

1.47 

.02 

1.09 

2.30 

.13 

.06 

.07 

.53 

.0* 

■  11 

.44 

.13 

.08 

.17 

.07 

.07  . 

8.50 

.76 

.07 

.11 

1 .44 

.27 

4.87 

■  04 

.33 

.14 

■  04 

.30 

.03 

.05 

.05 

6.70 

1 .25 

.23 

.06 

1.67 

.  10 

1.86 

■  25 

.09 

.  19 

.06 

.03 

■  49 

.18 

.06 

.04 

.13 

.02 

.09  . 

8.80 

1 .30 

2.20 

2.00 

.50 

■  30 

1.20 

.28 

■  12 

.  10 

.60 

.20  . 

7.80 

1.47 

.02 

1.38 

.40 

.18 

1.46 

■  45 

.43 

.55 

.59 

■  21 

.35 

.20 

.11  . 

7.** 

.90 

.05 

.04 

1.01 

1 .32 

1  ^90 

.92 

.92 

.02 

UOl 

.21 

.02 

.02 

.12 

.16 

.02  . 

9.52 

1.18 

.03 

.11 

1.66 

.17 

3.26 

■  52 

.24 

.17 

.22 

■  01 

.54 

.11 

1.05 

.04 

.21  . 

5.28 

.26 

•  09 

.05 

1 .02 

.97 

■  96 

.46 

.99 

.05 

.09 

.30 

.05 

■  01 

.20 

.11 

7 

.11  . 

*.06 

.85 

.05 

.59 

1.02 

.63 

.79 

.13  . 

*.02 

T 

•  04 

.28 

.61 

.31 

.25 

.19 

•  40 

1.54 

.06 

.01 

.09 

.2* 

7 

7 

.66 

•  03 

.93 

2.61 

2.39 

.16 

.03 

.04 

.08 

.01 

.02 

.04 

3.31 

.02 

.30 

.03 

.77 

■  25 

.61 

1.13 

.05 

.03 

.01 

.06 

7 

.03 

7 

7 

5.21 

.69 

.56 

.80 

1.25 

.59 

.49 

■  99  ■ 

8.15 

.80 

.15 

.08 

.3* 

.24 

.83 

4.37 

.02 

.29 

.94 

.04 

.25 

■  2*  ■ 

5.6* 

.70 

.04 

.70 

.97 

.26 

1.38 

■  32 

.01 

.08 

.03 

.13 

.23 

.01 

.76  ■ 

5.28 

.  19 

.28 

1.05 

3.30 

.30 

.20 

*.53 

1.33 

1.44 

.94 

1.04 

.18 

7 

7 

7 

7 

7 

*.19 

.47 

.03 

.86 

.13 

•  48 

1.38 

.19 

.27 

.42 

*.25 

.99 

.03 

.62 

.19 

U29 

.92 

.13 

.99 

.02 

.20 

.04 

.03 

6.42 

.93 

.04 

.20 

.76 

U70 

2.36 

.17 

7 

.02 

.04 

.19 

.05 

2.88 

.60 

■  25 

.19 

.29 

1.00 

.20 

.18 

.29 

1.99 

.0* 

.03 

.13 

.29 

•  47 

■  OS 

.19 

7 

.04 

.09 

.05 

.12 

.30 

7 

.04 

.03 

.18 

.01 

.01 

7 

7 

5.62 

.95 

.03 

.22 

•  49 

■  49 

2.99 

.06 

.04 

.31 

.08 

.19 

.23 

.06 

*  12 

1  20 

.06 

.67 

.30 

■  12 

1.31 

7 

.12 

.03 

7 

■  11  . 

.05 

.67 

.69 

.68 

.29 

.2* 

.05 

.24 

5.02 

.36 

.32 

.46 

2.47 

.80 

.32 

.06 

.02 

.02 

.02 

.80 

.04 

*.89 

.24 

.71 

.52 

.98 

.64 

.05 

.53 

.78 

*.55 

.60 

.33 

.94 

.95 

1.20 

.30 

.10 

.  1 5 

.03 

.20 

.19 

*  13 

■  90 

.34 

.62 

■  11 

1.20 

.06 

.11 

.76 

.10 

.41  . 

4 

.45 

.34 

T 

.29 

7 

.30 

.07 

.17 

.07 

1.22 

.49 

.02 

.11 

.04 

• 

.31 

.22 

7 

1.57 

.03 

.62 

.96 

■  23 

1.06 

•  36 

.04 

.07 

.37 

.10 

.44  . 

2^66 

.42 

.34 

■  13 

.46 

.39 

.40 

.72  . 

3.78 

T 

.09 

.89 

.05 

•  19 

7 

1.28 

7 

.06 

■  05 

7 

.  10 

.17 

.06 

.11 

.  10 

.73  . 

2.71 

T 

.32 

.12 

•  23 

■  03 

.77 

.03 

7 

.02 

7 

7 

.62 

7 

.12 

.33 

.12 

7 

7 

T 

1.11 

■  *3 

.35 

•  04 

7 

.36 

.03 

•  02 

7 

T 

■  50 

■  07 

.10 

7 

.96 

.70 

.10 

7 

.07 

7 

.16 

■  10 

•  04 

.07 

■  78  ! 

*!79 

!97 

I'o 

1.18 

■  75 

■  74 

.13 

.37 

.19 

7 

2.09 

.02 

.03 

.08 

.10 

•  13 

■  72 

7 

.11 

7 

.25 

.15 

■  30 

■  05 

7 

3.15 

.04 

.09 

.36 

•  40 

■  24 

.99 

.04 

.16 

.45 

.02 

.03 

.03 

.27 

■  40 

.02 

■  01  ■ 

2.37 

T 

.06 

.37  .01 

.21 

•  61 

T 

.68 

.20 

T 

.01 

.07 

7 

■  05 

■  10  . 

2.10 

T 

.51 

T 

.93 

T 

.76 

.02 

7 

.02 

.02 

7 

.14 

.07 

7 

7 

2.83 

.54 

.41 

.0* 

.01 

.03 

T 

.04 

.19 

T 

T 

T 

■  16  . 

1.21 

.18 

.22 

.25 

.31 

.29 

*.33 

.16 

.20 

1.20 

•  09 

.12 

.69 

.19 

.91 

.23 

.06 

.02 

.01 

.02 

.12 

.72 

.01  . 

3.1* 

.28 

•  85 

.49 

.30 

.16 

.23 

.24 

.07 

7 

.31 

.19  . 

9.12 

.04 

.22 

•  71 

.78 

■  70 

U16 

.26 

.08 

.31 

.19 

.69  . 

NORTHWEST  I 

AOAIRSVILIE 

ALLATOONA  DAN  2 

BEAVEBOALE 

CALHQJN  ^%>  STATION 

CARTERS 


CARTERSVILLE 

cartersvule 

CEOARTOfN 
CMATSMQRTM 
CMICKAMtU&A  PARK 

CURRVVILLE   2  H 
DALLAS  2  SSE 
DALTON 
EMBRT 
FAIRMOUNT 

KFNSI'4CT0N 
KINGSTON 
LA  FAVETTF 
RESACA 

rinccold 


ROME 

ROME   MiCO  AP 
SUHHERVILLE    I  55H 
TAYLDRSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  S  SSW 
ATHENS  MSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BwAIRSVlLLE   ExP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNH 

CUNNING  2  NNE 

OAHLONECA 

OAHSONVlLLE 

ELLlJAV 

GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER  I  NNW 
HAYSVlLLE 
HONROE 

NORCROSS  A  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FN 
HALES«A 
WINDER    1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESvILLE  3  N 
CLAVTON   I  W 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 

HARTWEL  L 
LEXINGTON   1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VTSTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 

JONESRORO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNrSIDE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
TMOMASTCN  2  S 
WEST  POINT 

HOQDBUtY 


CENTRAL 

AILEV 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  9  S 
EASTMAN   I  M 

FORSYTH  \  S 
FORT  VALLEY  2  E 
COOPREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  HNW 

JULIETTE 
MACON  WSO  AP 
HILLEOGEVlLLE 
RONTICELLO 
HOUNT  VFRNON  }  m 

SANDERSVILlE 
SUOAM 
SPARTA  3  NW 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Tola: 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4        5  6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29  1 

30 

31 

EAST  CENTRAL  06 

APPLINr.  I  NW 

5 

97 

.29 

.07 

.11 

.62 

1.08 

.75 

.01 

.02 

.12 

.17 

.66 

.09 

.47 

.02 

.26 

.07 

.04 

.16 

.94 

AUGUSTA  WSO  AP  R 

09 

.  10 

.  18 

.66 

.71 

.11 

.29 

.96 

.21 

.38 

.01 

.23 

.08 

.01 

.  16 

.  10 

.  1 1 

.12 

.03 

BROOKLET   1  W 

3 

99 

.05 

.29 

.15 

.90 

.07 

.20 

.36 

.07 

T 

T 

.17 

.36 

.74 

.60 

.03 

DOVER 

2 

50 

.21 

.62 

.95 

.30 

.17 

.35 

GIBSON 

5 

05 

.13 

.11 

T 

1.10 

.89 

.65 

T 

T 

.23 

.04 

.30 

.23 

T 

T 

T 

.16 

.07 

1.14 

LOUISVILLE  3  S 

HETTER 

1 

50 

T 

.03 

.39 

.16 

.35 

•  04 

.40 

T 

.  15 

.02 

T 

T 

MIOVILlE 

2 

.31 

.39 

.16 

.35 

.  17 

.32 

.  15 

.  10 

.34 

.09 

.12 

MIOVILLE  EXP  STA 

3 

30 

.21 

.32 

.26 

.11 

.37 

.03 

.39 

.14 

.56 

.14 

.07 

.01 

.35 

.05 

.22 

.07 

A 

25 

.49 

.10 

.72 

.74 

.05 

.04 

.12 

.  19 

.80 

HILLHAVEN-MADE  Z  SE 

3 

97 

.02 

.98 

.38 

.90 

.02 

.61 

T 

T 

T 

T 

.14 

.53 

.39 

NEHINGTOrt  2  NE 

6 

05 

.20 

.67 

.85 

.19 

.82 

.29 

.72 

.88 

.12 

T 

T 

.15 

.49 

.69 

.10 

STI LLHORE 

1 

.22 

.30 

.33 

.77 

.32 

SWAINSBORO 

3 

27 

.23 

1.19  .05 

.15 

.40 

.04 

.  16 

.05 

.03 

.15 

.03 

.03 

.02 

.19 

.12 

.43 

MARRENTON 

6 

11 

40 

.09 

T 

1  90 

1.27 

.57 

.05 

.57 

.  19 

.  18 

.08 

.07 

.33 

.25 

.02 

.54 

WAYNESBORO  2  NE 

3 

33 

.  15 

.45 

.30 

.88 

.32 

.05 

.15 

.48 

.09 

.20 

.30 

•       •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANV  3  SE 

3 

07 

.03 

.17 

1.12 

.14 

.09 

.05 

.31 

.06 

.12 

.  12 

.70 

.16 

.04 

AHERICUS  4  ENE 

2 

68 

.09 

.28 

.44 

.11 

.23 

.30 

T 

.09 

.45 

.30 

.30 

.04 

T 

.05 

.04 

T 

SAINBRIDGE 

2 

48 

.19 

1.18 

.12 

.24 

.15 

.35 

.  12 

.13 

BLAKELY 

.01 

.75 

2.19 

T 

.09 

.80 

.01 

.43 

.17 

.09 

.06 

.01 

CAIRO  2  NNM 

2 

97 

.03 

.70 

.16 

.47 

.29 

.21 

.22 

.10 

.11 

.01 

.22 

.44 

.01 

CAMILLA 

3 

58 

T 

.35 

1.93 

.23 

.07 

.15 

T 

.28 

.17 

.39 

.06 

.36 

.03 

COLQUITT  2  E 

1 

91 

.88 

.08 

.10 

.32 

.05 

.08 

.03 

.13 

.09 

.11 

.05 

■  03 

CUTHBERT 

2 

94 

T 

1.61 

T 

.29 

.67 

T 

T 

.26 

T 

.01 

.10 

OAMSGN 

.03 

.30 

.99 

.12 

.46 

.04 

.13 

.12 

.12 

DONALSONVILLE   I  S 

3 

17 

T 

.22 

.89 

.76 

.03 

.08 

.42 

.09 

.10 

.25 

.17 

.08 

T 

.09 

.07 

FORT  GAINES 

3 

52 

2.12 

.08 

T 

.50 

T 

T 

.50 

.32 

LUMPKIN  2  SE 

2 

98 

.03 

1.19 

.08 

.49 

.09 

.32 

.15 

.04 

.02 

.03 

.22 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NM 

.29 

.35 

1.05 

.25 

.60 

.35 

.20 

.09 

.17 

.07 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

2 

08 

.05 

.01 

.03 

.33 

.34 

.31 

.42 

.13 

.08 

.10 

.08 

.10 

.  10 

T 

T 

PRESTON 

2 

90 

,09 

.01 

.61 

.56 

.36 

.64 

.11 

.30 

.06 

.04 

.07 

.05 

THOMASVILLE  A  SE 

4 

91 

1.36 

.15 

.99 

.29 

• 

• 

1.35 

.21 

.44 

.40 

.05 

.15 

*       •  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 

1 

89 

.05 

.10 

.62 

.18 

.48 

•  04 

.12 

.06 

.10 

.12 

.02 

AKEL  2  S 

3 

26 

.28 

.61 

.68 

.05 

.40 

.74 

.07 

.01 

.20 

.02 

.16 

.04 

ALAPAHA  EXP  STATION 

3 

02 

.57 

.63 

.08 

•  30 

.19 

.49 

.68 

.12 

ASHBURN  3  ENE 

CORDELE 

2 

89 

.09 

.04 

.55 

.60 

.12 

.26 

.37 

.03 

.10 

.09 

.20 

.02 

.01 

.40 

.09 

DOUGLAS  2  NNE 

2 

64 

T 

T 

T 

.27 

T 

.43 

.10 

.22 

T 

.15 

T 

.06 

.10 

.24 

.99 

.08 

FITZGERALD 

1 

03 

.11 

.07 

HOMERVILLE  3  WSH 

2 

72 

T 

!57 

■  37 

T 

.  16 

!29 

.22 

.04 

.10 

.  13 

!79 

.04 

T 

.05 

LUMBER  CITY 

2 

69 

.04 

.01 

.02 

.14 

.08 

.33 

.06 

.52 

.10 

.03 

.01 

.29 

.12 

.12 

.82 

T 

MOULTRIE  2  ESE 

2 

65 

1.15 

T 

.03 

.30 

.04 

.27 

T 

.04 

•  02 

.28 

.52 

NASHVILLE  5  SSE 

2 

65 

.65 

.11 

.29 

.19 

.39 

.08 

.28 

.04 

.35 

.31 

OUITMAN 

5 

62 

.37 

.38 

.25 

.46 

TIFTON  EXP  STATION 

1 

45 

T 

.11 

.08 

.35 

.06 

.18 

.11 

T 

.03 

.01 

.14 

T 

.01 

.03 

.21 

ill 

.02 

VALDOSTA  4  NH 

25 

.OS 

1.15 

.50 

.93 

.21 

.32 

.02 

T 

T 

.08 

.60 

.05 

T 

.31 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

3 

16 

.06 

.29 

.31 

.57 

.14 

.34 

T 

.07 

.12 

.46 

.17 

.  19 

.35 

.03 

ATKINSON   1  H 

4 

62 

.52 

1.06 

.32 

.15 

.55 

.40 

.20 

• 

1.10 

.32 

BLACKBEARD  ISLAND 

5 

80 

.04 

.03 

.04 

.05 

.17 

.50 

1.35 

.09 

.03 

.ns 

.13 

.96 

.93 

.05 

.09 

1 .33 

BRUNSWICK 

.46 

.11 

.79 

.12 

.10 

.10 

.  10 

.37 

.52 

1.22 

.50 

BRUNSWICK  FAA  AP 

6 

74 

T 

.67 

.10 

T 

.03 

.22 

.66 

•  17 

T 

.06 

.79 

.30 

1.02 

2.21 

.19 

.12 

OOCTORTOWN  I  WSW 

4 

55 

.08 

.02 

.18 

.29 

1.72 

.02 

.32 

.47 

.06 

.07 

.02 

.26 

.09 

.92 

T 

.10 

.01 

FLEMING 

5 

41 

.22 

.34 

.05 

T 

.11 

.67 

■  01 

.22 

.50 

.15 

.66 

.01 

.12 

.33 

1.98 

.19 

.29 

FDLKSTON  3  SW 

6 

46 

.33 

.72 

1.05 

.14 

.28 

.66 

.15 

.36 

.02 

1.68 

.68 

.19 

.05 

1.15 

.33 

.90 

.98 

•  10 

.73 

.63 

.21 

1.75 

.37 

FORT  STEWART 

4 

40 

.14 

.11 

.02 

T 

1.97 

.34 

.64 

T 

.19 

.02 

.30 

.47 

.50 

.10 

GLENNVI L  LE 

3 

51 

.01 

.13 

.04 

.19 

1.02 

.01 

.15 

.14 

.37 

.09 

.22 

.12 

.60 

.01 

.38 

.03 

JESUP  e  S 

6 

21 

T 

T 

T 

.26 

T 

.23 

.63 

.14 

.13 

.75 

1.11 

.21 

.16 

.49 

.69 

.55 

.59 

.39 

NAHUNTA 

4 

89 

.39 

2.00 

.10 

.85 

.05 

.01 

.02 

* 

1.13 

.34 

PATTERSON 

5 

97 

.49 

.38 

2.02 

1.79 

.93 

SAPELO  ISLAND 

S 

09 

T 

.31 

.03 

.02 

.16 

1.30 

T 

.12 

.26 

.50 

.31 

T 

.09 

.73 

.66 

T 

.60 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

3 

73 

.09 

.24 

.23 

.07 

.02 

.93 

.02 

.22 

.14 

.51 

.02 

1 .06 

.09 

.13 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

5 

84 

.08 

1.39 

.03 

T 

T 

T 

.41 

.22 

T 

.40 

.05 

.28 

.87 

.03 

T 

.01 

.38 

.  10 

.02 

T 

1.57 

SAVANNAH  BEACH 

4 

12 

.27 

.26 

.18 

.11 

1.30 

.06 

.11 

.46 

.36 

.94 

.09 

SURRENCY  2  WNW 

2 

60 

.12 

T 

.05 

.48 

.05 

T 

.71 

.20 

.03 

.04 

.03 

.  12 

.66 

T 

.11 

WAYCROSS  4  NE 

3 

37 

.90 

.03 

.48 

.30 

1.88 

.30 

.15 

.22 

.21 

.90 

EXTREMES 


DATE 
DATE 


S*«  r«lBienC«  DOtM  toUowing  SlAlion  ladas. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         *  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATQONi  OAM  2 

MAX 
MIN 

76 
51 

78 
58 

80 
59 

72 
48 

71 

77 

78 
57 

76 
58 

74 
57 

73 
47 

75 
50 

70 
SO 

72 
53 

63 
59 

75 
60 

78 
52 

78 
54 

76 
53 

79 
55 

72 
S3 

70 
34 

70 
33 

84 

53 

82 
52 

82 
59 

85 

60 

77 
58 

78 

62 

74 
62 

77 
61 

80 
62 

C4LHDUN  EXP  STATinN 

MAX 

MIN 

80 
5« 

82 
55 

75 
59 

71 

75 

79 

79 
53 

78 
60 

7B 

72 
49 

72 
47 

75 
45 

78 

56 

80 
54 

80 
58 

79 
47 

79 
53 

80 
51 

80 
53 

75 
S3 

78 
32 

64 
54 

80 
34 

80 
56 

66 
58 

87 

62 

84 

52 

79 
59 

80 
59 

81 
58 

80 
SB 

C4RTERSVIL1 e 

MAX 

MIN 

81 
59 

80 
61 

79 
59 

74 

75 

78 

76 
55 

76 
63 

75 
53 

73 
49 

74 
51 

75 
51 

73 
59 

78 
59 

77 
59 

76 
47 

78 
52 

81 
49 

79 
53 

76 
51 

77 
SO 

82 
53 

61 
53 

SO 
38 

84 

60 

82 
61 

80 
60 

76 

77 
61 

81 

62 

79 
57 

CE04RT0WN 

MAX 
MIN 

81 
52 

81 
55 

73 
59 

72 

77 

79 

78 
54 

80 
52 

77 
57 

74 

50 

72 
47 

77 
46 

73 
60 

78 
59 

78 
61 

79 
SO 

75 
54 

81 
51 

79 
53 

75 
30 

79 
52 

84 

55 

60 
53 

81 
36 

87 
61 

63 

61 

82 
53 

78 

82 
68 

83 
58 

80 
59 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

80 
53 

82 
54 

82 
57 

72 

72 
4  1 

78 
43 

SI 
4S 

80 
59 

71 
55 

72 
47 

75 
47 

74 
44 

78 

50 

73 
51 

76 
57 

78 
49 

77 
51 

77 
SO 

61 
SO 

74 
49 

73 
51 

79 
55 

61 
32 

84 

36 

79 
36 

85 
55 

60 
52 

79 
56 

69 
61 

79 
59 

78 
59 

DALTON 

MAX 

81 
57 

81 
59 

81 

60 

72 

72 
45 

76 
46 

BO 
49 

76 
59 

77 
56 

71 
49 

72 
47 

76 
46 

78 
47 

61 
57 

76 
58 

78 
51 

79 
S3 

79 
56 

81 
54 

75 
34 

75 
34 

78 
37 

65 
59 

81 
39 

82 
57 

87 
59 

63 
53 

81 
54 

82 
60 

82 
63 

80 

6(1 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

78 
52 

flO 
55 

80 
59 

74 
44 

71 
42 

78 
45 

78 
51 

74 

62 

78 
57 

71 
51 

70 
44 

73 
43 

76 
47 

62 
59 

78 
57 

78 
4B 

79 
54 

79 
51 

81 
51 

76 
49 

77 
32 

77 
33 

80 
33 

82 
36 

80 
34 

82 
57 

84 

52 

80 
53 

81 
54 

79 
60 

80 
56 

ROME 

MAX 
MIN 

80 
53 

82 
56 

73 
56 

70 
48 

76 
43 

79 
46 

76 
54 

77 
60 

74 
56 

73 
50 

72 
48 

75 
45 

75 
59 

76 
60 

77 
59 

7B 
30 

75 
55 

80 
S2 

78 
54 

75 
51 

78 
33 

83 
36 

80 
53 

79 
37 

85 
59 

83 

60 

79 
37 

77 
32 

76 
61 

79 
59 

7S 
59 

ROME  WSO  AP 

•          *  « 

MAX 

MIN 

82 
56 

81 
56 

74 
57 

74 
46 

78 
42 

80 
47 

78 

54 

79 
62 

72 
54 

74 

51 

74 
48 

78 
46 

65 

61 

79 
60 

78 

57 

80 
49 

78 
54 

82 

52 

75 
54 

75 
53 

79 
55 

83 
36 

62 
53 

79 
57 

88 
57 

83 
63 

81 
51 

79 
63 

80 
65 

82 
59 

73 
51 

NORTH  CENTRAL 

02 

alpharetta  SSU 

MAX 

76 
51 

77 
53 

BO 
57 

72 
49 

70 
42 

75 
42 

76 
44 

74 
46 

75 
57 

73 
46 

72 
45 

70 
47 

7* 

52 

63 
58 

76 
59 

77 
47 

76 
48 

76 
49 

79 
50 

73 
52 

74 
51 

74 

52 

82 
53 

76 
55 

81 

56 

85 
57 

72 
36 

75 
57 

68 
60 

76 
60 

80 
59 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

SO 
54 

82 
58 

75 
57 

74 
54 

77 
49 

78 
52 

79 
56 

73 
60 

76 
58 

74 
50 

73 
50 

77 
5X 

65 
59 

79 
62 

81 
60 

80 

79 
55 

81 
59 

71 
55 

74 
38 

76 
38 

81 
38 

77 
61 

63 

88 

77 
39 

74 
57 

67 
59 

78 
63 

79 
65 

78 
34 

ATLANTA  h'SO  AP 

MAX 

MIN 

78 
57 

81 
59 

73 
55 

72 
50 

76 
49 

7B 
54 

75 
57 

77 
61 

75 
55 

72 
50 

72 
51 

76 
52 

6* 
59 

79 
61 

80 
59 

78 
55 

72 
57 

61 
57 

71 
58 

73 
S4 

75 
55 

82 
53 

78 
59 

60 
60 

84 

62 

77 
61 

74 
39 

66 

60 

78 
63 

83 
63 

76 
36 

BLAIRSVILLE   EXP  tTA 

MAX 

72 
46 

73 
55 

76 
56 

67 

66 
38 

72 
39 

72 
42 

70 
57 

68 

67 
44 

70 
45 

68 
37 

70 
39 

58 
54 

75 
56 

73 
44 

73 
43 

75 
45 

77 
46 

62 
48 

72 
50 

71 
51 

76 
50 

74 
49 

77 
51 

82 
51 

76 
47 

74 
49 

73 
60 

72 
59 

75 
59 

BLUE  RinCE 

MAX 

CGHHERCE  4  NNW 

MAX 

77 
51 

78 
52 

82 
55 

73 
50 

74 
45 

76 
45 

78 
45 

77 
45 

71 
45 

74 
45 

72 
45 

70 
43 

75 
44 

68 
59 

78 
59 

79 
50 

80 
SO 

81 
51 

80 
50 

72 
'52 

74 
53 

71 
53 

78 
54 

79 
54 

63 
36 

83 
60 

79 
38 

68 
57 

64 
60 

76 
61 

75 
59 

OAHLONEGA 

MAX 

73 
52 

78 
52 

80 
58 

71 
49 

70 
44 

77 
44 

75 
48 

73 
57 

69 
55 

72 
46 

70 
46 

69 
45 

72 
46 

60 
56 

76 
49 

76 
50 

77 
50 

78 
42 

77 
51 

66 
51 

74 

52 

72 
S3 

80 
55 

76 
54 

80 
55 

86 
55 

75 
51 

75 
54 

72 
60 

73 
61 

85 
39 

C-AINESVILLC 

MAX 

7'. 
53 

75 
56 

78 
59 

70 
50 

70 
45 

76 
49 

75 
54 

74 
58 

69 
57 

70 
46 

70 
48 

68 
47 

72 
50 

62 
S6 

74 
59 

76 
49 

76 
51 

75 
S3 

76 
52 

73 
31 

70 
53 

70 
55 

76 
38 

74 
34 

79 
S7 

82 
SB 

74 
36 

71 
60 

70 
60 

73 
58 

75 
59 

HELEN  1  6SB 

MAX 

74 
48 

76 
55 

76 
58 

74 
45 

78 
39 

78 
4  1 

72 
48 

69 
57 

70 
57 

70 
45 

68 
40 

70 
48 

72 
55 

77 
53 

78 
56 

76 
45 

77 
45 

73 
50 

75 
46 

68 
SI 

69 
49 

78 
34 

73 
33 

80 
SO 

83 
31 

74 
50 

75 
48 

71 
59 

71 
60 

73 
59 

73 
58 

JASPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

75 
58 

78 
60 

74 
57 

70 
47 

74 
42 

74 
47 

72 
59 

71 
59 

71 
56 

72 
46 

69 
57 

71 
61 

68 
58 

75 
56 

75 
60 

76 
52 

75 
52 

78 
52 

74 
52 

73 
31 

73 
36 

61 
S6 

73 
56 

79 
39 

62 
36 

80 
56 

77 
32 

74 
52 

74 
60 

75 
62 

74 
52 

U  OF   GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

79 
52 

82 
56 

81 
61 

72 
52 

78 
49 

77 
50 

76 
56 

72 
61 

75 
63 

73 
SO 

73 
60 

75 
S7 

73 
63 

79 
61 

80 
62 

79 
S4 

78 
55 

80 
56 

78 
56 

74 

36 

75 
56 

81 
37 

77 
59 

82 
56 

87 
39 

86 
58 

77 
34 

74 

60 

78 
61 

80 
63 

60 
61 

HINDER  1  SSE 

*          •  * 

MAX 
MIN 

79 
51 

81 
53 

81 
60 

74 
51 

77 
44 

78 
48 

78 
52 

75 
59 

75 
56 

74 
44 

72 
48 

75 
49 

73 

57 

77 
60 

80 
61 

79 
51 

79 
53 

80 
55 

78 
51 

79 
59 

SO 
53 

81 
51 

76 
59 

82 
35 

86 
58 

84 
38 

76 
55 

77 
50 

77 
58 

76 
55 

76 
61 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  W 

MAX 
MIN 

73 
46 

76 
52 

71 
56 

68 
44 

74 
39 

74 
41 

71 
47 

69 
54 

68 
52 

70 
44 

71 
40 

72 
3S 

70 
55 

76 
51 

76 
53 

73 
45 

75 
45 

75 
49 

74 
48 

69 
SO 

70 
32 

79 
55 

72 
53 

80 
51 

82 
SO 

78 
49 

74 
46 

72 
63 

71 
SB 

73 
57 

72 
55 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

74 

50 

77 

72 
59 

69 
47 

76 
41 

73 
44 

72 
48 

70 
57 

70 
53 

70 
42 

68 
43 

70 
44 

6» 
S3 

75 
45 

76 
61 

76 
47 

76 
46 

75 
33 

74 
48 

68 
53 

72 
30 

76 
S3 

74 
52 

80 

31 

82 
30 

80 
49 

74 
53 

72 
39 

75 
59 

74 
60 

74 
59 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

80 
45 

88 
50 

82 
62 

75 
47 

79 
41 

78 
43 

78 
47 

77 
59 

76 
56 

74 
*5 

72 
41 

76 
40 

74 
56 

79 
62 

80 
63 

80 
48 

82 
49 

82 
50 

81 
55 

74 
39 

74 
34 

80 
37 

79 
61 

62 
31 

85 

33 

84 

37 

75 
55 

71 
58 

78 
62 

60 
60 

79 
59 

hartwell 

MAX 

Mm 

80 
52 

84 
57 

83 

60 

78 
50 

80 
50 

80 
51 

80 
52 

78 
55 

BO 
58 

78 
48 

7^ 
49 

78 
50 

78 
56 

82 
57 

82 
63 

84 
55 

55 

58 

55 

57 

S6 

60 
38 

56 

6S 
35 

88 

60 

38 

56 

72 
55 

62 

64 

62 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

77 
50 

SO 
55 

79 
58 

73 
50 

79 
41 

78 
48 

75 
50 

73 
57 

75 
5« 

73 
48 

72 
45 

7* 
45 

72 
56 

79 
58 

79 
57 

79 
50 

BO 
49 

79 
54 

76 
48 

71 
35 

73 
S3 

79 
33 

76 
56 

84 

30 

66 
S4 

64 
S4 

75 
56 

74 

51 

74 
58 

77 
58 

78 
53 

HASHINCTbN 

•          •  * 

MAX 

MIN 

77 

SO 

84 

75 
51 

76 
46 

79 
49 

79 

79 
55 

74 
59 

78 
46 

73 
46 

72 
46 

76 
50 

67 
60 

81 
60 

61 
54 

81 
50 

81 
55 

71 
56 

75 
53 

75 
55 

75 
55 

80 
55 

75 
55 

63 
S3 

85 

57 

77 
56 

74 
53 

68 
54 

79 
58 

62 

63 

WEST  CENTRAL 

01, 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

80 

82 
58 

83 
63 

78 
53 

79 
53 

81 
54 

85 

82 

81 
61 

77 

74 
60 

73 
58 

80 
60 

83 

62 

82 
59 

81 
56 

80 
54 

ao 

37 

80 

57 

81 
54 

84 

31 

62 
36 

83 
38 

63 
38 

64 

60 

84 

6n 

80 
56 

79 
54 

80 

36 

82 
63 

83 

65 

carroll'ton 

MAX 

Mm 

80 
51 

S3 
56 

74 
59 

71 
47 

76 
41 

80 
46 

78 
57 

77 
62 

77 
56 

76 
51 

73 
52 

76 
46 

72 
60 

79 
60 

79 
61 

77 
SO 

76 
51 

60 
♦» 

77 
54 

74 
SO 

77 
31 

84 

31 

81 
34 

80 
34 

66 
39 

80 
37 

79 
30 

76 
60 

80 
59 

84 
39 

79 
60 

CDLUHSUS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

84 
60 

84 
61 

78 
64 

77 
54 

80 
52 

83 
57 

82 
64 

79 
66 

81 
61 

78 
54 

76 
60 

75 
62 

71 
65 

83 
65 

82 
66 

81 
57 

78 
57 

83 
3' 

78 
60 

79 
37 

61 
37 

86 
39 

61 

60 

65 

60 

86 
64 

83 
64 

78 
60 

72 
67 

83 

63 

S6 

67 

84 

62 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

78 
56 

81 
57 

82 
61 

74 
51 

74 
46 

79 
54 

79 
59 

76 
64 

78 
59 

78 
49 

73 
52 

72 
52 

76 
55 

65 

62 

80 
64 

79 
54 

76 
55 

76 
56 

60 
56 

73 
34 

76 
33 

76 
34 

83 

56 

77 
36 

81 

60 

65 

60 

76 
37 

74 
56 

65 
61 

60 
63 

82 
62 

DAILY  TEMPERATURES 


GEORCU 
H4Y 


Day  of  Month 

rage 

10 

12 

13 

'* 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

BO 

62 

61 

73 

79 

79 

77 

78 

79 

76 

75 

75 

72 

61 

81 

8  1 

79 

82 

61 

76 

76 

64 

65 

61 

86 

84 

60 

77 

80 

84 

81 

79.6 

MIN 

53 

57 

61 

49 

44 

44 

59 

61 

59 

48 

58 

56 

61 

61 

64 

53 

49 

55 

54 

52 

53 

53 

55 

54 

56 

59 

49 

63 

60 

62 

62 

55.6 

MAX 

63 

85 

83 

75 

80 

61 

81 

79 

ei 

77 

73 

76 

71 

83 

81 

79 

79 

61 

79 

75 

79 

84 

84 

82 

64 

84 

80 

76 

60 

87 

81 

60.2 

MIN 

52 

60 

62 

49 

42 

48 

58 

63 

56 

49 

53 

52 

56 

62 

65 

51 

51 

52 

52 

54 

51 

53 

56 

55 

56 

56 

53 

63 

58 

58 

62 

55.2 

MAX 

S3 

85 

83 

81 

62 

63 

63 

77 

64 

79 

78 

77 

69 

83 

85 

85 

65 

83 

81 

79 

79 

86 

86 

66 

87 

81 

80 

72 

84 

87 

87 

81.9 

MIN 

59 

56 

66 

53 

51 

53 

60 

62 

64 

52 

57 

60 

64 

63 

66 

57 

57 

61 

56 

56 

57 

57 

59 

59 

62 

62 

56 

67 

61 

64 

67 

59.5 

MAX 

84 

84 

80 

74 

79 

81 

79 

80 

78 

76 

74 

77 

70 

81 

82 

80 

78 

81 

77 

76 

77 

84 

80 

62 

67 

80 

80 

74 

81 

85 

85 

79.6 

MIN 

59 

57 

47 

46 

58 

59 

62 

54 

49 

51 

53 

60 

59 

57 

52 

53 

52 

56 

52 

49 

52 

57 

57 

56 

59 

53 

56 

60 

62 

62 

55.4 

MAX 

80 

82 

73 

73 

73 

77 

76 

78 

76 

73 

72 

75 

69 

60 

80 

78 

73 

81 

74 

75 

77 

83 

76 

S3 

66 

76 

73 

64 

60 

81 

76 

76.6 

MIN 

56 

59 

61 

51 

51 

47 

54 

61 

58 

50 

51 

53 

52 

60 

63 

54 

54 

57 

56 

54 

55 

55 

59 

57 

62 

60 

56 

56 

61 

02 

63 

56.5 

MAX 

82 

85 

62 

76 

8 1 

62 

82 

79 

BO 

79 

75 

75 

66 

82 

83 

81 

79 

82 

79 

77 

76 

84 

81 

63 

85 

82 

76 

67 

76 

85 

6  1 

79.8 

MIN 

55 

58 

64 

54 

47 

52 

57 

64 

62 

50 

54 

55 

63 

63 

64 

53 

56 

53 

59 

59 

57 

55 

58 

56 

55 

62 

57 

63 

61 

62 

53 

57.5 

MAX 

7' 

60 

72 

73 

76 

76 

79 

76 

76 

74 

75 

74 

70 

79 

79 

78 

77 

79 

73 

76 

78 

79 

82 

81 

64 

61 

80 

76 

79 

63 

76 

77.6 

MIN 

50 

52 

58 

44 

38 

43 

59 

61 

53 

52 

48 

43 

60 

59 

59 

45 

50 

48 

50 

47 

46 

48 

50 

52 

59 

60 

56 

61 

61 

58 

56 

52.5 

MAX 

et 

65 

60 

60 

65 

81 

81 

77 

82 

80 

79 

BO 

77 

78 

82 

82 

79 

86 

82 

74 

60 

87 

85 

85 

65 

85 

80 

71 

84 

84 

89 

81.6 

MIN 

53 

63 

63 

53 

46 

49 

57 

98 

59 

52 

53 

52 

61 

60 

62 

53 

50 

59 

54 

56 

52 

54 

56 

56 

57 

58 

56 

61 

60 

60 

62 

56.4 

MAX 

84 

85 

82 

80 

78 

80 

79 

79 

BO 

BO 

78 

75 

76 

68 

82 

82 

80 

72 

60 

74 

76 

60 

65 

80 

83 

84 

61 

77 

70 

60 

68 

79.3 

MIN 

54 

54 

62 

50 

45 

48 

56 

63 

60 

50 

52 

55 

50 

52 

65 

52 

54 

52 

52 

53 

54 

54 

56 

57 

60 

60 

56 

57 

57 

60 

60 

55.2 

MAX 

82 

82 

83 

84 

79 

60 

61 

81 

75 

85 

79 

75 

75 

86 

85 

65 

65 

84 

79 

73 

76 

84 

79 

64 

89 

8 1 

83 

85 

81.5 

Mm 

57 

59 

67 

56 

51 

52 

63 

66 

65 

55 

55 

64 

65 

67 

62 

56 

58 

58 

55 

57 

56 

60 

56 

59 

61 

55 

65 

68 

59.7 

MAX 

79 

8 1 

77 

72 

76 

78 

75 

75 

75 

72 

70 

75 

74 

77 

76 

76 

76 

80 

78 

73 

75 

62 

76 

80 

84 

60 

75 

7  1 

77 

76 

77 

76.4 

MIN 

54 

56 

61 

53 

49 

51 

57 

61 

58 

50 

51 

52 

60 

62 

63 

52 

53 

55 

56 

54 

55 

55 

59 

59 

59 

60 

58 

58 

62 

65 

61 

56.7 

MAX 

80 

85 

88 

85 

80 

83 

82 

64 

78 

84 

80 

79 

76 

75 

85 

84 

83 

85 

83 

80 

75 

78 

84 

85 

85 

68 

62 

66 

75 

65 

87 

81.6 

MIN 

57 

56 

58 

55 

46 

50 

53 

63 

62 

53 

52 

54 

59 

64 

67 

55 

54 

56 

58 

56 

57 

54 

56 

56 

55 

60 

52 

52 

54 

62 

65 

56.6 

MAX 

81 

82 

86 

86 

76 

80 

63 

62 

75 

84 

79 

77 

74 

73 

83 

85 

83 

63 

65 

80 

60 

78 

85 

79 

64 

69 

79 

66 

73 

85 

85 

80.7 

MIN 

57 

55 

59 

56 

53 

52 

60 

62 

63 

54 

53 

55 

53 

62 

67 

59 

56 

62 

56 

55 

55 

55 

56 

58 

60 

59 

55 

60 

62 

64 

67 

58. 1 

MAX 

81 

83 

81 

80 

84 

60 

BO 

77 

80 

77 

73 

77 

72 

62 

82 

82 

78 

Bl 

82 

77 

78 

64 

79 

83 

86 

64 

78 

70 

61 

85 

85 

80. 1 

Mm 

55 

55 

63 

44 

46 

49 

56 

62 

59 

51 

52 

55 

62 

62 

65 

55 

53 

59 

57 

56 

56 

54 

59 

57 

60 

60 

54 

60 

60 

62 

62 

56.6 

MAX 

81 

64 

85 

85 

86 

62 

65 

79 

77 

85 

BO 

78 

64 

60 

80 

85 

85 

86 

86 

80 

81 

61 

67 

83 

88 

68 

81 

70 

71 

65 

66 

82.4 

Mm 

56 

55 

58 

54 

50 

50 

54 

64 

64 

53 

55 

56 

63 

63 

68 

58 

54 

55 

57 

56 

57 

55 

56 

59 

59 

60 

55 

56 

63 

64 

66 

57,9 

MAX 

82 

63 

84 

76 

80 

83 

80 

63 

82 

82 

78 

76 

73 

83 

64 

83 

83 

83 

63 

76 

77 

84 

85 

64 

83 

85 

60 

75 

86 

86 

89 

82.0 

Mm 

55 

55 

64 

53 

49 

50 

50 

51 

61 

51 

50 

55 

61 

61 

62 

63 

55 

57 

57 

57 

55 

56 

58 

58 

61 

59 

61 

60 

63 

53 

64 

56.9 

MAX 

83 

86 

76 

80 

82 

64 

82 

79 

83 

77 

76 

76 

70 

84 

84 

83 

83 

83 

78 

79 

79 

66 

62 

66 

86 

82 

75 

70 

84 

87 

86 

81.1 

Mm 

54 

56 

63 

53 

49 

50 

59 

64 

63 

53 

54 

59 

65 

65 

63 

55 

53 

69 

56 

57 

52 

55 

59 

56 

60 

62 

56 

60 

61 

64 

61 

56.  1 

MAX 

80 

82 

84 

75 

75 

80 

81 

79 

75 

82 

75 

74 

78 

70 

84 

84 

82 

B3 

82 

76 

75 

74 

84 

80 

64 

69 

79 

72 

68 

82 

82 

79.1 

Mm 

53 

52 

52 

53 

44 

45 

51 

59 

61 

51 

52 

52 

56 

62 

60 

52 

52 

53 

55 

56 

55 

54 

54 

56 

59 

60 

55 

55 

61 

61 

64 

55.1 

MAX 

MIN 

MAX 

78 

83 

83 

77 

77 

79 

78 

76 

61 

60 

73 

77 

73 

83 

82 

79 

60 

60 

76 

71 

73 

79 

78 

81 

85 

76 

76 

66 

81 

So 

62 

73.2 

Mm 

56 

53 

65 

54 

50 

50 

58 

62 

64 

53 

52 

58 

63 

63 

67 

56 

55 

63 

56 

59 

56 

57 

62 

59 

60 

61 

55 

61 

63 

64 

66 

58.7 

MAX 

BO 

83 

76 

76 

80 

80 

79 

76 

78 

76 

73 

78 

67 

80 

80 

80 

82 

81 

74 

72 

74 

60 

75 

62 

87 

SO 

7  1 

68 

78 

80 

79 

77.6 

Mm 

53 

56 

53 

51 

47 

52 

57 

57 

59 

48 

48 

53 

59 

62 

63 

53 

53 

59 

56 

57 

56 

57 

59 

56 

59 

57 

53 

57 

62 

67 

63 

56.2 

MAX 

80 

80 

85 

77 

76 

78 

80 

82 

72 

79 

75 

75 

79 

69 

85 

62 

8  1 

83 

82 

75 

77 

74 

8 1 

75 

63 

67 

78 

69 

68 

60 

60 

78.3 

Mm 

49 

46 

48 

49 

47 

45 

51 

59 

56 

49 

43 

49 

51 

59 

57 

52 

53 

58 

56 

57 

48 

56 

17 

55 

55 

56 

53 

55 

57 

63 

60 

53.3 

MAX 

80 

84 

81 

79 

80 

8  1 

82 

77 

81 

76 

75 

79 

72 

63 

61 

63 

85 

83 

75 

78 

76 

79 

76 

82 

88 

78 

69 

70 

83 

83 

84 

79.5 

Mm 

52 

53 

64 

52 

49 

49 

53 

62 

63 

54 

49 

53 

60 

63 

64 

55 

54 

61 

56 

56 

57 

61 

63 

56 

57 

59 

56 

61 

64 

64 

63 

57.7 

MAX 

79 

62 

65 

60 

78 

60 

Bo 

74 

85 

83 

74 

76 

74 

86 

84 

85 

65 

83 

76 

80 

76 

80 

77 

64 

87 

84 

76 

72 

79 

85 

85 

60.5 

Mm 

56 

56 

65 

57 

53 

54 

58 

64 

65 

56 

53 

60 

60 

66 

67 

63 

55 

58 

55 

57 

56 

56 

60 

59 

57 

63 

56 

61 

62 

63 

66 

59.3 

MAX 

Mm 

MAX 

82 

65 

84 

84 

60 

62 

82 

79 

65 

65 

79 

62 

76 

87 

85 

85 

86 

65 

80 

80 

80 

83 

60 

86 

90 

88 

60 

73 

84 

67 

87 

82.9 

Mm 

57 

54 

66 

53 

43 

54 

54 

64 

60 

56 

53 

51 

56 

65 

67 

60 

53 

60 

56 

57 

57 

56 

61 

59 

59 

60 

55 

51 

61 

67 

64 

57.6 

MAX 

Bl 

65 

62 

78 

78 

61 

62 

78 

62 

61 

76 

78 

60 

85 

84 

82 

85 

63 

77 

75 

76 

80 

78 

83 

86 

66 

78 

69 

83 

83 

84 

80.6 

Mm 

53 

53 

63 

53 

49 

50 

55 

60 

63 

53 

51 

56 

60 

60 

66 

55 

53 

60 

56 

54 

52 

56 

59 

56 

55 

58 

52 

52 

52 

61 

65 

56.2 

MAX 

84 

81 

81 

60 

83 

82 

82 

74 

82 

60 

61 

60 

74 

86 

81 

83 

85 

83 

76 

77 

78 

81 

76 

82 

87 

79 

79 

75 

83 

86 

85 

80.9 

Mm 

57 

56 

61 

62 

57 

47 

64 

61 

60 

61 

53 

61 

61 

61 

60 

60 

51 

60 

57 

54 

50 

60 

66 

67 

53 

59 

56 

59 

64 

69 

69 

59 . 2 

MAX 

75 

80 

81 

80 

80 

80 

76 

74 

85 

76 

74 

76 

76 

85 

62 

66 

85 

60 

76 

72 

78 

77 

78 

67 

69 

75 

73 

69 

78 

64 

86 

79.2 

Mm 

60 

56 

66 

63 

55 

55 

59 

62 

66 

59 

55 

60 

60 

67 

69 

66 

60 

60 

58 

59 

56 

59 

62 

62 

61 

56 

57 

60 

64 

67 

65 

60.8 

MAX 

82 

85 

79 

81 

78 

79 

82 

78 

83 

82 

82 

76 

76 

85 

85 

63 

65 

78 

78 

76 

81 

80 

80 

66 

69 

78 

71 

82 

87 

87 

61.3 

Mm 

56 

57 

63 

57 

56 

55 

51 

64 

66 

57 

56 

59 

62 

67 

67 

59 

58 

62 

57 

60 

57 

56 

60 

56 

54 

66 

55 

62 

63 

64 

62 

59.5 

MAX 

82 

83 

86 

75 

78 

82 

82 

76 

79 

79 

77 

77 

80 

80 

84 

83 

60 

64 

83 

74 

75 

76 

81 

76 

65 

88 

89 

69 

69 

61 

63 

60.0 

Mm 

55 

55 

56 

53 

46 

48 

52 

61 

51 

51 

52 

56 

56 

60 

60 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

59 

56 

57 

59 

52 

53 

53 

64 

65 

55.8 

MAX 

62 

80 

84 

82 

80 

80 

80 

80 

76 

83 

75 

74 

76 

72 

85 

85 

64 

64 

62 

76 

75 

76 

79 

78 

8  3 

87 

76 

66 

68 

64 

75 

79.1 

Mm 

52 

52 

54 

46 

46 

48 

62 

62 

53 

53 

50 

60 

60 

64 

54 

53 

53 

60 

55 

55 

57 

60 

60 

56 

55 

55 

55 

60 

62 

63 

55.8 

MAX 

82 

86 

87 

85 

81 

81 

64 

87 

75 

85 

80 

79 

73 

73 

86 

86 

63 

85 

64 

61 

78 

61 

66 

60 

66 

66 

63 

70 

76 

64 

68 

82.0 

Mm 

57 

55 

56 

55 

54 

52 

53 

63 

63 

57 

57 

60 

64 

66 

67 

60 

54 

55 

57 

56 

55 

54 

56 

59 

60 

61 

56 

57 

62 

62 

67 

56.5 

Slallon 


OREENVULE  2  NNW 
LA  GKiNGE 
M4RSH4L1.VILLE 
NEWNAN 

sunnvsioe 
talbotton 
Tallapoosa  2  n 
thdmaston  2  s 
west  point 

•  • 

CENTRAL 
AILEY 
COVINGTON 
DUSLIN  3  S 
EASTMAN  1  w 
FORSYTH  1  S 
HAHKINSVILLE 
IRWINTON   4  WNW 
MACON   WSO  AP 
HILLEDSEVILLE 
NONTICPLLO 
SANDERSVILLE 
SILOAH 

•  • 
EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NW 
AUGUSTA   WSO  AP 
BROOKLET  1  W 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

MIDVILLE  EUP  STA 
MILLEN  4  N 
NEWINCTON  2  NE 
ShAINSBORO 
WARRtNTON 
WAYNESBORO  2  NE 

•  * 
SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 


S«*  R«l«i«oc«  N0IM  Following  SUUOD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Si 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

ei 

57 

85 

83 

80 
53 

61 

51 

85 

56 

64 

78 

84 

76 

75 

74 

71 

63 
65 

64 

62 

85 

57 

82 
59 

62 
96 

78 
9 1 

78 
56 

60 
99 

84 

97 

60 
39 

64 

99 

65 

61 

80 

60 

78 
56 

70 
60 

82 
59 

64 
65 

80.7 
58.6 

ailNBRIDCE 

MAX 

87 
59 

91 

90 

84 
55 

84 
48 

87 

55 

87 

80 

86 

83 

SO 

76 

76 

69 

69 
69 

67 
63 

86 

56 

66 
98 

67 
97 

80 
97 

81 
60 

79 
63 

85 

64 

89 
69 

66 

70 

84.8 
61.4 

etlKELV 

MAX 

92 
59 

87 

85 

84 
53 

81 
51 

82 
51 

85 

64 

80 

84 

80 

76 
6 1 

71 
64 

73 
64 

89 
67 

86 
60 

83 
58 

64 

98 

63 
59 

61 
96 

79 
56 

82 
59 

66 
60 

80 

60 

64 
61 

87 
63 

S3 

61 

73 
61 

74 
62 

63 
64 

88 

69 

61. 8 
59.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

85 

87 

86 

82 
58 

82 
47 

84 

56 

65 

79 

66 

63 
60 

81 

79 
65 

74 
65 

87 
66 

66 
67 

65 
64 

64 

60 

86 

56 

86 
58 

81 
97 

61 
58 

86 
96 

65 

60 

89 

61 

68 
62 

68 

63 

S3 

60 

78 
63 

81 
64 

87 

67 

68 

68 

83.6 

61.0 

CAMILLA 

MAX 

MU4 

86 

86 

86 

83 
56 

82 
49 

85 
54 

S6 

62 

76 
63 

84 

81 

58 

79 

77 
65 

76 
64 

86 
64 

66 
67 

84 

62 

84 

56 

69 
99 

83 
56 

80 
56 

81 
56 

89 
95 

64 

60 

89 

60 

88 
61 

84 

62 

81 
56 

76 
62 

64 
64 

86 
66 

84 
68 

63.1 
60.4 

CDLOUITT  2  E 

MAX 

82 

85 
6 1 

88 

84 

50 

83 
51 

65 
53 

67 
54 

85 
56 

78 
67 

85 
58 

80 
60 

76 
65 

73 
66 

63 
66 

66 
68 

87 
62 

86 

56 

89 
96 

65 
59 

83 
56 

SO 
97 

83 
96 

68 
39 

81 
38 

87 

61 

91 
64 

66 
59 

73 
61 

76 
63 

84 
65 

89 
68 

63.9 
60.0 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
59 

85 
65 

85 
54 

83 
50 

85 
49 

66 
62 

84 
64 

63 
62 

83 
54 

79 
56 

75 
64 

73 
63 

65 
66 

65 
68 

64 
58 

82 
56 

69 
56 

64 
59 

81 
96 

82 
97 

89 
99 

66 
60 

69 

99 

89 
65 

85 
61 

62 
56 

73 
56 

82 
61 

67 
64 

86 
66 

63.0 
59.6 

FORT  GAINED 

MAX 

MIN 

82 

84 
59 

82 
65 

80 
58 

81 
51 

82 
58 

82 
64 

78 
65 

81 
63 

81 
55 

78 
60 

74 
64 

73 
64 

SI 
66 

63 
67 

61 
59 

60 
58 

80 
99 

81 
60 

77 
56 

60 
99 

84 
60 

S3 
60 

61 
99 

82 
60 

82 
61 

80 
59 

73 
63 

82 
60 

85 
61 

69 

67 

80.6 
60.6 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

MIN 

B? 

51 

86 
53 

84 
45 

79 
50 

83 
42 

83 
47 

84 
62 

78 
64 

82 
55 

80 
51 

78 
58 

74 
62 

72 
62 

84 
63 

64 
64 

62 
91 

62 
49 

S3 

92 

82 
55 

79 
90 

81 
94 

89 
52 

89 
55 

65 

93 

86 

56 

85 

60 

64 
58 

75 
62 

83 

60 

65 

84 

62 

81.9 
55.3 

MORGAN    1  W 

MAX 

Mm 

PLAINS   S'l  CA   EXP  STA 

MAX 

MIN 

78 
57 

82 
56 

85 
63 

81 
52 

79 
52 

SO 
54 

84 
56 

83 
65 

74 
62 

83 
53 

77 
56 

76 
56 

74 
63 

70 
64 

84 

66 

85 
56 

82 
55 

81 
96 

83 
56 

79 
96 

79 
96 

61 
56 

65 
60 

79 
59 

85 
61 

65 

62 

80 
57 

74 
97 

73 
61 

62 
64 

S3 
66 

60.2 
58.6 

THOMASVILLE   <.  SE 

•           *  * 

MAX 

MIN 

85 

86 

87 

87 
56 

82 
48 

87 

84 

65 

84 

84 

86 
63 

86 
64 

84 
56 

66 
97 

86 
56 

84 

96 

82 
61 

64 

99 

68 
6 1 

68 

60 

86 

58 

62 

62 

84 

62 

64 

62 

64 

66 

85.1 
59.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 

84 
56 

86 

84 
58 

81 
49 

62 
53 

83 
60 

80 

78 

85 
65 

82 

75 
64 

73 
63 

84 
66 

84 

65 

85 
64 

84 
55 

69 
59 

65 
57 

84 
94 

61 
96 

65 
96 

83 
59 

64 
94 

65 
34 

86 
53 

64 

57 

78 
62 

83 
64 

66 
69 

68 
66 

82.9 
59,4 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIM 

COPDELE 

MAX 

MIN 

82 

86 

86 

83 
57 

81 
52 

63 

54 

82 

80 

64 

64 

79 

75 

72 

65 

85 

85 
61 

65 
56 

89 

83 

78 

61 

85 
57 

89 

66 
58 

87 

62 

88 
63 

61 
56 

79 
62 

63 

86 

68 

82.9 
60.8 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

SO 

81 
58 

83 
6  1 

87 
61 

80 
51 

80 
52 

82 
56 

86 
60 

72 

69 

57 

81 
56 

76 
58 

76 
63 

74 
66 

86 
66 

85 
65 

85 
56 

89 
99 

85 

86 
57 

80 
56 

78 
95 

84 
58 

79 
60 

84 

62 

87 
63 

60 
58 

69 
61 

76 

90 
63 

69 

61.3 
59.9 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

82 

86 
59 

88 

84 
59 

SO 
54 

84 
54 

84 

63 

66 

84 
57 

SO 

77 

73 

86 

87 

68 

85 

66 

82 
57 

76 
57 

76 

65 

84 

69 
99 

67 
64 

87 
63 

60 
5  5 

75 
62 

82 

88 
65 

87 

83.3 
61.1 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

Mm 

82 
57 

85 

56 

89 
67 

86 
60 

82 
49 

82 
52 

65 
60 

78 
65 

66 
64 

83 
56 

82 
55 

79 
6$ 

77 
65 

87 
68 

66 
65 

67 
64 

85 
55 

66 
58 

84 
54 

81 
54 

61 
55 

64 

99 

60 

60 

64 

38 

87 

60 

S2 
60 

81 
58 

SO 

60 

65 

64 

86 

63 

87 

63.9 
99.7 

LUMBER  CITV 

MAX 

Mm 

82 
56 

82 
56 

85 
59 

86 
59 

81 
50 

82 
49 

63 
52 

S3 
62 

75 
65 

85 

55 

81 
55 

78 
58 

77 
62 

76 
63 

66 
69 

86 
65 

85 
56 

84 

97 

85 
56 

61 
56 

75 
56 

77 
59 

63 
96 

76 
99 

65 
58 

67 
62 

81 
56 

66 
56 

75 
65 

91 
64 

67 
65 

81.2 
96.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

84 

57 

86 
56 

89 
61 

89 
59 

50 

62 
54 

64 

60 

79 
63 

66 

63 

63 
58 

80 

77 

74 
63 

89 

88 
65 

86 

63 

66 
56 

66 

83 
56 

61 
57 

81 
57 

87 
37 

84 
99 

89 
99 

68 

62 

68 
62 

SO 
54 

78 
58 

83 
64 

87 
64 

86 

83.9 
59.8 

NiSHVlLLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

82 
58 

85 
59 

87 
65 

84 
59 

81 
47 

83 
52 

84 
58 

80 
65 

85 
64 

S3 
56 

82 
58 

79 

64 

75 
63 

85 
66 

66 
64 

85 
64 

85 
53 

66 
55 

85 
54 

80 
54 

62 
55 

89 
93 

69 

97 

85 
57 

67 
39 

88 
60 

82 
56 

60 
60 

85 
64 

86 
63 

86 
65 

83.6 
58.9 

OUIT'lAN 

MAX 

Mm 

84 
58 

86 
59 

88 

60 

89 

60 

82 
52 

84 
53 

83 
54 

84 
62 

72 
65 

65 
59 

64 
60 

82 
60 

72 
64 

75 
66 

87 
65 

85 
64 

8* 

57 

85 
59 

67 
58 

83 
56 

80 
57 

62 
98 

89 

60 

61 
60 

85 

62 

86 
64 

64 

60 

65 

60 

83 
62 

66 
69 

67 

67 

82.6 
60.2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

81 
59 

82 
58 

86 
60 

85 
58 

80 
51 

81 
57 

83 
61 

84 
63 

75 
66 

84 
57 

81 
58 

79 
60 

73 
69 

73 
66 

66 
65 

64 
61 

84 
56 

65 
60 

86 
57 

64 
57 

78 
57 

81 
97 

89 
99 

61 
60 

87 
61 

67 
62 

83 
96 

67 
57 

76 
64 

64 
69 

66 
69 

81.6 
60.1 

VALDOSTA  4  NW 

•           •  • 

MAX 

Mm 

83 
55 

87 
55 

88 
65 

82 
66 

81 
44 

84 
48 

85 
56 

73 
64 

85 

65 

82 

56 

62 
65 

76 

66 

74 
64 

86 
64 

86 
65 

84 
60 

86 
58 

86 
62 

62 

56 

79 
53 

63 
58 

89 
59 

SO 
54 

65 
56 

86 
59 

63 

62 

89 
58 

81 
64 

86 
65 

69 
65 

66 
65 

83.1 
59,7 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

MAX 

Mm 

81 
59 

82 
61 

88 
67 

80 
60 

82 
48 

80 
52 

81 
60 

73 
68 

86 
67 

82 
50 

76 
56 

72 
64 

74 
66 

83 
68 

89 
66 

85 
67 

85 
56 

87 
59 

81 
57 

77 
59 

60 
98 

85 
99 

80 
59 

84 

57 

88 
60 

61 
65 

73 
57 

78 

62 

81 

66 

62 
66 

85 
68 

61.3 
60,6 

blackbearo  island 

MAX 

Mm 

70 
60 

79 
64 

82 
64 

82 
65 

85 

58 

78 
59 

60 
69 

SI 
69 

75 
69 

89 
64 

76 
64 

76 
66 

79 
69 

77 
64 

78 
66 

62 
69 

89 

63 

88 
63 

82 
62 

82 
62 

78 
60 

79 
61 

78 
63 

78 
62 

65 

62 

64 
65 

76 
60 

70 
61 

79 

6° 

66 

80.1 
63.9 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

79 
63 

81 
62 

83 
69 

83 
65 

82 
57 

78 
59 

80 
66 

78 
69 

86 
65 

67 
62 

75 
65 

79 
66 

79 
67 

69 
68 

87 
69 

87 

66 

67 
62 

S3 
64 

60 
59 

79 
60 

76 
99 

83 
39 

63 
99 

83 

61 

87 

63 

63 
64 

74 
59 

79 
99 

80 
65 

62 

66 

66 
64 

61.7 
63.9 

BRUNSWICK    FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
64 

79 
64 

81 
69 

84 
62 

78 
58 

76 
63 

79 
70 

77 
68 

88 
68 

75 
64 

76 
65 

74 
70 

76 
71 

89 
68 

61 
66 

84 

69 

82 
62 

SO 
64 

77 
60 

76 
61 

76 
61 

78 
59 

74 

6 1 

62 

61 

84 

63 

76 
61 

72 
38 

76 
67 

78 
68 

6° 

69 

79.2 
64,6 

Fleming 

MAX 

Mm 

78 
56 

82 
57 

86 

63 

80 
61 

81 
49 

79 
50 

60 
55 

76 
63 

67 
64 

86 
56 

79 
55 

73 
6* 

78 

84 

65 

86 
63 

86 

85 

60 

76 

76 

81 

79 

82 

67 

78 

74 

78 

82 

83 

85 

61.0 
59.4 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

Mm 

81 
58 

82 
59 

89 
64 

84 

60 

84 
51 

82 
51 

64 
58 

76 
62 

66 

65 

86 

60 

82 
59 

76 
66 

79 
64 

SB 
67 

67 
64 

86 
66 

66 
9' 

68 

63 

79 

81 

84 

63 

86 

69 

67 

62 

S3 
96 

64 

69 

69 

64.2 
60.3 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

80 
58 

82 
61 

88 
67 

82 
60 

81 
54 

SO 
54 

60 
59 

75 
65 

68 
64 

89 

60 

74 
56 

73 
6* 

77 
63 

87 

68 

88 

66 

86 

63 

60 
57 

79 

78 

S3 

61 

84 

68 

85 

69 

78 

63 

84 

67 

81.8 

61.1 

clennvule 

MAX 

Mm 

75 
57 

80 
59 

86 
66 

84 

60 

84 

54 

85 
59 

64 
60 

77 
64 

65 

64 

83 
56 

79 
56 

72 

62 

77 
61 

65 
63 

84 

66 

66 

65 

89 
96 

a* 

60 

82 
57 

60 
98 

79 
56 

7S 
38 

82 
61 

64 
99 

68 

36 

86 

67 

77 
57 

76 
61 

82 

65 

62 
64 

85 

67 

61.6 
60.7 

JESUP  S  S 

MAX 

Mm 

80 
58 

82 
58 

87 
63 

85 
61 

80 
49 

80 
50 

61 
36 

76 
63 

86 

63 

86 
56 

79 
55 

73 
64 

77 
60 

66 
63 

87 
66 

88 
64 

66 
97 

64 

97 

81 
56 

60 
96 

77 
96 

61 
56 

SI 
97 

62 

97 

89 

97 

79 
59 

79 
57 

79 
96 

79 
66 

65 

62 

86 
67 

62.0 
96.7 

NAHUNTl 

MAX 

Mm 

SO 
59 

83 
58 

86 
64 

80 
63 

81 
52 

81 
51 

62 
58 

77 
64 

66 

65 

64 

60 

63 
57 

73 
66 

77 
61 

61 
68 

86 

67 

65 
66 

S6 

60 

68 
99 

80 
58 

80 
96 

80 
99 

80 
36 

81 
60 

S3 
39 

87 

99 

62 
64 

76 
65 

SO 
96 

62 

67 

89 
64 

65 

67 

81. 9 
61 .0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

Mm 

76 
62 

79 
63 

79 
70 

82 
64 

74 
56 

76 
63 

78 
69 

77 
70 

67 
66 

65 
62 
Sm 

75 
65 

74 
69 

77     62  82 
69     68  69 

63 

69 

64 

62 

61 
64 

76 
61 

77 
61 

76 
60 

79 
60 

76 
61 

63 
61 

62 
63 

80 
65 

71 
38 

76 
61 

76 
67 

60 
66 

64 

66 

79.1 
64.1 
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StaUon 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

SAVANNAH 

USOA  PL  r.SDN 

MAX 

MIN 

81 
64 

82 

56 

84 
63 

80 
60 

80 
49 

81 

52 

80 
57 

77 
68 

86 

62 

86 

53 

76 
54 

75 
63 

78 
63 

87 
69 

84 

69 

87 
63 

87 

56 

85 
57 

83 
54 

81 
59 

81 
55 

83 
61 

82 
59 

63 
58 

89 
56 

87 
63 

72 
59 

77 
61 

84 

66 

83 
69 

86 
67 

82.2 
60.2 

SAVANNAH 

WSO  AP 

MAX 
MIN 

80 
57 

83 
60 

86 
68 

80 
60 

79 
55 

81 
54 

80 
59 

78 
65 

85 
66 

79 
57 

76 
57 

76 
64 

78 
66 

86 
70 

86 
70 

86 
66 

65 
60 

84 

60 

80 
59 

79 
59 

78 
56 

81 
59 

80 
63 

83 
62 

88 
61 

78 
59 

68 
59 

79 
67 

83 
68 

84 
67 

67 
70 

81.2 
62.0 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 
MIN 

76 
67 

78 
68 

78 
70 

81 
64 

81 
60 

76 
67 

78 
70 

76 
70 

86 
70 

86 
63 

73 
66 

73 
70 

75 
70 

79 
68 

80 
70 

84 
68 

85 
65 

80 
67 

79 
61 

75 
63 

78 
62 

78 
63 

78 
65 

80 
63 

83 
64 

80 
56 

70 
63 

75 
65 

76 
67 

80 

70 

83 
70 

78.7 
66.3 

SURRENCY 

2  HNH 

MAX 

Mm 

81 
55 

64 
57 

87 
64 

87 
58 

81 
47 

82 
47 

83 
56 

78 
62 

87 
57 

85 
54 

81 
53 

75 
61 

77 
63 

87 

65 

86 
61 

87 
62 

86 
54 

85 
55 

82 
52 

80 
55 

80 
53 

83 
53 

63 
57 

65 
57 

9n 
55 

84 
61 

83 
55 

77 
59 

81 

63 

86 
02 

87 
61 

83.2 
57.2 

WAYCRDSS 

<•  NE  , 

MAX 
MIN 

78 
61 

80 
61 

85 
62 

88 
60 

81 
50 

82 
50 

83 
56 

85 
58 

74 
67 

87 
56 

84 
56 

80 
58 

75 
64 

78 
64 

88 
65 

85 
67 

86 
58 

86 
58 

87 
59 

89 
56 

89 
56 

81 
56 

84 
56 

78 
60 

85 
60 

68 
61 

81 
60 

73 
58 

60 
58 

65 
59 

88 
64 

83.0 
59.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

Station 

1 

P 

Tim 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

MAX 

MI^ 

68 
63 

69 
65 

68 
67 

68 
66 

67 
65 

68 
65 

66 
65 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

69 
66 

67 
6  5 

66 
64 

66 
65 

67 
64 

69 
66 

70 

69 

7C 

69 
66 

70 
65 

72 
66 

74 
68 

79 

67 

74 

7C 

79 

7 1 

79 
73 

78 
72 

7  1 

76 
73 

76 

70.9 
67.2 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

92 
65 

93 
55 

95 
66 

80 
69 

64 
58 

92 
58 

93 
64 

85 
68 

80 
65 

83 
60 

87 

61 

66 
60 

84 
62 

73 
67 

83 
66 

83 
62 

86 
62 

78 

62 

92 
64 

83 
62 

89 
64 

90 
63 

97 
63 

87 
55 

95 
66 

96 
69 

99 
68 

86 
71 

72 
6b 

95 
69 

92 
70 

67.5 
64.3 

4 

MAX 
MIN 

84 
67 

87 
67 

68 
69 

77 
66 

79 
61 

86 
60 

88 
64 

6  1 

t>e 

77 
66 

79 
62 

82 

62 

82 
63 

63 

72 

67 

79 

67 

78 
64 

82 
64 

75 
65 

86 
65 

78 
65 

82 
66 

83 
65 

89 
65 

62 
67 

86 
66 

90 
70 

92 
70 

83 
72 

7  2 
69 

87 
69 

70 

82.4 
66.0 

6 

MAX 
MIN 

77 
68 

79 
68 

61 
71 

74 
67 

74 
65 

78 
64 

80 
67 

75 
70 

73 
68 

75 
67 

75 
66 

76 
66 

74 

67 

68 
68 

73 
67 

74 
68 

76 

68 

72 
66 

78 
67 

74 
67 

73 

67 

76 
66 

79 

68 

76 
69 

81 
69 

83 
72 

83 
73 

76 
72 

72 
71 

79 
70 

79 
72 

76.3 
58.3 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

78 
70 

80 
70 

81 
71 

79 
71 

82 
70 

82 
70 

82 
70 

81 
75 

76 
72 

84 
71 

84 
71 

63 
72 

61 
71 

61 
71 

62 
75 

82 
74 

83 
74 

81 
73 

82 
74 

80 
72 

80 
71 

60 
71 

82 
69 

80 
72 

83 
72 

SO 
73 

61 
70 

74 
70 

71 
70 

80 
70 

84 
74 

80.6 
71.6 

HDHERVULE  3  WSH 

4 

MAX 

MIN 

85 
69 

85 
69 

87 
70 

90 
72 

93 
70 

92 
70 

86 
71 

87 
73 

74 
71 

85 
69 

98 
70 

85 
70 

77 
71 

76 
74 

87 
74 

86 
73 

99 
70 

99 
70 

68 
71 

89 
70 

89 
70 

95 
70 

83 
69 

90 
70 

90 
70 

99 
72 

91 
72 

73 

70 

78 
71 

67 
71 

64 

72 

85.0 
70.8 

MIOVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MIN 

79 

67 

79 
69 

77 
70 

77 
66 

80 
64 

80 
67 

81 

70 

60 
70 

78 
68 

79 
67 

76 
66 

79 
69 

80 
70 

80 
70 

80 
72 

82 
70 

85 
70 

83 
72 

80 
68 

60 
70 

76 
66 

75 
68 

79 
69 

60 
75 

81 
70 

83 
73 

81 
69 

70 
57 

76 
57 

79 
70 

80 
72 

79.3 
69.1 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

87 
71 

93 
71 

96 
75 

88 
72 

92 
71 

92 
71 

93 
73 

91 
77 

77 
72 

86 
70 

91 
70 

64 
73 

78 
73 

75 
71 

86 
72 

87 
72 

93 
72 

67 
72 

90 
73 

90 
70 

66 

70 

86 

71 

89 
71 

86 
72 

91 
72 

91 
73 

90 
73 

83 
73 

79 
72 

65 

72 

87.4 
72.0 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

90 
66 

95 
66 

99 
68 

94 
65 

97 
63 

99 
63 

93 
66 

95 
69 

77 
68 

91 
64 

98 
65 

92 
66 

77 
68 

73 
67 

93 
70 

92 
68 

98 
66 

97 
57 

97 
57 

99 
66 

93 
66 

98 
65 

96 
66 

90 
57 

100 
66 

100 
70 

101 
69 

76 
58 

84 

66 

91 
66 

97 
71 

92.6 
66.9 

4 

MAX 
MIN 

86 
71 

90 
70 

94 
72 

91 

70 

93 
69 

93 
68 

69 
71 

90 
74 

77 
72 

66 
70 

93 
69 

68 
71 

76 
72 

74 
71 

88 
73 

87 
72 

94 
72 

93 
72 

92 
73 

92 
71 

86 
71 

93 
70 

90 
70 

87 
72 

95 
72 

93 
75 

95 
74 

77 
72 

61 
72 

66 

73 

93 
75 

88.6 
71.6 

8 

MAX 
MIN 

80 
71 

82 
71 

85 
74 

84 
72 

65 
71 

83 
70 

81 
73 

82 
74 

77 
71 

81 
71 

85 
72 

82 
73 

76 
71 

73 
70 

82 
72 

82 
72 

86 
72 

85 
74 

65 
74 

64 

73 

80 
72 

85 
72 

83 
71 

80 
72 

86 
75 

65 
75 

67 
75 

77 
71 

77 
71 

81 
73 

85 
75 

82.1 
72.5 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 
AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVr  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  N 
TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.  SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.  2-,  4-INCH  DEPTH 
FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 

I 
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EVAPORATION  AND  WIND  ""rcu 


0<  Month 

SUIion 

hi 

1 

3 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

M 

IS 

18 

17 

18 

19 

30 

31 

33 

33 

34 

3S 

38 

37 

38 

39 

30 

31 

•      «  * 

NOBTHWEST 

01 

4LIAT0DN4  04H  2 

EVAP 

.16 

.14 

.16 

.08 

.20 

•  20 

.11 

.19 

.07 

.19 

•  17 

.22 

.19 

•  02 

.23 

.17 

.09 

.16 

.11 

.24 

.03 

.29 

.19 

.  17 

.  14 

.30 

.22 

•  09 

.03 

.22 

4.698 

HINO 

39 

2* 

12 

23 

30 

39 

49 

30 

39 

26 

40 

69 

39 

11 

24 

16 

19 

23 

20 

26 

16 

22 

21 

16 

29 

60 

96 

39 

21 

21 

920 

CiLHOUN  Exl>  STiTION 

EVAP 

.32 

.10 

.07 

.20 

•  27 

.16 

.10 

•  13 

.33 

•  30 

•  07 

.09 

.34 

.14 

.17 

.16 

.23 

.21 

.24 

.16 

•  36 

.19 

•  21 

.29 

.09 

.13 

9.996 

HINO 

43 

31 

21 

19 

20 

30 

43 

33 

29 

88 

41 

33 

69 

18 

23 

13 

9 

22 

23 

MAX 

69 

83 

80 

60 

82 

82 

63 

79 

61 

62 

61 

76 

78 

78 

67 

86 

86 

89 

66 

80 

62 

68 

67 

68 

92 

92 

92 

67 

66 

66 

64 

84^3 

HIN 

76 

64 

69 

96 

56 

99 

60 

63 

62 

99 

97 

96 

61 

94 

69 

62 

64 

62 

62 

96 

99 

63 

61 

69 

66 

69 

59 

69 

64 

65 

64 

61.6 

•       •  • 

NORTH  CENTR4L 

02 

U  OF  OS  »l.T  SCIENCE 

FM 

EVAP 

.22 

.23 

.26 

.29 

.26 

.33 

.26 

.12 

.  16 

.30 

•  29 

•  23 

.11 

•  32 

.27 

•  31 

*  20 

•  19 

.16 

.11 

.22 

.17 

.14 

.22 

.27 

•  38 

.32 

•  14 

.09 

.07 

.16 

6.76 

WIND 

98 

36 

67 

102 

62 

49 

60 

^1 

99 

69 

67 

61 

96 

64 

67 

57 

39 

33 

66 

36 

40 

30 

47 

19 

22 

67 

109 

133 

96 

20 

36 

1934 

MAX 

BA 

87 

86 

60 

86 

83 

60 

>3 

60 

63 

62 

78 

77 

63 

84 

85 

89 

86 

84 

62 

64 

68 

64 

92 

95 

90 

61 

77 

84 

85 

86 

83.7 

MIN 

97 

61 

64 

59 

93 

98 

99 

62 

61 

94 

59 

54 

61 

63 

63 

99 

61 

62 

61 

60 

61 

63 

64 

63 

66 

62 

96 

99 

64 

67 

67 

60.9 

•       «  « 

WEST  CENTR4L 

04 

Experiment 

EVAP 

.41 

.29 

.18 

.27 

.27 

.39 

.30 

.22 

.24 

.23 

.21 

.29 

.13 

.26 

.12 

.20 

.21 

.28 

.20 

.26 

.  16 

.44 

MIND 

40 

69 

90 

93 

52 

28 

97 

55 

99 

73 

42 

53 

102 

103 

■ll 

60 

26 

30 

39 

27 

29 

19 

29 

29 

25 

24 

31 

60 

20 

32 

30 

1497 

MAX 

83 

89 

69 

76 

80 

69 

63 

78 

78 

63 

63 

79 

77 

68 

63 

60 

69 

76 

67 

7-^ 

81 

83 

90 

69 

69 

90 

69 

76 

76 

85 

ei 

62.1 

MIN 

98 

98 

62 

96 

54 

94 

60 

63 

62 

97 

94 

96 

96 

62 

66 

61 

60 

61 

61 

60 

61 

61 

60 

63 

64 

63 

99 

98 

99 

66 

67 

60.1 

*     *  « 

CENTRAL 

09 

AUEY 

EVAP 

_ 

.  17 

.97 

.  18 

•  26 

.24 

.  16 

.06 

.27 

• 

• 

_ 

•  02 

.20 

.20 

.31 

•  IC 

.19 

.16 

.14 

.  18 

.18 

.12 

.23 

.21 

• 

* 

.42 

.09 

.17 

9.396 

HINO 

9 

4 

19 

6 

20 

9 

23 

22 

38 

32 

* 

* 

96 

34 

17 

23 

20 

■ 

20 

( 

6 

10 

12 

19 

2! 

3 

• 

• 

162 

5 

5 

626 

•       *  • 

SOUTH  CENTR41 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.19 

.22 

.29 

.  16 

.32 

.27 

.27 

.20 

.03 

.23 

.28 

.20 

.09 

•  00 

•  20 

.It 

.27 

.18 

.26 

.23 

.17 

.18 

.19 

.16 

.29 

.16 

.29 

•  04 

.12 

.14 

.22 

9.91 

HINO 

90 

40 

46 

39 

90 

42 

72 

73 

62 

44 

97 

69 

72 

97 

44 

42 

30 

30 

36 

47 

37 

39 

38 

37 

34 

32 

61 

92 

61 

41 

36 

1530 

MAX 

82 

90 

94 

69 

90 

90 

87 

69 

75 

92 

93 

64 

72 

72 

92 

92 

93 

69 

69 

69 

63 

68 

90 

64 

9i 

9] 

90 

67 

62 

89 

94 

66.9 

HIN 

6C 

60 

61 

61 

96 

96 

98 

62 

66 

60 

99 

99 

63 

64 

68 

67 

62 

62 

6C 

60 

6C 

61 

61 

62 

63 

64 

99 

98 

63 

65 

66 

6U5 

•       •  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  MSO  AP 

EVAP 

.19 

.20 

.34 

.32 

.31 

.34 

.23 

.06 

.31 

.30 

•  22 

.15 

•  19 

•  16 

.19 

.30 

.29 

.27 

.18 

.11 

•  09 

.20 

.13 

.29 

.31 

.37 

.03 

•  03 

.24 

.20 

.24 

6^69 

WIND 

8! 

71 

69 

106 

69 

96 

79 

80 

132 

66 

146 

129 

106 

101 

67 

79 

41 

69 

76 

47 

48 

45 

71 

94 

66 

148 

167 

173 

94 

60 

94 

2766 

MAX 

81 

86 

69 

84 

66 

62 

61 

77 

90 

69 

77 

74 

76 

90 

87 

90 

89 

67 

68 

64 

89 

66 

69 

66 

91 

64 

70 

60 

90 

89 

91 

84.5 

HIN 

99 

61 

67 

63 

97 

99 

61 

69 

64 

60 

96 

62 

65 

66 

71 

67 

63 

66 

97 

62 

98 

60 

69 

62 

64 

64 

97 

62 

67 

67 

70 

62.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


WincJ 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

cJity 

Number  of  days  wi 
precipitation 

tfl 

Percent  of 
Possible  sunshine 

unset 

1.0 

ant 
1 

o 

a> 

ion  c 
t  mile 

—  i 

Standard  of  Time 
EASTERN 

3  .99 

1.99 

)ver 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avera 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

c> 
q 

•>» 
o 

1.00- 

30 
d  c 

1  Total 

ATHENS   Wsn  AP 

5 

2.3 

7.3 

1B  +  + 

7 

27+ 

85 

90 

58 

64 

5 

3 

2 

2 

3 

0 

15 

6.6 

ATLANTA  WSD  AP 

5 

2.1 

9.9 

26 

NE 

23 

83 

86 

57 

65 

8 

6 

5 

1 

0 

1 

21 

59 

6.7 

AUGUSTA  WSO  AP 

36 

1.5 

7.7 

23++ 

14 

02 

90 

89 

54 

69 

0 

4 

11 

3 

0 

0 

18 

7.1 

COLUMBUS  WSn  AP 

4 

2.7 

8.2 

25++ 

3 

22 

81 

88 

54 

63 

3 

7 

2 

2 

1 

0 

15 

6.6 

MACON  WSO  AP 

2.6 

8.2 

32 

N 

22 

88 

92 

55 

65 

7 

5 

1 

3 

0 

0 

16 

57 

7.0 

ROME  WSO  AP 

2 

8 

2 

1 

1 

1 

15 

SAVANNAH  WSO  AP 

4 

2.3 

9.5 

26 

S 

31  + 

88 

87 

56 

71 

6 

7 

6 

1 

2 

0 

22 

58 

7.3 
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STATION  INDEX 


CT  H  TIl^M 

INDEX  NO. 

DIVISION  j 

1  DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDDLn  Vc.n 

y 

m 

& 

SPECIAL 

ABaeVULE 

WILCOX 

9 

32  DO 

BA 

MRS.  MAftV  E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

01 

i; 

34  22 

B4  56 

71( 

TA 

RONALD  R  POARCH 

AOEL  2  S 

0053 

0( 

COOKE 

31  07 

63  25 

24( 

9P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

ailev 

NONTCOHERY 

JJ 

32  11 

8A 

SA 

SA 

HAVHOOD  E.  60V0 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

5P 

ROY  E.  HOLLAND 

ALSANV  3  SE 

DOUGHERTY 

31  32 

TA 

LOUIS  E.  ROGERS 

ALLATOQNA  OAH  2 

64  44 

8A 

SA 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALHA  FAA  AP 

8AC0N 

31  32 

62  31 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHAHETTA  9  ssu 

FULTON 

; 

34  DO 

64  IS 

7j 

7J 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHA8ETTA  2  NNU 

FULTON 

34  07 

TEDDY  R.  WALKERf  SR. 

AMEItlCUS  «  ENE 

SUMTER 

32  06 

B4  10 

7A 

BLANCHE  S,  RHYNE 

AHEftlCUS  Exp  sta  NRSV 

07 

32  06 

B4  16 

45( 

U>OF  CA (EXP. STA.  NRSy. 

APPLINC    I  N¥ 

0311 

Ot 

COLUMBIA 

1' 

62  20 

360 

BA 

8A 

ROY  0.  TANKERSLEV 

ASHBjnN  3  ENE 

08 

TURNER 

31  43 

83  37 

BA 

8A 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  USO  AP 

CLARKE 

33  57 

63  19 

HID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRANTLEY 

31  13 

61  52 

3; 

7A 

MRS.   CATHLAEEN  SHITH 

ATLANTA  BBLTON 

FULTON 

33  49 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSQ  AP  R 

FULTON 

33  39 

64  26 

:  HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

aucusta  mso  AP  n 

RICHMOND 

l< 

33  22 

61  58 

14! 

Nil 

:  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

•AINBRI OCE 

07 

DECATUR 

30  55 

64  34 

120 

71 

TA 

MRS.  MARV  E.  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

02 

CHEROKEE 

5 

34  20 

64  23 

1100 

TA 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERQALE 

07<.( 

01 

WHITFIELD 

i; 

34  55 

64  51 

724 

6A 

MRS .  H.   E .  WARMACK 

bellville 

EVANS 

IBS 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

MC  INTOSH 

31  29 

61  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  t  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  ElP  STA 

09b9 

02 

UNION 

7 

34  51 

63  56 

1917 

BA 

8A 

GEORGIA  mTN.  EXP.  STA. 

07 

EARLY 

31  23 

84  57 

300 

7A 

7i 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIOCE 

1024 

02 

FANNIN 

34  52 

B4  19 

1760 

7P 

P.  8.  CARRUTH 

BOHNAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34  12 

63  02 

785 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  H 

126( 

06 

BULLOCM 

11 

32  23 

61  41 

190 

61 

W.  C.   CRONLEV  JR. 

BRUNSWICK 

09 

GLYNN 

2 

31  10 

Bl  30 

5P 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

09 

CLVNN 

2 

31  09 

Si  23 

20 

HIO 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

1 

32  19 

84  31 

660 

9P 

5P 

I  " 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  OAH 

i*i; 

03 

RABUN 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

04 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

62! 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

30  5* 

84  13 

265 

6P 

6P 

SURAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

CORDON 

12 

84  56 

6s: 

6P 

6P 

c 

NW  CA.   Exp.  STATION 

CAMILLA 

07 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

175 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

CHEROKEE 

; 

84  3D 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

03 

FRANKLIN 

14 

83  14 

7i 

MRS  JANICE  E.  VOVLES 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

98! 

6P 

CITY  OF  CABROLLTON 

CARTERS 

MURRAY 

12 

34  36 

64  42 

695 

'flA 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILlE 

166! 

01 

Barton 

i: 

34  10 

84  46 

75i 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

BARTOH 

7* 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPCS  <•  SSH 

1715 

01 

POLK 

4 

34  03 

B5  21 

80C 

MRS.  CRAOY  OEMPSEY 

CEOARTQWN 

1732 

01 

POLK 

BS  15 

785 

6P 

8A 

RALPH  H,  AVERS 

CHATSWORTH 

MURRAY 

7*1 

MRS.    LOIS   J.  COLE 

ChickamauGa  park 

WALKER 

34  55 

85  17 

7J 

TVA-;66 

CISCO  7  EN£ 

MURRAY 

34  5S 

84  39 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  I  W 

RABUN 

34  53 

5P 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  HSW 

HALL 

34  27 

S3  49 

MRS.    FANNIE    M.    0  KELLEV 

CLEVELAND 

WHITE 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

COlOUITT  2  E 

215: 

07 

31  10 

84  46 

193 

8A 

SA 

H 

GEORGIA  FORESTRY  CDMM 

CDLUNBUS  WSO  aP  R 

216fr 

MUSCOGEE 

32  31 

64  56 

389 

Ml( 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

JACKSON 

J- 

34  15 

63  29 

7A| 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

219< 

PIKE 

33  06 

830 

GEORGE  0.  WHITING 

COOLIOCE 

07 

THOMAS 

1 

31  01 

63  52 

C.  W.   ELLlNGTQNf  JR. 

COROELE 

226t 

CRISP 

32  00 

63  47 

5P 

9P 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

HABERSHAM 

34  31 

7A 

MRS.   BOBBIE  C>  FOSTER 

COVINGTON 

NEWTON 

SA 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUNNING  2  NNE 

FORSYTH 

34  13 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

curryville  z  w 

FLOYD 

34  27 

SA 

MRS.  AZLEE  e.  DAVIS 

CUTHBERT 

2*50 

07 

RANDOLPH 

3 

31  46 

84  47 

461 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHSEBT 

OAHL ONEGA 

247) 

02 

LUMPKIN 

3 

83  59 

1430 

7A 

7A 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

OAHUONECA  3  NNX 

2479 

02 

LUMPKIN 

34  35 

84  00 

1390 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  2  SSE 

PAULDING 

! 

33  54 

64  50 

7A 

GLENN  H,  HAY 

PALTON 

WHITFIELD 

34  46 

84  57 

3A 

JOHN  S.  ANDREWS 

OANVIlLE 

253i 

OS 

TMICCS 

32  36 

B3  15 

9P 

EARL  T,  SMITH 

DAMSON 

2570 

07 

TERRELL 

31  46 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

257( 

02 

DAWSON 

! 

34  25 

84  07 

7A 

MRS.  THELMA  F.  COX 

OOCTORTOHN  1  uSw 

WAYNE 

31  39 

Bl  51 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

272B 

06 

WORTH 

6 

31  42 

63  S3 

MRS.   SARA  L.  HILL 

OONALSONVlLLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

31  01 

B4  S3 

139 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

06 

COFFEE 

i; 

31  31 

S2  51 

240 

7A 

7A 

WARREN  [N)  GRANTHAM 

douclasvule 

DOUGLAS 

BA 

LEONA  fl«  THOMPSON 

DOVER 

279« 

SCREVEN 

32  35 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

05 

LAURENS 

32  30 

82  54 

6A 

WlLIFORD  P.  NALLEV 

DUBLIN  2 

LAURENS 

CITY  Of  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

29b( 

05 

DODGE 

32  12 

63  12 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3021 

07 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

JESSE   Li  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

ELBERT 

34  06 

7A 

A.   Dt  MC  CLAIN 

ELLIJAV 

CiLMEft 

34  42 

7A 

ALFORD  C.  DOVER 

3147 

RAULDINC 

r 

33  52 

64  59 

120C 

SA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

327J 

04 

SPALDING 

33  16 

84  17 

92! 

lOA 

IDA 

lOA 

GH 

u.  Of  ga.  exp,  station 

FAIRHOUNT 

CORDON 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

CLINCH 

It 

30  41 

82  34 

11! 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITICERALH 

33Sb 

0( 

BEN  HILL 

16 

31  43 

63  15 

371 

5P 

ClTy  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

Bl  25 

20 

4P 

MRS  hRORED  C  SECKINCER 

FDLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30  4B 

62  02 

30 

6A 

lott  w.  turner 

FOLK5T0N  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

30  44 

62  06 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33  01 

63  S7 

650 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31  36 

B5  03 

340 

6P 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

353& 

09 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

D5 

32  3* 

83  52 

490 

6P 

FRANKLIN 

3567 

04 

HEARD 

! 

33  17 

85  06 

665 

0A 

R.    L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

34  18 

83  51 

117D 

7A 

7A 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

62  36 

540 

7A 

MRS.  SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

375* 

09 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  55 

170 

6P 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

10 

33  2B 

63  27 

57D 

7A 

ROBERT  H.  SROWN 

GREENVILLE  2  nNw 

3915 

MERIWETHER 

33  03 

84  43 

660 

5P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  «  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

660 

7A 

BLUE  SPRINGS  FARM 

STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

■NAGE  I 

LAHTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

'  PBECIP. 

■ 

> 

SPECIAL 

HARALSON 

407( 

04 

COWETA 

33  14 

84  34 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

03 

1^ 

34  21 

82  95 

69( 

9P 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

PULASKI 

24! 

Bl 

8A 

CM 

MRS,   CLIFFORD  MCLENOQN 

HAZLEHURST 

420^ 

oi 

JEFF  DAVIS 

31  52 

B2  36 

H.   BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

423( 

02 

WHITE 

34  42 

83  43 

144! 

6P 

COMER   L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSw 

08 

CLINCH 

31  OZ 

ez  48 

187 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORPi 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

32  50 

83  14 

515 

91 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

CA .    POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

464B 

02 

PICKENS 

9 

34  29 

84  27 

146! 

6P 

BA 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

9 

34  28 

B4  26 

1512 

AMICALOLA  El  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31  37 

81  93 

CITY  OF  JtSUP 

4676 

OS 

1 

31  29 

Bl  53 

10{ 

9P 

9P 

'  H 

BRUMS.  PULP  C  PAPER  CO. 

JOHNTOHN 

DAWSON 

1310 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAIO 

JONESBORO 

470C 

CLAYTON 

33  31 

B4  21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL lETTE 

4726 

MONROE 

33  06 

83  47 

450 

7A 

JOHN  W.  DORSETT 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

1( 

34  47 

85  22 

890 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

34  14 

84  56 

NRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

WALKER 

34  42 

85  17 

CHARLES  H.  LOWRY 

lA  FAYETTE  Z 

4942 

01 

WALKER 

4 

34  42 

8S  16 

791 

Closed  4/30/72 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33  03 

85  01 

715 

9P 

7A 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

33  53 

83  08 

BA 

JOSEPH  A.  CAREY 

5204 

03 

14 

33  4? 

82  28 

51{ 

JAMES  C.  BLACKWELl 

LOUISVILLE  3  S 

538* 

JEFFERSON 

11 

32  56 

82  24 

3Z! 

4P 

4( 

:  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

LUMBER  CITY 

08 

TELFAIR 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

STEWART 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

Bise 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

MACON 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAVSVILLE 

JACKSON 

920 

MRS  FLORENCE  V  SAILERS 

METTER 

CANDLER 

12C 

5P 

9P 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

BURKE 

SA 

SPENCER  A.  JONES 

midvkle  Exp  sta 

BURKE 

CH 

SE  CA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MI  L  LEDGE VI LLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33  06 

B3  19 

360 

7i 

7A 

H.   LOUIS  HORNE 

5882 

06 

JENK I NS 

11 

32  52 

Bl  38 

19) 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

HILL HAVEN- WADE  2  SE 

SCREVEN 

MiLTDN  R.  RtODICK 

MONROE 

CITY  FIRE  DEPT 

M0NTE2UMA 

GEORGE  FOWLER 

MONT  I  CELLO 

7A 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN  I  W 

270 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  Nw 

273 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  1  ESE 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

32  12 

82  38 

159 

7A 

GARLAND  L.  GILLlS 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31  U 

81  58 

71 

)P 

9P 

H 

GEOHr.IA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE   5  SSE 

BERRIEN 

CA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINCTON  Z  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

81  28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  PpLK 

NEWNAN 

6335 

COWETA 

3 

33  2Z 

B4  49 

990 

74 

JAMES  0.  HARDINr  JR. 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

CWINNET 

3 

34  00 

84  12 

950 

TA 

MRS.   M.  H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

8Z  06 

105 

6A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

COUNTY  ACfIT 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

07 

SUMTER 

32  03 

84  2Z 

500 

SA 

BA 

CH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  03 

84  31 

380 

7A 

FRANK  JOHNSON 

QUITMAN 

7276 

OB 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

170 

7A 

7A 

JAMES  A,  MILLER 

7430 

01 

GORDON 

34  34 

B4  57 

650 

SA 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

CATOOSA 

TVA-T21 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

34  15 

85  09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M.    TOWERS#  III 

ROME  e  SW  R 

7605 

01 

FLOYD 

34  10 

S5  16 

70D 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  SB 

8Z  49 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31  2* 

Bl  17 

10 

5P 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

Z2 

BA 

6A 

PLANT   INTRODUCTION  STA, 

SAVANNAH  WSO  AP  H 

7847 

CHATHAM 

Z 

32  06 

81  12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

09 

CHATHAM 

32  00 

80  51 

10 

9P 

9P 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

8064 

05 

10 

33  32 

83  06 

690 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA   3  Nw 

HANCOCK 

530 

MR.  HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

B351 

06 

EMANUEL 

1 

32  26 

82  13 

Z95 

7A 

JESSE  W.  RAUTQN 

SUMHERVILLE   1  SSW 

S436 

01 

CHATTOOGA 

34  27 

85  22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

B460 

SPALDING 

33  ZO 

84  n 

930 

6P 

6A 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  4* 

82  14 

ZOO 

SP 

9P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINS60R0 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32  35 

8Z  22 

325 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

1800 

TVA-IZ9 

SYLVANI A 

8917 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  39 

294 

LLOYD  H.  BAiEMORE 

TALSOTTON 

8539 

04 

TALBOT 

32  40 

64  32 

700 

8A 

L.  R.  MINER/  SR. 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HAR AL  SON 

17 

33  46 

85  16 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

taylorsville 

01 

BARTOW 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

32  58 

84  14 

800 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Adnlnlstratlon  State 
Climatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA," 

DIMENSIONAL  imiTS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  b'u'l'letln. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  tabic  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
->-+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carrie.'  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUUMART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  mbould  be  aent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28601.  ,  ^ 

Director,  National  Clluillc  Center 
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5.99 

1.76 

2. 

10 

20 

•  0 

0 

'1 

1 

IRmINTGN  4  HNW 

39.0 

S9,2 

74 

1 

97 

7 

47 

0 

16 

0 

0 

0 

6.41 

3. 

19 

20 

.0 

5 

3 

^ACON  MSO  AP 

R 

87.6 

63,4 

75 

5 

-  5,2 

9i> 

6 

46 

0 

10 

0 

0 

0 

6.21 

2."/ 

2. 

17 

19 

3 

MlLlEnOEVILLE 

87.1 

56,7 

72 

9 

-  6.1 

95 

7 

45 

2  + 

6 

13 

0 

0 

0 

3.54 

.23 

1. 

82 

20 

7 

1 

MONTICELLO 

85.3 

61,6 

73 

5 

95 

7 

47 

2 

7 

0 

0 

0 

5.82 

3. 

75 

20 

2 

SAN5ERSVILLE 

86.* 

61,5 

74 

0 

93 

10» 

46 

2  + 

1 

5 

0 

0 

0 

StLCAH 

85. 4M 

60,  OH 

72 

7H 

-  5.6 

94 

6 

43 

6 

5 

0 

0 

0 

7.24 

4.07 

2, 

69 

20 

.0 

3 

0!VI<;IJN 

74 

0 

-  5.3 

6.43 

2.72 

.0 

•       •  • 

EAST  CENTRAL 

U6 

APPlINf.  1  NW 

86.1 

57,9 

72 

0 

94 

7 

43 

12 

b 

0 

0 

6.43 

2. 

40 

20 

•  0 

0 

4 

3 

3 

AUGUSTA   riSO  AP 

R 

87.1 

61,2 

74 

2 

-  4,7 

95 

6 

47 

12 

2 

12 

0 

0 

0 

6.25 

3.21 

2. 

91 

19 

.0 

0 

4 

3 

3 

BROOKLET  1  W 

86.4 

61,4 

73 

9 

-  5,9 

93 

6 

50 

2 

0 

5 

0 

0 

0 

10.06 

5.62 

5, 

60 

19 

.0 

0 

6 

3 

3 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      5^°^="  ,,.2 


Temperature 


Station 

Average 
Maxim  tun 

Average 

Average 

.  i 

t| 

S  ° 
Qu. 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 

o 

5  = 

hi 

hi 

•li 

Total 

1  QIJISVILLE   3  S 

89,1 

61,7 

75 . 4 

-  4,6 

9p 

48 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

4,36 

.86 

2,30 

20 

.0 

C 

4 

3 

2 

MIDVULE   EXP  STS 

87  ^ 

58,9 

73,2 

94 

1 0 

46 

9 

0 

0 

0 

4  42 

2,20 

20 

.  0 

4 

3 

2 

MILLEN  4  N 

86,6 

6l!4 

74.0 

-  6,4 

97 

6 

45 

1 

3 

3 

Q 

Q 

Q 

4.60 

.12 

2.85 

19 

.0 

0 

3 

3 

2 

NEWTNC.TQN  2  NE 

86,9 

64,2 

75,6 

94 

6 

52 

2 

0 

9 

0 

0 

Cl 

6.67 

't.lS 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

SWa  t  NSBOkO 

8  8,2 

61,2 

74,7 

96 

6 

47 

n 

0 

0 

0 

5  49 

1.92 

19 

.  0 

6 

5 

2 

hARREMTOM 

58,7 

-  5,9 

96 

7 

4  0 

3  + 

12 

10 

0 

0 

n 

6.19 

2.90 

3.15 

20 

.  0 

0 

3 

3 

3 

WAYNESBORO   2  NE 

8  5,7 

57,9 

71,8 

97 

7 

45 

6 

u 

0 

0 

0 

20 

•  0 

3!  3 

DIVISION 

73,8 

-  6,0 

6.13 

2.37 

.0 

1 

SOUTHWEST  07 

AL'^'^NY  3  SE 

8P  .8 

62.9 

75,9 

-  5,5 

99 

7 

50 

2 

0 

16 

0 

0 

7.43 

3.36 

3,0* 

20 

•  0 

0 

S 

5 

3 

AMERICIIS   4  ENE 

-  4,4 

97 

6 

1 

0 

13 

0 

0 

6.42 

2.02 

2 , 07 

20 

.0 

0 

e 

5 

3 

HAINBRIOUE 

91  !2 

66.4 

78,3 

-  2.3 

100 

6 

47 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

7.00 

2.40 

2,77 

20 

.0 

0 

7 

5 

2 

B  L E  L Y 

88,6 

63,5 

76. J 

-  4,0 

96 

51 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

10.29 

6.31 

5,70 

20 

.  0 

0 

7 

3 

2 

CSIOO   2  NNW 

89,;, 

64.4 

76,9 

97 

6 

49 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

7.56 

2.72 

3.3? 

19 

.0 

0 

8 

5 

2 

rsvILLA 

8^  8 

9  R 

^ 

4  9 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

9 » 95 

4, 14 

25 

T 

0 

6 

5 

^ 

CtllQUITT   2  E 

8w  7 

6i  '  1 

76*9 

9q 

7 

2 

2 

IS 

0 

0 

0 

1 1  •  06 

2,88 

26 

.0 

0 

7 

6 

4 

C JTHBERT 

643 

77  6 

97 

7^ 

50 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

9,06 

4,43 

20 

.0 

0 

5 

3 

3 

FORT  GAINES 

88,5 

65^2 

76,9 

-  3,2 

7 

51 

1 

0 

14 

° 

7.96 

3.71 

5.02 

20 

.0 

0 

4 

3 

3 

LUMPKIN   ?_  SF 

8  3,4 

58.7 

74,1 

97 

6 

31 

3 

9 

1 7 

7.  89 

3,90 

20 

.0 

0 

7 

3 

3 

KDRHAN   1  W 

8,0 

^  ~ 

76,1 

102 

5  1 

1 

0 

19 

Q 

.0 

0 

PLAINS   SW  &A   ExP  STA 

86,7 

63.0 

75,3 

96 

47 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

9.  18 

4 , 39 

20 

.0 

0 

2 

THO^'ASVILLE  SE 

63 ,  1 M 

76,6" 

-  3.1 

95 

7 

49 

^ 

0 

0 

0 

85 

4.15 

19 

.  0 

° 

6 

3 

3 

DIVISIUN 

76.4 

-  4.0 

8.47 

4.04 

T 

SOUTH  CENTRAL  OR 

ALAPAHA   EXP  STATION 

8  0,1 

62.9 

-  3,9 

96 

4  4 

2 

1 

1 1 

0 

0 

0 

8.84 

4.59 

3.03 

19 

.0 

0 

7 

3 

ASHBURN  3  ENE 

86,8 

63.6 

75.2 

99 

7 

52 

2 

0 

9 

0 

0 

n 

8.83 

3,01 

20 

.0 

0 

b 

4 

3 

CORHELE 

8V.5 

64.3 

76,9 

97 

6 

50 

2 

0 

15 

D 

0 

0 

6.23 

2  .05 

20 

.  0 

0 

5 

4 

3 

nOU''-LAS   2  NNE 

FIT7GERaL0 

8  9,4 

65.1 

77.3 

-  3,4 

9  8 

^ 

53 

2 

0 

0 

7.46 

3 . 96 

3.  Of. 

19 

.0 

0 

7 

3 

HDMERVILLE   3  IVSW 

8P  2 

62  5 

75  4 

9 1^ 

6 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

7.05 

3,31 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

LUMBER  CITY 

8  7,3 

61,8 

74,6 

97 

7 

50 

13 

0 

0 

0 

3.30 

4 , 00 

20 

.0 

8 

5 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

85!9 

63!o 

70,  C 

-  4.5 

96 

6 

51 

2 

0 

l5 

0 

0 

lo!  1  1 

5.68 

3,55 

19 

.0 

0 

9 

5 

4 

UASHVILLb   5  SSE 

88,5 

61,2 

74,9 

96 

6 

46 

2 

0 

14 

^ 

7.47 

3.47 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

OIJITMSN 

8  /,9 

63 . 0 

75,5 

-  4,7 

9it 

2  2  + 

5  1 

3  + 

^ 

1 4 

Q 

9.27 

4.23 

2.95 

19 

.  0 

0 

IC 

5 

3 

TIFTDN   EXP  STATION 

87  8 

64  6 

-  3.5 

98 

7 

54 

1 

0 

U 

0 

0 

0 

7 . 70 

3.59 

2,23 

20 

.0 

0 

6 

4 

3 

VAL^OSTA  4  NW 

8  3,1 

63 '  5 

75  '  8 

6 

46 

2 

n 

15 

0 

0 

n 

9,35 

3.25 

1 9 

.0 

0 

8 

5 

3 

DIVISIUN 

75.8 

-  4,3 

8.21 

3.73 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

86,2 

63.3 

74.6 

95 

6 

50 

2 

0 

7 

0 

8,59 

4.4? 

19 

.n 

0 

6 

5 

2 

BLACKBEARn  ISLAND 

86, 6M 

65, 9M 

76, 3C 

93 

29t 

56 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

8.11 

3.2" 

20 

.0 

0 

10 

5 

2 

BRUNSWICK 

87,0 

67,1 

77.  1 

-  3,7 

94 

22* 

58 

2 

0 

^ 

9.73 

4.24 

5.75 

19 

•  n 

0 

e 

3 

2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

85,3 

58,9 

77,1 

21 

58 

2 

0 

9 

D 

0 

0 

9.82 

8,19 

19 

•  0 

0 

6 

1 

1 

FLEMING 

86,9 

62.8 

74,9 

93 

?1 

51 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

8.01 

5,83 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

FOLKSTQN  9  SW 

88,9 

63.2 

76,1 

96 

22  + 

53 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

7.46 

5.37 

19 

,0 

0 

5 

3 

1 

FORT  STEWART 

67,2 

64,3 

75.8 

95 

6 

53 

2 

0 

U 

0 

0 

0 

9.68 

6.66 

1 9 

.0 

0 

5 

3 

2 

GLENNVILLE 

08,3 

63,8 

76,1 

-  3.7 

96 

6 

53 

2 

0 

12 

0 

0 

n 

9.54 

4.71 

3.71 

19 

.c 

0 

8 

4 

2 

1  c  c  1 1  □    o  c 
J  C  i  U  r    r  3 

8(.e 

62.6 

75,2 

94 

7* 

52 

2 

0 

U 

B 

0 

0 

5.35 

3.51 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

NAHUNTA 

8/,0 

63.3 

75,2 

94 

21 

53 

2 

0 

U 

0 

0 

0 

5.21 

3.73 

19 

.(1 

0 

5 

2 

1 

SaPFLH  ISL4ND 

84,4 

66.8 

75.6 

93 

21 

57 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

7.07 

3.94 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

87,4 

62.0 

74  .7 

-  3,7 

93 

22  + 

49 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

4.91 

-  .89 

2.1'- 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH   1,50   AP  R 

86,5 

64.9 

75,7 

-  4,0 

93 

cl 

54 

3  + 

0 

6 

0 

0 

0 

6.54 

1.45 

3.14 

19 

.0 

0 

C 

3 

2 

SAVANNAH  REACH 

SURRENCY  ?  WNW 

88,7 

60.8 

74,8 

96 

7  + 

46 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

7.09 

3.0'' 

19 

.0 

0 

e 

4 

2 

WAYCROSS   ^  NE 

86,8 

61.4 

74,1 

-  6,2 

96 

7 

50 

2 

1 

12 

0 

0 

0 

8.56 

3.61 

3.62 

20 

.0 

0 

9 

5 

3 

DH'ISIUN 

75.6 

-  4,2 

7.71 

2.59 

.0 

Precipitation 
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GEORGIA     -     JUNE  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Hurricane  Agnes  ended  a  critical  dry  period  for 
most  of  Georgia  and  brought  June  rainfall  totals 
to  well  above  normal.  Temperatures  averaged 
much  cooler  than  normal  for  the  second  straight 
month. 

The  first  2-1/  2  weeks  of  June  were  extremely  dry. 
The  coastal  area  and  parts  of  the  north  had  rain 
around  the  10th,  but  most  of  the  remainder  of  the 
State  received  no  rain  or  only  light  sprinkles 
through  the  17th.  Rain  began  in  the  southwest  on 
the  18th,  as  Agnes  approached  the  north  Florida 
coast,  and  spread  over  the  entire  State  by  the 
19th.  The  rains  ended  on  the  20th  in  most 
areas,  but  continued  into  the  21st  in  the  east 
and  northeast.  Storm  totals  ranged  from  8.55 
inches  at  the  Brunswick  Airport  on  St.  Simons 
Island  to  less  than  an  inch  in  the  northern  portion 
of  north-central  Georgia.  Just  over  8  inches  of 
the  St.  Simons'  total  fell  on  the  19th  in  less  than 
16  hours.  Most  of  the  State  received  over  4  inches 
in  36  to  48  hours. 

Showers  and  thunderstorms,  some  with  hail  and 
high  wind,  occurred  in  the  last  week  of  the  month 
and  swelled  monthly  rainfall  totals  to  more  than 
twice  the  June  normal  at  several  central  and 
southern  stations.  Division  averages  rangedfrom 
about  130  percent  of  normal  in  the  Northwest  and 
North  Central  to  190  percent  of  normal  in  the 


Southwest  and  West  Central  Divisions. 

Hurricane  Agnes  had  decreased  to  tropical  storm 
status  before  reaching  Georgia  and  wind  damage 
was  mostly  minor,  except  in  related  tornadoes. 
A  tornado  near  Douglas  resulted  in  extensive  pro- 
perty damage  and  one  injury  was  reported  in  a 
storm  south  of  Blackshear.  Falling  trees  and 
branches  knocked  utility  lines  down  in  several 
areas,  causing  interruptions  in  service.  Some 
corn  and  tobacco  was  blown  over  in  south  Georgia 
and  some  low-lying  fields  were  flooded.  Roads 
and  streets  were  damaged  in  some  areas,  but 
flash  flooding  was  mostly  minor  because  of  the 
very  dry  condition  of  the  soil  and  the  extended 
period  over  which  the  rains  fell.  The  value  of 
the  rains  to  the  State's  crops  far  exceeded  all 
losses. 

Temperatures  were  cooler  than  normal  through- 
out most  of  the  month  with  record,  or  near  re- 
cord, lows  occurring  aroundthe2d,  1 2th,  and  24th. 
Most  places  had  their  warmest  weather  at  the  end 
of  the  first  week  when  highs  reached  the  upper 
nineties  in  the  south  and  the  low  nineties  over  the 
north,  except  in  the  mountains.  The  month's  only 
100°  weather  occurred  on  the  6th  or  7th  at  3  or 
4  places.  Averages  were  mostly  2"  to  5°  below 
normal. 


Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
National    Weather  Service  Office 
Agricultural    Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


10     II  12 


13     14  IS 


16     17  IS 


[L 


22     23  I  24  I  2S  I  28  I  27 


NORTHHeST 

AOAlRSVtLLE 

&LLAT30MA  OAH  2 

iEAVEIOlLE 

CALHDJN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVHLE 
CARTERSVULE  3  Sk 
CEOARTOHN 
CHATSMORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRYVIUE  2  M 

DALLAS  2  SSE 

OALTQN 

E»8RT 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCGOLO 

ROME 

ROME  MSQ  AP 
SUMHERVILLE   1  SSM 
TAYLORSVULE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   5  SSW 
ATHENS  MSQ  AP 
ATuANTA  BOLTON 
ATLANTA  HSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIOGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  <•  NNM 

CUMHINC  2  NNE 
DAHLONECA 
OAMSONVILLE 
ELLI JAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNW 
MAYSvILLE 
MONROE 

NDRCROSS  *  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
MALESKA 
KINDER   I  SSE 
NOODSTOCK 


NORTHEAST 
BQMMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYT3N  1  H 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 

HARTMELL 
LEXINGTON   I  NM 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


mEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 

carrqllton 
columbus  wso  ap 

CONCORD 

OOUCLASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNM 
HAMILTON  A  M 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEMNA^ 

SUNNYSIDE 
TALBOTTCN 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTPN  2  S 
MIST  POINT 


MOQDBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVlNGTCN 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  N 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAMKINSVILLE 
tRHlNTON  A  HNW 

JULIETTE 

MACON  HSO  AP 

HILLEDGEVILLE 

NDNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  VNU 

SANOERSVILLE 
SUOAM 
SPARTA  3  NM 


i.Ot 

A. 63 
3.75 
5.37 
3.93 
5.AA 

A.A6 


9.13 
A.O* 
2.62 


3.07 
9,22 
6.99 


3. OA 
A. 69 
3.A1 
8.74 


2.37 
6.63 
6.12 
3. OB 


B.76 
A. 90 
6.99 
6.79 

A. 69 
7.66 
7.50 
6.97 
6.78 


6.21 
3.9A 
5.a2 


.17 
.66 
.80 


.10  .03 
.A5  .29 


.35 
.90 
.09 
2.88 


.25  .08 

T 

.1* 


3.62  .02 
2.9A 

2.22  1.36 

.88  .89 

l.AO  1.69 

1.92  ,82 
2.36  1,6A 
1.70  1,95 


1,6B 
.32  3.03 

1.95  2.10 
3,12  .93 


2.31  1 
2.13  1.75  1 
.01  2. OA  1.011 


1.29  .92 
2. OA  2.22 
3.29  1.39 


.OA  2.81  1.7B 


.AO  2. OA 

2.63  2.43 

2.89  2.07 

1.20  3.82  1.90 

.03  2.87  1,78 

.08  2.83  1.89 

2.60  3.06 

.03  2.78  1.60 


.17  2.95  1.18 


.26  3,39  1.78 


.A5  1.70 

1.30     .16  3.20 

.0*     .79  2.10 

1.3A  3.19 


1.01 
.12 
.22 

1.39 


2,01 
,99  ,67 
,01  1.55 
.OA  1.A3 


1.00  .78 
3.09 

1.20  l.OJ 
2.19 


1.23 

T 

.20  T 


.15  ,03 
.90 

.01 


.03  1.01 
l.OA  .91 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


EAST  CFNTRJL 

APPLINC  I  NW 
A'JCUSTA  MSO  AP 
B«OOKLeT   1  w 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

BETTEK 

MIDVILLE 

nIOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  «  N 

HILLHAVEN-HADE   2  SE 
NEWINOTON  2  N£ 
STILLKOPE 
SUAINSBORO 
HARRENTCN 

WAYNESBORO  2  NE 


6.«3 
6.25 
10.06 
6.06 
5.70 


.OB  .01 
1.65  ,16 


.28  2.'.0  1.97 
.51  1.05 
5.60  1.09 
.36  3.eB 
.17  2.73  1.26 


2.65  1.25 


.30 


.45  2.30 
.15  1.45 
2.00  .B5 
1.92  1.27 

3.15  l.BO 

3.40  1.33 


2.49  .06 
.47  .47 
.72 
.04  1.50 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
BAINBRIOCE 
8LAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAWSON 

DONALSONVILLE   1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  H 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 


6.42 
7.00 
10.29 
7.56 


1.00  3.04 
.95  2.07 

1.38  2.77 
.98  5.70 
.32  1.99 

1.55  2.76 
2.42  2.87 
1.S5  4,43 
.97  4.55 
1.37  3. 28 


.07 
.10 
.83 


2.32 
1.49 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  NSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTQN  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 


7.05 
7.99 
10.11 


.88  2.10  1.00 

.67  1,10 

3.03  1.21 

1.35  3.01 

1.41  2.05 


3.00  1.29 
3.31  ,66 
.83  4.00 


3.47  1.07 
2.95  1.40 
.73  2.23 
3.25  .65 


.70 

.78  1. 
,93  1.42 
2.58 


.47  .53  1.50 

.30  .82  2 

,02  1.B9 

.52  .99  1.89 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON    1  W 
8LACKBEAR0  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


WSW 


DOCTGRTOWN  1 
FLEMING 
FQLKSTQN  3  S 
FOLKSTON  9  S 
FORT  STEWART 


CLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  CRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAVCROSS  4  NE 


5.21 
5.61 
7.07 


3.73 
1.70 
3.94 


1.38  3.62  .22 


.06 
.40 
,95 

,07 


31 


11.06 
2.37 
8.19 


S*e  [cfersDce  noles  lollowing  Stalion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1972 


Station 

Day  oi  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«r 

*          •  « 

NORTHWEST 

01 

4LL4TQ0NA  04M  2 

MAX 
MIN 

76 
<>6 

74 
46 

82 
48 

84 
56 

88 
59 

9l 
61 

90 
61 

85 
60 

85 
63 

67 
64 

86 
59 

76 
53 

78 
56 

87 
62 

66 
63 

87 
66 

67 
67 

86 
67 

85 

71 

72 
65 

70 
64 

63 
55 

75 
94 

76 
53 

69 
99 

63 
65 

84 

66 

80 
64 

83 
66 

85 
61 

82.6 
60.  1 

C41HDUN  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

73 
40 

82 
42 

85 

47 

86 

50 

91 
56 

92 
62 

92 
61 

88 
55 

68 
61 

64 
63 

80 
52 

81 
51 

87 
57 

87 
60 

90 
61 

89 
65 

8* 

68 

88 
66 

89 
69 

73 
64 

80 
61 

79 
56 

76 
49 

65 
49 

66 
95 

84 
64 

85 
67 

63 
65 

86 
68 

116 
61 

84.8 
58.2 

CARTERSVlLLE 

MAX 

MIN 

73 
1,0 

81 
41 

85 
45 

87 
46 

91 
57 

92 
63 

91 
61 

86 
56 

66 
62 

84 
62 

80 
57 

78 
56 

87 
62 

87 
67 

89 
64 

92 
67 

84 
66 

91 
62 

S3 
68 

69 
65 

61 
62 

80 
94 

76 
48 

66 
49 

65 

97 

85 
65 

80 
65 

83 
66 

88 
66 

89 
61 

84.4 
58.7 

CEOARTOHN 

MAX 
MIN 

It 
tl 

83 
43 

83 
52 

69 
52 

92 
56 

94 
64 

92 
62 

87 
57 

92 
62 

90 
61 

81 
60 

79 
55 

86 
56 

90 
61 

92 
60 

95 
65 

67 
67 

89 
66 

83 
67 

74 
64 

83 
65 

80 
59 

80 
52 

87 
91 

84 

63 

82 
66 

62 
66 

86 
64 

66 
64 

88 
64 

65.8 
59.4 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

74 
51 

75 
42 

82 
46 

85 

50 

88 
53 

91 
63 

91 
60 

81 
55 

67 
58 

86 
61 

87 
55 

80 
53 

el 

56 

89 
59 

90 
59 

92 

60 

89 
65 

86 
62 

86 
62 

71 
63 

61 
62 

82 
93 

75 
92 

76 
90 

63 
90 

64 
53 

83 
63 

74 
61 

93 
64 

65 
39 

83.4 
56.7 

UALTUN 

MAX 

Mm 

72 
46 

75 
46 

84 

47 

67 
52 

89 
56 

93 
63 

88 

92 

69 

65 

66 

66 

83 
63 

81 
54 

60 
57 

87 
64 

88 
67 

90 
67 

79 
68 

86 

67 

89 

69 

76 
64 

72 
63 

80 
58 

79 

57 

78 
50 

69 

9? 

85 

61 

85 
69 

60 
66 

84 
67 

87 
62 

83.5 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

71 
if 

76 
42 

81 
47 

65 

57 

89 
54 

92 
62 

91 
57 

87 
54 

68 
61 

78 
64 

83 
56 

79 
53 

79 
56 

62 
61 

87 
62 

90 
68 

79 

70 

86 

61 

81 
67 

78 
65 

74 
63 

80 
55 

75 
53 

80 
48 

85 
56 

81 
62 

86 
63 

61 
65 

86 
68 

87 
62 

82.5 
58.4 

ROME 

MAX 
MIN 

45 

79 
44 

84 
47 

67 
51 

90 
58 

92 
64 

69 
61 

86 
57 

86 
62 

85 
64 

79 
54 

78 
53 

85 
56 

85 
62 

89 
61 

87 
65 

84 
67 

67 
65 

34 
65 

71 
63 

82 
63 

78 
55 

78 
54 

62 
92 

85 
94 

62 
65 

SO 
65 

64 

62 

86 
66 

85 
62 

83.5 
58.8 

ROME  WSO  AP 

•          *  • 

MAX 
MIN 

75 
45 

S2 
43 

86 
49 

69 
53 

92 
58 

94 
65 

86 
62 

86 
57 

89 
62 

85 

61 

80 
54 

82 
55 

88 
56 

68 
62 

91 
61 

85 
66 

86 

69 

69 
67 

77 
66 

75 
65 

63 
62 

76 
96 

81 
55 

87 
91 

64 
59 

63 
66 

77 
67 

85 
65 

88 
64 

68 
62 

84.7 
59.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  sst 

MAX 

MIN 

74 
41 

74 
41 

79 
42 

83 
46 

86 

52 

90 
59 

90 
60 

65 
58 

85 
58 

84 

61 

85 
55 

75 
53 

78 
53 

84 
56 

66 
61 

86 
60 

6S 

60 

66 

64 

84 
68 

71 
64 

72 
65 

81 
94 

74 
52 

76 
49 

63 
49 

83 
57 

64 
63 

80 
62 

62 
64 

65 

61 

61.7 
96,3 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

75 
45 

81 
49 

64 

57 

88 
58 

91 
62 

93 
65 

87 
65 

66 
62 

69 
62 

87 
66 

76 
54 

80 
50 

86 
60 

86 
63 

86 
63 

89 
61 

86 
66 

85 
67 

71 
66 

75 
67 

66 
64 

77 
96 

76 
56 

86 
95 

66 
61 

87 

67 

62 
68 

79 
66 

86 
69 

87 
64 

84.0 
61.2 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 

4H 

79 
49 

83 
55 

85 
59 

90 
65 

90 
66 

86 
66 

86 
64 

88 
64 

87 
66 

78 

60 

78 
57 

64 

tl 

86 
64 

87 
64 

86 
63 

85 
66 

62 
67 

72 
66 

72 
66 

84 
65 

77 
97 

79 
54 

84 

94 

63 
64 

83 
65 

77 
65 

83 
65 

85 
67 

S6 
61 

82.6 
61.9 

BLAIRSVILLE   EXP  ST4 

MAX 
MIN 

66 
40 

70 
37 

78 
40 

81 
45 

81 

50 

86 
56 

86 
59 

80 
52 

80 
54 

80 
57 

79 
44 

74 
42 

76 
47 

80 
56 

81 
59 

63 
60 

82 
60 

79 
61 

81 
66 

70 
64 

70 
64 

74 

53 

68 
49 

71 
39 

78 
44 

87 
50 

80 
56 

61 
56 

76 
60 

80 
37 

77.8 
92.6 

SLUE  RIOOE 

MAX 
MIN 

76 
50 

74 
48 

79 
50 

80 
55 

80 
55 

87 
58 

82 
57 

62 
57 

81 
53 

31 
61 

79 
47 

77 
47 

62 

55 

85 
54 

85 

62 

83 
63 

SO 
63 

64 

57 

78 
62 

69 
63 

77 
67 

72 
54 

73 
51 

76 
42 

84 
98 

32 
64 

80 
58 

78 
68 

82 
65 

80 
59 

79.6 
56.9 

COI'MERCE  4  NNW 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
45 

81 
49 

84 
50 

88 
54 

92 
56 

92 
60 

87 
60 

61 
58 

81 
59 

87 
50 

75 
46 

81 
47 

86 
56 

86 
60 

83 
60 

8S 
60 

89 
61 

89 
62 

70 
63 

74 
63 

85 
57 

77 
53 

79 
90 

84 
55 

86 
58 

87 
64 

63 
64 

79 
68 

86 
62 

63.2 
56.4 

DAHLONEGA 

MAX 

Mm 

76 
46 

74 
45 

79 
45 

83 
50 

85 
54 

90 
62 

90 
60 

85 
60 

84 
59 

85 
59 

83 
51 

73 
49 

78 

50 

52 

f6 

80 
63 

83 
66 

69 
64 

71 
65 

82 
57 

75 
56 

76 
52 

62 
93 

85 
56 

85 

61 

83 
62 

78 
64 

85 
62 

80.9 
56.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

72 
43 

73 
46 

77 
50 

81 
46 

63 
59 

86 
61 

69 
60 

84 
61 

SO 
59 

83 
62 

81 
53 

72 
50 

75 
53 

61 
56 

82 
61 

81 
61 

83 
61 

61 
65 

80 
67 

79 
64 

71 
65 

81 
56 

72 
64 

74 
92 

81 

55 

81 

57 

83 
63 

80 
65 

78 
65 

84 
62 

79  .7 
57.7 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
42 

81 
44 

87 
48 

68 

55 

68 
58 

86 
55 

84 
57 

60 
54 

81 
57 

79 

43 

78 
45 

83 
51 

82 
55 

81 
60 

84 
58 

79 
59 

80 
64 

78 
65 

71 
64 

78 
67 

72 
57 

79 
5S 

62 
42 

82 
47 

83 
58 

80 
57 

77 
63 

83 
60 

82 
57 

80.6 
54 . 7 

JASPER  1  NNW 

MAX 

Mm 

72 
45 

78 
46 

63 
48 

85 
49 

69 

62 

89 
62 

65 
60 

63 
59 

85 
61 

82 
62 

74 
58 

76 
54 

82 
60 

63 
64 

84 
65 

66 
65 

80 
65 

63 
71 

76 
66 

69 
65 

78 
65 

75 
94 

75 
52 

83 
46 

83 
55 

83 
66 

79 
66 

81 
64 

85 

70 

84 
64 

81.0 
59.6 

u  OF  OA  plt  science 

FM 

MAX 

Mm 

75 
44 

82 
49 

85 
53 

88 
58 

91 
62 

93 
65 

90 
63 

67 
62 

89 
63 

88 
65 

85 
55 

82 

50 

86 
60 

67 
62 

86 
62 

68 
63 

88 
64 

66 
69 

75 
67 

74 
70 

83 
67 

81 
96 

78 
95 

85 
55 

86 
61 

87 
66 

81 
67 

62 
64 

88 
69 

08 
63 

84.8 
61.0 

WINDER   1  SSE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

75 
40 

80 
46 

84 

50 

88 
54 

92 
60 

92 
62 

68 

61 

65 
59 

86 
58 

87 
64 

87 

54 

60 
46 

85 
55 

67 
60 

S6 
59 

67 
59 

87 
62 

64 

65 

78 
67 

73 
64 

64 
66 

62 
54 

78 
51 

86 
51 

85 
55 

87 
57 

87 
64 

61 
63 

87 
66 

87 
64 

64.9 
57.9 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  w 

MAX 

Mm 

74 
42 

77 
40 

81 
43 

62 
52 

88 
57 

86 
57 

64 
54 

82 
54 

82 
54 

62 
59 

SO 
40 

77 
42 

61 
51 

83 
54 

82 

60 

85 
56 

79 
60 

82 
60 

79 
64 

70 
62 

60 
64 

76 
49 

77 
47 

78 
44 

8? 
45 

83 
54 

62 
56 

79 

60 

80 
59 

81 
39 

60.4 
53.3 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

76 
39 

78 
43 

65 
46 

67 
46 

95 
58 

92 
61 

90 
57 

84 
61 

82 

57 

86 
63 

80 
49 

80 
45 

84 

52 

86 
57 

63 
57 

64 
58 

84 
64 

8* 

65 

60 
65 

69 
62 

62 
60 

73 
92 

76 
51 

89 
44 

85 
44 

65 
60 

84 
99 

64 

60 

85 
65 

85 

60 

83.1 
55.3 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

76 
3« 

82 
42 

65 
46 

89 
51 

92 
57 

94 

60 

92 
60 

86 
55 

68 
55 

63 
62 

81 
49 

61 
43 

85 
51 

66 
56 

84 
57 

68 
55 

87 
59 

65 
65 

82 
67 

74 
65 

66 
66 

84 
94 

79 
92 

89 
46 

67 
52 

89 
61 

67 

62 

80 

62 

88 
62 

87 
58 

85.1 
99.6 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

79 
45 

85 
5? 

88 
55 

92 
56 

95 
63 

97 
67 

97 
63 

87 
64 

90 
67 

35 
63 

85 
55 

82 
51 

87 
58 

90 
60 

90 
62 

92 
61 

90 
65 

65 
66 

78 
66 

74 
67 

69 

66 

87 
97 

82 
94 

90 
59 

92 
98 

92 
65 

92 
65 

85 
66 

91 

67 

90 
03 

87.9 
60.7 

T0CC04 

MAX 

Mm 

76 
39 

80 
44 

84 
50 

87 
53 

91 
56 

91 
53 

68 
61 

85 
59 

66 
55 

86 
63 

79 

45 

60 
46 

85 
54 

67 
57 

85 

62 

68 
60 

86 

68 

66 
66 

81 
61 

71 
63 

85 
67 

79 
92 

77 
92 

64 
94 

88 
95 

68 
63 

85 

63 

77 
60 

85 
64 

85 
62 

63.9 
96.9 

WASHINGTON 

*           •  * 

MAX 

Mm 

SO 
46 

74 
45 

82 
47 

85 
54 

87 
57 

91 
59 

93 
63 

64 
58 

66 

57 

90 
63 

88 
54 

75 
46 

81 
46 

66 
54 

87 
61 

86 
59 

88 
56 

66 
66 

85 

63 

73 
64 

74 
63 

87 
96 

78 
56 

80 
99 

86 

60 

87 
57 

85 
55 

67 
64 

82 
64 

36 
63 

84.0 
57.4 

WEST  CENTRAL 

0". 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

SO 
50 

81 
52 

91 
56 

96 
57 

96 
66 

96 
67 

94 
64 

95 
63 

93 
65 

95 
64 

86 

63 

90 
63 

88 
63 

91 
65 

92 
64 

91 

62 

90 
65 

92 
61 

67 
64 

72 
65 

90 
67 

94 

62 

64 

96 

88 

99 

9o 
97 

89 
56 

68 

62 

87 
64 

87 
70 

88 

66 

89.4 
61.9 

CARRHLLTON 

MAX 

Mm 

74 
44 

82 
42 

85 
47 

87 
46 

91 
56 

92 
61 

90 
62 

68 
71 

90 
60 

90 
64 

67 
61 

80 
59 

86 

57 

89 
61 

92 
59 

91 

61 

85 
66 

63 

64 

64 

64 

60 
96 

46 

66 
48 

66 

62 

8 1 
65 

81 
61 

85 

63 

66 

67 
61 

89.1 
56.8 

C0LUH8US  WSO  AP 

MAX 
MW 

79 
4fl 

85 
50 

86 
55 

89 
60 

93 
62 

96 

70 

93 
68 

89 
67 

92 
67 

90 
73 

63 
70 

86 

67 

89 

67 

94 
69 

92 
66 

91 
67 

93 

70 

90 
72 

77 

fO 

77 

70 

92 
69 

85 
62 

66 
57 

89 
97 

84 

68 

87 

67 

76 
61 

69 
68 

85 

72 

9l 
'0 

87.7 
65.6 

exPERIIENT 

MAX 
MIN 

76 
45 

74 

48 

60 
53 

84 
63 

87 
64 

91 
66 

92 
65 

85 

63 

87 
66 

89      95  79 
67     62  58 

S«*  Rc(M«DC«  N 

79     85  SB 
61     65  65 
3lM  Following  SuU 

89  86 
65  65 
>o  lodox 

69 
69 

87 
68 

71 
65 

72 
67 

66 
97 

78 

56 

60 
54 

66 

66 

62 
65 

84 

67 

71 
64 

84 

67 

82 
64 

83.4 

62.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

Avej 

Ore  ENV I  L  L.  E   2  NNW 

nan 

76 
<•! 

S3 
43 

86 
47 

89 
52 

93 
58 

93 
65 

93 
64 

90 
56 

91 
60 

92 
64 

96 
60 

67 

57 

88 
69 

90 
65 

92 
61 

92 

62 

90 
61 

68 
64 

86 
65 

72 
65 

88 
67 

87 

55 

82 
48 

86 
53 

87 
66 

82 
64 

82 

62 

88 

60 

84 

57 

88 
65 

58.9 

MIM 

76 
41 

83 
44 

87 
48 

94 
50 

93 
52 

94 
65 

94 
65 

90 
59 

92 
59 

92 
60 

90 
66 

86 
59 

86 
59 

91 
64 

93 
62 

92 
64 

91 
65 

91 
65 

86 
66 

69 
65 

88 
67 

89 
56 

82 
50 

87 
52 

87 
66 

64 
65 

62 
67 

67 
64 

87 

67 

88 
08 

87.8 
60.0 

harshallville 

MIN 

85 
48 

85 
51 

88 
55 

90 
59 

100 
67 

96 
67 

99 
63 

92 
64 

92 
67 

83 
63 

85 
63 

69 
64 

90 
65 

90 
67 

90 
62 

91 
69 

86 
69 

84 
67 

74 
66 

93 
67 

91 
60 

66 

56 

69 
59 

66 
70 

69 
65 

68 
65 

69 
64 

88 
70 

91 
07 

03.4 

newnan 

MAX 

Mm 

76 
44 

83 
47 

67 
52 

89 
55 

93 
61 

93 
65 

88 
62 

89 
64 

92 
64 

91 
65 

'!6 
67 

81 
56 

89 
61 

91 
68 

93 
62 

91 
63 

68 
64 

88 
66 

84 
59 

69 
63 

87 
63 

84 
54 

81 

51 

87 
53 

84 
63 

64 
63 

79 
65 

85 

62 

85 
66 

86 

62 

00.4 

SUNNYS IDE 

MIN 

76 
46 

82 
47 

86 
52 

86 
62 

92 
63 

94 
66 

87 
64 

87 
62 

91 
66 

92 
66 

B9 
61 

81 
57 

87 
59 

90 
62 

91 
63 

69 
63 

89 
65 

87 
66 

73 
69 

70 
65 

66 
66 

60 
58 

81 
55 

66 
56 

84 
67 

85 
65 

74 
66 

85 
64 

63 

65 

86 
03 

61.6 

TALBDTTON 

MAX 
MIN 

80 
46 

B4 
47 

92 
54 

93 
56 

94 
62 

95 

72 

89 
66 

92 
61 

92 
72 

91 
66 

90 
66 

84 
62 

•/O 
64 

91 
63 

92 
61 

92 
60 

94 
68 

90 
71 

85 
66 

72 
67 

90 
68 

88 
57 

84 
54 

68 
57 

69 
66 

85 
64 

82 
62 

89 

63 

67 
69 

88 
08 

86.4 
62.7 

Tallapoosa  2  n 

MAX 
MIN 

THOHASTON  2  S 

MAX 
MIN 

82 
49 

87 
45 

89 

50 

90 
55 

99 
55 

98 
65 

95 
67 

93 
56 

92 
54 

69 
65 

92 
69 

86 
60 

90 
60 

94 
63 

96 
62 

97 
61 

93 
63 

94 
69 

90 
67 

74 
66 

91 
68 

89 
56 

66 
57 

87 
55 

88 
57 

66 
63 

83 

02 

67 

67 

85 
66 

89 
66 

89.8 
60.7 

WEST  POINT 

MIN 

82 
52 

78 
46 

63 
49 

62 
55 

90 
59 

93 
60 

95 
65 

90 
63 

88 

65 

92 
67 

91 
68 

62 
65 

83 
65 

88 
65 

90 
65 

90 
65 

90 
67 

90 
66 

69 
72 

72 
68 

75 
67 

92 
66 

82 
52 

85 
54 

88 
61 

80 
65 

85 
65 

75 
65 

90 
70 

85 
'3 

63.0 

CENTRAL 

05 

A I  L  E  V 

MIN 

C  ri\i  1  u/*  Tnw 

Mm 

73 
44 

78 
46 

82 
53 

64 

58 

88 
61 

90 
65 

86 
63 

85 
62 

87 
60 

87 
64 

76 
56 

79 
54 

84 
61 

86 
63 

86 
64 

87 
63 

67 
65 

83 
66 

79 
67 

73 
64 

83 
67 

76 
67 

77 

51 

82 
53 

85 
64 

83 
66 

82 
69 

82 
63 

83 
66 

84 
62 

6l!o 

Mm 

85 
45 

78 
48 

85 
48 

89 
54 

92 
59 

94 
62 

98 
63 

99 
60 

92 
59 

94 
61 

95 
64 

63 
58 

66 
58 

92 
59 

94 
63 

93 
63 

94 
64 

68 
65 

90 
68 

78 
67 

77 
66 

92 
56 

63 
55 

84 
54 

91 
57 

69 
65 

68 
68 

85 
63 

90 
65 

91 
06 

89.0 
60.2 

EaSTMAN    1  U 

Mm 

86 
50 

78 
50 

65 
54 

89 
56 

92 
64 

93 
63 

98 
63 

90 
62 

91 
63 

93 
66 

93 
65 

79 
63 

67 
59 

9-2 
61 

93 
61 

91 
58 

91 
62 

90 
69 

87 
69 

75 
67 

74 
69 

92 
61 

86 
56 

85 
52 

88 
50 

89 
66 

87 
67 

84 
64 

69 
66 

86 
08 

67,8 
61.5 

fqrsvth  1  S 

Mm 

81 
49 

79 
57 

86 
45 

89 
56 

93 
59 

95 
63 

92 
65 

92 
64 

92 
60 

92 
66 

68 
63 

83 

60 

89 
60 

91 
63 

91 
69 

91 
60 

92 
64 

68 

68 

83 
67 

73 
65 

89 
69 

90 
68 

86 
54 

68 
53 

67 
64 

65 
65 

63 
65 

87 

62 

85 
65 

89 
66 

8  7.6 
61.8 

riHMPVirisv  1  LLC 

MIN 

89 
50 

82 
50 

87 
51 

92 
60 

91 
59 

96 

60 

100 
64 

91 
62 

92 
60 

96 
61 

90 
64 

61 
65 

67 
62 

90 
63 

93 
64 

92 
60 

93 
61 

93 
70 

87 
70 

75 
68 

75 
65 

94 

61 

87 
54 

86 
55 

90 
62 

90 
66 

89 
67 

85 
65 

90 
66 

88 
07 

61.8 

IRHINTDN  4  WNW 

Mm 

S3 
47 

89 
50 

87 
50 

90 
58 

92 
60 

94 
58 

97 
63 

91 
61 

92 
60 

94 
62 

68 
55 

85 
50 

"0 
59 

92 
61 

92 
62 

93 
60 

92 
59 

91 
61 

86 
65 

73 
60 

91 
68 

90 
56 

84 
53 

88 
55 

86 
63 

85 

60 

86 
64 

86 

62 

68 
65 

90 
66 

59.2 

MAT  riM     U  C  n  AD 

Mm 

82 
47 

64 
46 

87 
52 

89 
56 

94 
61 

96 
66 

90 
69 

89 
62 

92 
62 

92 
70 

83 
65 

84 
62 

89 
62 

91 
65 

90 
65 

91 
63 

92 
69 

69 
69 

76 
69 

74 
70 

92 
70 

86 
61 

86 
57 

69 
57 

86 
67 

87 

67 

SO 
68 

89 
66 

67 
70 

89 

70 

63.4 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

Mm 

83 
45 

75 
45 

84 
48 

67 
50 

69 
51 

92 
59 

95 
64 

87 
59 

89 
58 

94 
60 

92 
63 

81 
53 

86 
54 

90 
53 

90 
61 

90 
59 

92 
59 

92 
66 

90 
66 

74 
69 

74 
69 

92 
59 

83 
58 

85 
51 

90 
53 

89 
63 

88 
68 

61 
64 

90 
65 

86 
67 

87.1 
56.7 

MONTICELLQ 

MAX 

Mm 

80 

77 

63 

62 

67 

93 

95 

88 

90 

90 

86 

80 
5  7 

84 
5  8 

86 

90 

90 
62 

89 

90 

68 

73 

75 

89 

82 

83 

80 

81 

88 

81 

88 

87 

85.3 
61.6 

SaNOERSVILLE 

MAX 

Mm 

80 
48 

81 
48 

84 
53 

86 
55 

90 
61 

93 
66 

93 
66 

85 
59 

90 
63 

93 
66 

89 
60 

82 
53 

86 
58 

86 
59 

87 
62 

89 
59 

69 
6t 

65 
67 

62 
68 

72 
69 

89 
68 

SB 
59 

S3 
56 

86 

53 

88 
64 

85 

66 

85 
69 

88 
64 

87 
66 

87 
09 

66.4 
61.5 

S I  LOAM 

MW 

75 
43 

82 
48 

85 
55 

69 
59 

92 
62 

94 
67 

89 
64 

67 
61 

91 
61 

67 
65 

79 
55 

83 

50 

87 
59 

90 

62 

88 
62 

91 
65 

87 
65 

84 
60 

79 
67 

81 
67 

77 
56 

60 
54 

86 
53 

67 
57 

67 
65 

84 
67 

82 
62 

87 
65 

67 
63 

60.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NW 

Mm 

82 
46 

76 
47 

63 
50 

86 
52 

88 
57 

91 
62 

94 
63 

67 
50 

87 
58 

90 
63 

88 
54 

79 
43 

85 
51 

89 
54 

90 
60 

91 
55 

92 
5* 

92 
65 

92 
69 

74 
65 

75 
66 

68 
58 

60 
51 

61 
55 

87 
5'' 

83 
64 

87 
64 

69 
64 

84 
65 

88 
66 

57.9 

AUGUSTA  WSD  AP 

Mm 

77 
49 

83 
49 

66 
53 

89 
56 

93 
60 

95 
63 

67 
65 

67 
59 

91 
60 

93 
68 

80 
52 

65 
47 

68 

57 

90 
59 

90 
63 

91 
59 

93 
67 

67 
67 

74 
69 

75 
69 

89 

70 

83 
61 

85 
59 

88 
54 

90 
61 

90 
66 

90 
70 

85 
65 

90 
69 

89 
'0 

61.2 

bROQKLET   1  H 

Mm 

83 
55 

82 
50 

65 
53 

66 
55 

89 
58 

93 
61 

90 
67 

65 
60 

88 
59 

92 
65 

63 
63 

62 
54 

63 

67 

65 
59 

85 
62 

87 
60 

68 
67 

86 
67 

80 
56 

76 
69 

92 
62 

87 
64 

86 
56 

89 
56 

87 
62 

88 
66 

88 

70 

84 
63 

69 
67 

90 
68 

01.4 

LOU ISVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

84 
54 

82 
48 

67 
52 

90 
56 

93 
58 

98 
65 

97 
65 

66 
56 

94 
60 

95 
66 

90 
64 

67 
50 

90 
56 

92 
62 

91 
62 

93 
57 

93 
68 

92 
68 

65 
68 

76 
68 

88 
68 

88 
61 

84 
57 

86 
57 

90 
62 

89 
66 

88 
70 

64 
66 

B8 
66 

90 
08 

89.1 
01.7 

Mm 

HIDVILLE  EXP  STA 

Mm 

82 
48 

83 
46 

86 
50 

88 
53 

93 
67 

91 
65 

93 
64 

87 
58 

91 

57 

94 
60 

80 
60 

85 

50 

86 
55 

90 
57 

69 
60 

90 
59 

91 

69 

88 
60 

84 

60 

76 
65 

90 

60 

89 

56 

84 
54 

68 
52 

68 
60 

66 
63 

87 
66 

84 
63 

69 
64 

89 

07 

58.9 

MILLEN  4  l*i 

Mm 

77 
46 

82 
49 

86 
54 

88 
55 

90 
60 

97 
62 

92 
67 

87 
56 

95 
65 

89 
69 

85 
62 

82 
54 

88 
60 

81 
59 

86 
64 

90 
65 

91 
65 

89 
69 

80 
65 

75 

70 

93 
69 

66 
60 

85 
59 

88 
54 

83 
64 

86 
63 

89 
65 

82 
63 

67 
64 

90 
05 

01.4 

NEWINGTDN  2  NE 

MAX 

Mm 

80 
57 

83 
52 

84 

54 

85 
57 

92 
58 

94 
67 

89 
69 

85 
63 

89 
63 

92 
66 

86 
63 

83 
56 

82 
60 

84 
61 

85 
63 

88 
62 

86 
69 

87 
72 

60 
72 

73 
71 

92 
70 

86 
62 

86 
61 

89 
60 

90 
67 

88 

70 

90 
72 

90 
66 

91 
69 

<2 

'0 

86.9 
64.2 

shainsbord 

MAX 

Mm 

79 

84 

87 

89 

93 

96 
62 

92 

94 

92 

92 
66 

80 

86 
55 

87 

68 

69 
66 

90 
56 

89 
6  6 

66 
66 

83 

76 
69 

67 
57 

91 
59 

92 
55 

89 
56 

91 
62 

69 
65 

87 
6  8 

87 

67 

69 

91 

88.2 
61.2 

WARRENTDN 

MAX 

Mm 

80 
48 

78 
40 

80 
40 

87 
51 

90 
56 

92 
65 

96 
65 

89 
61 

91 
61 

90 
64 

87 
51 

8t> 
51 

89 
53 

91 
52 

89 
52 

91 
61 

92 
60 

91 
69 

94 

70 

74 
70 

73 
68 

89 
58 

60 
57 

63 
56 

89 
56 

68 
64 

87 
65 

86 
65 

67 
65 

89 
07 

66.9 
56.7 

MAYNESBORO  2  NE 

•          •  • 

Mm 

85 
48 

75 
4' 

62 
46 

85 
50 

88 
58 

91 
58 

97 
65 

85 
56 

64 
56 

94 
60 

80 
59 

79 
48 

f  5 
46 

86 
55 

60 
57 

88 
55 

90 
55 

91 
62 

88 
66 

75 
67 

74 
66 

90 
60 

85 
57 

85 
54 

90 
54 

90 
64 

90 
65 

90 
65 

80 
65 

90 
08 

57.9 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

Mm 

86 
55 

80 
50 

86 
52 

88 
56 

90 
60 

95 
61 

99 
64 

92 
65 

90 
62 

95 
64 

94 

68 

60 
65 

65 

65 

90 
65 

92 

66 

92 

w 

92 
62 

92 

70 

86 
69 

80 
64 

76 
69 

94 

60 

87 

57 

66 
59 

90 
63 

68 
67 

89 

66 

90 
66 

90 
69 

89 
07 

86.6 
62.9 

Se*  Ref«t«oc«  Notes  Following  Station  I&d«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

AMERICU5  <>  ENE 

MAX 
MIN 

80 
49 

87 
51 

88 
59 

90 
56 

95 
63 

97 
66 

93 
65 

69 
65 

93 
63 

92 
70 

81 
66 

86 
64 

68 
63 

92 
65 

92 
66 

91 
62 

90 
68 

89 

70 

78 
67 

72 
67 

92 
69 

88 

59 

85 
59 

90 
59 

89 

63 

67 
63 

83 
67 

84 

69 

89 

70 

90 
69 

87.6 
63.4 

UAINBRIOCE 

MAX 

MIN 

8« 
56 

89 
47 

90 
56 

92 
59 

95 
59 

100 
64 

97 
69 

93 
69 

95 
63 

95 
65 

90 
69 

88 
66 

90 
66 

95 
68 

95 

71 

94 
61 

97 
70 

89 
73 

80 
70 

80 
68 

96 
70 

90 
69 

69 
63 

92 
61 

80 
70 

92 
66 

99 
68 

93 
69 

69 

70 

92 
'0 

91.2 
69.4 

BL4KELY 

MAX 
MIN 

87 
51 

SO 
51 

66 
51 

87 
56 

90 
60 

93 
63 

96 
64 

95 
66 

91 
66 

93 
66 

93 
68 

SO 
6* 

86 
65 

86 
65 

94 
65 

94 
64 

93 
64 

96 
68 

87 

70 

73 
67 

84 
67 

93 
62 

87 
99 

89 
59 

90 
63 

84 
66 

69 
66 

91 
66 

91 
79 

89 
07 

88.6 
63.9 

Cairo  z  u»v 

MAX 
MIN 

85 

57 

84 
49 

86 
55 

89 
57 

92 
59 

97 
62 

96 
69 

92 
66 

92 
67 

91 
63 

91 
66 

86 
63 

90 
65 

94 
65 

93 
67 

92 
99 

93 
67 

90 
71 

77 
68 

78 
67 

94 

71 

93 
64 

86 
60 

89 
61 

82 
69 

89 
66 

91 
68 

90 
66 

91 
79 

»0 
66 

69.4 
64.4 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

82 
55 

86 
49 

88 
55 

90 
59 

93 
59 

98 
63 

93 
67 

92 
66 

94 
66 

94 
64 

90 
70 

88 
64 

91 
65 

95 
64 

94 
69 

92 
60 

94 

70 

87 
72 

79 
69 

79 
67 

94 
68 

68 

63 

86 

60 

92 
60 

87 
66 

86 
65 

91 
67 

00 
67 

69 

75 

93 
66 

89.8 
64.9 

COLQUITT  2  e 

MAX 
MIN 

89 
53 

83 
49 

86 
56 

87 
58 

91 
57 

94 

58 

99 
68 

95 
67 

93 
65 

94 
66 

96 
70 

81 
65 

67 
67 

90 
67 

94 

70 

94 
61 

92 
64 

91 
68 

90 
69 

76 
67 

84 
66 

96 
68 

89 
58 

89 
61 

93 
62 

75 
69 

92 
68 

93 
66 

90 
70 

86 

70 

89.7 
64.1 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

85 
50 

87 
53 

89 
57 

93 
59 

94 
60 

97 
65 

97 
67 

95 
67 

93 
68 

93 

70 

91 
60 

S5 
64 

89 
65 

94 
66 

94 
68 

94 
65 

93 
68 

90 
70 

61 
59 

77 
67 

93 
70 

93 
62 

91 
60 

91 
63 

91 
69 

90 
69 

90 
71 

91 
68 

91 

70 

93 
67 

90. S 
64.3 

FO«T  GAINES 

MAX 

MIN 

83 
51 

85 
53 

86 

56 

89 
62 

90 
61 

92 
62 

94 
69 

91 
68 

91 
66 

92 
70 

66 
68 

85 
65 

88 

67 

92 
67 

93 
68 

92 
65 

92 
67 

88 

70 

80 
69 

82 
67 

91 
71 

90 
62 

65 

60 

69 
65 

64 
69 

66 
66 

87 
68 

90 
66 

89 
67 

66 

88.9 
65.2 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

Mm 

82 
43 

86 
40 

89 
31 

91 
51 

93 
53 

97 
59 

95 
61 

92 
60 

92 
60 

92 
62 

91 

65 

87 
65 

88 
64 

93 
65 

94 
60 

94 
59 

93 
60 

91 
68 

78 
67 

75 
66 

91 
65 

92 
99 

89 

50 

89 
52 

86 
68 

69 
64 

86 
66 

89 

62 

90 
61 

91 
59 

83.4 
53.7 

MORGAN    1  M 

MAX 

Mm 

80 

84 
56 

85 
5  5 

92 
57 

94 
56 

102 
59 

95 
65 

92 
66 

91 
64 

91 
65 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

91 
65 

91 
68 

91 
62 

91 
63 

90 
66 

90 
60 

81 
67 

90 
70 

90 
82 

90 
59 

85 
62 

80 
69 

65 
66 

85 
66 

85 
68 

89 
66 

89 
62 

89.0 
63.6 

CLAINS  SH  GA  EXP  STA 

MAX 

Mm 

86 
47 

79 
50 

84 

57 

87 
58 

89 
63 

93 
65 

96 
65 

90 
64 

89 
66 

91 
68 

91 
68 

81 
65 

85 
64 

69 
66 

91 
66 

92 
62 

91 

68 

90 
69 

85 

70 

72 
66 

75 
69 

91 
62 

85 
57 

89 
99 

89 
66 

67 
65 

67 

67 

79 
65 

87 

70 

65 
66 

36.7 
63.6 

THOMASVULE    4  SE 

*          •  « 

MAX 

Mm 

64 
55 

84 
49 

91 
54 

94 
60 

95 
68 

93 
64 

90 
61 

90 
61 

69 
69 

92 
61 

93 
66 

93 
57 

92 
69 

90 
68 

67 
67 

60 
66 

94 

70 

94 
63 

65 

59 

66 

59 

91 
66 

91 
67 

90 
68 

91 
66 

90.0 
63.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

86 
56 

83 
44 

85 
59 

89 
55 

91 
57 

96 
62 

95 
67 

93 
61 

90 
60 

91 
61 

90 
67 

83 
63 

67 
62 

69 
61 

88 
60 

67 
67 

86 

69 

84 

71 

82 
69 

78 
66 

92 
68 

91 
61 

90 
60 

89 
58 

86 
66 

67 
66 

87 
66 

89 
66 

68 
69 

vo 

69 

68.1 
62.9 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

Mm 

85 
54 

78 
52 

85 
55 

86 
57 

89 
58 

93 
64 

99 
67 

91 
63 

68 
62 

91 
66 

92 
68 

77 
63 

63 
63 

69 
63 

91 
66 

90 
58 

90 
66 

89 
69 

83 
66 

75 
66 

75 
67 

92 
63 

86 
60 

85 
62 

89 

70 

66 
66 

86 
67 

64 
66 

88 
70 

116 
66 

86.6 
63.6 

cordele 

MAX 

Mm 

85 
52 

85 
50 

89 
56 

90 
59 

95 
62 

97 
66 

96 
68 

91 
65 

92 
64 

93 
70 

87 
68 

84 

66 

69 
64 

91 
65 

91 
66 

91 
61 

92 
66 

88 

72 

83 
69 

75 
66 

93 

70 

93 

60 

87 
57 

92 
56 

90 
67 

89 
67 

88 
66 

89 
67 

69 
72 

92 
67 

89.5 
64.3 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

87 
55 

65 
53 

67 
58 

86 
58 

92 
66 

98 
68 

95 

70 

91 
66 

91 
64 

94 
67 

91 
68 

85 
64 

90 
63 

91 
64 

92 
65 

91 

61 

91 
69 

84 

70 

78 
69 

74 
66 

93 

70 

93 
64 

68 
61 

91 
63 

90 
67 

89 
67 

68 
67 

92 
67 

90 
71 

■'3 
70 

69.4 
65.1 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

Mm 

78 
60 

63 
46 

86 
52 

86 
52 

90 
56 

95 
59 

69 
68 

87 
60 

89 
58 

91 
61 

86 
67 

84 
62 

69 
59 

90 
57 

66 
64 

91 
57 

89 

70 

87 
72 

81 
70 

78 
69 

94 

70 

92 
62 

86 
58 

91 
58 

91 
67 

68 
66 

88 
67 

90 
67 

91 
71 

91 
69 

68.2 
62.9 

LUMBER  CITY 

MAX 

Mm 

85 

56 

77 
50 

85 

52 

87 
55 

89 
58 

93 
59 

97 
63 

90 
63 

88 
61 

91 
62 

91 
66 

80 
62 

79 
59 

90 
59 

92 
59 

90 
56 

92 
59 

90 
69 

86 

72 

77 
70 

74 
70 

93 

60 

86 
57 

86 
57 

90 
59 

68 
68 

86 
66 

84 

66 

91 
67 

ue 

69 

87.3 
61.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

86 

56 

84 

51 

85 

55 

89 
60 

91 
59 

96 

63 

94 

70 

91 
63 

90 
61 

92 
64 

88 
58 

86 
61 

69 
61 

91 
61 

90 
66 

91 
58 

89 
68 

86 

70 

79 
67 

75 
67 

94 

70 

93 
63 

87 
60 

92 
62 

86 
67 

68 
65 

91 
63 

90 
65 

90 
67 

93 

86.9 
63.0 

NiSHVlLLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

79 
56 

84 
46 

86 
51 

88 
52 

90 
56 

96 
61 

95 
65 

91 
60 

69 
58 

90 
62 

90 
66 

85 
60 

69 
60 

90 
56 

90 
62 

90 
59 

89 
67 

87 
69 

79 
66 

60 
66 

93 
66 

93 
62 

68 
56 

90 
56 

90 
66 

88 
65 

68 
64 

89 
64 

68 
70 

<0 
67 

68.9 
61.2 

OUITMAN 

MAX 

Mm 

83 

79 
5 1 

85 
5  1 

88 
56 

90 
58 

91 
62 

94 
64 

93 

89 
62 

90 
64 

91 

61 
62 

89 
62 

92 
62 

94 
62 

92 
60 

94 
6 1 

92 
71 

79 

77 
68 

79 
66 

94 
64 

88 
60 

66 
61 

89 
65 

89 
65 

86 
69 

91 
66 

90 

89 
'0 

67.9 
63.0 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

86 
54 

80 
56 

86 

60 

86 
60 

90 
60 

94 
65 

98 
68 

92 
64 

86 
64 

90 
67 

91 
68 

60 
6« 

66 
65 

89 
64 

91 
68 

90 
61 

90 
69 

89 
72 

83 
69 

79 
68 

76 
66 

93 
62 

87 
57 

89 
99 

90 
67 

88 
67 

68 
67 

66 
66 

89 
69 

89 
69 

67.6 
64.6 

VALOOSTA  «  NW 

•           *  • 

MAX 

Mm 

78 
60 

83 
46 

86 
55 

86 
59 

91 
65 

95 
59 

91 
65 

86 
63 

91 
59 

93 
60 

64 
67 

85 
61 

91 
65 

93 
65 

90 
63 

92 
55 

85 
63 

87 
74 

79 
70 

77 
70 

94 
70 

86 
61 

65 
58 

91 
59 

87 

70 

89 
66 

91 
65 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

88.1 
63.9 

SOUTHEAST  09 

ALHA   PAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
59 

63 
50 

85 
52 

67 
52 

91 
56 

95 
64 

90 
71 

86 

60 

86 
57 

91 
66 

77 
68 

62 
63 

86 
60 

88 
57 

86 
61 

90 
56 

65 
69 

81 
71 

78 
72 

77 
70 

92 
71 

69 
62 

86 
57 

89 
60 

89 
69 

88 
68 

85 
69 

87 
68 

88 
72 

92 
'0 

86.2 
63.3 

BlACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

92 
64 

84 

56 

80 
62 

83 
64 

84 
62 

89 
62 

89 

70 

86 
71 

63 
70 

93 
70 

82 
67 

63 
59 

85 
61 

65 
66 

85 
64 

85 
64 

85 
6* 

86 
65 

78 
65 

78 
70 

92 
62 

91 
69 

69 
66 

89 
68 

92 
70 

91 
72 

92 
69 

93 
70 

92 
'2 

86.6 
65.9 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

88 
62 

60 
56 

62 
61 

83 
63 

84 
62 

87 
63 

90 
66 

90 
67 

64 
66 

90 
66 

90 
67 

82 
69 

62 
66 

84 
64 

63 
65 

86 
64 

86 

72 

84 

76 

81 
74 

81 
73 

94 
72 

94 
65 

89 
64 

89 
62 

90 
73 

89 

70 

90 
70 

92 
68 

93 
74 

92 
69 

87.0 
67.1 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

79 
63 

77 
58 

60 
63 

61 
65 

66 
62 

86 
69 

85 
72 

62 
73 

85 
71 

91 
67 

76 
71 

81 
71 

81 
69 

82 
71 

82 
65 

84 
64 

84 
75 

84 
74 

80 
74 

79 
73 

95 
75 

91 
67 

90 
69 

91 
67 

87 
73 

91 
70 

89 
70 

94 

67 

94 
72 

93 
7l 

85.3 
66.9 

Fleming 

MAX 

Mm 

79 
69 

SO 
51 

63 
52 

s; 

54 

69 
56 

92 
62 

92 
69 

85 
61 

88 
59 

91 
64 

69 
67 

82 
57 

82 
56 

85 
56 

84 

60 

88 
61 

89 
68 

85 
68 

80 
71 

78 
71 

93 
70 

92 
61 

86 
57 

69 
58 

69 
67 

66 
70 

90 
67 

90 
65 

91 
68 

90 
09 

66.9 
62.6 

FOLKSTHN  9  Sm 

MAX 

Mm 

81 
61 

82 
53 

85 
56 

87 
56 

90 
56 

95 
58 

95 
61 

68 
60 

69 
56 

93 
61 

65 
68 

85 
63 

69 
59 

91 
56 

88 
62 

90 
59 

87 
70 

85 

70 

86 
70 

82 

71 

96 
70 

96 
63 

90 
61 

91 
61 

84 

62 

90 
66 

90 
70 

93 

67 

93 
73 

92 
'0 

88.9 
63.2 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

80 
59 

81 
53 

84 

55 

86 
57 

92 
59 

95 
66 

88 

70 

85 
63 

89 
63 

92 
65 

78 
67 

82 
57 

83 

60 

84 
60 

89 
64 

89 
60 

89 

70 

84 

71 

78 
70 

79 
70 

94 

70 

94 

65 

68 
62 

91 
59 

67 

71 

91 
68 

91 

72 

93 
69 

92 
68 

93 
69 

67.2 
64.3 

CLENNVILLE 

MAX 

Mm 

79 
57 

83 
53 

84 

60 

69 
56 

92 
59 

96 
66 

93 
69 

86 
64 

90 
61 

93 
66 

89 
61 

85 

59 

88 
59 

89 
60 

89 
63 

90 
65 

90 
70 

86 

70 

79 

70 

79 
70 

94 

70 

93 
63 

86 
59 

89 
60 

88 

70 

90 
66 

88 

70 

92 
61 

66 
66 

VI 
09 

66.3 
63.8 

JESUP  e  s 

MAX 

Mm 

79 
59 

82 
52 

64 
54 

87 
55 

91 
54 

94 

60 

94 
69 

92 
60 

-  69 

60 

93 
62 

83 
66 

82 
58 

89 

57 

86 
57 

85 
59 

89 
96 

88 
69 

85 

69 

82 
71 

79 

70 

93 
69 

92 
61 

88 

61 

90 
99 

89 
68 

89 
69 

89 
69 

91 
66 

91 
66 

92 
70 

87.1 
62.6 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

77 
61 

62 
53 

85 
55 

87 
56 

90 
56 

92 
61 

92 
70 

86 
62 

88 
59 

65 
63 

76 
63 

82 
64 

67 
59 

87 
56 

85 

60 

90 
56 

88 
69 

84 

72 

83 

72 

81 

70 

94 

70 

93 
63 

67 

60 

90 
59 

90 
60 

89 
71 

86 

69 

91 
66 

90 
69 

90 
'0 

87.0 
63.3 

sapelo  island 

MAX 

Mm 

78 
62 

76 
57 

79 
61 

79 
64 

85 
62 

85 
66 

83 

70 

80 
66 

82 
71 

90 
66 

83 
66 

79 
69 

79 
61 

60 

60 

82 
66 

82 
63 

83 
69 

63 
66 

81 
72 

80 
73 

93 
72 

92 
66 

B9 
65 

69 
63 

87 

73 

69 

70 

90 
71 

91 
69 

91 
66 

■'I 
69 

84.4 
66.8 

S*«  R«lar«DC«  No(*t  Following  SiaUod  ladax 
-  73 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

S4VANN4H 

USOA  PL  CRON 

MAX 
MIN 

79 
56 

82 
49 

85 

51 

89 
54 

90 
51 

92 
62 

92 
66 

88 
59 

89 
59 

93 

65 

90 
67 

84 

57 

83 
55 

85 
55 

85 
62 

89 
65 

90 
68 

86 
72 

76 
72 

75 
69 

92 
68 

93 
60 

68 
57 

90 
58 

89 
65 

68 

70 

69 
69 

91 
64 

90 
67 

f  1 

68 

87.4 
62.0 

SAVANH4H 

WSO  4P 

MAX 
MIN 

79 
58 

82 
54 

84 
54 

86 
57 

91 
60 

92 
67 

67 
67 

85 
63 

89 
63 

92 
66 

78 
64 

83 
58 

R2 
60 

84 
61 

84 
66 

86 
70 

88 
69 

87 
72 

80 
74 

80 
72 

93 
72 

89 
63 

87 
62 

69 
60 

90 
67 

88 

70 

90 
70 

89 
68 

91 
69 

9l 

?0 

86.5 
64.9 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 

MIN 

SURRENCV 

2  WNW 

MAX 

MIN 

80 
56 

84 
48 

86 

50 

90 
50 

92 
54 

96 
62 

96 
67 

83 
60 

89 
57 

92 
64 

B6 

66 

85 
56 

87 
54 

88 
54 

88 

55 

91 

52 

91 
64 

86 

65 

80 
69 

79 
68 

93 
69 

93 
58 

88 

55 

90 
55 

90 

72 

89 

76 

89 

66 

91 
63 

92 
73 

^^ 

67 

86.7 
60. B 

WAVCROSS 

1.  NE 

MAX 

Mm 

85 
60 

78 
50 

85 
51 

SB 
52 

90 
52 

91 
58 

96 
62 

70 
60 

98 
60 

91 
60 

92 
64 

79 
63 

65 
58 

89 
55 

90 
57 

88 
55 

93 
58 

90 
70 

35 
71 

87 
71 

75 
70 

94 
71 

B9 

70 

87 
60 

90 
60 

82 
62 

81 
61 

86 

61 

90 
70 

90 
70 

36.6 
61.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  o{  month 

(U 

Stdtion 

O 

(IN) 

Tim 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  Exp  station 

4 

MAX 
MIN 

76 
69 

75 
68 

77 
69 

79 
70 

81 
72 

61 
75 

85 
75 

82 
76 

83 
75 

80 
75 

78 
72 

78 
71 

77 
72 

Bl 
73 

81 
75 

83 
76 

81 
78 

81 
76 

83 
78 

79 
73 

73 
72 

77 
72 

76 
71 

77 
71 

79 
71 

77 
74 

78 
74 

77 
75 

7  t 
7i 

79 
75 

79.0 
73.3 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

85 
58 

95 
57 

99 
62 

103 
71 

105 
74 

106 
74 

95 
72 

97 
72 

100 
72 

104 
73 

103 
75 

104 
71 

99 
70 

106 
72 

106 
74 

109 
75 

107 
76 

101 
76 

100 
73 

76 
73 

74 
70 

88 
66 

92 
64 

95 
63 

99 
72 

93 
73 

98 
73 

81 
71 

87 
72 

87 
70 

96.5 
70.5 

4 

MAX 
MI^ 

81 
61 

88 
62 

92 
63 

96 

70 

96 
75 

97 
76 

90 
74 

92 
74 

94 
74 

97 
75 

96 
77 

97 
74 

93 
73 

97 
73 

96 
77 

100 
76 

99 
78 

87 
77 

86 
75 

77 
73 

74 

70 

65 
66 

68 
67 

90 
67 

93 
71 

87 
74 

90 
74 

78 
71 

82 
72 

83 
72 

90.  1 
72.2 

8 

MAX 
MIN 

78 
67 

80 
66 

83 
66 

86 
70 

86 
76 

86 

77 

85 
78 

85 
76 

87 
75 

89 
77 

88 
78 

90 
76 

86 
78 

89 
77 

91 

79 

92 
60 

92 
81 

81 
76 

84 
72 

81 
75 

75 
72 

79 
71 

81 
75 

83 
71 

85 
71 

32 
76 

83 
75 

78 
73 

77 
72 

79 
73 

64.2 
74.5 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

85 
70 

66 
73 

87 
73 

88 
73 

89 
79 

90 
77 

89 
80 

68 
79 

89 
79 

90 
79 

90 
78 

89 
81 

85 
81 

90 
76 

91 
79 

91 
81 

93 
80 

89 
80 

85 
80 

80 
62 

80 
75 

85 
SO 

85 
75 

65 
79 

87 
76 

84 
78 

65 

77 

81 
78 

85 
77 

85 
79 

66.9 
77.  1 

HDMERVILLE  3  WSH 

4 

MAX 
MU 

86 
71 

89 
66 

92 
66 

92 

70 

94 
72 

92 
74 

94 
74 

91 
73 

90 
72 

94 
72 

90 
74 

80 
71 

63 

70 

90 
71 

95 
72 

94 
74 

94 
79 

89 
78 

B5 
76 

80 
75 

76 
73 

89 
73 

91 

73 

92 
73 

93 
74 

81 
7t> 

39 
77 

86 
76 

89 
78 

89 
77 

99.0 
73.5 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MU 

81 
66 

84 

69 

86 
72 

86 
73 

67 
74 

88 
68 

88 
77 

86 
76 

89 
76 

88 
79 

89 
79 

90 

74 

90 
75 

90 
77 

91 
79 

91 
77 

68 
80 

88 
61 

85 
76 

76 
74 

81 
73 

81 
72 

82 
71 

89 
75 

82 
72 

85 
75 

85 
77 

81 
77 

82 
75 

85 
75 

85.7 
75.5 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4 

MAX 

93 
72 

93 
72 

97 
73 

100 
76 

99 
79 

101 
81 

101 
84 

103 
85 

104 
65 

100 
85 

98 
65 

95 
62 

97 
82 

98 
84 

103 
84 

104 
86 

105 
87 

103 
83 

83 
79 

79 
77 

77 
75 

88 
75 

92 
73 

94 
73 

98 
76 

91 
77 

89 

76 

82 
77 

38 
77 

90 
78 

95.0 
79.3 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MU 

97 
67 

101 
67 

102 
67 

100 
70 

104 
72 

103 
72 

106 
74 

98 
72 

103 
73 

101 
74 

102 
75 

90 

72 

98 
72 

103 
74 

107 
75 

106 
74 

106 
75 

100 
76 

90 
73 

78 
72 

74 
70 

94 
69 

100 
68 

101 
67 

102 
70 

93 

71 

91 
71 

87 
71 

94 
75 

93 
73 

97,5 
71.7 

4 

MAX 
MIN 

93 
74 

95 
72 

96 
72 

95 
75 

98 
76 

99 
76 

100 
79 

93 
77 

99 
77 

96 
78 

98 
79 

88 
76 

93 
76 

97 
78 

100 
79 

100 
80 

101 
80 

95 
80 

87 
77 

79 
75 

76 
74 

89 
73 

95 
74 

9S 
73 

97 
75 

89 
75 

87 
74 

85 
71 

90 
77 

89 
77 

93.  1 
76.0 

8 

MAX 
MIN 

86 
75 

88 
75 

87 
75 

86 
76 

91 
76 

91 

60 

92 
80 

68 
78 

91 

78 

90 
79 

91 

79 

85 

77 

86 

77 

90 
78 

92 
60 

93 
80 

93 
62 

88 
60 

64 
77 

77 
75 

78 
74 

85 
75 

88 
75 

87 
75 

88 
77 

65 
75 

32 
79 

80 
76 

85 

77 

85 
78 

87.1 
77.3 

CALHOUN  EXP  STATION  •  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

50  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :  SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIOVILLE  EXP  STATION  :   SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ;  GREENV ILLE-HE AV f  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  :   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


See  Bejececce  Notes  Following  SuUoq  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1972 


Station 

Day 

01  Month 

3  u 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      «  • 

NORTHWEST  01 

ALLATQUNA   DAM  2 

EVAP 
WIND 

•  14 

28 

16 
"21 

'3' 

'\t 

.26 
8 

'I' 

.19 
'20 

'16 

.17 
'21 

.12 

21 

•  20 
44 

.24 
'32 

'3* 

•  17 
29 

.32 

31 

.19 

30 

"l< 

'si 

87 

'ti 

'3' 

■4* 

'41 

■  23 
22 

.  1( 
15 

.H 

19 

'li 

.  n 

20 

.17 
32 

5.618 
905 

CALHOUN  FXP  STATION 

EVAP 

MAX 

HIN 

.33 
83 
SO 

.10 
92 

50 

.05 

92 
50 

.29 
92 
64 

.23 
95 
69 

.43 

90 
72 

.41 

95 

it- 

.26 
94 
65 

.32 
93 
70 

.20 
68 
66 

.29 
87 
59 

.33 
64 

60 

.28 

92 
65 

.18 
92 
69 

.44 

95 
66 

.20 
93 
69 

.15 

90 
70 

.23 

91 
70 

.18 

91 
70 

.25 
84 
65 

.15 
86 
65 

.33 
89 
62 

.49 

85 
60 

.10 
90 
60 

.23 
88 
63 

.15 
90 
68 

.04 

90 

" 

.11 

84 
66 

.41 
92 

.30 
92 
67 

7.46 
90.0 
64.9 

*       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

EvAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.24 

50 
88 
50 

.26 

17 
92 
56 

.21 
8 
96 
61 

.37 
10 
96 
66 

.15 

10 
97 
70 

.31 
17 
98 
73 

.30 
43 

97 
67 

.30 

13 
96 

70 

.28 

41 
96 
67 

.21  .37 

36  104 
93  91 
69  56 

.24 

30 
93 
57 

.26 

14 
95 
63 

.30 
16 
96 
66 

.26 

35 
93 
67 

.26 

17 
94 
69 

.28 

26 
9S 
70 

.24 

74 
90 
71 

.17 
101 
78 
70 

153 
76 
66 

119 
89 
67 

.49 

132 
85 
60 

.48 

131 
61 
56 

.29 
90 
86 
56 

.28 
38 
9Q 
65 

.36 
90 
93 
67 

.16 

42 
6S 

71 

.05 
45 
86 

67 

.32 

104 
91 
70 

.37 
91 
92 
65 

8.398 
1697 
90.9 
65.0 

•       •  « 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.35 
»3 
64 

» 

.32 

30 
83 
52 

.38 

18 
89 
59 

.26 

27 
92 
65 

.37 

10 
93 
65 

.40 

IB 
96 
66 

.36 
40 

95 
66 

.27 

20 
93 
67 

.36 

70 
92 
65 

.33 

65 
93 
65 

.41 

67 
93 
64 

.36 

61 
88 

60 

.25 

53 
85 
59 

.32 
49 

92 
65 

10 
93 
66 

.31 

104 
92 
66 

.30 

23 
94 
68 

.28 

28 
93 
70 

.36 

147 
89 
69 

105 
69 
65 

88 
70 
65 

.4t 

72 
88 
62 

.36 

75 
83 
56 

.42 

85 
83 
56 

.3( 

80 
87 
63 

.20 

65 
86 
66 

.16 

48 
86 
67 

.25 

57 
75 
65 

.20 

64 
84 
65 

.27 

105 
87 
67 

9.638 

1727 
87.6 
63.8 

«       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
56 
92 
57 

.29 
36 
90 
56 

.28 

29 
94 
56 

.28 

31 
93 
62 

.32 
31 
96 
64 

.31 

30 
97 
66 

.36 

32 
100 
67 

.32 
45 
96 
69 

.33 

46 
95 
66 

.25 
26 
93 
67 

.25 

56 
95 
68 

.24 

92 
63 

61 

.26 

70 
89 
62 

.26 

33 
96 
65 

.33 
65 
96 
66 

.34 

52 
97 
64 

.31 

57 
98 
65 

.22 

70 
92 
71 

.26 

111 
87 
70 

139 
76 
69 

104 
72 
67 

.31 
62 
95 
67 

.30 

47 

'5 

'1 

.32 

47 

'i 
52 

.25 
58 
95 
62 

.17 

70 
68 
67 

.23 
53 
91 
67 

.24 

49 
67 
69 

.26 

72 
93 
71 

.21 
63 
90 
70 

6.368 
1734 
91.6 
64.9 

.    .  . 

SOUTHEAST  09 

.37 

231 
68 
69 

SAVANNAH  MSG  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
70 
87 
62 

.36 

60 
87 
59 

.26 

53 
89 
59 

.26 
56 
90 
62 

.27 

37 
97 
63 

.33 
56 

100 
67 

.35 

106 
92 
70 

.26 

57 
90 
67 

.31 

64 
97 
64 

.30 

115 
100 
65 

.60 

135 
81 
64 

.31 

104 
89 
57 

.36 

75 
90 
63 

.28 

68 
90 
63 

.35 

81 
90 
67 

■11 

.42 

110 
93 
71 

.30 

140 
86 
71 

.46 

224 
79 

176 
76 
72 

.46 

13* 
66 
62 

.56 

171 
6S 

.42 

100 
89 

M 

92 
6» 

.28 

123 
91 
68 

.28 

80 
93 

.19 

91 
87 
67 

.27 
84 
93 
69 

.30 

% 
69 

9.658 
3046 
89.8 
65.7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1  inc  At 

1.0 

c 

0) 

o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-.99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fasfe; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

0 
0 

ci 

0 
0 

•a! 

ATHENS  WSD  AP 

28 

1.2 

7.0 

28++ 

34 

09 

83 

87 

54 

59 

7 

2 

1 

0 

2 

1 

13 

4.5 

ATLANTA  WSO  AP 

32 

2.0 

9.8 

38 

NE 

19 

76 

82 

54 

57 

5 

1 

1 

1 

2 

0 

10 

72 

5.2 

AUGUSTA  WSO  AP 

23 

1.3 

8.2 

25++ 

22 

22 

83 

84 

48 

57 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

7 

4.0 

COLUMBUS  WSO  AP 

1 

1.8 

8.4 

25++ 

6 

19 

76 

84 

51 

54 

1 

2 

2 

0 

2 

2 

9 

5.2 

MACON  WSO  AP 

6 

0.7 

8.7 

40 

NW 

27 

79 

83 

51 

53 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

8 

74 

5.2 

ROME  WSO  AP 

1 

2 

6 

0 

1 

1 

U 

SAVANNAH  WSO  AP 

18 

1.5 

9.9 

41 

NW 

10 

82 

83 

52 

61 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

12 

75 

4.9 

Sm*  R.l.r.nc.  Hoi—  Followlna  SUIIoD  Ind.« 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Slallon 

Temperature 

Precipitation 

D.ys 

Average 
MaxuDum 

a 

O  9 
W  3 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  o: 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

1 

.10  or  More  1 

.SO  or  More  | 

1 .00  or  More 

0  I 

gl 

•„| 

»       *  • 

NOVEMBER  1971 

Savannah  reach 

70.5 

53.6 

62.1 

82 

2 

38 

25* 

134 

0 

0 

0 

0 

?.5i. 

1.2" 

1 

.0 

0 

4 

2 

•     •  » 

DECEMBER  1971 

60.5 

43.0 

51.8 

70 

i9  + 

19 

19 

402 

0 

c 

4 

0 

6.6o 

1.57 

3 

T 

0 

10 

4 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

59,7 

50.0 

59.9 

8? 

17 

36 

4 

193 

0 

c 

0 

0 

5.30 

3.15 

21 

.0 

0 

6 

2 

monticello 

63.6 

'i3.6 

53.5 

7S 

17  + 

28 

4 

356 

0 

0 

6 

n 

3.57 

.87 

3 

.0 

0 

10 

3 

0^ 

SAVANNAH  (iEACH 

67.  IM 

53.  IM 

60.  IM 

158 

0 

0 

0 

0 

.p 

0 

WINCER   1  SSE 

61.7 

'.1.3 

51.5 

76 

)6 

25 

19 

414 

0 

0 

7 

0 

2.75 

.58 

7 

.p 

0 

6 

2 

c 

*       *  * 

FEBRUARY  197? 

MONTICELLO 

33.3 

43. 7M 

21 

5 

525 

0 

0 

13 

0 

3.49 

.80 

13 

.c 

0 

6 

5 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1971 
SAVANNAH  BEACH 


CECEH66R  1971 

BLUE  RI0G6 
OOUClAS  2  NNE 
MONTICELLO 
SAVANNAH  BEACH 
MALESKA 

MINDER   1  SSE 


FEBRUARY 
MONTICELLO 


MARCH 
PATTERSON 


6.60 
6.3U 
3.67 

5.01 

2.75 


.32     .50  .28 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.03     .07  .01 


,08  T 

T 

.30  .20 
.22  .*'5  .06 
.10      .IS  .10 


.62  .26 
.S-.  .05 


.03  T 


.50     .40     .60  3.20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  of  Month 

• 
« 

1 

2 

3 

4 

S 

g 

g 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ar0t 

NOVEMBER  1971 

Savannah  beach 

.        .  . 

MAX 
MIN 

75 
71 

82 
71 

sd 

71 

74 
55 

68 
56 

78 
63 

77 
61 

73 
44 

62 
46 

61 
45 

70 
45 

73 
49 

75 
51 

74 
54 

72 
59 

78 
60 

74 
55 

69 
62 

78 
61 

74 
61 

67 
48 

65 
38 

55 
44 

66 
48 

58 
38 

58 
45 

73 
51 

71 
49 

70 
59 

66 
49 

10. i 
53.6 

DECEMBER  1971 

BLUE  RIDSE 

MAX 

MIN 

52 
34 

48 

24 

41 

34 

49 

38 

51 
44 

64 
48 

62 
55 

55 
4B 

59 

42 

69 
58 

70 
45 

62 
40 

67 
42 

70 
53 

68 
62 

68 

60 

65 
38 

4« 

22 

55 
19 

60 
52 

69 
52 

60 
35 

52 
30 

63 
42 

65 
35 

64 
53 

69 
45 

64 
54 

70 
45 

62 

42 

60 
37 

60.5 
43.0 

OaUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

64 
37 

49 
37 

48 
38 

49 
36 

50 
38 

62 
49 

69 
60 

74 
56 

74 
46 

76 
46 

78 
59 

78 
59 

76 
6l 

77 
58 

78 
58 

8 1 
66 

82 
66 

80 
45 

6« 
45 

68 
47 

66 
60 

72 
51 

62 
43 

53 
41 

70 
41 

72 
48 

76 
47 

77 
47 

79 
52 

80 

78 
61 

69,7 
50.0 

MONTICELIO 

MAX 

MIN 

60 
34 

49 
3  J 

45 
31 

34 
28 

45 

32 

43 

39 

65 
42 

74 

63 
40 

64 

70 
57 

76 
56 

78 
57 

76 

70 

74 

78 

57 
33 

48 

30 

59 

65 

73 

60 

47 

68 

69 

70 

72 

77 

69 

75 

63.6 
43.6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

64 

47 

50 
47 

61 
42 

57 

55 

65 
54 

6B 
58 

71 
58 

65 

50 

63 
55 

70 
57 

73 
62 

72 
60 

67 
56 

75 
60 

79 
49 

69 

60 

67 
49 

56 
47 

76 
48 

77 
J8 

70 
56 

73 
59 

67.1 
53.1 

HINDER  1  SSE 

*          •  « 

MAX 
MIN 

49 
30 

46 
31 

41 
28 

38 
28 

40 
35 

46 
36 

69 
44 

64 
39 

62 
38 

66 
51 

73 
50 

74 
51 

74 
49 

68 
44 

70 
52 

76 
65 

67 
48 

51 
29 

56 
25 

60 
41 

70 
52 

64 
43 

53 
32 

61 
36 

65 
40 

65 
40 

71 
40 

75 
51 

68 
46 

62 
43 

70 
42 

61.7 
41.3 

FEBRUARY  1972 

MONTICELLQ 

MAX 
MIN 

53 
34 

44 
34 

45 
38 

46 
23 

42 
21 

47 

25 

37 

52 
26 

49 
28 

51 
27 

54 
29 

57 
32 

48 
37 

50 
30 

62 
32 

60 
40 

50 
39 

55 
39 

31 

46 
26 

58 

30 

62 
36 

65 

40 

38 

7? 
41 

45 

38 

54 
>3 

73 
35 

54  .0 
33.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

(U 

Day  of  month 

O 

0" 

Station 

■& 
0> 

Q 

(  IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

•     •  • 

FEBRUARY  1972 
EXPERIMENT 

2 

MAX 

*I^ 

60 
37 

44 
42 

47 
43 

51 
36 

55 
35 

53 
35 

47 
42 

57 
37 

54 
37 

56 
37 

54 

37 

57 
39 

43 
42 

46 

35 

60 
36 

57 
43 

50 
46 

56 

-45 

52 
37 

52 
36 

56 
37 

53 
37 

56 
45 

48 
45 

66 
48 

69 
54 

67 
48 

53 
47 

71 
40 

55.0 
40.8 

4 

MAX 

MI^ 

56 
41 

45 
45 

47 
44 

46 
39 

53 
36 

49 
37 

47 
42 

53 
40 

52 
40 

52 
40 

50 
42 

52 
42 

46 
42 

46 
40 

55 
40 

53 
44 

49 
47 

55 
47 

50 
39 

46 
38 

52 
40 

52 
40 

53 

47 

48 
46 

61 
47 

65 
50 

63 
49 

52 
48 

63 
4  1 

52.2 
42.9 

8 

MAX 
MU 

52 
46 

47 
47 

47 
45 

48 
44 

46 
42 

46 
41 

47 
42 

50 
44 

48 
43 

48 
43 

48 
43 

50 
44 

48 
44 

45 
43 

50 
43 

50 
45 

SO 
48 

51 
48 

50 
44 

45 
42 

47 

42 

47 
42 

50 
46 

48 
48 

55 
47 

59 

52 

59 

52 

52 
50 

59 
50 

49.7 
45.2 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
TYPE   OF  SOIL,    UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE   UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 
AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  10  A.M. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVC  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 
TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


Sm  R*l*r«ac«  Notoa  roUowtng  SUUon  tnd«z 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CfcORCIA 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

DECEMBER  1971 

BLUE  ItlOGE 

SN0WF4LL 
SN  DN  GNO 

T 

DATE 

JANUARY  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t 
DIVISIONAL  DATA 


DI'  ISION 
SOUTHWEST  07 


MORGAN    1  W 


CORRE'  TICK 


DELETE  TATE  OF  MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON 
GROUND 


JANUARY  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t, 
DIVISIONAL  DATA 


SOUTHEAST  09 


TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  5.2, 
HIGHEST  BA,   DATE   11.      TOTAL  PRECIPITA- 
TION  t.i-i,    DEPARTURE   FROM  NORMAL  3.91, 
TOTAL  SNOWFALL  ZERO,   MAXIMUM  DEPTH  OF 
SNOW  ON  GROUND  ZERO 


JANUARY  1972 


JANUARY  1972 
MARCH  1972 


MARCH  1972 
MAY  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DI\ ISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  C 
DIVISIONAL  DATA 


EX'APORATION  AND  WIND 
EVAPORATION  AND  WIND 


SOUTHEAST  09 

SOUTHEAST  09 

CENTRAL  05 

CENTRAL  05 
CENTRAL  05 


BRUNSWICK 


AILEY 
AILEY 


AVERAGE  PRECIPITATION  A. 82,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  2.32 


TOTAL  6.21 


AVERAGE  PRECIPITATION  S.U,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -I  .  99 


EVAPORATION  ON  3 1ST   .OA,   TOTAL  4.45B 


EVAPORATION  ON   UTH,    12TH,   AND  13TH, 

MISSING 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVER 


■ONALO  H  POAKCH 

eoone  CO.  po^isthv  unit 

HAVHOao  E.  BOTO 

LOUIS  f.  MOCfHl 
COSPS  OF  (NtiMeEBS 
^EO.  AVIATIJN  tCENCV 

SCOTT  c,  CMftxaiEe 

BUhCME  $.  HHV^iE 

»lLiv  J,  dltLUtlS 

tRS.  CAlMtiEfiN  SMITH 
CMIBUI  H  KEftINC 
N4TI  MEATHEH  JfUVKE 
•(ATt  Kf*THe«  jenvicE 
x«S,  NIKV  f.  M,  MUllEN 

MRS.  ESTEI.LE  CROCAN 

MRS.    H.    E.  MiRHACX 

"fRr  C.  NEAftN 
U.S.  fISH  (  WtOLF,  SVC, 
r.EO«ciA  MT^.  tKP.  ST*. 
lOMRey  S.  STPHE 


tlLIJlT 
EMBRT 

EXPEilinEfir 
FRIRNOUNT 
FAR  CO 
FITZGERALD 

FOLKSrON  1  SM 
FOlkStO'i  9  Sw 
FORSYTH  1  S 

FORT  CAlNfS 
FORT  STEWART 
FOi»T  VALLEt  2  E 
FRAHKLIN 
GAINESVILLE 
CIISON 

CLChhviilE 

cooFREY  }  ue 

CRtESVILLE  2 
HA«(lLTOt  *  H 


CARNfTT  «.  BiRTov 
C.  CROMIEV  JR. 
CITY  OF  BRUNSWICK 

FEO.  AVliTIOfi  ACENCY 
CITY  OF  8UEM  VIST* 
CEOflCU  POriER  CO. 

THOMAS   f,  MATME<(S 
SUCAB  PLANT  exP  FARfl 
**-  C4.  £xP.  STATtO'^ 

CHARLE!  L.  KELLY 
JOHS    T.  HDLSftOOK 

•♦HS  jAMCt  t.  vOYLEi 
CITif  CABHOLLTON 

nUFuS  0.  OONALOSON 
RADIO  STATION  wkRh 
CRanvel  p.  tatjm 

MRS.  CRAOT  OEMPSFT 
RALPH  M,  AVERS 
MRS.  LOIS  J.  COLE 
TVA.J66 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEf 
■--    FANfUE  M.  0  KfttE 

"ART  L.  SUTTON 
GEORGIA  FClflESTRV  COMM 
NATL  i*EATMER  SFRVKE 
jOE  ><EISLtR 
CEOmCE  0.  HMITINC 
C.  M.  ELLlNOTON,  JR. 
CRISP  CO.  POWER  COHN. 
SOaeiE  C.  FOSTER 

  L.  CHAPMAN 

MREi  M.  i,OL*E 

MRS.  AILEE  e.  DAVJS 
ClTv  JF  CWTMRERT 
MRS.    jDt  M.  MOOOMARO 
JAMES  E.  FOHTNER 

CLENN  H,  HAY 

JOHN  s.  ANOREHS 
earl  t.  smith 
CEORr.E  N.  CHARTIER 
MRS.  THtLNA  P.  COR 
C.  THOMPSON 

-.   SARA  L.  MtLl 
RDBEBT  P.  ARMSTRDNC 
WAftRPN   IN)  6RANTHAM 
LEONA  9.  thumcson 
warren  m.  myant 

hlLIFflPD  P.  NALLEY 
CITY  JP  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 
A.  0.   MC  CLAIN 

ALFQRO  G,  POVER 

MISS  JANET  ALLCOOO 

OF  CA.   £»P,  STATION 

i  ONFQa  F.  illNCE'JT 

st.  recis  paper  co. 
city  fire  dept. 

uoreo  c  seckincer 
lott  x.  turner 
okcfenoree  wilplife  r£p 
city  of  f0r5vtm 

mrs.  mavme  r.  mayes 
post  engineers 
mrs.  leaner  m.  davis 
r>  i.  aubrey 
-uliam  a.  sellers 

MRS.  SUSAN  t.  BRAOOY 
DON  »,  COBB 
ROBERT  M.  RROHN 
MERIWETHER  CO  MORK  CAMP: 
SLUE  SPRINGS  FARM  ' 


OBSERVER 


"•J.  RUTH  T.  CAILI 
RllFH  0.  SCOTT 
MRS.  Clifford  "clinoon 

«.  BYRflN  SANOt'S 
COMER  L.  VANOIVER 
UNION  BAC-CAHP  CORF, 
GEORGIA  FDftSTRy  COM^, 
CA.  PO«E«  CJXPANY 
HOMARD  L.  "IlBEC" 
AHICALOLA    EL   MSHP  C3RP 

CITY  QP  JCSUF 
RRUNI.  Pulp  t  PAPfR  CO. 
"RS.  LAVERN  C.  KINCAIO 
CKEtO  IMINT 
JOHN  H.  DORSfTT 

TVA.7JJ 

"■S.  ELlIARETH  0. 
CHARLES  Lflnty 
■AY  J.  RELIHAN 
JOSEPH  A.  CAREV 

JAMU  c.  BLACKMEU 
GEORGIA  FORESTRr  COMM. 
HRS.  NETTIE  S.  HHEELER 
PERRv  T.  USHER 
^ATt  mEATmER  SERVICE 
I  CITY  OF  "ARSHALLVlLLE 
MRS  FLORENCE  Y  SAILERS  I 

CITY   OF  METTfR 

SPENCER  A.  jONIS 
SE  C*.  BRASCH  Ei».  STA. 

H.   LOUIS  HDSNE 

xtRHiT  J.  Chance 

''InO-<  R.  RtDOICx 
CITY  FIRE  DE»T 
GEORCE  FOMLtR 
FQST-ASTER 

CALHOUN  PUB,   mNJ,  camp 
CLARENCE  M.  CHENEY 
RADII  STAtlOW  MMTM 
GARLAND  L.  CiLtIS 
GEORGIA  FORESTRY  CO«H. 

CA.    PJBt^TlY  COMM. 
"RS    -AtY   A.  PQLH 
JAMtt    3.    HAROIN,  JR. 

■'•s.  M.  M.  OEMPsir 

CA.  FORESTRY  CORH, 
COU'.TV  ACE'^T 
S«  bA  BRANCH  EXP  STA 
FRAH<  jJmNSON 
JAHji  1,  HILLER 


.  HtJLLAND 


JOSEPH  M 
TVA-T2I 

KlLLIAM        TOKFRS,  III 
JACK  KONTCOMERV 
NATL  MEATHER  SERVICE 
■AOJ')  STATION  MSNT 
U.  GA.   MARINE  BIO.  LAI. 
PLANT   INTRODUCTION  STA. 
NATL  LEATHER  SERVICE 
CITY  OF  SAVANNAH  lEACN 

"•S.  naIEl  C.  CRUKPTOH  I 
MR.   HJ.ARO  R.  GAI 
jESSF  rf.  RauTQn 
EVA-.   3.  PClMAN 

"ORACE  fl.  weSTBRDOXS 
L^NION  BAG  CA"P  PAPfR 
■ADIO  STATI3N  -JAT 
Tvt.i2» 

ItOYP  SA^ENORE 
t.    B.    MINER,  SR. 

JACK  CROCRfR 
THDM4S  F.  COUSINS 

CECIL  HARRIS 

RADJ3  STATICN  «SFT 
CEOkCiA  PUREST  COMM 
CA.CSTl. PLAIN  EAP.  STA. 
NENRV  a,  MCDONALD 
TVA-IJ* 

UhlV  OF  CA  COl  OF  ACRI 
RAOin  STATia*t  MCAF 

OOVLP  B.  SMITH 
HENRY  C.  HHEELER,  JR 
"IlLlIA"  T.  THORNTON 
A&R.  RESEARCH  SVC. 
ERNEST  L,  S-EAT 
M  G  GRIFFIS 
CAM  B.  LANlEBf  JR. 
CECIL  M,  GRIDER 
"LVIN  A.  SIMS 
C.  BJOTh 


t  —coo.  \:-o^^^.T.'-^^^.jii-^^^^^  „ 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
JUNE  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS'     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME'     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,    'Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wi'nd  tableT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   becajne  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

f*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUBIMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locatioi^,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  . 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.   N.C.  7/27/72-1175 
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NDRTHHEST 

01 

4LL«T00N4   04M  2 
CiLHOUN   ExP  STATION 

CEDSRTQWN 
DALLAS  2  SSE 

86.9 
SB. 4 
8  8  6 

87. 6 

65.7 
65.5 
64 . 7 
65.4 
61.8 

76.3 
77.0 
76.8 
76.6 
74.7 

99 

97 
95 
96 

29  + 

25* 

24* 

23 

23 

57 
59 
53 

93 

92 

7 
7 
7 
7 
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0 
0 
0 
0 
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13 
1 1 
12 
10 
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0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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6.52 
5.30 
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.0 
.0 
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0 
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6 
6 
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0 
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86.9 
86.9 
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65.2 
63.9 
65.7 
66.0 

75.9 
75.4 

77!4 

-  4.3 

94 
95 
'3 
97 
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24* 
22 

56 
52 
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7 
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0 
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0 
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6 
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0 
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0 
0 
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67.2 
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58.8 

74.4 
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-  2.3 

-  3.2 
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1.95 

29 
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.0 
.0 

0 

I 

0 
0 

9 
6 
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97 
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1  n 

1 9 
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57 

9 
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25 

e 

0 
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24 
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4 

2 

MIDVILLE   EXP  STA 

9 1 ,  9M 

65. 5M 

78 .  7M 

96 

23 

56 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

3,86 

1.65 

17 

1 

1 

MI LLEN  4  N 

91.4 

67. 1 

79,3 

-  2.7 

96 

24  + 

55 

10  + 

0 

24 

0 

0 

0 

3.51 

-  1,10 

1.40 
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NEWINOTON  2  NE 

91,3 

70.3 

80,8 

97 
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60 
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0 

23 

0 
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0 

2.36 

I.IO 

25 

.0 

0 

4 
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1 

SWAINSBQRO 

91.4 

67.3 

79,4 

97 

l* 

57 

g 

24 

0 

0 

0 

2.96 
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,  c 

e 

2 
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66 ,  3m 

78,7m 

_ 

98 

24 

59 

0 

0 

0 

"  1.5- 

1.12 

1 6 

,  0 

« 

1 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

89. S 

65 . 8 

77.7 

96 

2* 

57 

9  + 

0 

16 

0 

0 

0 

3,45 

.96 

20 

c 

7 

; 

Q 

DIVISION 

79.1 

-  2.4 

2.73 

.  2.15 

,0 
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SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

91.2 

67 ,  6 

79.5 

-  3.0 

97 

21 

59 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

6.28 

.59 

1.83 

24 

,0 

0 

9 

5 

2 

AMERICUS  4  ENE 

89 . 2 

67,4 

78 . 3 

-  2.7 

95 

23 

6  I 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

5.04 

-  .81 

2.58 

25 

.  C 

3 

BAINBRIDGE 

92.7 

68,2 

80.5 

-  1.1 

97 

23 

59 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

4.85 

-   1  .90 

1.77 

18 

■  0 

0 

6 

1 

BLAKELY 

90.8 

67,5 

79.2 

-  1.9 

95 

25  + 

61 

10+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.45 

-  4.46 

1.26 

20 

.0 

0 

5 

1 

CAIRO   2  NNW 

90.8 

67,6 

79.2 

95 

2^-f 

61 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

2.05 

-  4.68 

.75 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

CAMI LLA 

91.8 

68.6 

80.2 

96 

23 

60 

24 

0 

0 

0 

3  •  5  3 

1.6° 

.  0 

c 

6 

2 

1 

COLOUITT  2  E 

91.0 

68.9 

80.0 

96 

25 

6 1 

9 

23 

0 

0 

0 

3,52 

1.63 

5 

.  C 

5 

2 

CUTHBERT 

91.6 

66,2 

79.9 

97 

2'> 

56 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

1 1  56 

■  72 

25 

Q 

2 

1 

Q 

FORT  GAINES 

88. 5 

68.6 

78.6 

-  2.6 

92 

24<f 

61 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

3.58 

-  2.86 

1.90 

14 

,0 

0 

3 

2 

2 

LUMPKIN  2  SE 

90. OM 

63,5 

76. 8M 

55 

9 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2.^.6 

.89 

24 

,0 

0 

7 

1 

0 

MORGAN   1  W 

90.3 

68,0 

79.2 

95 

30  + 

6 1 

g 

0 

23 

e 

0 

0 

3  •  34 

i  * 

24 

,  0 

2 

1 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

88  9 

67 , 7 

78.3 

96 

25 

14 

0 

0 

0 

4 1 22 

2  ■ 

Z5 

,  0 

6 

] 

I 

THDMASVILLE   4  SE 

M 

M 

M 

95 

24 

56 

9 

D 

0 

0 

5  •  74 

•  .99 

2*26 

.  0 

DIVISION 

79.1 

-  2.3 

3.74 

-  2.59 

.0 

•       «  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

90.6 

67,8 

79.2 

-  1.7 

94 

24  + 

59 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

5.65 

-  ,30 

2.12 

17 

.0 

0 

B 

3 

2 

ASHBURN  3  ENE 

89.0 

67,9 

78.5 

95 

25 

60 

9 

0 

13 

0 

0 

0 

4.38 

1 .09 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

COROELE 

91,9 

68,6 

80.3 

96 

24 

61 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

2.94 

.97 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

DOUGLAS   2  NNE 

90.8 

68,8 

79.8 

96 

25 

53 

7 

0 

24 

e 

0 

0 

6.92 

1.85 

17 

.0 

0 

8 

5 

4 

FITZGERALD 

92,1 

69 ,  8 

81.0 

1.0 

97 

25  + 

6 1 

^ 

^ 

26 

D 

0 

0 

2.83 

«  2,68 

•  96 

1 7 

.0 

0 

5 

3 

0 

HOMERVILLE   3  WSW 

92,0 

67.2 

79.6 

96 

13 

57 

25 

D 

0 

0 

2  37 

1.59 

1 7 

,  0 

° 

4 

1 

1 

LUMBER  CITY 

90,8 

67,8 

79 . 3 

97 

25 

57 

9 

0 

24 

D 

0 

0 

4.55 

•  1,73 

3.26 

y  -J 

,  0 

5 

2 

MUU  L  1  R 1 t    i  tit 

91,4 

68.1 

79.8 

-  1.8 

96 

Z'l* 

59 

9 

0 

2  3 

0 

0 

0 

3.32 

-  3,05 

1,20 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 
1 

NASHVILLE  5  SSE 

91,4 

65.9 

78.7 

95 

24  + 

55 

9 

0 

2  3 

0 

0 

0 

5.10 

2.04 

25 

.0 

0 

8 

4 

QU I TMAN 

91,5 

f.9 

79 , 7 

-  1.6 

96 

2'- 

60 

9 

25 

0 

0 

0 

1    7  5 

5,56 

.53 

.  0 

^ 

^ 

^ 

^ 

TIFTON  EXP  STATION 

90.5 

69,0 

79.8 

_  1,2 

95 

25  + 

62 

21 

e 

0 

0 

5.16 

"  1.14 

2.24 

17 

■  0 

0 

5 

3 

2 

V4LD0STA  <.  NW 

9 1  •  8 

67,1 

79.5 

97 

24 

57 

^ 

24 

e 

0 

0 

3,14 

1.75 

25 

.  0 

0 

5 

1 

DIVISION 

79.6 

-  1,8 

4,01 

-  2.27 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

90.3 

69 , 2 

79.8 

96 

13 

60 

8 

0 

2  1 

Q 

0 

0 

10.52 

3.02 

24 

.0 

0 

11 

4 

3 

BLACKBEARD  ISLAND 

89, 9M 

70, 9m 

eo.4M 

96 

29 

66 

29 

0 

2 1 

0 

0 

0 

3.98 

2.2* 

6 

■  0 

0 

2 

2 

2 

BRUNSWICK 

91,8 

71,4 

81.6 

-  .8 

99 

29 

63 

9 

0 

?f 

0 

? 

.53 

-  6.73 

.14 

24  + 

.0 

0 

3 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

89.7 

73,3 

81,5 

98 

29 

66 

8 

0 

1 5 

0 

0 

1.58 

.99 

6 

.0 

0 

4 

0 

FLEMING 

91.3 

68,3 

79,8 

96 

4  + 

58 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

1 .47 

1.40 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

FOLKSTON  9  SW 

92.7 

68,6 

80,7 

99 

62 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

4.34 

1.65 

15 

.0 

0 

8 

3 

2 

FORT  STEWART 

92.4 

81,2 

99 

62 

9  + 

0 

23 

D 

0 

0 

1.12 

.76 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLENNVILLE 

91.7 

69!o 

80,4 

-  .7 

98 

2* 

62 

9  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2.46 

-  4.27 

.57 

5 

,0 

0 

7 

1 

0 

JESUP   B  S 

92.9 

68,0 

80,5 

99 

25 

58 

9+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2.50 

1.47 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

NAHUNTA 

91.0 

69.3 

80,2 

98 

4 

60 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

6.24 

3.91 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

5APEL0  ISLAND 

88.4 

73.1 

80.8 

96 

28 

66 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

4.64 

3.01 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

Savannah  usoa  pl  grdn 

92,5 

68.8 

80.7 

.5 

98 

2* 

57 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.51 

-  7.04 

.18 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

91,2 

70.7 

81.0 

-  ,3 

96 

28  + 

61 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

1.35 

-  5.26 

.71 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

savannah  beach 

SURRENCY   2  WNW 

91.8 

66.0 

78.9 

96 

4+ 

56 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

2.51 

.69 

7 

,0 

0 

5 

3 

0 

WAYCROSS   <.  NE 

92.5 

67.5 

80.0 

-  1,6 

98 

26  + 

56 

10  + 

0 

25 

0 

0 

0 

4.75 

-  2.29 

2.52 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

80.5 

-  ,9 

3.23 

-  3.60 

.0 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
-  84  - 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NOKTHKEST 

AOAlRSVlLLE 

ALL4T00NA  DAM  2 

BEAVEROAIE 

CALHOJN  EKP  STATION 

CAKTEKS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEOARTONN 
CMATSUORTH 
CHICKAHAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  W 

DALLAS  2  SSE 

OALTOX 

EIBRY 

FAIRMDUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGDLT 


RONE 

ROME  WSO  AP 
SUHMERVULE   1  SSM 
TaylORSVIlLE 


NORTH  CENTRAL  02 

AlPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  hSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE   ExP  STA 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

CLEVELAND 

COHKERCE  «  NNK 

CUNNING  2  NNE 

DAHLONECA 

DAMSONVtLLE 

ELLtJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNk 
MAYSVILLE 
MONROE 

norcross  *  n 

u  of  ga  plt  science  pm 
maleska 
hinder  1  sse 
uoodstock 


NORTHEAST 

BOWMAN 
CARNESVILLE 
CLAYTON  1  H 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

tUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLlTDN 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DDUGIASVILLE 

EXPERIMENT 

FRANKLIN 

GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  A  W 

JDNESBORO 
LA  GRANGE 
HAftSHALLVlLLE 
HONTE!U"A 
NEWNAN 

SUNNYSIDE 
TALBDTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
MST  POINT 


■OOOBURY 


CENTRAL 

AtLEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  1  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
HmtNTON  A  WNW 

JUIIETTC 

mcON  aso  AP 

HIllEOCEVtLLE 

HONTICELLO 

MOUNT  VERNON  J  WNW 

SANDERSVILLE 
SUOAM 
SFARTA  3  Nw 


4. A3 
A. SB 
6.91 


6.00 
5.10 
6.01 


9.2a 

7.34 
3.92 


.19 
l.»* 
.16 


.06 
.10 
.  12 


A. 06 
7.75 
t.53 


3.23 
6.20 
5.02 
6.60 


1.96 
3.1A 
Z.A2 


.AO 
.6A 
.17 


13     14  IS 


16     17  18 


.OB  1.31 

T  T 
.1*  T 


.56  .08 
.21  .06 


.96  T 
.19  .07 
T  .05 


.01  .41 


2.60 

.3a 

.57 


.20  .40  .10 
.IS  .28 

1.20  T 


1.20 

.26 

.32     .97  .70 


.07 
.11  .04' 


.07  .09 

.90 
.70 


.36  .04 
1.14 


19     20      21      22      23  24 


.14  T 
T 

.04  T 


.95     .20  .27 


.36  .03 

.90 
1.31 

.20 
.20  .19 


1.96 

i.ia 

2.70 


.40 
.17 
.44 
1.55 


.29 
.05 
T 

2.44 
.13 
.24 


.46  1.20 
.75  .1.6 


1.05 
.07 

1  .ao 


1.43 
1.10 
.92 


.10 
1.06 
.25 


.12  1.16 
.78     .02  1.44 
.11     .07  .30 


.10 
.07 
1.09 


.76 

.60  1.12 
1.00 


1.20 
1.44 


.33 

,77; 

.70, 
1.63i 


.09     .49  .4} 


.52 


.07  .13 
.02 

T 

.42 
.23 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


E«ST  CfNTHSL 

APPLING  1 
AUGUSTi  KSa  AP 
BROOKLET   1  H 
DOVEA 
CieSON 

LOUISVIILE  3  S 

«ETTE» 

HIDVILLE 

MIOVULF  EXP  STA 
BILLEN  »  N 

MILLHAVEN-WADE  2 
NEWINOTON  2  NE 
STUL»D«E 
SMAINSBORO 
HARRENTQN 

WAYNESBORO  2  NE 


.28 


1.64 
1.65 
.05 


.23     .28  .60 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  *  ENE 
BAIN8RI0GE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAHILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAMSON 

OONALSONVILLE   1  S 

FORT  GAINES 

LUBPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 


.08 
.11  T 


.43 
1.72 


.17  1.77 
.09  .03 
.15 


.15 

.37 
1.00 


.10 
1.26 


.24  .06 

2.58 
.46 

.29     .01  .03 

.15  T 


.34 


1.40 
.05 


.21 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

OQUCLAS  2  NNE 
FITZGERALO 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUBBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 


.34 

.70 
.97 


.32 
.09 
1.20 


.10 
.38 


T  1.58 
.07  3.26 
.38  .44 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON   1  W 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTDRTOWN  1  wSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  Sw 
FORT  STEWART 

GlENNVULE 
JESUP  B  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  CRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


,04  l.OB 
.57  .04 


.07     .04  .1! 


1.47 
.85 
2.50 


.35     .05  .31 


EXTREMES 


DATE 
DATE 


-  86  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAY<; 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

  SEASON  OF   1971   .   1973  'wwxiiy 


Station 


•       •  * 

NORTHWEST  0 

L 

ADAIRSVILLE 

SNOWFALL 

i     1  iN    uiN  CD 

ALLATOONA  DAM  2 

SNOWFALL 
i  IN  an  CO 

BEAVERDALE 

SNOWFALL 

i    IN  CD 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 

1      T  ki    n  ki  K 
i    IN    UD  CO 

CARTERS 

SNOWFALL 

1       T  kl     n  kl     M  K 

i    IN  ON  GO 

CARTERSVILLE 

SNOWFALL 

1      T  ki    n  ki  H 

A    IN   GN  CD 

CARTERSVILLE   3  SW 

SNOWFALL 

i    IN    UN  CD 

CEDARTOWN 

SNOWFALL 

1    iN    ON  CD 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 

CHICKAMAUGA  PARK 

SNOWFALL 

1     T  KI    nM  n 

CURRVVILLE   2  M 

SNOWFALL 

A     IN    Uli  CD 

DALLAS   2  SSE 

SNOWFALL 
A   In  un  GO 

DALTON 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

EMBRY 

SNOWFALL 
IN  ON  CO 

FAIRMDUNT  J 

1 

NOWFALL 
IN  ON  CO 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME   WSD  AP 
SUMMERVILLE   1  SSW 
TAYLORSVILLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  87  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF    1971   -   1972  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

»        ♦  * 

MfiOTU  rCMTLlAI 

0  2 

Al    OljaDCTTa       C  CCi.l 

ALrHflKclTA    3  JSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

2 

T 

T 

T 

3.0 

2 

ATLANTA  BQLTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ATLANTA  WSD  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

BALL  uKUUND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BLAIRSVILLE   FXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

1.0 

2.0 

7.0 

1 

8  LU  t    K I Uu t 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

C  ANTuN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.5 

1 

1.5 

1 

CLEVELAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

rnMMCD^C     A  MMU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

4.0 

rilMMTWP     ^  MmC 
LU"nlFNu    C  i^NC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

riAUi  HMCTA 
UflnLUlNtbA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

UAn^UI«v  1  LLC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

F  L  L  I  J  A  Y 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

T 

1.0 

2 

GAiNciVlLLc 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

UCICM     1  CCC 

MtLtl^    i  cjt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

.1 

5.6 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

"A T  3 V  1  L  L  t 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3  .0 
2 

T 

3.0 
2 

U  UF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

WALESKA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

WINDER   1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WDODSTQCK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  88  - 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAY«5 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GRoSnd 

SEASOM  OF   1971   -  1972 


Station 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLF   3  N 

CLAYTON   1  n 

CORNEL  lA 

ELBERTON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON   1  NW 

LINCOLNTDN 

TOCCDA 

WASHINGTON 

*         *  * 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

BUTLER 

CARROLLTON 

COLUMBUS   WSD  AP 

CONCORD 

DOUGLASVILLE 

EXPERIMENT 

PRANKLIN 

GREENVILLE   2  NNW 

HAMILTON  4  W 

JONESBORO 

LA  GRANGE 

HARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 


03 


04 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


m^_^jzPr__oc^  NOV     dec     mn     m,     mah  Lpr  I  may  I  ^ne  |  total 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


7.0 

2 


3.0 


GEORGIA 


10.0 

2 


1.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  89  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  DF    1971   -  1972 


GEORGIA 


Station 


JULY       AUG       SEPT      OCT      NOV  DEC 


FEB        MAH  APR 


MAY  JUNE 


TOTAL 


NEUNAN 
SUNNYSIDE 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTDN  2  S 
WEST  POINT 
WDUDBURY 

*         *  « 

CENTRAL 

AILEY 

COVINGTON 

DANVILLE 

DUBLIN  3  S 

EASTMAN   1  W 

FORSVTH   1  S 

FORT  VALLEY  2  E 

GODFREY  3  NE 

HAWKINSVILLE 

IRWINTON  <t  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLF 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 

SILQAM 

SPARTA  3  NW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  90  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SbASQN  OF   1971   -   1972  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FES 

MAJl 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*  *  « 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  M 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEN  4  N 
MILLHAVEN-WADE   2  SE 
NEWINGTON  2  NE 
STlLLMDRE 
SWAINSBORO 
WARRE^4T0N 
WAYNESBORO  2  NE 

•  *  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIOCE 
SLAKELY 
CAIRO  2  NNW 
CAMILLA 
COLaUITT  2  E 
CUTHBERT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  91  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  DF   1971  -  1972  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

DAWSON 

DONALSDNVILLE   1  S 

FOF>T  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

PRESTON 

THOMASVILLE  SE 

*  *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 
ADtL   2  S 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORQELE 
DOUGLAS   2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  <t  NW 

♦  »  ♦ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  nN  GO 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


Station 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


AUG 


SEASON  OF   1971   -  1972 


SEPT 


JAN 


GEORGIA 


APR 


JUNE 


ATKINSON   1  W 

BLACKBEARD  ISLAND 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

ODCrnRTDWN   1  WSW 

FLEMING 

FOLKSTON  3  SW 

FOLKSTON  9  SW 

FORT  STEWART 

GLENNVILLE 

JESUP   8  S 

NAHUNTA 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WAYCROSS  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  93  - 


DAILY  TEMPERATURES 

GEORSIA 


JULY  1972 


Day  of  Month 

0) 
01 

Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NORTHwE  S  T 

0 1 

MAX 

67 

85 

88 

84 

76 

78 

60 

65 

84 

64 

87 

69 

90 

89 

88 

86 

86 

94 

89 

68 

92 

93 

95 

95 

94 

90 

85 

63 

(12 

79 

66.9 

MIN 

62 

63 

63 

68 

66 

58 

57 

59 

63 

63 

62 

65 

65 

64 

67 

66 

71 

67 

69 

69 

65 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

68 

68 

66 

65.7 

MAX 

89 

90 

88 

69 

80 

80 

63 

65 

66 

86 

88 

91 

91 

88 

86 

88 

66 

91 

90 

90 

92 

95 

95 

95 

95 

92 

90 

66 

84 

60 

88 

66.4 

MIN 

59 

6« 

64 

68 

68 

56 

55 

58 

61 

61 

58 

64 

65 

64 

65 

68 

71 

65 

70 

68 

64 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

69 

67 

65.5 

MAX 

92 

89 

89 

89 

85 

77 

63 

86 

84 

86 

87 

90 

92 

89 

66 

90 

87 

67 

89 

90 

94 

97 

96 

97 

94 

94 

89 

87 

86 

64 

89 

88.8 

MIN 

56 

bi, 

66 

66 

65 

57 

53 

57 

61 

62 

57 

61 

62 

62 

69 

65 

70 

69 

66 

69 

67 

70 

70 

69 

69 

67 

70 

68 

64 

64.7 

L  C  □  AH  1  U  W^l 

MAX 

88 

81 

82 

6  3 

84 

8  5 

87 

91 

90 

86 

87 

67 

83 

88 

90 

86 

92 

94 

95 

94 

92 

92 

89 

87 

64 

90 

6  8 

87.7 

MIN 

60 

65 

68 

68 

65 

54 

53 

62 

60 

59 

57 

62 

64 

64 

68 

68 

69 

67 

69 

65 

63 

70 

71 

70 

72 

72 

70 

68 

71 

69 

65 

65.4 

1^  All  AC     5  CCC 

MAX 

86 

89 

89 

88 

85 

82 

81 

82 

86 

84 

66 

90 

90 

B9 

67 

89 

81 

87 

89 

91 

90 

92 

96 

95 

94 

93 

92 

88 

8 1 

62 

83 

87.6 

MIN 

5f 

61 

65 

64 

65 

56 

52 

57 

56 

55 

54 

59 

63 

61 

63 

63 

64 

66 

60 

63 

65 

67 

66 

66 

68 

58 

62 

66 

61 

61,8 

MAX 

87 

74 

74 

81 

84 

62 

86 

87 

89 

90 

69 

86 

85 

86 

87 

90 

91 

9 1 

94 

93 

93 

90 

87 

68 

83 

84 

62 

86,5 

MIN 

62 

64 

66 

66 

64 

57 

56 

57 

59 

62 

62 

63 

67 

66 

68 

65 

66 

67 

64 

66 

69 

69 

71 

68 

69 

66 

68 

69 

66 

65,2 

1   A  CAVCTTC 

LA  rATtllfc 

MAX 

81 

85 

87 

84 

75 

79 

6  2 

79 

83 

86 

68 

69 

90 

67 

65 

85 

89 

90 

92 

89 

92 

95 

95 

95 

95 

87 

90 

65 

64 

62 

86 . 9 

MIN 

60 

64 

65 

66 

65 

53 

52 

55 

56 

59 

59 

61 

66 

63 

65 

67 

69 

65 

66 

62 

61 

67 

69 

68 

68 

68 

69 

67 

68 

69 

66 

63,9 

ROME 

MAX 

87 

87 

87 

85 

74 

79 

8 1 

84 

62 

84 

86 

87 

89 

65 

65 

85 

83 

87 

88 

88 

91 

92 

93 

93 

90 

90 

87 

86 

63 

62 

64 

85,9 

MIN 

60 

65 

64 

66 

65 

55 

54 

63 

64 

61 

60 

65 

66 

63 

68 

67 

71 

66 

70 

67 

64 

71 

69 

70 

72 

71 

69 

68 

69 

68 

66 

65,7 

ROME   WSO  AP 

MAX 

90 

90 

89 

85 

78 

61 

84 

86 

85 

87 

89 

91 

92 

87 

87 

67 

85 

90 

93 

91 

95 

97 

96 

96 

95 

92 

89 

68 

84 

62 

68 

68,7 

MIN 

53 

5  7 

65 

60 

64 

65 

63 

67 

69 

7 1 

66 

70 

68 

63 

74 

70 

70 

7  \ 

72 

7 1 

68 

7 1 

70 

68 

66 . 0 

MAX 

g4 

87 

86 

86 

86 

77 

79 

60 

64 

34 

84 

67 

87 

90 

86 

86 

85 

86 

66 

66 

86 

9  1 

93 

94 

94 

9 1 

69 

6  5 

65 

63 

60 

66.2 

MIN 

59 

60 

60 

62 

64 

58 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

60 

62 

62 

64 

65 

64 

64 

65 

60 

60 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

65 

62.5 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

89 

90 

68 

66 

78 

78 

80 

84 

84 

83 

87 

8B 

91 

90 

90 

89 

88 

69 

68 

89 

92 

94 

95 

95 

9 1 

91 

38 

69 

85 

65 

84 

67,7 

MIN 

63 

67 

65 

68 

67 

64 

59 

61 

63 

63 

64 

64 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

70 

67 

65 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

67 

67.2 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 

66 

8  8 

90 

88 

78 

78 

80 

83 

83 

63 

67 

89 

90 

86 

66 

84 

85 

66 

67 

86 

91 

92 

94 

92 

90 

66 

89 

88 

82 

64 

65 

86.4 

MIN 

62 

64 

68 

67 

63 

62 

61 

64 

63 

63 

67 

66 

68 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

68 

74 

73 

71 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

66 

67.1 

SLAtl^SVILLE  EXP  5TA 

MAX 

79 

83 

84 

8  3 

73 

75 

74 

80 

8  I 

82 

85 

65 

66 

82 

83 

82 

81 

8 1 

85 

66 

68 

69 

90 

89 

67 

66 

63 

63 

64 

75 

62.6 

MIN 

55 

61 

60 

62 

53 

47 

50 

53 

53 

50 

52 

57 

58 

60 

63 

62 

62 

60 

56 

58 

62 

63 

64 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

56.8 

a  1  lie  nee 

MAX 

MIN 

COMMERCE  *t  NNW 

MAX 

86 

89 

85 

88 

80 

60 

79 

8  2 

86 

85 

85 

88 

9 1 

92 

89 

88 

88 

89 

90 

6  8 

90 

93 

9  5 

96 

9  5 

9  1 

90 

86 

66 

65 

64 

67.8 

MIN 

59 

61 

61 

62 

61 

61 

55 

55 

55 

60 

59 

59 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

65 

66 

60 

60 

68 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

69 

67 

63.2 

OAHLONEGA 

MAX 

86 

87 

65 

85 

79 

76 

78 

82 

82 

63 

85 

86 

90 

68 

85 

85 

81 

87 

88 

85 

90 

9  1 

93 

93 

92 

68 

83 

65 

78 

68 

65,5 

MIN 

60 

61 

62 

62 

65 

60 

56 

57 

58 

60 

57 

57 

63 

63 

63 

64 

66 

62 

62 

67 

67 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

65 

62,9 

GAINESVILLE 

MAX 

82 

8  5 

84 

85 

64 

79 

78 

77 

8 1 

79 

6 1 

65 

67 

68 

86 

66 

85 

62 

66 

87 

66 

90 

90 

92 

93 

86 

86 

81 

83 

83 

85 

84,6 

MIN 

59 

64 

62 

63 

65 

62 

57 

57 

62 

60 

59 

63 

65 

64 

67 

69 

66 

68 

67 

61 

67 

68 

69 

69 

69 

71 

67 

70 

69 

65 

64,8 

HELEN  I  ESE 

MAX 

87 

85 

85 

63 

60 

74 

77 

6 1 

8 1 

79 

65 

ge 

67 

65 

83 

82 

90 

85 

63 

86 

89 

88 

90 

8  8 

6  8 

84 

82 

83 

79 

88 

64 

6  3,6 

MIN 

55 

59 

60 

61 

66 

57 

52 

53 

58 

58 

53 

60 

59 

59 

6 1 

60 

67 

64 

58 

66 

63 

66 

66 

63 

66 

66 

67 

67 

64 

61,4 

JASPER  y  NNW 

MAX 

86 

86 

84 

6  3 

75 

77 

79 

8  2 

82 

8 1 

86 

87 

86 

9  5 

84 

8! 

80 

67 

66 

6  5 

9  ^ 

92 

92 

93 

90 

89 

85 

85 

8 1 

78 

85 

64,8 

MIN 

60 

66 

64 

64 

65 

56 

55 

55 

57 

59 

57 

63 

65 

61 

62 

65 

69 

65 

70 

68 

70 

69 

66 

70 

65 

69 

67 

65 

64,2 

(J  Qp         PLT  science 

MAX 

90 

87 

8  8 

85 

87 

90 

92 

9 1 

90 

90 

90 

69 

62 

88,4 

MIN 

62 

65 

65 

68 

65 

63 

58 

59 

62 

60 

63 

63 

68 

66 

65 

66 

68 

67 

66 

64 

64 

70 

69 

72 

69 

69 

74 

69 

69 

69 

67 

66,0 

WINDER  I  SSE 

MAX 

87 

90 

69 

89 

89 

76 

60 

84 

84 

83 

67 

91 

91 

68 

89 

87 

85 

86 

68 

69 

94 

95 

96 

95 

94 

87 

65 

67 

84 

92 

85 

67,7 

*          •  * 

MIN 

63 

65 

5  6 

6  1 

61 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

65 

65,3 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  W 

MAX 

85 

85 

83 

83 

6  1 

74 

78 

79 

60 

79 

85 

86 

86 

86 

82 

82 

61 

85 

85 

85 

68 

89 

90 

69 

67 

65 

84 

6  3 

8 1 

77 

84 

63,5 

MIN 

56 

58 

01 

59 

64 

54 

50 

51 

59 

58 

52 

56 

55 

58 

59 

65 

64 

59 

65 

62 

69 

65 

62 

66 

65 

63 

64 

61 

60,2 

CORNELIA 

MAX 

89 

87 

89 

87 

84 

80 

79 

84 

64 

64 

66 

92 

90 

88 

89 

87 

87 

89 

66 

86 

9  1 

91 

93 

94 

88 

64 

82 

79 

79 

82 

66,3 

MIN 

58 

57 

60 

62 

63 

60 

54 

54 

61 

60 

54 

60 

62 

61 

66 

66 

62 

66 

64 

60 

68 

65 

69 

67 

66 

69 

65 

68 

66 

63 

62,6 

ELBERTON  2  N 

MAX 

89 

91 

89 

69 

67 

79 

62 

66 

85 

64 

66 

90 

92 

92 

90 

89 

89 

69 

6  8 

91 

95 

96 

95 

90 

88 

66 

65 

84 

68,9 

MIN 

57 

63 

60 

61 

66 

63 

52 

54 

56 

55 

56 

61 

64 

64 

63 

63 

66 

62 

58 

66 

66 

69 

66 

67 

69 

68 

68 

67 

64 

62,8 

hartwell 

MAX 

92 

90 

96 

69 

60 

60 

63 

86 

90 

66 

88 

90 

95 

93 

92 

92 

90 

92 

92 

93 

95 

97 

95 

95 

95 

90 

9  1 

86 

90  9 

MIN 

63 

63 

64 

65 

66 

63 

59 

58 

62 

62 

63 

64 

69 

66 

70 

67 

72 

67 

66 

70 

72 

74 

69 

70 

72 

66 

72 

65 

66 

66,6 

TOCCOA 

MAX 

88 

9  1 

92 

88 

66 

84 

83 

86 

67,9 

MIN 

62 

59 

61 

62 

64 

61 

56 

56 

61 

6! 

59 

56 

67 

62 

66 

67 

67 

61 

68 

62 

61 

73 

70 

67 

67 

66 

63 

67 

63 

69 

65 

63,7 

WASHINGTON 

MAX 

87 

89 

91 

68 

90 

82 

79 

62 

90 

83 

83 

85 

90 

93 

89 

89 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

97 

9! 

96 

90 

91 

87 

69 

90 

89 

69, 1 

*           *  • 

MIN 

63 

68 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

69 

69 

68 

90 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

9  I 

90 

92 

98 

100 

95 

90 

90 

89 

91 

90 

98 

90 

91.1 

MIN 

72 

72 

C.7 

72 

71 

70 

69 

60 

56 

60 

64 

65 

68 

68 

65 

65 

65 

65 

67 

66 

65 

67 

68 

66 

67 

74 

75 

70 

74 

72 

68 

67.! 

CARRDLLTON 

MAX 

B8 

89 

90 

89 

83 

80 

6 1 

65 

86 

83 

87 

90 

91 

68 

88 

85 

89 

90 

91 

69 

9 1 

94 

95 

93 

92 

9 1 

67 

67 

81 

60 

87 

87,7 

MIN 

58 

58 

58 

67 

64 

56 

54 

60 

64 

58 

57 

59 

62 

61 

68 

66 

67 

65 

68 

64 

62 

67 

68 

68 

69 

7o 

71 

67 

70 

69 

62 

63,6 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

92 

90 

91 

91 

60 

64 

65 

67 

87 

67 

90 

92 

93 

68 

90 

89 

92 

93 

94 

92 

94 

97 

95 

95 

88 

90 

89 

91 

69 

95 

86 

89,9 

MIN 

69 

69 

72 

69 

66 

62 

66 

64 

65 

64 

66 

6S 

68 

68 

70 

71 

69 

71 

73 

70 

70 

71 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

70 

71 

70 

69,3 

EXPER IMENT 

MAX 

e« 

86 

86 

90 

67 

77 

79 

82 

85 

84 

83 

88 

86 

68 

85 

87 

85 

87 

89 

90 

89 

93 

95 

94 

94 

90 

68 

62 

87 

82 

81 

96,6 

MIN 

63 

64 

69 

67 

66 

61 

42 

65 

65 

62 

63 

64 

66 

66 

67 

68 

66 

68 

70 

69 

68 

70 

71 

70 

68 

70 

73 

67 

71 

68 

69 

67,0 

S««  RefercDC*  Nol««  PoUowlng  Station  Indsx 


-  94  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

cn 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

91 
59 

88 
6S 

91 

90 

91 
69 

81 

82 
57 

89 
59 

89 
58 

69 

86 

59 

90 

92 

87 

66 

65 

69 

66 

90 
64 

89 

91 

90 
69 

95 
62 

99 

68 

96 
69 

95 
64 

92 
68 

90 
71 

86 
74 

69 

69 

83 
66 

67 
64 

86,8 
64.4 

Lt  CHANCE 

MAX 

MIN 

89 

89 

89 

88 
66 

87 

81 

82 
60 

85 
61 

84 
59 

84 

67 

91 

92 

87 

88 
67 

66 

67 

90 
65 

90 
66 

69 
67 

89 
66 

90 
64 

93 
68 

99 
69 

93 

70 

93 
69 

80 

71 

89 
79 

89 
67 

69 

72 

81 
69 

69 
64 

86.2 
65.7 

H4RSM4LLVILLE 

MAX 

MIN 

94 
69 

93 

93 

93 

92 

82 

85 
62 

86 
63 

86 
61 

69 

93 

94 

99 

93 
70 

92 

93 
66 

90 
69 

90 
70 

90 
69 

91 
67 

93 
68 

96 
69 

96 

70 

96 
69 

92 

70 

91 
68 

89 
69 

91 
71 

90 
70 

90 

70 

68 
68 

91.2 
67,4 

nehnan 

MAX 
MIN 

91 
60 

90 
67 

91 
67 

89 
64 

88 
64 

81 
57 

84 

59 

86 
60 

66 
62 

86 

60 

88 
62 

90 
63 

92 
64 

89 
63 

67 
66 

66 
68 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

88 
64 

92 
64 

99 
69 

94 

69 

95 
67 

94 
66 

91 
67 

85 

72 

89 
69 

89 
70 

84 

69 

87 
63 

86,8 
64,6 

SUNNYSIOE 

MAX 

MIN 

88 
63 

88 
65 

89 

70 

88 

67 

77 

78 

81 
62 

84 
63 

84 
63 

83 

88 
63 

91 
64 

91 

65 

87 

85 

66 

90 

90 

89 

93 

99 

95 

96 

94 
68 

89 
7 1 

82 
7 1 

88 
67 

83 

83 

89 
67 

87,3 
66,6 

TAL8QTT0N 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
65 

90 
69 

89 

88 
65 

90 
59 

84 
98 

87 
58 

68 
58 

85 
57 

90 
60 

89 

60 

90 
61 

92 
65 

90 
66 

86 

70 

69 
66 

91 
66 

91 
66 

90 
67 

94 

64 

94 

63 

100 
73 

99 

70 

89 

70 

90 
70 

86 
70 

90 
66 

90 
67 

89 
68 

69 
68 

89.9 
65.2 

TiLLil'OOSJ  2  N 

MAX 

Mm 

TH0M4ST0N  2  S 

MAX 

MIN 

89 

63 

91 
66 

91 
68 

91 
66 

87 
67 

84 
59 

85 
60 

83 
59 

86 
59 

91 
58 

93 
63 

92 
63 

92 
69 

91 
64 

91 
66 

90 
63 

68 

67 

92 
67 

94 
67 

93 
69 

95 
65 

96 
67 

98 

70 

96 

70 

99 
67 

89 

70 

68 

73 

89 
68 

67 

72 

89 
69 

64 

67 

90.3 
69,6 

WEST  POINT 

•          •  • 

MAX 
MIN 

90 

91 

90 

92 
69 

90 

80 

85 
60 

64 
61 

87 
61 

8S 

89 

89 

90 

90 

87 

85 
69 

65 
69 

66 

90 
68 

90 
69 

69 

70 

91 
69 

94 

70 

96 

72 

97 

70 

90 
72 

90 

72 

89 

7? 

88 

70 

91 

62 
69 

86,7 
67.7 

CENTR4L 

05 

4ILEV 

MAX 

MIN 

92 
68 

92 
71 

95 
66 

60 

89 

88 
63 

90 
66 

88 
67 

91 
69 

95 

93 

93 

91 

92 
69 

68 
67 

67 

93 

96 

99 

90 

91 

90 

93 

92 

72 

93 

91  .  ft 

COVINGTON 

MAX 

86 
62 

87 

88 

86 

83 
69 

77 

80 
62 

80 
66 

86 
66 

82 

67 

86 
62 

66 
65 

89 

83 

87 

88 

87 

86 

66 

90 

94 

94 

99 

90 

88 

85 

86 

66 

69 

61 

86 

86.3 
66.9 

DUBLIN  3  S 

MAX 

91 
6T 

92 

91 
69 

95 

94 

91 

85 
59 

88 
60 

90 
58 

89 

91 
59 

92 

93 

96 

94 

95 

67 

96 

9* 

99 

92 

99 

97 

99 

100 
70 

97 

93 

95 

70 

90 
68 

93 

99 

96 

93.4 
65.3 

E4STM4N  I  H 

MAX 

90 
69 

91 

91 

92 
68 

92 

89 

82 
60 

85 
59 

87 
98 

66 

87 

88 

90 

84 

91 

92 
67 

93 

92 

92 

91 
67 

91 

93 
69 

95 

71 

97 

71 

95 
68 

90 

91 
73 

69 

7? 

94 
7 1 

93 

71 

93 

90.5 
67,2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

90 
63 

90 

91 

90 

89 

83 
60 

89 
68 

64 

60 

69 

8° 

90 

92 
67 

90 

91 

89 

89 

90 

89 

93 

93 

96 

97 

96 

91 
67 

90 

87 

90 
69 

90 

84 

83 

89,5 
66,4 

H4WKINSVILLE 

MAX 

90 

92 

91 

93 
69 

92 

88 

85 

63 

86 
61 

67 
61 

66 

86 

90 

92 
67 

94 

91 

94 
67 

63 

90 

92 

90 

91 

94 
67 

96 

97 

72 

97 

90 

92 

89 

7  1 

92 

92 

'  0 

92 

90.8 
67 , 3 

IRMINTDN  »  HNH 

MAX 

90 

91 

93 

9- 
67 

92 
65 

80 
64 

85 
60 

86 
60 

86 
60 

88 
56 

89 

90 
64 

92 
63 

94 
65 

90 
66 

93 
65 

90 
69 

92 

91 

92 
65 

95 
67 

97 
69 

98 

95 

70 

90 
67 

91 
70 

90 
7  1 

90 
70 

90 
69 

90 
70 

90 
67 

90,8 
66.2 

H4C0N  WSQ  4P 

MAX 

91 
6T 

90 

93 
72 

92 
69 

86 
68 

81 

84 
61 

87 
60 

68 
61 

89 

91 
65 

92 
66 

94 
67 

90 

92 

92 

91 

92 
70 

90 

70 

91 
68 

93 
66 

99 

96 

99 

89 

91 

69 

91 

91 

90 
7j 

90 
69 

90.9 
66.2 

MIllEDGEVILLE 

MAX 

91 
63 

90 
63 

92 
69 

95 

94 
66 

86 
66 

80 

58 

64 
57 

66 
57 

89 
98 

85 
60 

67 
65 

91 
65 

95 
65 

91 
64 

94 
67 

91 
67 

90 
67 

91 
68 

66 
69 

90 
64 

94 

63 

97 
65 

98 

70 

97 
69 

92 
69 

92 
72 

89 

70 

93 
70 

93 

70 

90 

70 

90.7 
69.3 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

89 
64 

89 
66 

90 
70 

73 

70 

91 
65 

82 
64 

80 
60 

83 
64 

85 
61 

67 
60 

87 
62 

90 
64 

92 
66 

94 
68 

69 
67 

91 
66 

69 
68 

89 

70 

92 
70 

90 
67 

91 
69 

99 
68 

97 
71 

98 

70 

98 
68 

90 
70 

91 
71 

89 

68 

89 
68 

88 
69 

87 
69 

89,1 
66,8 

S4N0ERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
67 

93 
67 

92 
68 

91 
67 

76 
66 

82 
57 

84 
56 

84 
57 

69 
58 

69 
66 

89 
66 

93 
66 

92 
66 

89 
67 

91 
67 

69 
67 

90 
68 

90 
68 

69 
66 

92 
69 

96 
69 

96 

70 

95 

71 

69 
69 

91 
73 

89 
74 

91 
72 

91 
73 

91 
66 

87 
69 

89,4 

66,8 

SIL04M 

*          •  • 

MAX 

Mm 

88 

90 
67 

88 

67 

90 
68 

89 
66 

78 
63 

87 
59 

65 
61 

85 

60 

86 
60 

86 

89 
60 

92 
62 

88 
66 

90 
66 

87 
66 

69 
66 

90 
67 

89 

91 
66 

93 
66 

99 
69 

97 

98 

70 

91 
68 

93 

89 
73 

91 
68 

92 
68 

66 

88 
68 

89,2 
66,0 

E4ST  CENTR4L 

06 

4RPLING  I  NW 

MAX 

87 

88 
62 

91 

89 
59 

91 

85 

78 
56 

83 
56 

86 
57 

65 

86 

B6 
6l 

89 
63 

93 

92 

92 

89 

90 
66 

92 
67 

90 

92 

93 
67 

97 
69 

96 

96 

91 
7  ^ 

90 

90 

92 
68 

92 
67 

91 
68 

89,7 
64 , 1 

4UCUST4  MSO  4P 

MAX 

90 

92 

93 

90 
68 

89 

81 

e<. 

61 

86 

60 

86 
61 

67 

87 
69 

88 
69 

94 

70 

94 

70 

92 

91 

90 

92 
70 

87 
69 

92 

94 
67 

97 

96 
72 

97 

91 

93 
73 

91 

93 

93 
73 

94 
70 

93 

70 

90.9 

BROOKLET  I  w 

MAX 

92 
69 

92 
66 

95 
66 

94 

70 

91 

75 

83 
67 

85 
98 

84 
99 

65 

84 

88 

^7 

95 
69 

94 

91 

86 

90 

90 

87 

90 

92 

93 

97 

96 

92 

92 

92 

99 

99 

93 

77 

92 

90.4 
66.1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

89 
66 

91 
68 

95 
66 

97 
68 

94 
69 

85 
66 

84 
58 

86 
97 

66 
58 

87 
58 

88 

89 
6^ 

99 

96 

95 

96 
66 

91 

9» 

92 

89 

93 

98 

98 

96 

93 

96 

94 

94 

95 

96 

96 

92.6 
67.4 

METTER 

MAX 

Mm 

93 
64 

93 

71 

96 
69 

96 

71 

94 
63 

82 
65 

86 

61 

86 
60 

65 
57 

86 

64 

89 

92 
67 

92 
69 

96 
70 

93 

92 
62 

93 
66 

94 

93 

93 

94 

98 

98 

100 

93 

95 

95 

95 
69 

96 

96 

97 

93.1 
66.8 

lilDVILLE   EXP  ST4 

MAX 

Mm 

89 
62 

91 
65 

93 
65 

93 
66 

90 
63 

91 
62 

»l 
S7 

91 
96 

65 
57 

87 
58 

88 

69 

94 

94 

94 

70 

91 

92 

92 

90 
69 

90 

92 

94 

96 

99 

95 

95 

95 

99 

91.9 
69.9 

MILLEN  «  N 

MAX 

Mm 

90 
64 

92 
68 

95 
64 

94 
67 

91 

70 

86 
66 

89 
55 

89 
67 

90 
67 

68 
59 

87 

89 

6' 

90 

95 

90 

91 

91 

93 
69 

86 
69 

91 

94 

96 

96 

96 

92 

93 

90 

94 

93 

94 

93 

91.4 

67.1 

NEHINGTDN  2  NE 

MAX 

Mm 

91 
72 

91 

71 

91 
71 

95 
73 

95 

70 

84 

68 

84 
63 

85 
62 

86 
61 

66 
68 

83 

60 

69 

70 

99 
71 

96 

71 

93 
69 

91 
72 

91 
70 

90 
70 

69 

73 

90 

71 

93 
69 

94 

72 

96 
74 

97 

71 

90 
70 

93 
74 

93 

74 

96 
79 

99 
74 

99 
74 

93 
79 

91.3 
70.3 

SMAIKSBORO 

MAX 

Mm 

91 
67 

92 
68 

96 
68 

95 
69 

92 
69 

82 

65 

85 
59 

66 
5  7 

86 
98 

66 

62 

87 
67 

88 

66 

93 
69 

97 
67 

96 
66 

93 
68 

90 
67 

92 
69 

92 
69 

91 
69 

93 
69 

93 
67 

93 
69 

91 
68 

90 
69 

92 

71 

93 
73 

92 
70 

94 

73 

99 

70 

99 

71 

91.4 
67,3 

M4RRENT0N 

MAX 

MIN 

89 
64 

89 
69 

94 
66 

92 
66 

89 
64 

80 
60 

66 
59 

67 
99 

86 

60 

67 
65 

92 
69 

94 
63 

92 
63 

93 
68 

90 
66 

93 
68 

93 
70 

69 
68 

93 
66 

96 
69 

97 
69 

98 

72 

97 
69 

92 
69 

91 
69 

92 
71 

91 
70 

94 
68 

93 
67 

91.1 
66,3 

kAVNbSeORO  2  NE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

89 
64 

91 
64 

82 
68 

93 
66 

91 
65 

89 
69 

77 
60 

85 

57 

65 

57 

60 
96 

89 
64 

66 

67 

66 

67 

99 
66 

94 

66 

89 

66 

90 
67 

66 

67 

90 
67 

64 
69 

86 

69 

92 
69 

94 

68 

96 
68 

99 
68 

90 
68 

9? 
72 

69 

72 

99 
72 

92 
67 

93 
67 

69,9 
69.8 

SOUTHWEST 

07 

4LB4Ny  3  SE 

MAX 

Mm 

92 
66 

93 
68 

93 
68 

94 

68 

89 
66 

89 
69 

66 

62 

86 

59 

67 

62 

87  92 
66  68 

93 
68 
SON 

99     91  93 
66     69  67 
9to«  FoUowlag  Sutl4 

99  90 
67  69 
an  lodn 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

97 
69 

94 

70 

99 

71 

96 
66 

69 

70 

92 
71 

90 
72 

93 
72 

93 

71 

92 
73 

86 
68 

91.2 
67,6 

DAILY  TEMPERATURES  oeo«o,. 


Conlinued  JULY  1972 


Day  of  Month 

0) 

Station 

 r 

 r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

AMERICU5  4  EME 

MAX 

92 

91 

38 

92 

90 

83 

83 

84 

86 

89 

89 

92 

93 

89 

89 

89 

92 

91 

65 

90 

91 

93 

95 

92 

65 

90 

88 

90 

86 

86 

86 

89,2 

MIN 

67 

67 

67 

67 

67 

61 

63 

63 

63 

64 

63 

66 

68 

66 

68 

67 

67 

59 

66 

58 

55 

70 

71 

71 

58 

71 

72 

70 

70 

71 

69 

57.4 

BAINRRtOGE 

MAX 

94 

95 

94 

94 

93 

66 

87 

88 

67 

69 

92 

93 

96 

92 

96 

94 

90 

92 

92 

91 

92 

94 

95 

96 

94 

96 

95 

95 

94 

69 

92*7 

MIN 

69 

67 

7  \ 

71 

70 

67 

63 

62 

59 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

68 

64 

69 

68 

70 

58 

66 

71 

73 

70 

71 

70 

7 1 

70 

70 

71 

58.2 

SLSKELY 

MAX 

9? 

92 

92 

92 

93 

86 

84 

67 

68 

86 

67 

91 

94 

94 

90 

92 

92 

91 

9  1 

92 

9 1 

91 

94 

95 

95 

65 

90 

90 

93 

93 

90 

90 .  8 

MIN 

67 

66 

69 

69 

65 

64 

62 

6  1 

61 

65 

65 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

59 

59 

68 

58 

59 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

70 

57.5 

CilRL  2  SNW 

MAX 

91 

93 

93 

94 

95 

83 

84 

85 

86 

83 

68 

92 

94 

92 

93 

94 

91 

91 

90 

68 

90 

92 

95 

95 

92 

86 

93 

93 

94 

92 

92 

90.  8 

MIN 

67 

66 

66 

69 

70 

67 

63 

63 

61 

66 

66 

67 

67 

65 

67 

67 

57 

59 

68 

70 

65 

67 

73 

72 

59 

72 

70 

69 

70 

68 

67 

67.6 

C4MILL4 

MAX 

93 

94 

94 

95 

91 

84 

66 

87 

66 

88 

90 

93 

97 

92 

94 

94 

91 

92 

92 

90 

92 

95 

96 

97 

88 

90 

92 

95 

95 

93 

66 

91  .8 

MIN 

68 

66 

70 

71 

69 

66 

65 

62 

60 

66 

67 

69 

73 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

71 

66 

68 

70 

73 

70 

74 

71 

7  1 

75 

69 

70 

68.5 

COiaoITT  2  E 

MAX 

91 

92 

93 

93 

94 

91 

86 

86 

86 

86 

86 

90 

92 

93 

92 

92 

89 

88 

90 

90 

90 

91 

94 

95 

96 

87 

93 

93 

93 

92 

95 

91,0 

MIN 

71 

70 

72 

70 

7  1 

67 

65 

65 

6 1 

66 

65 

68 

67 

68 

69 

69 

67 

70 

70 

70 

67 

69 

70 

71 

71 

73 

72 

69 

7  1 

71 

70 

66.9 

CUTHBERT 

MAX 

94 

93 

93 

93 

94 

85 

86 

86 

86 

68 

92 

92 

93 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

90 

93 

95 

96 

97 

90 

91 

93 

94 

94 

91 

90 

91.6 

MIN 

69 

73 

69 

69 

6  3 

63 

6  2 

56 

64 

66 

67 

70 

69 

68 

68 

56 

57 

68 

69 

57 

70 

73 

72 

59 

71 

73 

73 

72 

70 

67 

56.2 

FORT  G4INES 

MAX 

91 

90 

91 

91 

69 

84 

84 

85 

85 

86 

68 

90 

90 

86 

68 

86 

88 

86 

90 

68 

91 

90 

92 

92 

90 

89 

88 

90 

9  I 

85 

86 

86.5 

MIN 

70 

66 

72 

68 

70 

63 

65 

62 

6 1 

65 

65 

67 

70 

66 

67 

66 

57 

68 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

70 

71 

73 

74 

72 

7l 

70 

58.5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

97 

94 

91 

91 

91 

82 

86 

87 

86 

68 

92 

91 

94 

86 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

95 

92 

82 

91 

89 

91 

92 

88 

87 

90.0 

MIN 

62 

66 

64 

63 

58 

59 

56 

55 

56 

59 

60 

70 

65 

62 

64 

62 

65 

53 

64 

60 

63 

58 

57 

68 

67 

71 

58 

67 

68 

65 

63.5 

M0RG4N  1  u 

MAX 

89 

89 

90 

93 

91 

82 

84 

84 

84 

69 

90 

92 

9  1 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

95 

9  5 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

95 

94 

90 .  3 

MIN 

6S 

68 

68 

68 

65 

64 

62 

61 

65 

65 

67 

69 

70 

65 

67 

65 

66 

69 

70 

67 

68 

70 

72 

59 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

68.0 

RL4INS    Sri   C4    EXP  ST4 

MAX 

9  I 

92 

90 

90 

91 

84 

82 

83 

85 

84 

65 

89 

9  1 

92 

88 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

9 1 

92 

94 

96 

85 

89 

89 

90 

90 

87 

86*9 

MIN 

69 

67 

72 

68 

67 

62 

62 

61 

60 

62 

65 

67 

68 

69 

69 

67 

65 

69 

66 

69 

65 

59 

71 

73 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

67.7 

THOHSSVILLE  4  SE 

MAX 

92 

94 

94 

82 

86 

69 

91 

92 

94 

93 

93 

91 

91 

90 

92 

95 

91 

90 

91 

92 

91 

«          •  • 

MIN 

65 

70 

70 

68 

64 

56 

63 

67 

67 

67 

65 

66 

66 

66 

62 

59 

66 

72 

67 

67 

66 

SOUTH  CENTR4L  06 

4L4P4Ha  Exp  sT4TI0N 

MAX 

92 

91 

93 

94 

94 

92 

65 

85 

85 

88 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

88 

91 

92 

94 

94 

92 

86 

89 

91 

92 

90 

88 

90.6 

MIN 

69 

66 

70 

72 

71 

66 

63 

60 

59 

65 

66 

66 

67 

66 

68 

66 

67 

69 

70 

70 

65 

67 

68 

68 

67 

74 

72 

72 

71 

71 

57 

67.8 

4SHBURN  3  ENE 

MAX 

90 

92 

90 

92 

92 

66 

82 

83 

84 

65 

66 

66 

89 

92 

69 

91 

90 

68 

69 

86 

88 

90 

92 

94 

95 

86 

89 

88 

90 

89 

89 

89.0 

MIN 

66 

73 

71 

66 

65 

63 

62 

60 

63 

66 

67 

66 

68 

68 

68 

67 

58 

66 

70 

65 

69 

70 

73 

69 

71 

73 

65 

72 

7l 

7  1 

67.9 

COROELE 

MAX 

9". 

92 

93 

93 

91 

83 

85 

86 

87 

88 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

93 

90 

90 

91 

92 

94 

96 

98 

96 

93 

93 

93 

94 

95 

69 

91.9 

MIN 

70 

68 

73 

67 

66 

64 

64 

63 

61 

63 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

69 

59 

69 

70 

57 

59 

70 

72 

69 

73 

74 

72 

73 

73 

69 

66  ,  6 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

92 

92 

93 

93 

94 

92 

82 

65 

85 

86 

69 

86 

90 

94 

94 

90 

91 

90 

90 

67 

90 

92 

95 

95 

96 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

90.8 

MIN 

70 

66 

72 

73 

72 

69 

63 

65 

65 

66 

67 

66 

70 

70 

68 

65 

67 

69 

70 

70 

55 

66 

70 

65 

68 

68 

74 

75 

73 

70 

69 

58.8 

i=ITZGeR4LD 

MAX 

93 

93 

96 

95 

94 

83 

86 

87 

87 

86 

90 

90 

95 

94 

93 

94 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

95 

97 

97 

92 

93 

93 

94 

94 

90 

92.1 

MIN 

71 

69 

74 

69 

7  I 

66 

64 

63 

61 

63 

66 

66 

74 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

70 

57 

73 

74 

74 

68 

75 

74 

74 

73 

72 

72 

69.8 

HOMERVILLE  3  HSH 

MAX 

93 

92 

94 

95 

94 

89 

67 

87 

87 

89 

69 

92 

96 

93 

93 

93 

90 

92 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

92 

95 

94 

93 

93 

92.0 

MIN 

69 

67 

66 

71 

70 

69 

63 

59 

57 

67 

66 

67 

57 

67 

66 

68 

65 

67 

59 

70 

66 

66 

59 

69 

56 

70 

71 

71 

58 

67 

68 

57.2 

LUMBER  CITY 

MAX 

91 

92 

92 

95 

94 

90 

82 

66 

81 

87 

89 

87 

91 

94 

92 

94 

92 

90 

91 

69 

91 

92 

93 

95 

97 

9l 

90 

91 

93 

92 

92 

90.  6 

MIN 

69 

69 

69 

72 

69 

69 

61 

60 

57 

59 

65 

67 

66 

70 

67 

67 

66 

56 

69 

68 

55 

56 

59 

69 

69 

69 

75 

75 

73 

71 

70 

67.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

94 

93 

94 

95 

95 

84 

85 

85 

86 

88 

90 

92 

95 

93 

94 

93 

91 

90 

89 

68 

90 

93 

96 

96 

94 

90 

94 

94 

94 

'1 

86 

91.4 

MIN 

66 

67 

71 

73 

68 

67 

64 

62 

59 

65 

67 

68 

6' 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

58 

64 

68 

71 

71 

68 

74 

72 

7  1 

71 

69 

70 

68  . 1 

N4SHVILLE  5  SSE 

MAX 

93 

94 

94 

95 

94 

88 

66 

87 

87 

89 

88 

9  1 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

92 

69 

91 

93 

95 

95 

94 

90 

91 

92 

92 

'l 

88 

91.4 

MIN 

67 

65 

67 

70 

68 

67 

63 

57 

55 

63 

63 

64 

61 

66 

65 

66 

50 

67 

67 

58 

62 

65 

67 

69 

67 

72 

72 

7 1 

72 

68 

66 

55.9 

QUITMAN 

MAX 

90 

92 

93 

93 

95 

90 

83 

86 

68 

67 

90 

90 

92 

95 

92 

93 

92 

92 

94 

89 

90 

93 

94 

96 

95 

87 

92 

93 

94 

93 

93 

91 . ! 

MIN 

69 

68 

70 

72 

70 

68 

65 

62 

60 

62 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

58 

69 

65 

57 

68 

70 

68 

69 

73 

72 

71 

70 

70 

67.9 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

91 

92 

93 

69 

65 

65 

86 

66 

89 

89 

91 

94 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

92 

93 

95 

95 

88 

89 

90 

92 

92 

93 

90.5 

MIN 

69 

67 

72 

73 

71 

66 

64 

63 

62 

6! 

66 

66 

69 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

67 

59 

71 

73 

58 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

69.0 

VALD0ST4  <>  NW 

MAX 

93 

93 

93 

95 

91 

91 

87 

87 

67 

69 

89 

91 

96 

94 

94 

94 

92 

92 

86 

90 

91 

92 

94 

97 

86 

93 

94 

94 

93 

94 

91 

91.6 

«          *  • 

MIN 

69 

65 

72 

70 

71 

71 

65 

65 

57 

65 

66 

67 

68 

66 

68 

66 

66 

67 

67 

69 

65 

55 

67 

67 

65 

59 

70 

59 

58 

58 

68 

67.1 

S0UTHE4ST  09 

4LMA    F44  4P 

MAX 

92 

94 

95 

95 

92 

75 

85 

85 

85 

89 

85 

91 

96 

93 

94 

90 

90 

90 

86 

90 

92 

93 

95 

94 

90 

89 

89 

93 

92 

9o 

89 

90.  3 

MIN 

70 

69 

73 

72 

71 

71 

64 

60 

61 

65 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

67 

69 

72 

70 

65 

59 

72 

71 

69 

72 

72 

75 

73 

7l 

70 

69.2 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

92 

91 

95 

96 

94 

93 

82 

81 

84 

85 

87 

86 

68 

93 

61 

91 

90 

90 

93 

69 

91 

90 

92 

92 

90 

95 

64 

98 

95 

90 

89,9 

MIN 

73 

73 

72 

73 

76 

73 

68 

66 

67 

69 

66 

68 

69 

68 

73 

67 

66 

69 

75 

75 

70 

71 

72 

76 

75 

76 

71 

65 

68 

70 

70,9 

BRUNSWICK 

MAX 

93 

94 

94 

95 

94 

93 

89 

63 

84 

65 

85 

82 

95 

92 

91 

93 

93 

93 

89 

88 

91 

92 

94 

95 

94 

93 

97 

98 

99 

97 

90 

91.9 

Mm 

70 

71 

74 

74 

73 

71 

66 

64 

63 

69 

69 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

69 

72 

73 

75 

71 

75 

74 

75 

74 

74 

72 

71.4 

BRUNSWICK    FA4  4P 

MAX 

94 

95 

94 

93 

93 

65 

61 

63 

83 

65 

85 

87 

90 

91 

90 

88 

67 

88 

86 

86 

89 

89 

91 

92 

95 

93 

94 

97 

98 

69 

89 

89.7 

MIN 

74 

71 

74 

75 

72 

70 

67 

66 

68 

7 1 

71 

72 

74 

72 

74 

77 

72 

78 

77 

79 

71 

73 

74 

76 

72 

75 

74 

76 

75 

77 

74 

73,3 

Fleming 

MAX 

92 

92 

96 

96 

94 

92 

63 

83 

64 

85 

84 

90 

95 

93 

91 

91 

91 

90 

89 

89 

91 

94 

95 

95 

95 

93 

91 

94 

95 

95 

93 

91.3 

Mm 

71 

66 

66 

70 

71 

71 

62 

56 

59 

69 

70 

70 

70 

62 

69 

67 

57 

72 

58 

72 

74 

7  1 

67 

70 

56,3 

FDLKSTON  9  SW 

MAX 

95 

97 

98 

99 

96 

86 

68 

67 

66 

89 

86 

93 

96 

95 

94 

90 

93 

92 

69 

90 

92 

95 

95 

96 

90 

92 

96 

97 

97 

95 

91 

92,7 

Mm 

72 

69 

70 

73 

71 

69 

64 

62 

67 

67 

67 

69 

69 

66 

65 

68 

67 

59 

70 

70 

66 

57 

70 

71 

69 

70 

7  1 

7  1 

70 

69 

57 

58,6 

FORT  STEWART 

MAX 

95 

94 

99 

97 

96 

87 

84 

85 

85 

68 

65 

92 

98 

97 

91 

90 

89 

90 

88 

90 

93 

94 

95 

97 

95 

96 

93 

97 

97 

95 

93 

92,4 

MIN 

70 

70 

71 

73 

73 

71 

63 

62 

62 

66 

69 

72 

74 

70 

67 

70 

66 

70 

73 

70 

68 

69 

72 

72 

70 

72 

74 

74 

72 

70 

72 

69,9 

GLENNVILLE 

MAX 

92 

93 

96 

96 

93 

80 

65 

86 

66 

68 

86 

91 

96 

93 

92 

92 

91 

90 

88 

92 

93 

94 

97 

98 

92 

91 

96 

94 

93 

94 

95 

91,7 

Mm 

69 

6" 

71 

73 

69 

69 

62 

62 

62 

65 

66 

70 

70 

70 

67 

69 

57 

71 

72 

69 

66 

69 

72 

7 1 

70 

72 

73 

70 

73 

71 

7C 

69,0 

JESUP  e  S 

MAX 

93 

93 

97 

96 

94 

94 

86 

85 

85 

89 

87 

91 

96 

96 

97 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

98 

99 

94 

92 

97 

96 

95 

95 

92,9 

MIN 

71 

66 

69 

69 

70 

7 1 

62 

56 

67 

6^ 

66 

69 

67 

67 

68 

nahunta 

MAX 

92 

91 

95 

98 

93 

68 

65 

82 

86 

89 

66 

91 

95 

92 

91 

92 

91 

90 

88 

68 

91 

93 

93 

94 

90 

92 

93 

95 

95 

90 

93 

91,0 

Mm 

72 

66 

72 

73 

75 

66 

61 

60 

67 

67 

70 

71 

69 

74 

68 

68 

70 

71 

59 

57 

59 

59 

68 

70 

70 

73 

73 

68 

68 

68 

69,3 

SAPELO  ISL4N0 

MAX 

93 

93 

93 

92 

91 

85 

80 

81 

82 

83 

83 

85 

91 

87 

86 

87 

87 

87 

85 

87 

87 

90 

86 

91 

93 

91 

94 

96 

95 

68 

68 

86,4 

Mm 

73 

71 

73 

74 

75 

69 

68 

66 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

73 

78 

75 

75 

70 

72 

75 

76 

73 

74 

75 

75 

74 

75 

77 

73,1 

Se«  Ret«t«Dc«  NoIm  FoUowing  SuUod  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES  CEORClt 

 JULY 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IJ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

S4V4NN4H 

USD4  PL  OBDN 

MAX 
MIN 

94 

72 

92 
69 

9* 
69 

97 

72 

92 
79 

93 
69 

65 
60 

68 

57 

87 
60 

86 
67 

66 
67 

90 
67 

96 

71 

94 
69 

9* 

67 

92 

70 

90 
70 

90 
66 

90 
71 

91 
66 

92 
65 

96 
69 

97 
73 

98 

73 

95 
68 

95 

71 

94 

73 

96 
72 

96 

72 

94 
68 

95 

70 

92.5 
66.8 

SAV4NN4H 

MSO  4I> 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 
71 

96 

71 

95 

73 

93 

72 

7* 

67 

84 

63 

65 

62 

66 
61 

86 
68 

65 

71 

86 

70 

96 
73 

94 

71 

93 
69 

90 
71 

91 
70 

91 
70 

69 
73 

90 

71 

93 
68 

94 

72 

96 
74 

96 
75 

94 

7? 

93 
74 

93 
74 

96 
75 

95 
74 

95 

72 

93 
74 

91.2 
70.7 

S4V4NN4H 

SE4CH 

MAX 
MIN 

SURRENCV 

2  HNH 

MAX 
MIN 

9'! 

66 

94 
66 

96 
6S 

96 
69 

95 
66 

ao 

66 

86 
60 

66 
59 

87 
58 

89 
63 

87 
66 

90 
67 

95 
66 

94 

67 

95 
64 

93 
64 

00 
65 

91 
65 

91 
68 

91 
65 

93 
63 

94 
6! 

95 
68 

95 
68 

91 
66 

92 
70 

92 
70 

94 

73 

94 
66 

94 
65 

93 
66 

91.8 
66.0 

M4vcRass 

(.  NE 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
70 

96 

70 

96 
72 

96 

72 

92 
70 

92 
63 

68 
59 

88 
56 

66 
58 

89 
67 

86 
66 

91 
66 

98 
69 

95 
6B 

95 
68 

93 
67 

90 
67 

91 

70 

90 
70 

91 
67 

91 
67 

93 
67 

96 
67 

97 
70 

96 
66 

91 
67 

92 
70 

96 
71 

96 
69 

95 
68 

92.5 
67.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

i  Depth 

«> 

Day  of  month 

« 

Tir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

31 

Avera 

CALHOUN  Exp  station 

4 

MAX 

MI^ 

79 
75 

60 
76 

80 
77 

81 
77 

80 
79 

79 
7J 

78 
74 

82 
78 

78 
74 

76 
75 

78 
75 

79 
75 

81 
77 

82 
78 

81 
76 

80 
78 

79 
77 

79 
77 

85 
77 

65 
79 

87 
79 

99 
79 

90 
82 

90 
82 

91 
83 

86 
83 

90 
82 

85 
81 

61 
80 

80 
76 

SO 
76 

82.4 
77.9 

EXPERIMENT 

2 

Mix 

MI^ 

102 
71 

103 
76 

105 
75 

83 
70 

88 
69 

90 
71 

08 
71 

102 
72 

103 
72 

107 
72 

107 
75 

106 
77 

103 
76 

102 
74 

100 
76 

105 
73 

106 
77 

109 
76 

108 
78 

111 
76 

113 
64 

111 
82 

98 
82 

109 
78 

100 

79 

90 
75 

91 
74 

87 
75 

91 
75 

100.9 
75.3 

4 

MAX 

MI^ 

95 
71 

97 
78 

100 
76 

81 
71 

84 
72 

85 
72 

92 
72 

95 
74 

96 

75 

100 
75 

100 
78 

101 
79 

95 
78 

95 

76 

94 

77 

96 
75 

99 

78 

102 
79 

10* 
60 

loj 

81 

106 
84 

104 
84 

92 
63 

96 

80 

95 
62 

86 
76 

87 
76 

83 
76 

86 
75 

94.9 
77.0 

e 

MAX 

MI^ 

88 
73 

89 
7f 

91 
79 

79 
74 

80 
74 

81 
74 

84 
73 

88 
76 

88 
77 

92 
78 

93 
80 

93 
81 

68 
80 

88 
78 

96 
78 

91 
77 

92 
86 

93 
82 

93 
82 

95 
83 

97 
84 

97 
87 

93 
66 

02 
83 

69 
62 

83 
79 

63 
76 

81 
77 

B2 
77 

86.6 
79.2 

HAWKINSVILLE 

4 

MAX 
Mlh 

99 
80 

89 
80 

88 
79 

90 
81 

90 
81 

87 
80 

85 
79 

86 
78 

85 
79 

85 
79 

86 
79 

85 
79 

67 
60 

66 
82 

68 
62 

86 
82 

89 
81 

69 
61 

90 
62 

88 
80 

88 
80 

00 
80 

90 
80 

«0 
86 

90 
81 

89 
81 

90 
64 

86 
81 

89 
61 

90 
83 

89 
64 

88.2 
90.8 

HOMERVILLE  3  WSH 

4 

MA> 
MU 

9C 

77 

93 
76 

95 
78 

98 
80 

9S 
80 

93 
79 

87 
77 

94 

76 

94 

78 

94 
78 

94 
77 

93 
77 

94 
78 

96 
80 

94 
78 

93 
79 

93 
78 

92 
76 

93 
75 

91 
77 

93 
76 

97 
76 

100 
78 

99 
60 

99 
79 

91 
80 

99 
80 

96 

SO 

102 
80 

100 
80 

97 
80 

94.9 
78.2 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MA> 
MI^ 

85 
78 

66 
79 

89 
78 

89 
81 

89 

ec 

89 
78 

89 
75 

89 
74 

87 
77 

86 

77 

87 
77 

86 
76 

87 
77 

88 
72 

90 
77 

99 
76 

89 
81 

89 
80 

90 
79 

90 
79 

90 
80 

91 
SO 

90 
79 

90 
79 

68.5 
77.9 

PLAINS  SK  04  EXP  ST4 

4 

HA> 

MI^ 

IOC 
78 

102 
81 

98 
81 

102 
83 

104 
84 

95 
79 

97 
79 

101 
80 

101 
81 

99 
81 

99 
81 

101 
83 

104 
64 

104 
86 

102 
65 

105 
87 

103 
62 

105 
62 

103 
63 

102 
83 

102 
82 

104 
62 

106 
67 

106 
69 

106 
84 

93 
84 

99 
64 

97 
63 

100 
82 

101 
69 

96 
82 

101.2 
62. B 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MA) 

HU 

103 
73 

105 
74 

lOS 
T. 

110 
78 

111 

80 

102 
75 

93 
71 

IOC 
71 

104 
71 

106 
71 

106 
70 

lOJ 
75 

108 
77 

110 
78 

108 
79 

106 
76 

105 
73 

99 
74 

99 
73 

103 
75 

100 
74 

108 
74 

108 
79 

no 

60 

110 
76 

96 
75 

95 
76 

96 
76 

105 
77 

106 
78 

108 
79 

104.4 
75.3 

4 

MA> 
HI^ 

96 

77 

loo 

79 

102 
80 

104 
82 

109 
64 

97 
79 

90 
76 

96 
76 

08 
76 

99 
76 

IOC 
79 

100 
80 

102 
81 

105 
82 

103 
64 

103 
80 

101 
78 

94 
78 

95 
79 

97 
80 

95 
79 

102 
79 

102 
83 

104 
64 

103 
80 

93 
80 

91 
80 

92 
80 

101 
80 

102 
83 

102 
83 

99.3 
79.9 

e 

MA)r 
HI^ 

89 
7i 

90 
60 

93 
81 

95 
82 

91 
84 

9C 
8C 

86 
77 

90 
78 

90 
78 

92 
79 

92 

SO 

93 
81 

95 
62 

96 
83 

95 
64 

95 
82 

93 
79 

69 

79 

9U 
60 

90 
80 

90 
60 

93 
80 

95 
64 

97 
85 

97 
81 

69 
61 

87 
60 

86 
80 

95 
61 

99 
83 

95 
63 

92.3 
60.8 

CALHOUN  EXP  STATION  ,  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT  IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE   OF   SOIL,    UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE   UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ,  GREENVILLE-HEAVV  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HCXJR  PERIOD  ENDING  8  A.  M 
TIFTON  EXP  STATION  i   TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     6-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1971  -  1972  GEORGIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

0 

28 

684 

364 

42 

9 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

0 

AS 

463 

443 

599 

639 

385 

170 

31 

12 

2790 

CARTERSVlLLc 

0 

0 

Q 

^7 

454 

393 

558 

638 

381 

163 

30 

14 

2578 

CEDARTOWN 

0 

0 

0 

39 

449 

400 

537 

628 

382 

159 

22 

8 

2524 

DALLAS  2  SSE 

0 

0 

0 

51 

448 

446 

651 

694 

435 

220 

47 

U 

3014 

DALTDN 

0 

0 

0 

5<t 

473 

462 

679 

711 

458 

215 

37 

11 

3100 

LA  FAYETTE 

0 

0 

0 

513 

575 

719 

481 

241 

47 

19 

RQME 

Q 

Q 

Q 

35 

442 

437 

582 

629 

370 

149 

29 

s 

2681 

2665 

ROME  WSO  AP 

*         *  * 

0 

0 

0 

491 

433 

616 

665 

426 

177 

28 

7 

2888 

3326 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

0 

0 

2 

98 

525 

499 

558 

742 

495 

272 

58 

23 

3382 

ATHENS  WSO  AP 

Q 

Q 

Q 

33 

415 

381 

519 

522 

352 

152 

17 

5 

2496 

2929 

ATLANTA  WSO  AP 

0 

0 

Q 

36 

436 

390 

559 

643 

387 

151 

21 

5 

2638 

2983 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

Q 

Q 

141 

595 

519 

747 

800 

602 

327 

146 

64 

3947 

4049 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

0 

62 

473 

402 

619 

701 

475 

22 

COMMERCE  ^  NNW 

0 

0 

Q 

88 

503 

473 

644 

688 

443 

64 

1 3 

DAHLQNEGA 

0 

0 

2 

92 

513 

495 

661 

738 

481 

255 

81 

21 

3339 

3319 

GAINESVILLE 

0 

0 

2 

77 

475 

475 

647 

735 

450 

229 

61 

29 

3180 

3157 

HELEN  1  ESE 

0 

0 

0 

93 

528 

491 

533 

702 

459 

248 

87 

23 

3254 

JASPER  1  NNW 

0 

0 

490 

440 

512 

590 

426 

197 

39 

10 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

0 

0 

0 

1  8 

398 

383 

521 

604 

315 

141 

8 

5 

2393 

WINDER   1  SSE 

*         *  * 

0 

0 

0 

32 

431 

414 

541 

609 

359 

167 

23 

10 

2586 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  W 

0 

0 

5 

97 

498 

460 

529 

703 

451 

239 

111 

36 

3229 

3683 

CORNELIA 

0 

0 

2 

102 

541 

493 

652 

708 

433 

222 

89 

15 

3258 

3298 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

0 

50 

498 

431 

530 

603 

345 

179 

39 

14 

2689 

HARTWELL 

0 

0 

0 

31 

418 

374 

490 

593 

295 

132 

8 

3 

2344 

TQCCOA 

0 

0 

0 

35 

442 

408 

551 

644 

361 

177 

37 

15 

2670 

2866 

WASHINGTON 

0 

0 

0 

49 

460 

422 

544 

678 

382 

202 

36 

11 

2784 

2519 

*         *  * 

WEST  CENTRAL 

0^ 

BUENA  VISTA 

0 

0 

Q 

9 

333 

237 

343 

485 

86 

1 

Q 

CARROLLTON 

0 

0 

Q 

55 

456 

384 

533 

359 

159 

27 

10 

0 

0 

0 

11 

313 

252 

371 

468 

250 

84 

0 

1 

1750 

2383 

EXPERIMENT 

0 

0 

Q 

32 

380 

349 

489 

513 

1  4  I 

17 

7 

2357 

GREENVILLE   2  NNW 

0 

0 

0 

35 

363 

339 

471 

549 

295 

137 

14 

8 

2212 

LA  GRANGE 

0 

0 

Q 

57 

40 1 

329 

487 

535 

294 

13 

7 

2253 

nAKSnALLV 1  LLC 

0 

0 

Q 

16 

303 

238 

338 

464 

209 

73 

0 

Q 

1641 

NEWNAN 

0 

0 

0 

30 

394 

360 

507 

574 

306 

115 

12 

5 

2305 

2649 

SUNNYSIOE 

0 

0 

0 

17 

391 

345 

496 

583 

329 

131 

25 

4 

2321 

TALBDTTON 

0 

0 

0 

19 

335 

300 

449 

492 

271 

104 

1 

2 

1973 

TALLAPOOSA  2  N 

0 

0 

0 

70 

471 

399 

565 

511 

374 

179 

43 

3202 

THOMASTON  2  S 

0 

Q 

ft 

V 

1 7 

317 

269 

402 

490 

9  7  A 

1  1  ^ 

Q 

0 

1884 

WEST  POINT 

*        *  • 

0 

0 

0 

50 

415 

346 

494 

585 

355 

140 

16 

3 

2404 

2442 

CENTRAL 

05 

AILEY 

0 

0 

Q 

9 

312 

183 

263 

485 

101 

0 

COVINGTON 

0 

0 

Q 

4  3 

427 

373 

505 

587 

5  i  7 

1  47 

1 5 

1 0 

2427 

2726 

0 

0 

Q 

26 

351 

276 

386 

542 

269 

1  1 1 

f, 

2 

1969 

1982 

EASTMAN   1  W 

0 

0 

Q 

25 

292 

239 

353 

505 

244 

101 

3 

1773 

1 866 

FORSYTH  1  S 

0 

0 

0 

20 

353 

289 

435 

277 

126 

6 

0 

HAWKINSVlLLE 

n 

0 

0 

19 

305 

274 

369 

492 

225 

92 

2 

0 

1778 

1964 

IRWINTON  ^  WNW 

0 

0 

0 

16 

312 

255 

367 

468 

225 

57 

1 

0 

1702 

MACON  WSO  AP 

0 

0 

0 

9 

321 

288 

403 

493 

270 

96 

0 

0 

1880 

2135 

MILLEOGEVILLE 

0 

0 

0 

28 

405 

393 

470 

598 

346 

153 

13 

6 

2422 

2493 

MONTICELLO 

0 

0 

0 

30 

386 

356 

505 

526 

292 

136 

2 

SANDERSVILLE 

0 

0 

0 

22 

362 

294 

389 

505 

269 

103 

4 

1 

1949 

See  Reierence  Notes  FoUovmig  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Conlinued  SEASON  OF   1971  -  1972   CEORf.IA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

SILOAM 

•         *  * 

0 

0 

0 

19 

365 

323 

463 

550 

29B 

16 

6 

2561 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

0 

0 

0 

34 

400 

352 

474 

623 

351 

160 

29 

8 

2451 

AUGUSTA  WSO  AP 

0 

0 

0 

IB 

355 

301 

406 

523 

306 

123 

9 

2 

2039 

2397 

BROOKLET   1  W 

0 

0 

0 

16 

258 

213 

276 

445 

224 

80 

1 

0 

1513 

1765 

LOUISVILLE  3  S 

0 

0 

0 

15 

291 

232 

333 

472 

221 

86 

0 

2080 

METTER 

0 

0 

0 

8 

240 

194 

251 

417 

187 

67 

6 

MIDVILLE   EXP  STA 

0 

0 

0 

u 

304 

224 

334 

474 

196 

76 

7 

0 

1631 

MILLEN  4  N 

0 

0 

0 

18 

362 

229 

326 

470 

250 

96 

I 

3 

1755 

1964 

NEWINGTON  2  NE 

0 

0 

0 

17 

254 

206 

249 

425 

193 

72 

0 

0 

1416 

SWAINSBORO 

0 

0 

0 

5 

292 

226 

339 

460 

211 

104 

0 

0 

1637 

WARRENTDN 

0 

0 

0 

33 

396 

334 

461 

609 

331 

162 

11 

12 

2349 

2381 

WAYNESBORO  2  NE 

«         •  • 

0 

0 

0 

32 

362 

298 

423 

580 

320 

162 

12 

6 

2195 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

0 

0 

0 

15 

322 

235 

310 

473 

226 

94 

1 

0 

1676 

1662 

AMERICUS  4  ENE 

0 

0 

0 

1 1 

276 

246 

304 

462 

209 

79 

0 

0 

1587 

1977 

BAINBRIDGE 

0 

0 

0 

168 

216 

347 

151 

32 

0 

0 

1601 

BLAKELY 

0 

0 

0 

13 

279 

229 

328 

443 

211 

82 

0 

0 

1585 

1744 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

0 

3 

227 

166 

231 

349 

136 

39 

0 

0 

1151 

CAM  I  LL A 

0 

0 

0 

9 

272 

186 

248 

387 

163 

30 

0 

0 

1315 

COLQUITT  2  E 

0 

0 

0 

12 

274 

176 

263 

394 

169 

60 

0 

0 

1353 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

7 

248 

206 

294 

416 

191 

65 

0 

0 

1427 

FORT  GAINES 

0 

0 

0 

9 

270 

200 

281 

390 

174 

67 

0 

0 

1391 

1622 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

0 

7 

339 

264 

342 

453 

249 

66 

2 

0 

1724 

MORGAN  1  W 

0 

0 

0 

21 

318 

226 

154 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

0 

0 

0 

19 

304 

269 

392 

514 

243 

106 

0 

0 

1847 

THOMASVILLE  4  SE 

0 

0 

0 

196 

143 

203 

325 

124 

36 

0 

0 

15*1 

*         *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

0 

8 

232 

167 

221 

361 

153 

62 

0 

1 

1205 

1771 

ASHBURN  3  ENE 

0 

0 

0 

18 

307 

263 

350 

483 

232 

84 

0 

CORDELE 

0 

0 

0 

14 

264 

207 

296 

424 

164 

61 

0 

0 

1430 

DOUGLAS  2  NnE 

0 

0 

0 

20 

275 

193 

297 

425 

160 

64 

0 

0 

1454 

FITZGERALD 

0 

0 

0 

8 

247 

190 

254 

394 

165 

52 

0 

0 

1310 

1659 

HOMERVILLE   3  WSW 

0 

0 

0 

8 

224 

163 

220 

342 

149 

45 

0 

0 

1151 

LUMBER  CITY 

0 

0 

0 

22 

327 

237 

319 

465 

228 

95 

4 

1 

1698 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

0 

10 

254 

181 

260 

404 

173 

49 

0 

0 

1331 

1473 

NASHVILLE   5  SSE 

0 

0 

0 

9 

247 

170 

216 

365 

156 

5  7 

1 

0 

1223 

QUITMAN 

0 

0 

0 

9 

234 

175 

233 

384 

165 

68 

2 

0 

1270 

1467 

TIFTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

10 

245 

201 

285 

434 

170 

69 

3 

0 

1417 

1797 

VALDOSTA  <i  NW 

0 

0 

0 

13 

281 

171 

220 

363 

179 

61 

2 

0 

1290 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

AIMA    PAA  AP 

0 

0 

0 

1  3 

240 

181 

226 

372 

170 

65 

9 

0 

1269 

BLACK8EARD  ISLAND 

0 

0 

0 

0 

192 

118 

198 

319 

160 

66 

0 

0 

1055 

0 

0 

0 

6 

164 

102 

172 

297 

107 

43 

0 

0 

891 

1296 

0 

0 

0 

9 

171 

138 

214 

358 

176 

57 

0 

0 

1125 

FLEMING 

0 

0 

0 

11 

237 

176 

213 

365 

196 

71 

0 

0 

1271 

P  n  L  k    TDN    9    ^  w 

0 

0 

0 

6 

154 

126 

166 

305 

141 

41 

0 

0 

939 

FORT  STEWART 

0 

0 

0 

12 

207 

167 

198 

372 

169 

63 

2 

0 

1190 

0 

0 

0 

8 

211 

186 

231 

360 

171 

75 

0 

0 

1262 

1686 

iFSiip  a  s 

o  c    U  r     o  ^ 

0 

0 

0 

1 1 

224 

164 

216 

346 

173 

52 

0 

0 

1190 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

10 

188 

141 

170 

334 

148 

54 

0 

0 

1045 

SAPELO  ISLAND 

0 

0 

0 

7 

170 

149 

200 

371 

161 

63 

0 

0 

1121 

SAVANNAH  USDA   PL  GRON 

0 

0 

0 

10 

220 

176 

283 

405 

173 

68 

0 

0 

1335 

1903 

SAVANNAH  WSO  AP 

0 

0 

0 

10 

236 

187 

256 

400 

183 

74 

1 

0 

1347 

1619 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

0 

2 

134 

158 

200 

351 

147 

60 

0 

0 

1052 

SURRENCY   2  WNW 

0 

0 

0 

9 

238 

182 

234 

359 

163 

65 

1 

0 

1271 

WAYCROSS  NE 

0 

0 

0 

27 

274 

208 

247 

415 

161 

69 

0 

1 

1422 

1470 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND  ^""o.a 


Day 

Of  Month 

3  0> 

SlaUon 

.0  "i! 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

[-■  < 

«      «  • 

NORTHWEST  01 

ALLATODNJS   DAM  2 

EVAP 

.20 

.IS 

.00 

.38 

.06 

.28 

.14 

.22 

.13 

.14 

.20 

.27 

•  20 

.37 

•  07 

.09 

.14 

•  12 

•  20 

.17 

.27 

.21 

.25 

.22 

.19 

•  19 

.00 

.22 

.14 

.15 

.08 

5.50 

WIND 

IB 

17 

18 

21 

14 

28 

18 

26 

19 

4 

28 

20 

20 

16 

20 

15 

8 

18 

29 

22 

31 

16 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.34 

.26 

.20 

.27 

- 

.24 

.30 

.07 

.16 

.13 

.24 

.29 

•  06 

. 

- 

.  17 

.  14 

•  03 

.11 

.31 

.29 

.42 

.14 

.36 

•  22 

•  18 

.27 

- 

- 

.12 

6.626 

MAX 

96 

97 

96 

96 

69 

92 

95 

96 

96 

98 

94 

98 

95 

98 

94 

96 

87 

95 

98 

100 

98 

101 

102 

101 

100 

100 

95 

92 

91 

88 

96 

95.6 

MIN 

70 

66 

70 

73 

70 

62 

64 

66 

69 

68 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

75 

71 

75 

75 

72 

79 

75 

75 

76 

75 

74 

70 

74 

71 

72 

71.2 

.       «  . 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FM 

EVAP 

.  26 

.50 

.20 

.23 

.  33 

•  24 

.  23 

•  24 

.19 

.35 

.29 

•  26 

•  32 

•  26 

•  2  8 

.29 

.27 

■  2 1 

.27 

.  29 

•  39 

.  26 

.2£ 

.32 

.  IG 

8.31 

WIND 

3S 

69 

53 

37 

66 

68 

29 

13 

15 

44 

65 

40 

40 

38 

55 

43 

38 

27 

28 

26 

26 

8 

23 

33 

'4' 

'L 

'li 

'7° 

"ez 

'1: 

27 
88 

1314 

MAX 

95 

94 

93 

95 

93 

66 

88 

93 

92 

90 

93 

95 

97 

95 

94 

94 

94 

98 

96 

96 

100 

97 

103 

103 

100 

96 

68 

89 

88 

68 

94.0 

MJN 

66 

70 

66 

72 

69 

67 

64 

67 

69 

67 

64 

67 

70 

69 

68 

70 

73 

71 

74 

70 

69 

76 

72 

75 

71 

72 

75 

70 

72 

71 

72 

70.0 

•      •  • 

WEST  CENTRAL  0« 

Experiment 

.48 

•  18 

•  26 

.25 

27 

•  30 

•  27 

.  27 

.28 

•  27 

•  25 

.27 

•  1 7 

WIND 

* 

* 

192 

'11 

79 

38 

40 

43 

27 

'It 

'27 

'28 

32 

'35 

'65 

38 

27 

28 

32 

35 

25 

15 

30 

*2e 

6'; 

'6C 

'96 

72 

'is 

110 

40 

1411 

MAX 

I 

93 

93 

78 

87 

87 

91 

92 

91 

96 

96 

96 

90 

95 

94 

85 

94 

97 

96 

96 

100 

99 

96 

92 

90 

83 

89 

83 

82 

91.5 

MIN 

; 

68 

68 

65 

65 

67 

69 

68 

65 

68 

71 

70 

69 

70 

68 

67 

73 

71 

70 

73 

76 

73 

71 

69 

72 

70 

69 

69 

72 

69.5 

•     •  * 

CENTRAL  05 

AILEY 

EVAP 

* 

.61 

.21 

* 

.54 

- 

- 

• 

* 

.74 

.21 

•  13 

.25 

•  28 

•  21 

.29 

•  23 

* 

.40 

.19 

•  25 

.23 

• 

.56 

•  25 

•  23 

.21 

•  15 

.16 

.37 

_ 

7.42B 

WIND 

* 

41 

10 

* 

26 

* 

22 

* 

• 

30 

24 

19 

21 

10 

8 

12 

6 

* 

8 

9 

5 

3 

« 

15 

23 

16 

26 

16 

24 

31 

25 

426 

*      «  • 

SOUTH  CENTRAL  06 

TIFTON  EXP  STATION 

•  29 

'It 

•  27 

16 

.26 

.29 

•  19 

28 

•  41 

.29 

.29 

8.00 

WIND 

54 

31 

'34 

'33 

'38 

'31 

'27 

'Is 

'55 

'so 

'47 

'25 

26 

'32 

35 

36 

30 

40 

'49 

41 

26 

14 

23 

51 

*49 

'55 

'42 

49 

66 

57 

1216 

MAX 

9$ 

99 

101 

101 

103 

94 

91 

98 

95 

95 

97 

95 

99 

103 

100 

102 

103 

96 

98 

9S 

94 

100 

100 

103 

103 

95 

93 

9S 

101 

96 

97 

98.  1 

MIN 

70 

71 

71 

75 

74 

69 

67 

67 

64 

64 

66 

68 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

73 

75 

69 

70 

72 

73 

48 

72 

72 

69.6 

•      *  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.3'! 

.23 

.37 

.05 

.40 

.14 

.20 

.37 

.34 

.24 

.17 

.27 

.34 

•  16 

•  24 

.16 

.17 

* 

.65 

.35 

.26 

.26 

.30 

.30 

•  29 

•  26 

.30 

.38 

.42 

.36 

.22 

8.56 

WIND 

76 

64 

77 

56 

77 

66 

72 

63 

98 

102 

112 

76 

68 

45 

45 

43 

45 

* 

143 

72 

51 

42 

51 

63 

76 

65 

111 

102 

109 

62 

62 

2256 

MAX 

95 

93 

99 

101 

97 

64 

69 

90 

68 

86 

87 

93 

100 

97 

100 

91 

69 

95 

95 

97 

96 

102 

101 

99 

96 

94 

95 

96 

97 

96 

94.7 

MIN 

72 

72 

71 

74 

73 

72 

64 

64 

62 

67 

67 

70 

74 

74 

70 

74 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

71.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relotive  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

)shine 

unset 

1.0 

c 

P-r, 

ion  or 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

0. 

.50-. 99 

0 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

.10-. 4 

1.00-' 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

24 

2.0 

6.1 

29++ 

29 

32 

90 

94 

63 

75 

6 

1 

6 

1 

0 

1 

15 

5.8 

ATLANTA  WSO  AP 

25 

2.6 

7.5 

32 

SW 

04 

85 

87 

59 

66 

4 

4 

7 

0 

1 

0 

16 

66 

6.3 

AUGUSTA  WSD  AP 

22 

1.5 

6.3 

29++ 

27 

D3 

92 

90 

56 

72 

4 

4 

9 

1 

0 

0 

18 

5.4 

COLUMBUS  WSO  AP 

24 

0.2 

5.9 

24++ 

25 

29+ 

89 

90 

55 

64 

2 

2 

3 

3 

4 

0 

14 

5.6 

MACON  WSO  AP 

22 

1.3 

6.3 

40 

S 

31 

87 

90 

55 

64 

3 

8 

4 

1 

1 

0 

17 

77 

5.8 

ROME  WSO  AP 

2 

5 

4 

3 

0 

1 

15 

SAVANNAH  WSO  AP 

22 

1.9 

8.1 

31 

W 

05 

85 

85 

54 

65 

6 

3 

3 

1 

0 

0 

13 

76 

5.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


ABtEVItLi 
AOAIKSVlLLE 
AOEL  2  S 
I  AtLEV 
ALAPAHA  ttp  STATION 

alsanv  3  se 
allatoona  oam  2 
alma  faa  ap 

ALPHABETTA  S  SSw 
ALPHA^ETTA  Z  *IHm 

I  AlEAICUi  *  INE 

A^'EAICUS  (X9  ST*  NAST 

APPlINC  1  Hit 

ASmBltrn  3  ENE 
,  ATHENS  MSG  AP 

ATKINSON    I  M 
I  ATilVTA  SnLTON 

ATLANTA  MSQ  AP 
'  AilCUSTA  WSO  AP 

j  BAiNantocE 

BEAVEIOALE 
BElltf  ILLE 
BLACKBEAAr  ISlANU 

BiAiasvitie  EiP  STA 

BlAkElt 
BLUE  AinCF 
i  80HMAN 
BPOOKLET  1  M 

baunshick 
b"unsm1ck  faa  ap 

SUENA  VtSTA 

eURTUN  OAM 
I  BUTlER 
,  CAIRO  2  NFIH 
I  CAlmQun  ItP  STATION 

CAMILLA 
I  CASTON 

'  CABNESVILLE    J  N 
.  CAR90LIT0N 

I  CAKTERS 
1  CARTEPSVUlE 
CA«Tfc«SVILLE    3  SN 

CAi/{  SPCS  I,  SSM 
CJDiRTD-s 


STATION  INDEX 


OBSERVER 


CLEWEL AND 
COlOUITT  2  t 
columrus  hSO  aP 
COMMERCE  •  HHU 
[□NCORO 

:^olidce 

caSDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
'  CUNMINC  2  NNE 

CUBRYVILLE  2  M 
C JTM9ERT 
OAHLUNEGA 
DAHLONECA  3  NNM 
3*LLAS  2  SSf 

aiLTOM 

OANVlLLf 
DAMSON 

dansdnville 

93CTORT0MN  1  hSw 

oaLES 

DlHiLSONVlLLE  I  S 
O^UCLAS  2  NHE 
ODUCLASVILLE 

ooven 

OUBLIN  3  S 
D'JSlIN  2 
eASTHlN  I  M 
EDISON 

ELBERTUN  2  H 


^«T  CAIHES 
•  ">tT  STf  MART 

■  'RT  VALLEt  2  E 

■  'i'JKLlN 
';!N£SVIL1( 
" :aSON 

.ENNVIlLE 
-IC-PBEY  >  HE 
:;»EENVILLF  2  HHU 
•^AHILTDH  4  M 


"■S.  NARV  I,  CAHPBfLL 
PONALO  R  POAMCM 
COOxE  CO.  PORESTRV  UNIT 
UATHDOD  f.  aOVO 
'Of  t.  MOLLANO 
T0">1It  BRANTLEV 
CORPS  Of-  ENGINEERS 

PEO.    AVIATION  ACENCT 

SCOTT  C.  CMAHBLEI 
TEOOV  R.  HAL«ER«  SR, 

fllANCNE  S.  RHVNE 
U.OF  CA, EXP. STA,  NRSr. 
"OV  0.  TANKCRSLEV 
BILLY  J,  HiLLIAHS 

natl  meatnek  service 

HRS.  CATHLAEEN  SHITh 
CMABLIE  M  MEELIMC 
NATL  MEATHER  SERVICE 
NATl  MEATHER  SERVICE 
HRS.   NARV  E.  H,  HULLEN  I 

"■S.  E5TELLE  CROCAN 
MRS.  M.  E.  MARHACK 
MENRV  C,  HEARN 

U.S.  FIJH  t  MLOLF.  SVC 
GEORGIA  KIN.  E<P.  STA. 
LOMREv  s.  sioNE 
P.  S.  CARftUTM 
CARNETT  H.  BARTON 
M.  C.  CROHLEV  JR. 
CITy  OF  BRUNSWICK 

FED.  AVIATION  ACENCV 
ClTv  OF  RUENA  VISTA 
GEORGIA  POmEP  CO. 
TMOmaS  F.  hathems 
SUGAR  PLANT  fxP  F«RN 
NM  CA,  EXP.  STATION 
CHARLES  I.  «ELLT 
JOHN  T.  MULttROOK 
MRS  JANICE  t.  VOVLES 
CITY  OF  CASROLLTON 

RUFus  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  HKRK 
CRANVEL  p.  TATUN 
MRS.  CRADV  OENPSET 
RALPH  K.  AVERS 
"IS.  LOIS  J.  COLE 

TVA-Jftft 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 

HRS.  FANNIE  H.  0  KEILEV 

MARY  L.  SUTTON 
CEOBCIA  FDRtSTRV  CONM 
NATL  MEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
CtORCE  0.  UHITINC 
C.  U.  ELLINGTON,  JR. 
CRISP  CO.  POMER  COMM. 
MOS,  BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  MOLFE 

MBS.  AZLEE  B.  OAVIS 
CITY  OF  CUTmBERT 
MRS.    JOE    H.  MOOOMARO 
JAMES  e.  fOftTNER 
GLENN  H,  HAY 
JOHN  5.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHARTIEK 
MRS.   TMElMA  f.  COX 
R.  C.  THOMPSON 

MRS.    SARA    L.  MILL 
ROBERT  P.  AHNSTRONC 
WARREN  GRANTHAM 
LECINA  B,  THOMPSON 
WARREN  H,  MVANT 

ILI^OSO  P.  NALLfV 
CITy  OF  DUBLIN 
GA.  FORESTRY  COMM. 
JESSE  L.  NEWTON 

A.    0.    MC  CLAIN 

ALFQRO  G.  DOVER 
MISS  JANFT  AILCDDO 
U.  OF  CA.   EXP.  STATION 
MRS  ONEOa  F.  VINCENT 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
CITV  FIRE  DEPT. 
MRS  MILDRED  C  SECKINGER 
LOTT  H.  TURNER 
OREFENDKEE  WILDLIFE  R£F 
CITy  OP  FORSYTH 

MRS,  KAYME  R.  HAYES 
POST  ENGINEERS 
MRS.    JEANER  M.  DAVIS 
R,  L.  AUBRET 
WILLIAM  A.  SELLERS 

SUSAN  C.  BRAOOY 
--      '.  COBB 
ROBERT  H.  SROhN 
MEBIMETHER  CO  MDRK  CAMP 
BLUE  SPRINGS  FARM 


STATION 


HARALSON 
HARTMtLL 
NAMKINSVILLE 
HAILE HURST 
HELEN  I  ESE 
HOMfRVILLf    3  HSh 

IRmINTON  a  wnm 


klOOl  0* 
''fiti  0! 
AB02I  01 
••94!  01 
*»*1  01 
0. 

Sl*j)  0. 


COUNTY 


COMtTA 
HART 
'ULASXI 
JIFF  OAVIS 
:  HHITE 

'  CLINCH 
MlLKlNSON 
BUTTS 
PICKENS 
SICKENS 

HAVNE 
NAVNE 
DAMSON 
CLAYTON 
NONROE 
NALKER 
lARTOH 
HALKER 
TROUF 

OCLETNORPE 


L  INCOLNTOM 

lOuISVUlE  3  1 
LJMBER  CITv 
LUMPKIN  2  SE 
MACON  wSO  AP 
MARSHALLVlLLE 
MAVSVILLE 
NETTER 
NIDVILLE 

MIDVILLE  EIP  STA 

MILlEDCEVILLE 

MILLEN  A  N 

MILLHAVEN-MAOE  2  SE 

MONROE 

MONTEZUMA 

HONTICElLO 

MORGAN  t  h 

MORGAN  5  hM 

MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT   VERNON   3  MNM 


MO*!  Oli  LINCOLN 
9)U  9»{  JEFFERSON 
iUti  OM  TELFAIR 
Sm  OT^  STEWART 
SA*')!  oji  nil 
99901  0*1  HACON 
561)  02  JACKSON 
9B11  0^  CANDLER 
3B9BI  ati  BURKE 
3B63|  Obj  BURKE 

9BtJ  09|  BALOMIN 
9BB2I  Cti  JENKINS 
9B46<  Oftj  SCREVEN 
I  9«Ti|  «i  WALTON 
,  o«J  HACON 

I  9«BBi  09]  JASPER 

bOJd  or  CALHOUN 
j  60»>j  or  CALHOUN 

eiAT^  OBj  COLOUITT 
I  612*  09  HMEELER 


I  NASHVILLE  3  SSE 
I  NEMINGTON  2  NE 
NEttNAN 

NORCROSS  A  N 
PATTERSON 
PEARSON 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 
PRESTHN 
QUITMAN 

RESACA 
RINGGOLD 
ROME 

RONE  a  Sm 
ROME  WSO  AP 
SANOEHSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  Pl  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 

I  SILDAM 
SPARTA    3  NM 

STULHORE 
I  SUHMERVlLlE    I  SSM 
I  SUNNYSIOE 
SURRENCV  2  MNM 
SWAINSBORO 
[  SWEET  CUH 

I  SYLVANIA 
I  TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  N 
TAVLORSVILLE 
THE  ROCK 
THQMASTON  2  S 
THOHASVlLLE   4  SE 
'  TIPTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

TRAV  MOUNTAIN 
U  OF  GA  PLT  SCIENCE  Fm 

valoosta  4  nm 

halfska 
marrentdn 

MASHlNCrOh 
I  MATKlNSVIlLE  ARS 
I  MATCROSS   4  NE 
1  MAYNESflORP  2  NE 
I  WEST  POINT 
MINDER   1  SSE 
HOODBURY 
MOODSTOCK 


,  621* 

I 

6>2>! 
I  6)39 
'  6*0T( 

I 

TOBT 

I  T201I 

i 


T4)a  01  CORDON 
7*fl«  01!  CATOOSA 
.  T600I  OL  FLOTC 

01  760*  Oil  FLOYO 

K  76ig'  01!  Floyd 

TTTTj  OJ.  MASHINCTON 
TBOB'  0«  HC  INTOSH 

'  T»*2;  0«  CHATHAM 
H  TB,T  0*  CHATHAM 
I  Itta  09  CHATHAM 


B06*  09' 

I  a223^  09; 

S39ll  06^ 
I  a*36  01 
I  64t.d  0*1 

84«6^  00^ 

I  sso*  oij 
asiTl  otd 

8S39|  OV 

B947|  0. 

0600^  Oil 

fl6)Tl  0; 

B66tj  Qi 

B66ft  ot; 

STO>  0^ 
8T4&  OJ- 

.'Has! 


9291 
9*6i 
9905 
992W 


OBSERVER 


09(  BRANTLEY 
0»  BERRIEN 
06i  SCREVEN 
0<^  CONETA 
02  GHINNET 
0»  PIERCE 
0*  ATKINSON 
07^  SUMTER 
07|  MEBSTER 
Oft  BROOKS 


NHS.  RUTH  T,  6t|L| 
RALPH  D.  SCOTT 
MBS.  CLIFFORD  NCHMOON 
K.  IVRON  SANDIRS 
COMER  L.  VANDIVER 
UNION  BAG-CAHP  CORP, 
ClORCIA  FORESTRY  COMM. 
CA.  FOHER  COMPANV 
HOWARD  L.  DIlBICK 
ANICALOLA  El  NIHP  CORP 

CITT  OP  jESuP 
BRUMS.  PULP  t  *AP|R  CO. 
"BS.  LAVfRN  C.  KINCAIO 
CICERO  a.  ShINT 
JOHN  M,  DORSETT 
TVA-T21 

H«S.  EclIAtETH  D.  iROHR 
CHARLES  N.  LOiRT  ^ 
"AY  J.  RELlHAN 
JOSEPH  A.  CAREY 

JAMES  C.  BLACKHELt. 
eCORGiA  FORESTRY  CPMH. 
MRS.  NETTIE  S.  MMEfLER 
PERRY  T,  USHER 
NATl  MEATHER  SERVICE 
CITY  OF  MARSHALLVlLLE 
MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITy  DP  METTER 
SPENCER  A.  JONES 
SE  GA.  BRANCH  |xp,  JTA, 

.  LOUIS  HORNE 
KCRMIT  J.  CHANCE 
MILTON  R.  REDOICM 
CITY  FIRE  DEFT 
GEORGE  FOHIER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  MRS,  CAMP 
CLARENCE  M.  CHENEY 
RADIO  STATION  MMTM 
GARLAND  L.  CILLIS 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

GA.    FORESTRY  COMM. 
MRS  MARY  A.  POlK 
JAMES  0.  HARDIN/  JR, 
MRS.  N.  H.  OEMPSET 
CA.  FORESTRY  COMM. 
COUNTY  AGENT 
SM  CA  BRANCH  EIP  STA 
FRANK  JOHNSON 
JAMES  A.  MILLER 


>  HOLLAND 


GREENE 
HANCOCK 
EMANUEL 
CHATTUOCA 
SPAIOINC 
APPLING 
EMANUEL 
FANNIN 
SCREVEN 
TALBOT 

HARALSON 
BARTOM 

UPSON 
UPSON 
TM0M4S 
TIFT 

STEPHENS 
TOMNS 
OCONEE 
LOmNOES 


02.  CHEROKEE 
Oaj  WARREN 
0J(  WILKES 
021  OCONEE 
0»  PIERCE 
06'  BURKE 
04>  TROUP 

01  BARROW 
04  MERIWETHER 

02  CHEROKEE 


JOSEPH  W 
TVA-T21 

WILLIAM  H,  TOWERS.  II 
JACK  MONTGOMERV 
MATi  HEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  MSNT 
U.   CA.   MARINE  BIO.  LAI. 
PLANT   INTRDOUCTIDH  STA. 
NATl  WEATHER  SERVICE 
CITy  QP  SAVANNAH  BEACH 

MRS.  MAIEL  C.  CRUMFTON 
MR.  HOWARD  R.  CARHETT 
JESSE  w,  RAUTON 
EVAN  0.  BOWMAN 
HORACE  0.  WESTBROOKS 
UNION  BAC  CAMP  PAPER 
RADIO  STATION  HJAT 
TVA.12» 

LLOVO  H.  lAIEMDRE 
R.  MINER.  SR. 

JACK  CROCKER 
THOMAS  F.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  WSFT 
GEORGIA  fOREST  COMM  , 
CA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA.' 
mEnry  0.  MCDONALD 
TVA-iS* 

UNIv  OF  CA  COL  OF  ACRI 
BADID  STATION  MQAP 

DOVLE  B.  SMITH 
HENRY  c.   MHtELER.  JR. 
WllLlAH   T.  THORNTON 
aCR.   RESEARCH  SVC. 
(•NEST  L.  SWEAT 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
JULY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist.  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA.' 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles"     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m..  e.s.t.     Data  in  the     Extremes     table ,     Daily  Precipitation 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground     table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table"."    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durint;  24  hours  endin^i  at 
time  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  andsleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  smal 1  to  measure . 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  moath . 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thei-mometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORH  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  ♦nformation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  tile  at  the  Natic 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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T 

.79 

.22 

.98 

•  98 

3.26 

.44 

^!l7 

!20 

i!io 

1.10 

.29 

.14 

.  14 

3.18 

.01 

2.66 

.01 

.07 

.11 

•  06 

•  01 

.01 

.04 

4.11 

.60 

.11 

.21 

.05 

2.21 

•  21 

•  12 

•  02 

•  9t 

3.01 

.63 

.60 

.17 

•  38 

.60 

•  61 

MtatoUo«iiN9  3m 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


^  1 

2  1 

u 

1 

5 

g 

7  1 

g  1 

g 

in 

10 

11 

12 

13  j 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.7s 

.02 

1 .25 

2.97 

.26 

T 

.10 

.06 

T 

T 

.08 

.06 

1.56 

.04 

.02 

•  04 

.55 

T 

•  02 

.07 

1.75 

.05 

.19 

.  10 

.30 

.26 

.41 

.03 

•  05 

.02 

.46 

2.14 

•  06 

.02 

1.40 

.05 

1.20 

•  19 

.03 

.12 

1.96 

.62 

.46 

.58 

.14 

.32 

U07 

1. 00 

.07 

T 

.12 

.25 

.05 

.10 

T 

.82 

.60 

1.03 

.35 

.24 

.04 

.55 

.07 

.05 

.33 

.51 

.34 

.25 

.35 

.29 

.25 

.20 

.24 

.23 

.06 

.01 

.60 

.16 

.59 

.05 

.77 

.50 

.20 

2.00 

.65 

.29 

.07 

T 

.43 

1 .26 

.20 

.02 

T 

.18 

.30 

.02 

.  16 

T 

2.05 

T 

1.00 

T 

T 

•  33 

T 

T 

.32 

T 

.33 

2.95 

T 

.65 

.40 

3.05 

1.47 

•  37 

.01 

.55 

.04 

.10 

.05 

.02 

.01 

.45 

.20 

T 

.  1 7 

2.03 

T 

.  U 

.39 

.10 

1.53 

1.46 

•  10 

.  10 

.15 

.15 

.06 

.02 

.05 

.03 

.13 

.05 

3.60 

.56 

.09 

.20 

.  15 

.41 

•  15 

.11  .11 

.38 

T 

T 

.12 

.  l*t 

.19 

.04 

.17 

.04 

.40 

.07 

T 

.01 

T 

.03 

.25 

•  62 

.01 

.02 

.53 

.  17 

.10 

1.16 

.01 

.67 

.64 

T 

.46 

.19 

.52 

.06 

2.76 

3.90 

.20 

.53 

4.04 

.03 

.05 

.03 

2.16 

.42 

.07 

.04 

T 

•  03 

.16 

1.10 

1.06 

.30 

1.60 

.19 

T 

.05 

.38 

.06 

•  16 

.49 

.66 

T 

.90 

.25 

.22 

.32 

.59 

.64 

.05 

.05 

1.94 

.10 

■  16 

.61 

.07 

T 

.22 

.22 

.11 

.61 

.06 

.50 

1.24 

.35 

.05 

.  10 

.70 

T 

T 

T 

1.30 

.70 

■  36 

T 

.76 

T 

.79 

1.20 

.05 

.01 

■  40 

.10 

.90 

.75 

T 

.25 

.02 

.  10 

.06 

.04 

.12 

■  16 

.08 

.60 

.18 

.10 

.50 

.66 

.13 

.23 

.06 

.32 

.26 

1.12 

.12 

.41 

1.14 

.03 

■  11 

.15 

•  04 

.41 

.71 

■  05 

.05 

1.10 

.16 

■  31 

.40 

.90 

.10 

.05 

.10 

.20 

.07 

■  13 

.07 

.20 

.11 

.11 

.51 

.35 

.12 

1.74 

.07 

.56 

.07 

.29 

1.96 

.36 

.10 

.30 

.60 

.06 

.71 

.  15 

1.20 

.43 

.03 

.20 

.15 

2.20 

T 

T 

.92 

1.25 

.41 

.70 

.10 

T 

.12 

.94 

.12 

.05 

.06 

1.20 

.58 

.43 

.19 

.57 

.16 

.22 

.45 

.39 

1.85 

.29 

.01 

.  19 

.39 

.  10 

.49 

1.26 

.01 

.39 

.61 

.12 

2.61 

.01 

.03 

3.72 

.01 

■  34 

1.67 

.08 

.36 

•  15 

T 

.46 

.03 

.03 

T 

.06 

T 

T 

.01 

1.45 

.03 

.09 

T 

.19 

.11 

.10 

.14 

1.01 

.25 

.06 

.65 

.11 

.36 

.06 

.05 

.20 

.20 

.04 

.12 

l,Z2 

.79 

.21 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.25 

1.93 

.45 

.09 

.04 

■  07 

_ 

.25 

.14 

_ 

_ 

T 

.04 

.  14 

.33 

.09 

.  12 

1.15 

1.12 

T 

.16 

.15 

.54 

.08 

.06 

.62 

.25 

1.70 

■  73 

.10 

.  19 

.17 

.04 

•  01 

.03 

.  1 1 

.02 

.40 

.06 

.72 

1.04 

■  50 

.09 

.06 

.72 

.40 

•  29 

•  19 

.20 

2.12 

1.82 

1.01 

*21 

•  33 

2.43 

.26 

2^99 

.07 

.02 

.05 

.69 

.82 

.42 

.09 

.69 

.17 

.34 

•  40 

2.56 

.06 

T 

U46 

.34 

.69 

.52 

.72 

1.75 

.47 

.03 

■  24 

•  12 

.69 

.57 

.80 

.04 

•  20 

.26 

l.*6 

.07 

.62 

.07 

.03 

.62 

.15 

.25 

.04 

.40 

■  33 

1.89 

.03 

.21 

.15 

T 

.36 

.  16 

.91 

.  51 

.27 

.70 

.60 

•  43 

.  16 

.02 

.  16 

2.02 

.01 

.68 

.40 

r 

2.36 

.37 

!29 

1.25 

.03 

.21 

•  48 

1.17 

3.32 

.03 

.42 

.09 

2.09 

.10 

.74 

.62 

.11 

.31 

.04 

.12 

.37 

.68 

2.69 

.46 

.03 

.23 

.60 

.92 

.38 

1.53 

.04 

.04 

1.70 

.20 

.26 

.24 

1.37 

.20 

.33 

T 

.32 

.66 

.91 

T 

.17 

.22 

1.35 

.50 

2.00 

.04 

.27 

1^01 

.66 

.04 

.51 

•  29 

•  79 

.40 

.14 

.15 

•  22 

2.0O 

.89 

.24 

T 

1 .63 

.38 

.67 

.23 

.17 

2.42 

U20 

.02 

.29 

.10 

•  02 

1.69 

•  10 

•  16 

.06 

.07 

.69 

1 .50 

2.00 

.68 

.-5 

.01 

.10 

.50 

1.00 

.46 

.01 

.01 

T 

.02 

.  16 

.79 

T 

.36 

T 

2.63 

T 

.25 

.70 

1.67 

.18 

.74 

.06 

.21 

4.20 

.75 

.45 

.27 

.06 

.64 

.03 

.58 

.65 

.02 

.42 

.86 

•  01 

EAST  CENTRAL  0 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  W 
OOVER 
GI6S0N 

LOUISVILLE  3  S 

HETTER 

MIDVILLE 

BIDVILLE  EXP  STA 
MILLEN  4  N 

nILLHAVEN-HAOE  2  SE 
NEHINGTON  2  NE 
STILLMORE 
SUAINSBCRO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS   4  ENE 
8AINBRI0GE 
8LAKELY 
CAIRQ  2  NNU 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

DONALSQNVILLE  1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATinN 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 

NASHVILLE  6  SSE 
OUITMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


WSW 


DOCTORTOWN  1 
FLEMING 
FOLKSTON  3  Si 
FDLKSTON  9  S 
FORT  STEWART 


GLENNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  CRON 
SAVANNAH   WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
HAVCROSS  4  NE 


5.35 
2.45 
5.91 
2.66 
6.41 

1.64 
2.66 
2.43 
1.67 
4.46 

2.46 
6.76 
5.94 
1.23 
2.40 

4.14 


1.72 
1.05 
2.90 
9.23 

7.04 
5.00 
3.36 
4.53 
1.22 

2.14 


1.81 

5.99 
3.63 
5.37 
10.59 
1.72 


4.56 
11.00 
6.76 


5.47 
4.26 
7.62 
3.76 
9.28 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 


LflHEST  TEMPERATURE 

Clayton  i  w 


GREATEST  TOTAL  PREC 1' I TATI ON 
SAVANNAH  WSO  AP  R 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNT  VERNON  3  WNW 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SAVANNAH  WSO  AP  R 


DATE 
DATE 


S«e  r«t«c«ncp  noies  loUowlng  Slalion  Indaz. 
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DAILY  TEMPERATURES  ceu^u 

 tUUUST  197; 


SlaUon 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

• 

< 

•          »  » 

NORTHWEST 

01 

ALLtTaoNA  D&M  2 

MAX 

MIN 

se 

66 

85 

87 

88 

90 

89 
71 

83 

90 

85 

89 

32 

85 

89 

67 
63 

67 
63 

89 
66 

63 
65 

85 
66 

'li 
58 

92 
69 

91 
69 

84 
69 

93 
59 

66 
67 

85 
58 

89 
57 

91 
69 

90 
61 

39 

61 

94 
66 

86 

62 

87.6 
56.4 

CALHUUN  ExP  STATION 

MAX 

85 

88 

89 

90 
67 

87 
70 

87 
71 

92 

91 
66 

90 
66 

83 
66 

86 
58 

88 
66 

87 
69 

89 
63 

89 
64 

88 
63 

87 
63 

90 
67 

92 
65 

92 
70 

91 
59 

87 
63 

68 
64 

89 
59 

92 
58 

92 
65 

90 
64 

84 

62 

87 
55 

88 
62 

86 
59 

88.6 
59.3 

C4RTERSV1LLE 

MAX 

86 
69 

89 

90 

92 
66 

87 

68 

86 
69 

92 

90 

92 
67 

90 
65 

86 

84 
68 

87 
66 

90 
61 

69 
53 

86 
62 

88 
65 

92 
65 

92 
64 

91 
65 

90 
70 

93 
54 

91 
64 

89 
70 

52 
56 

92 
66 

89 
68 

67 
57 

88 
52 

89 
bl 

67 
62 

89.2 
59.3 

CEOtKTOWN 

MAX 

87 
67 

89 
67 

89 
67 

93 
67 

89 
68 

89 
69 

96 
69 

89 
66 

94 

70 

87 
66 

87 
69 

89 
68 

88 
66 

89 
63 

91 
65 

89 
54 

87 
68 

93 
69 

94 
65 

94 
68 

88 

58 

90 
51 

92 
61 

91 
64 

93 
59 

93 
66 

92 
68 

89 
59 

88 
60 

91 
61 

88 

59 

90.1 
69.9 

DALLAS  2  SSE 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 

81 

90 
6'i 

90 
66 

90 
64 

88 

f  1 

88 

90 

84 

87 

81 

87 

92 
52 

92 
61 

87 

89 

94 

92 
63 

69 
54 

87 
58 

89 
61 

94 
69 

■<0 
53 

91 
64 

92 
66 

92 
62 

90 
60 

91 
51 

90 
56 

69.3 
62.9 

OALTDN 

MAX 
MIN 

S3 
68 

85 
68 

89 
59 

90 
69 

90 
68 

84 
69 

86 
71 

92 
66 

85 
67 

91 
68 

79 
68 

86 
68 

89 
64 

67 
55 

88 
54 

88 
64 

87 
54 

86 
67 

90 
69 

91 
59 

90 
71 

86 
67 

88 
57 

89 
67 

91 
68 

91 
67 

89 
67 

88 

62 

84 
61 

d5 
62 

67 
51 

87.5 
65.6 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

ROhE 

MAX 
MIN 

85 
67 

87 
68 

87 
67 

89 
69 

85 
66 

85 
67 

91 
69 

66 
67 

90 
67 

85 
65 

84 
58 

86 
65 

86 
66 

87 
63 

68 
55 

85 
63 

84 

57 

90 
67 

92 
69 

90 
68 

90 
58 

87 
64 

87 
55 

88 
67 

91 
69 

89 
69 

69 
70 

87 
62 

68 
53 

67 
63 

65 
51 

87.5 
65,3 

ROHE  WSO  AP 

•          •  • 

MAX 
MIN 

87 

89 

89 

93 
68 

88 
70 

89 
71 

94 

88 

93 

84 

88 

86 
69 

90 
64 

90 

90 
55 

88 
64 

86 
57 

92 
67 

94 
68 

93 
68 

68 
57 

89 
54 

90 
55 

91 
65 

93 
66 

92 
59 

91 
69 

86 
62 

86 
65 

vo 

62 

87 
6  1 

89,6 
66,7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALRMARETTa  5  SSH 

MAX 

85 

82 

86 

88 
66 

88 
66 

89 
66 

83 

89 

85 

85 

83 

83 

85 
63 

68 
50 

65 
60 

89 
63 

80 
61 

84 
61 

90 
64 

90 
54 

90 
66 

84 

60 

84 

60 

85 
65 

69 
56 

89 
65 

88 
65 

83 
59 

85 
59 

65 

85 
59 

85.8 
53.3 

ATHENS  HSO  AP 

MAX 

86 
65 

90 
69 

90 
71 

91 
71 

89 

V  1 

83 
71 

93 
70 

92 
71 

95 
67 

87 
67 

81 
68 

87 
68 

88 
67 

88 
54 

90 
68 

76 
57 

87 
66 

93 

68 

93 
68 

89 
71 

86 
68 

88 
54 

86 
67 

89 
68 

69 
59 

87 
69 

89 
68 

88 
66 

86 
69 

85 
57 

85 
65 

88.1 
58,0 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

86 

88 
68 

89 

91 
69 

88 

70 

85 

71 

92 

89 

91 
68 

89 

67 

82 

83 
69 

66 
57 

86 
65 

66 
58 

82 
69 

84 
68 

91 
59 

92 

70 

89 
7 1 

64 
58 

84 
69 

67 
58 

85 

70 

87 
69 

90 
70 

88 
69 

85 
65 

85 
67 

85 

'0 

84 

57 

86.8 
68.9 

BLAIKSVILLE   EXP  STA 

MAX 

85 

79 
63 

83 
62 

85 
63 

85 
64 

86 
67 

77 
63 

66 

81 
58 

85 
6 1 

80 
62 

78 
63 

82 
60 

85 
58 

85 
58 

84 
61 

79 
59 

83 
52 

84 
64 

88 
63 

85 
55 

81 
62 

62 
58 

80 
59 

83 
51 

64 

6? 

85 
63 

82 
96 

64 
55 

62 
>6 

80 
55 

62.9 
51  .0 

SLUE  RIDCE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  <•  NNW 

MAX 

S*. 

85 
66 

89 
68 

91 
68 

92 
68 

88 
68 

82 
68 

91 
68 

89 
63 

92 
68 

86 

68 
68 

87 
65 

89 
62 

88 
62 

91 
55 

78 
63 

89 
52 

93 
56 

94 
57 

86 
66 

68 
63 

87 
63 

89 
56 

86 
55 

86 
65 

65 
56 

90 
62 

88 
5 1 

86 
65 

88 
61 

88.1 
69.2 

OAHLONECA 

MAX 
MIN 

86 

82 

85 

88 
65 

89 
66 

89 
66 

75 

90 

89 

88 

84 

76 

84 

85 

64 

88 

85 

85 

69 

90 

68 

81 

82 

82 

34 

85 

86 

86 
59 

84 

85 

82 

84,8 
04 , 9 

GAINESVILLE 

MAX 

83 
67 

80 
65 

85 
68 

87 
69 

88 
67 

87 
68 

83 

89 
6  7 

85 
64 

88 
66 

64 

76 
67 

85 
65 

85 
52 

66 
65 

87 
68 

76 
6 1 

86 

86 

90 
57 

66 

83 
54 

83 

80 
57 

83 
56 

85 
65 

86 
59 

87 
60 

85 

83 

64 

64,6 
65,6 

HELEN  1  ESE 

MAX 

82 
66 

85 
65 

87 
62 

88 
64 

84 
64 

81 
67 

89 
63 

85 
64 

90 
59 

84 
63 

74 
55 

85 
66 

83 
60 

84 
58 

88 
51 

78 
63 

87 
64 

87 
59 

89 
65 

84 
64 

81 
66 

81 
61 

81 
51 

82 
65 

83 
64 

84 
63 

63 
65 

84 
97 

63 
56 

62 
58 

60 
59 

83,8 
62  *  7 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

81 
65 

86 
66 

87 
67 

88 
67 

87 
65 

80 
68 

89 
65 

85 
65 

88 
64 

81 
63 

80 
65 

82 
66 

86 
64 

85 
50 

88 
62 

80 
68 

83 
65 

89 
66 

90 
58 

89 
67 

63 

70 

83 
69 

64 
54 

84 

56 

89 
65 

89 
65 

85 
59 

89 
99 

89 
56 

84 
64 

82 
69 

85,1 
65,5 

U  OF  OA  PlT  science 

FH 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
69 

69 

92 
69 

91 
70 

89 
70 

92 
72 

92 
59 

94 
65 

93 
65 

87 
68 

88 
58 

87 
66 

86 
63 

91 
66 

90 
71 

88 
64 

93 
69 

95 
66 

95 
69 

68 
58 

87 
62 

65 
56 

87 
67 

89 
67 

87 
63 

88 
58 

87 
69 

66 
65 

85 
66 

66 
64 

89,3 
67,1 

WINDER  I  SSE 

•          «  « 

MAX 
MIN 

85 
65 

89 
67 

91 
69 

92 
69 

89 
69 

88 

70 

91 
66 

90 
67 

89 
69 

87 
67 

89 

87 
68 

87 
64 

88 
62 

91 
55 

87 
69 

87 
52 

92 
62 

95 

94 
69 

85 

87 
61 

65 

86 
64 

88 
5? 

88 
67 

89 

89 
50 

87 

67 

85 

88.4 
55.9 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  W 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
63 

86 
61 

86 
61 

85 
61 

82 
64 

86 
62 

85 
61 

85 
57 

85 
60 

87 

83 
63 

84 
65 

85 

87 

79 
59 

87 

88 

90 

89 

81 

82 
50 

82 

82 
63 

32 
6  I 

80 
60 

89 

84 
97 

83 

03 

81 

64.1 
60.  9 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

83 
63 

87 
65 

90 
64 

90 
66 

86 
65 

80 
66 

88 
68 

88 
68 

90 
64 

88 
65 

84 
57 

84 
64 

89 
63 

84 
51 

90 
62 

89 
69 

86 
63 

90 
62 

95 

95 
65 

82 

81 
60 

81 

82 
54 

;9 

83 
63 

63 

82 
99 

61 

80 

78 

85,3 
63.7 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

85 
61 

90 
63 

92 
65 

94 
61 

93 
62 

88 
67 

92 
66 

92 
67 

95 
59 

94 
64 

87 
66 

66 
63 

89 
60 

88 
59 

91 
61 

88 
69 

88 
69 

91 
62 

94 
54 

92 
67 

87 
64 

88 
56 

69 
69 

91 
53 

90 
65 

85 
65 

89 
64 

88 
66 

67 
56 

66 
60 

86 
56 

89.6 
53.2 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

90 
68 

9* 

70 

96 
70 

95 

70 

94 
68 

86 

70 

96 
69 

94 

70 

96 
69 

100 
70 

96 
69 

90 
68 

85 

70 

90 
65 

95 
67 

90 
70 

93 
69 

96 
68 

98 
68 

90 
64 

90 
65 

90 
62 

90 
70 

93 

70 

92 
59 

85 

70 

90 
58 

91 
66 

92 
69 

90 
67 

9? 
67 

92,2 
68,  1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

86 
63 

87 
67 

90 
6<> 

91 
68 

85 
70 

84 
67 

90 
62 

89 
65 

91 
63 

89 
61 

79 
53 

89 

67 

87 
61 

87 
63 

90 
66 

89 
65 

89 
69 

92 
69 

94 

71 

91 
57 

90 
66 

86 
62 

85 
64 

87 
56 

35 
55 

65 
65 

89 
68 

89 
61 

85 
63 

85 
59 

87 
55 

87,6 
64,6 

WASHINGTON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

86 
65 

89 
65 

90 
64 

92 
69 

V3 
68 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

92 
64 

94 
66 

90 
56 

81 
66 

88 

67 

91 

93 

90 
64 

75 
66 

86 

90 

99 

94 

89 
6 1 

65 

87 
59 

88 

90 
67 

87 

90 
67 

87 

86 

67 

88,8 
o6,  1 

KEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

89 
69 

90 
70 

91 
72 

91 
68 

93 
69 

92 
69 

94 
69 

95 
72 

93 

72 

91 
67 

90 
56 

89 
69 

88 
63 

89 
69 

90 
66 

90 
66 

90 
69 

89 
66 

94 

70 

94 
69 

93 
58 

89 
68 

89 
54 

92 
68 

91 
67 

92 
68 

91 
66 

92 
64 

88 

64 

66 
54 

89 
55 

90,8 
67,2 

carrollton 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
6« 

90 
69 

92 
65 

90 
70 

93 
69 

94 
66 

93 
67 

92 
66 

88 
69 

86 
64 

89 
68 

88 
63 

87 
62 

90 
65 

87 
64 

88 
67 

91 
69 

92 
63 

92 
66 

90 
68 

86 
60 

86 

61 

88 
68 

91 
55 

88 
66 

90 
65 

89 

60 

87 
59 

87 
61 

85 
59 

89.  1 
54.7 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
72 

92 
71 

92 
72 

92 
74 

91 
73 

94 
74 

95 
76 

94 
76 

92 
72 

90 
71 

88 

72 

90 
72 

90 
70 

92 
70 

93 
72 

89 
72 

94 
71 

95 
75 

97 
76 

90 
74 

91 
70 

93 
73 

88 
74 

92 
'2 

94 

71 

93 
71 

90 
69 

89 
66 

^a 

69 

89 

71 

91,9 

72,0 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

8! 
69 

87 
70 

87 
68 

89 

70 

91 
69 

90 
70 

84 

71 

91 

70 

91 
71 

92 
67 

85 
67 

84 

69 

83 
57 

87 
67 

87 
58 

88 

71 

85 
67 

86 
68 

92 
68 

94 

72 

90 
67 

84 
64 

84 
69 

87 
69 

87 
57 

89 
69 

91 
67 

91 
64 

90 
62 

86 
66 

67 
64 

87.9 
58.0 

Sm  ll«lar«Bc«  Ho4*B  FoUowlag  Suuon  Ind«s 


DAILY  TEMPERATURES  "dr^.a 

Conlinued  AUdUST  1972 


Day  of  Month 

o 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CREENVILLE  2  NNW 

MAX 

88 

90 

91 

90 

92 

90 

91 

92 

94 

92 

86 

87 

88 

87 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

89 

89 

90 

93 

95 

92 

91 

93 

90 

92 

92 

90.6 

68 

69 

66 

69 

69 

69 

70 

66 

64 

68 

67 

7  \ 

70 

68 

67 

64 

65 

57.1 

LA  GRANCE 

MAX 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

93 

91 

92 

92 

84 

84 

87 

87 

88 

69 

66 

90 

91 

92 

67 

88 

86 

68 

90 

91 

91 

86 

86 

88 

67 

86.3 

68 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

66 

67 

70 

63 

marshallvule 

MAX 

91 

91 

94 

96 

96 

93 

97 

98 

96 

93 

90 

92 

90 

91 

92 

92 

91 

95 

97 

95 

93 

89 

92 

90 

93 

91 

92 

90 

89 

S9 

87 

92.4 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

^' 

67 

69 

67 

69 

68 

69 

7 1 

66 

57 

68 

56 

NEWNAN 

MAX 

90 

90 

88 

92 

91 

89 

94 

91 

94 

90 

85 

65 

89 

90 

90 

88 

67 

92 

93 

94 

92 

90 

92 

90 

90 

93 

91 

91 

87 

88 

86 

90. 1 

63 

66 

67 

63 

66 

64 

65 

65 

66 

sunnysioe 

MAX 

87 

Be 

90 

92 

92 

85 

93 

91 

92 

87 

65 

86 

88 

88 

90 

84 

68 

93 

94 

91 

85 

65 

88 

86 

90 

90 

91 

92 

66 

86 

85 

68.8 

69 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

67 

69 

67 

67 

66 

67 

69 

67 

69 

64 

69 

67 

69 

67 

68.0 

TALBOTTQN   1  NE 

MAX 

90 

91 

93 

90 

95 

88 

96 

95 

95 

86 

87 

69 

86 

91 

92 

93 

91 

92 

95 

94 

88 

90 

94 

95 

91 

93 

94 

92 

67 

89 

88 

91.4 

65 

65 

65 

69 

66 

65 

64 

66 

66 

67 

64 

56 

TALLAPOOSA   2  N 

MAX 

B6 

88 

90 

91 

89 

67 

93 

89 

91 

68 

86 

85 

67 

87 

69 

87 

68 

91 

92 

87 

89 

86 

88 

86 

90 

87 

89 

85 

85 

87 

85 

88.  1 

MIN 

66 

63 

64 

63 

65 

65 

65 

64 

66 

65 

65 

68 

64 

60 

64 

62 

68 

63 

63 

64 

62 

60 

60 

64 

65 

64 

65 

56 

66 

56 

58 

53.4 

THOMASTDN  2  S 

MAX 

89 

90 

92 

90 

93 

93 

95 

94 

93 

90 

87 

86 

89 

90 

91 

92 

69 

94 

97 

92 

90 

90 

93 

89 

92 

92 

94 

92 

87 

93 

89 

91.3 

MIN 

66 

67 

67 

67 

VI 

66 

68 

69 

68 

68 

66 

68 

65 

65 

65 

66 

70 

67 

68 

72 

69 

61 

67 

70 

68 

58 

68 

66 

62 

65 

65 

67.2 

WEST  POINT 

MAX 

82 

90 

90 

90 

94 

91 

90 

95 

95 

95 

88 

84 

64 

69 

90 

91 

90 

88 

91 

93 

95 

86 

89 

90 

90 

94 

93 

95 

90 

86 

89 

90.4 

•          »  • 

Mm 

65 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

65 

65 

70 

67 

69 

68 

68 

69 

72 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

60 

60 

64 

67.0 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

COVINGTON 

MAX 

85 

88 

88 

89 

K9 

86 

90 

90 

91 

65 

62 

82 

66 

86 

88 

76 

84 

91 

91 

69 

85 

65 

87 

67 

86 

90 

90 

90 

85 

87 

86 

87.0 

68 

65 

66 

67 

65 

67 

67,4 

DU6LI"!  3  S 

MAX 

93 

9<i 

96 

97 

98 

99 

97 

96 

98 

96 

92 

91 

92 

95 

94 

95 

93 

92 

96 

99 

97 

94 

93 

95 

92 

94 

90 

89 

93 

89 

91 

94.2 

66 

67 

64 

66 

65 

67 

64 

EASTMAN    1  W 

MAX 

90 

91 

92 

94 

95 

97 

91 

95 

98 

97 

94 

93 

93 

93 

91 

94 

94 

93 

96 

99 

95 

92 

92 

93 

90 

94 

93 

93 

93 

91 

65 

93.3 

67 

68 

70 

^' 

^' 

70 

69 

70 

70 

69 

*■ 

69 

69 

66 

68 

66 

70 

68 

70 

62 

65 

70 

69 

70 

68 

^' 

67 

66 

66 

58.6 

fORSYTH   1  5 

MAX 

86 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

69 

86 

85 

65 

89 

90 

89 

88 

92 

93 

92 

86 

67 

90 

68 

90 

92 

92 

90 

87 

68 

66 

89.7 

66 

67 

67 

7 1 

7  1 

69 

67 

69 

66 

67 

66 

68 

65 

65 

65 

67 

66 

69 

69 

72 

70 

60 

66 

70 

07 

59 

68 

66 

63 

65 

65 

67.4 

HAMKIN5VILLE 

MAX 

88 

91 

95 

95 

95 

96 

90 

97 

97 

95 

93 

90 

90 

92 

91 

94 

96 

92 

96 

100 

99 

92 

92 

94 

93 

95 

97 

91 

94 

92 

94 

93.7 

66 

66 

68 

69 

^' 

7 1 

70 

70 

68 

69 

66 

66 

67 

67 

70 

63 

70 

68.2 

IRHINTON  <i  WNM 

MAX 

89 

91 

92 

95 

95 

93 

94 

93 

92 

97 

91 

89 

89 

91 

89 

91 

91 

97 

98 

96 

91 

93 

92 

92 

93 

93 

69 

90 

90 

93 

93 

92.3 

66 

68 

67 

70 

69 

69 

67 

66 

65 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

69 

66 

67 

65 

64 

68 

62 

66 

69 

69 

70 

70 

MACON  WSO  4P 

MAX 

91 

91 

93 

94 

95 

68 

97 

98 

96 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

93 

91 

95 

97 

95 

92 

92 

94 

91 

93 

94 

91 

90 

89 

91 

89 

92.3 

o6 

7  1 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

66 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

6 1 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

63 

65 

66 

68.6 

MILLEUGEVILLE 

MAX 

90 

90 

92 

94 

95 

95 

86 

95 

95 

95 

91 

84 

87 

90 

90 

93 

64 

90 

94 

96 

91 

69 

90 

91 

90 

91 

90 

89 

91 

88 

68 

90.8 

64 

67 

70 

70 

65 

67 

65 

65 

65 

69 

60 

58 

69 

66.2 

HONTICELLO 

MAX 

85 

89 

92 

93 

88 

87 

90 

95 

96 

95 

90 

64 

67 

90 

91 

92 

85 

69 

94 

96 

88 

87 

68 

89 

92 

90 

92 

90 

90 

38 

86 

89.9 

MIN 

67 

70 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

71 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

69 

66 

66 

68 

57 

69 

68 

69 

68 

6' 

67 

65 

68 

62 

64 

61 

67.6 

SANOERSVILLE 

MAX 

88 

92 

92 

94 

96 

66 

91 

94 

94 

89 

68 

85 

89 

68 

90 

88 

68 

89 

94 

92 

87 

87 

89 

66 

89 

87 

67 

90 

88 

86 

86 

89.4 

MIN 

6'. 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

73 

67 

70 

70 

68 

66 

66 

68 

67 

67 

68 

70 

69 

69 

60 

66 

58 

69 

70 

66 

71 

69 

66 

64 

68.2 

SILOAM 

MAX 

86 

90 

91 

93 

91 

65 

92 

94 

95 

69 

85 

86 

87 

90 

90 

86 

88 

92 

94 

69 

88 

89 

89 

90 

91 

89 

90 

88 

65 

87 

87 

89,2 

*          *  » 

MIN 

65 

66 

69 

70 

68 

70 

70 

72 

65 

67 

68 

66 

67 

64 

66 

67 

66 

67 

68 

70 

68 

63 

66 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

65 

64 

67,3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   I  NW 

MAX 

90 

87 

91 

92 

95 

94 

83 

93 

94 

97 

90 

79 

86 

90 

90 

91 

75 

88 

92 

95 

89 

87 

88 

()9 

90 

90 

89 

91 

89 

97 

68 

89.3 

63 

65 

68 

70 

69 

7 1 

67 

70 

61 

68 

67 

64 

64 

67 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

57 

59 

50 

66 

67 

69 

69 

70 

67 

62 

56.2 

AUGUSTA  WSO  iP 

MAX 

91 

95 

95 

97 

96 

81 

96 

96 

100 

93 

78 

86 

90 

91 

93 

79 

89 

93 

97 

92 

90 

90 

92 

91 

94 

92 

89 

93 

90 

90 

86 

91.3 

70 

''^ 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

63 

69 

59 

^' 

BROOKLET  1  W 

MAX 

90 

94 

96 

98 

98 

87 

95 

98 

95 

93 

62 

86 

94 

90 

91 

96 

94 

93 

95 

88 

69 

86 

88 

69 

88 

68 

68 

91 

87 

66 

83 

90.8 

69 

''^ 

73 

69 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

65 

69 

70 

69 

72 

70 

59.3 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

97 

95 

96 

98 

98 

95 

97 

96 

96 

97 

90 

89 

94 

93 

93 

93 

90 

95 

99 

98 

94 

90 

85 

91 

92 

90 

91 

94 

92 

92 

87 

93.5 

65 

" 

69 

69 

67 

64 

68 

66 

67 

68 

68 

60 

68 

69 

70 

70 

68.3 

METTER 

MAX 

95 

97 

96 

99 

99 

98 

96 

99 

96 

94 

90 

90 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

100 

99 

92 

91 

95 

94 

94 

95 

93 

95 

94 

92 

90 

95.0 

MIN 

70 

70 

^' 

70 

66 

60 

69 

69 

70 

68 

66 

74 

70 

66 

70 

70 

70 

69 

66 

69.5 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

93 

95 

97 

91 

95 

96 

96 

96 

94 

91 

87 

91 

91 

91 

89 

90 

94 

96 

91 

89 

90 

89 

91 

90 

90 

89 

94 

86 

69 

85 

91.6 

* 

63 

64 

68 

62 

65 

65 

70 

63 

67 

65 

64 

63 

64 

65 

67 

62 

67 

7  0 

70 

65 

63 

67 

67 

65 

66 

68 

67 

66 

65 

67 

65,6 

HIllEN  4  N 

MAX 

94 

95 

95 

97 

97 

63 

95 

95 

96 

94 

94 

89 

92 

93 

94 

92 

91 

94 

97 

91 

86 

89 

92 

91 

91 

92 

90 

93 

89 

88 

64 

92,1 

66 

66 

68 

69 

72 

70 

7  1 

76 

65 

64 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

60 

69 

66 

68 

6  8 

7  2 

71 

54 

66 

69,0 

MEWINGTON  2  NE 

MAX 

92 

96 

97 

97 

96 

89 

94 

99 

96 

92 

92 

87 

90 

91 

91 

89 

90 

94 

95 

90 

89 

85 

90 

90 

90 

84 

67 

91 

85 

86 

85 

90.9 

^' 

72 

^' 

7  5 

74 

72 

76 

74 

72 

66 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

72 

68 

64 

70 

7 1 

7 1 

73 

73 

75 

70 

69 

71,2 

SWAINSBORO 

MAX 

93 

95 

94 

97 

97 

89 

94 

95 

98 

97 

93 

91 

90 

93 

93 

89 

90 

96 

100 

99 

91 

90 

92 

91 

90 

91 

91 

94 

94 

94 

86 

93.1 

MIN 

56 

66 

66 

70 

70 

71 

69 

72 

67 

68 

68 

64 

66 

65 

66 

68 

67 

67 

71 

71 

68 

65 

59 

71 

69 

69 

74 

70 

68 

57 

65 

68.3 

WARRENTON 

MAX 

93 

90 

93 

94 

93 

95 

95 

93 

94 

96 

93 

93 

86 

91 

90 

92 

77 

89 

93 

97 

97 

89 

86 

91 

90 

91 

91 

92 

89 

89 

88 

91,4 

MIN 

65 

65 

68 

69 

69 

70 

69 

72 

66 

69 

70 

67 

66 

66 

68 

68 

67 

69 

71 

69 

66 

64 

68 

68 

67 

59 

68 

71 

70 

66 

56 

68.1 

WAYNESBORO  2  NB 

MAX 

92 

89 

95 

96 

96 

93 

94 

94 

100 

98 

90 

90 

81 

90 

89 

91 

89 

90 

90 

95 

68 

86 

86 

88 

90 

89 

89 

90 

90 

85 

88 

90.7 

•           •  . 

MIN 

65 

65 

; 

68 

68 

71 

72 

66 

63 

63 

68 

66 

64 

64 

68 

68 

65 

65 

66 

68 

66 

62 

62 

66 

67 

68 

68 

56 

68 

55 

65 

66.3 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY   3  SE 

MAX 

92 

92 

91 

95 

95 

94 

96 

96 

95 

93 

94 

89 

93 

91 

94 

95 

90 

95 

98 

99 

91 

93 

92 

90 

93 

95 

91 

92 

92 

90 

91 

93.1 

MIN 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

66 

67 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

66 

69 

56 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

56 

67 

69.4 

Sea  Helervoc*  Notaa  Following  SIaUoq  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  1 

Day  of  Month 

If  1  £ 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

.7 

18 

19 

 1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

aUCDTTlIC    /  CMC 

MAX 
MIN 

69 

70 

69 

69 

70 

88 

72 

72 

72 

92 
71 

92 
69 

86 
67 

65 
68 

86 
71 

88 
67 

92 
67 

90 
71 

91 

70 

93 
66 

97 

71 

95 

73 

92 
69 

69 

65 

91 
69 

86 

69 

91 
69 

93 
69 

91 
69 

92 
70 

89 
64 

90 
66 

68 

67 

90.8 
69.1 

8&IN6RIDCE 

MAX 
MIN 

70 

74 

71 

72 

72 

72 

75 

75 

71 

66 

70 

67 

92 
67 

95 
66 

95 
67 

93 

70 

93 

70 

99 

72 

99 

70 

96 

70 

94 

66 

95 

70 

92 

72 

94 

71 

98 

72 

93 

70 

97 

71 

93 

72 

92 
66 

69 
66 

94.8 
70.4 

B  L  AKE  L  Y 

MAX 
MIN 

B9 
69 

69 

72 

72 

74 

69 

69 

95 
69 

90 
70 

66 

91 
66 

93 
69 

92 

70 

90 

71 

95 
71 

96 
73 

97 
71 

92 
70 

92 
70 

91 

70 

90 
70 

97 
70 

92 
70 

93 
66 

91 
68 

92 
66 

93,4 
69,8 

LAIKU  z  nnv 

MIN 

67 

69 

73 

70 

71 

69 

70 

93 
73 

92 
73 

94 
68 

69 

91 
69 

89 
67 

86 

70 

92 
68 

93 
68 

92 
67 

95 
68 

96 

70 

99 
71 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

87 

71 

94 
69 

93 
70 

90 
68 

90 
66 

91 
69 

90 
67 

92 

66 

92,3 
69,1 

MIN 

6S 

70 

72 

70 

72 

95 

72 

72 

73 

66 

69 

70 

88 

70 

91 
66 

86 
63 

93 
70 

95 
70 

92 
72 

94 

72 

97 
71 

98 

70 

91 
70 

91 
68 

92 
69 

90 
73 

94 
70 

95 

70 

93 
71 

95 
69 

90 
71 

90 
69 

89 

70 

93,1 
70,0 

COlQU ITT  2  E 

MIN 

68 

66 

68 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

75 

69 

68 

67 

98 
69 

96 
65 

92 
69 

92 
66 

93 

71 

90 
69 

94 

70 

96 
76 

96 
70 

92 
68 

92 
69 

92 
71 

89 

VO 

92 
70 

95 
70 

90 
72 

90 
67 

92 
66 

90 
66 

93.7 
69.6 

r  1  ITUD  C  Q  T 

MIN 

69 

72 

71 

73 

72 

94 
71 

97 
72 

74 

93 

73 

95 
70 

92 
66 

91 

70 

68 
69 

90 
67 

92 
69 

92 
71 

88 

72 

92 
71 

95 
74 

96 
73 

95 

70 

91 
69 

91 
69 

90 
70 

93 
70 

95 

72 

94 

70 

91 
73 

90 
68 

90 
67 

86 
67 

92.5 
70.5 

FORT  Gaines 

MIN 

70 

72 

71 

73 

72 

9 1 
72 

72 

73 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

93 
74 

92 
70 

92 
70 

94 
71 

95 

72 

92 
74 

91 
72 

90 
72 

99 

70 

66 

73 

92 

70 

95 

71 

94 

70 

86 

71 

87 
66 

86 
67 

68 
69 

91.5 
71.4 

LUMPK IN  2  SE 

MIN 

90 
63 

91 
64 

90 
62 

92 
63 

93 
62 

94 
64 

95 
65 

95 
67 

94 
66 

93 
64 

91 
62 

92 
61 

91 
62 

92 
62 

92 
63 

94 
63 

95 
65 

93 
66 

99 
62 

91 
63 

90 
66 

94 

64 

95 
66 

93 
64 

90 
67 

86 
59 

90 
59 

90 
60 

92.0 
63.4 

MORGAN  1  w 

MAX 
MIN 

94 
71 

98 
68 

89 
68 

92 
70 

98 
70 

92 
71 

93 
69 

96 
72 

95 
68 

91 
70 

93 
67 

90 
70 

68 
67 

89 
66 

90 
69 

99 
69 

89 
72 

90 
69 

94 

72 

92 
72 

94 

70 

88 
68 

96 
67 

66 

70 

90 
69 

9? 
69 

93 
69 

89 

70 

96 
66 

87 
67 

69 
66 

91.8 
69 .  1 

PLAINS  SU   CA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 
69 

92 
70 

89 
70 

90 
70 

92 
71 

93 
72 

89 
71 

94 
71 

96 
72 

92 
69 

92 
68 

88 
68 

63 
66 

65 
65 

89 
67 

91 
70 

90 
72 

86 
70 

92 
71 

95 

72 

97 

70 

87 
66 

66 
67 

89 
70 

87 
69 

91 
70 

91 
72 

89 

70 

66 
65 

87 
65 

68 
67 

39.9 
69.3 

THOMASvILlE  4  SE 

MAX 
MIN 

65 

92 
67 

70 

69 

93 

68 

93 

67 

95 

70 

93 
75 

94 

69 

94 

72 

92 
67 

93 
66 

93 
67 

93 
68 

92 
67 

92 
67 

93 
68 

94 

67 

95 

67 

96 

68 

97 
66 

96 
66 

96 
67 

95 

71 

93 
69 

92 
67 

93 
66 

92 
68 

89 
69 

89 
66 

93.1 
66.  1 

SOUTH  CENTRAL  OB 

alapaha  Exp  station 

MIN 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

70 

72 

73 

69 

69 

92 
66 

66 

92 
67 

92 
66 

92 
69 

91 
72 

66 

71 

95 
69 

89 
62 

90 
66 

89 
69 

66 

72 

6S 
69 

89 
63 

88 
70 

90 
70 

89 
71 

69 

87 
69 

91.5 
69.2 

ASHBURN  3  ENE 

MIN 

CORDELE 

MIN 

67 

93 
70 

70 

71 

73 

95 

73 

72 

74 

72 

69 

67 

90 
66 

9 1 
66 

90 
66 

92 
68 

94 
72 

92 
72 

93 
69 

91 
71 

97 
72 

91 
69 

91 
65 

92 
70 

92 
71 

92 
70 

96 
71 

92 
69 

92 
70 

93 
67 

'2 
66 

9  1 
67 

93.2 
69.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 
67 

91 
70 

92 
72 

93 
72 

95 
74 

96 
71 

90 
71 

95 
72 

98 
75 

93 
68 

93 

70 

91 
68 

92 

70 

93 
69 

90 
68 

92 
70 

92 
71 

92 
72 

94 
73 

97 

71 

97 
68 

68 
66 

90 
67 

90 
70 

86 
71 

89 

70 

90 
68 

66 
70 

92 
70 

69 
69 

87 
67 

91.7 
70.0 

pitzgerald 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
72 

95 

73 

96 
74 

98 
74 

97 
72 

97 
72 

100 
74 

97 
75 

95 

70 

92 
70 

91 
69 

91 
71 

91 
70 

92 
69 

93 
73 

92 
71 

94 
74 

96 
75 

97 
69 

90 
68 

90 
66 

90 
71 

68 

71 

89 
72 

90 

72 

66 
69 

92 
72 

91 
72 

89 
69 

66 
67 

92.7 
71.1 

HOMERVILLE  3  WSW 

MIN 

93 
65 

94 
68 

94 
69 

96 
69 

98 
69 

97 
72 

95 

72 

98 
72 

95 
73 

96 
69 

68 

90 
68 

91 
65 

92 
67 

93 
68 

93 
67 

90 
70 

94 
67 

97 

71 

99 
69 

89 
67 

90 
67 

91 
66 

84 

71 

65 

71 

89 
69 

87 
68 

92 
67 

92 

70 

VO 
68 

83 
69 

92.3 
68,6 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

9 1 
66 

91 
67 

70 

70 

96 

72 

97 
73 

87 

72 

92 
72 

73 

69 

69 

90 
66 

66 
66 

68 

68 

91 
68 

90 
70 

70 

93 
70 

71 

70 

87 
64 

89 
64 

89 
70 

86 
69 

88 
69 

87 

70 

86 

71 

92 
71 

68 

88 
66 

90.4 
69.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

93 

65 

94 
70 

93 
71 

95 
70 

96 
72 

96 
70 

72 

72 

95 
72 

95 

70 

68 

92 
68 

93 
66 

90 
66 

92 
67 

92 
68 

91 
70 

95 
66 

74 

98 
71 

67 

90 
66 

9 1 
66 

86 

70 

91 
71 

9? 
66 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

68 

88 
66 

92.7 
09.2 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

93 
64 

94 
68 

93 
68 

94 
69 

95 

70 

94 
71 

95 
70 

95 
72 

96 

72 

93 
69 

94 
67 

89 
67 

92 
64 

91 
65 

93 
65 

94 
66 

93 
70 

94 
66 

97 

71 

97 

71 

69 

66 

90 
64 

90 
67 

63 
70 

86 

70 

90 
69 

90 
68 

90 
66 

91 

70 

90 
67 

86 

67 

92.0 
66.  1 

auiTMAN 

MAX 
MIN 

86 
67 

90 
67 

93 
70 

90 
70 

93 

71 

96 

72 

94 

72 

95 
73 

97 
73 

95 
71 

95 
66 

98 
68 

90 
67 

94 

68 

93 
68 

96 
66 

97 
69 

95 
69 

97 
69 

99 
71 

101 
67 

92 
67 

94 
69 

93 

70 

84 

71 

90 
69 

90 
68 

91 
69 

93 

71 

90 
69 

69 

70 

93.2 
69.4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 

67 

92 
71 

93 
70 

92 
70 

95 
71 

97 
72 

94 

72 

95 
73 

97 
74 

95 
70 

94 
69 

94 
69 

69 
69 

94 
69 

93 
69 

93 
72 

93 
72 

92 
71 

96 
73 

98 

70 

99 
68 

91 
66 

92 
70 

94 
72 

39 

72 

93 
69 

91 
70 

89 
71 

91 
71 

91 
'0 

90 
68 

93.0 
70.4 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

66 
69 

95 
71 

92 
69 

95 
66 

95 
73 

95 

70 

92 

70 

92 
74 

96 

76 

95 

70 

67 

92 
67 

94 

66 

92 
64 

95 
64 

94 
65 

92 
67 

94 
65 

70 

92 
68 

90 
67 

93 
72 

93 
67 

91 
67 

93.2 
66.6 

SOUTHEAST  09 

alha  faa  AP 

MAX 

MIN 

90 
66 

92 
71 

93 
71 

93 
72 

96 
74 

91 
73 

94 
72 

95 
74 

94 
71 

92 
70 

90 
71 

90 
69 

92 
67 

90 
69 

93 
66 

91 
70 

92 
72 

94 
71 

97 
73 

95 
71 

90 
71 

90 
68 

90 
71 

85 

71 

67 

70 

63 
71 

86 

72 

92 

71 

9  1 
72 

'0 

63 
68 

91.0 
70.6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

91 
73 

92 
72 

93 
74 

97 
75 

98 
75 

94 
76 

91 
73 

93 
77 

97 
76 

94 
71 

91 
74 

89 
71 

85 

70 

89 

70 

89 
70 

90 
72 

92 

72 

87 
73 

94 

72 

90 
70 

94 

70 

95 
75 

85 

72 

68 

73 

89 
75 

85 

73 

65 
71 

87 
75 

69 
72 

90 
/4 

67 
75 

90.6 
72,9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

100 
72 

96 

73 

98 

75 

100 
74 

96 

75 

93 
76 

94 

74 

96 
76 

95 
76 

93 
69 

90 
69 

86 
69 

69 
69 

89 
70 

90 
71 

68 

71 

87 

73 

95 

72 

96 

75 

96 
74 

65 

70 

85 

71 

87 
71 

67 
73 

63 

73 

65 
73 

86 
73 

90 
74 

91 
71 

85 
'1 

82 
71 

90,8 
72.4 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
74 

93 
74 

95 
75 

95 
76 

92 
76 

91 
75 

94 
75 

98 
77 

97 

70 

89 
72 

88 
70 

84 
69 

66 
66 

86 
69 

69 
71 

86 

72 

86 

70 

95 
72 

94 
75 

89 
72 

63 
70 

86 
72 

65 
73 

87 
73 

73 

64 

72 

87 
74 

69 
74 

92 
71 

66 
'1 

80 
73 

66.9 
72.5 

FLEMING 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
69 

96 
71 

97 
71 

97 
71 

89 
73 

93 
70 

97 
74 

96 
74 

93 
68 

90 
69 

66 
69 

90 
65 

90 
66 

92 
66 

91 
67 

90 
69 

94 
68 

95 
71 

96 
71 

87 
71 

86 
68 

89 
68 

88 

70 

87 
72 

86 

73 

86 
74 

92 
69 

87 
71 

85 

'0 

85 

70 

90 . 8 
69. p 

FOLKSTON  9  Sw 

MAX 
MIN 

90 
66 

94 
66 

95 
71 

97 
71 

99 
72 

93 
66 

93 
71 

95 
73 

97 
74 

96 
69 

95 
66 

93 
67 

92 
68 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
70 

95 
67 

97 
73 

96 
69 

86 
67 

88 
69 

94 
67 

64 

70 

82 
69 

89 

70 

86 

70 

93 
66 

92 
71 

88 
68 

60 
6» 

91.8 
69.2 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

92 
67 

96 

72 

98 
73 

98 
74 

100 
73 

93 
73 

95 
71 

99 
74 

95 
75 

93 
69 

9 1 
70 

87 
69 

90 
69 

90 
68 

95 
68 

91 
69 

92 
69 

90 
68 

70 

95 

72 

71 

87 
67 

69 

92 
70 

72 

69 
72 

71 

94 

71 

71 

'0 

69 

92.2 
70.5 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
71 

95 
72 

99 

72 

101 
73 

94 

72 

96 
71 

98 

73 

97 

77 

96 
69 

69 
69 

89 
69 

92 
69 

92 
69 

93 

70 

91 

70 

92 
68 

94 
68 

94 

70 

87 

62 

87 
64 

86 

67 

90 
70 

97 

71 

90 
70 

89 

71 

92 
72 

93 
71 

90 
70 

68 

70 

84 
68 

92. 1 
69.9 

JESUP  B  S 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
69 

97 
71 

97 
72 

100 
73 

93 
74 

94 

70 

96 
72 

96 
74 

96 
67 

92 
69 

86 
69 

91 
65 

91 
65 

93 
65 

92 
67 

90 
70 

93 
68 

96 
71 

96 
71 

86 

71 

69 
68 

90 
66 

92 
66 

91 
72 

90 
72 

67 

72 

94 
69 

91 
69 

87 

'0 

67 

70 

92.3 
69.5 

NAHUNTa 

MAX 

Mm 

92 
67 

92 
69 

94 

70 

94 
71 

96 
74 

93 
73 

91 
72 

94 
74 

94 

75 

95 
66 

9? 
73 

69 
66 

68 

68 

90 
67 

90 
68 

91 
66 

93 
69 

93 
66 

95 
74 

95 
69 

65 
69 

88 

70 

88 
69 

86 

71 

85 

73 

96 
72 

65 
71 

91 
69 

90 
72 

86 

10 

tb 
69 

91.0 
70.3 

sapelo  island 

MAX 

MIN 

88 
74 

92 
74 

95 
75 

95 
75 

91 

76 

89 

77 

95 

74 

97 

77 

95 

67 

88 

70 

65 
69 

83 

70 

66 

69 

85 
69 

67 

71 

87 

71 

85 
74 

94 
73 

92 
75 

69 
66 

85 

71 

94 

73 

85 

73 

96 

73 

83 
74 

64 

73 

86 

73 

98 
75 

94 

72 

84 

'2 

63 
75 

88.4 

72.6 

DAILY  TEMPERATURES  oeor.u 

Continued  AUCUST  197; 


Station 

Day  of  Montit 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USOA  PL  GRDN 

MAX 

MIN 

71 

96 

71 

99 
76 

101 
72 

100 
73 

90 
73 

94 

71 

98 
71 

97 
74 

93 
68 

86 
69 

89 
70 

93 
68 

91 
68 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

93 
69 

99 

72 

96 
73 

89 
74 

87 
67 

69 

71 

90 

70 

67 
69 

87 
74 

84 

72 

91 
67 

91 
67 

97 
68 

85 
66 

92.0 
70.1 

SAVANNAH 

WSC  AP 

MAX 
MIN 

9? 
71 

96 
72 

97 
73 

97 
74 

96 
74 

89 
74 

94 
72 

98 

74 

96 
74 

92 
72 

89 
70 

87 

70 

90 
69 

91 
70 

91 
70 

88 

71 

90 
69 

94 
69 

95 
72 

90 
72 

89 
71 

85 
69 

90 
70 

90 
71 

67 

71 

84 

73 

87 

73 

89 
72 

84 

70 

es 

69 

65 
69 

90.6 

71.3 

SAVANNAH 

B6ACH 

MAX 
MIN 

SURRENCY 

J  WNW 

MAX 
MIN 

91 
64 

94 
66 

95 
67 

97 
68 

99 
69 

95 
70 

95 
70 

97 

71 

97 

70 

9! 

61 

95 
67 

89 
67 

92 
63 

91 
64 

93 
64 

93 
64 

92 
69 

95 
66 

98 
69 

97 
70 

90 
67 

91 
63 

91 
60 

91 
67 

91 
67 

92 
68 

88 
69 

93 
67 

91 
68 

90 
65 

87 
63 

93.1 
66.6 

WAVCRQSS  4  NE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J5 

(U 

Day  of  month 

0) 

01 

Station 

"5, 

a> 
Q 

UN) 

Tim. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHDUN   ExP  STATION 

4 

MAX 
HIN 

82 
78 

SO 
78 

84 
80 

85 
80 

65 
SO 

86 
81 

65 
60 

87 
82 

90 
82 

69 
82 

83 
80 

88 
81 

86 
80 

89 
80 

88 
80 

89 
81 

86 
81 

86 
80 

90 
81 

90 
81 

91 
83 

89 
82 

90 
81 

86 
81 

89 
81 

90 
82 

90 
83 

88 
80 

67 
60 

88 
80 

66 
79 

87.3 
60.6 

EXPEklME'-T 

2 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
75 

95 
74 

102 
76 

98 
76 

98 

77 

90 
76 

96 
76 

103 
78 

103 
77 

94 
76 

90 
75 

89 
75 

96 
75 

99 
75 

104 
77 

103 
78 

191 
77 

104 

77 

106 
79 

107 
77 

107 
74 

9» 
75 

98 
76 

100 
77 

105 
75 

100 
75 

104 
75 

99.2 
76.0 

4 

MAX 
MIN 

89 
76 

92 
76 

91 
76 

96 
77 

95 
77 

92 
77 

87 
77 

96 

77 

98 
75 

93 
73 

90 
77 

87 
77 

87 
76 

91 
76 

96 
76 

97 
79 

98 
80 

97 
79 

96 
80 

98 

80 

100 
76 

100 
75 

90 
76 

94 

77 

95 
78 

99 
76 

95 
78 

98 
78 

94.4 
77.3 

8 

MAX 
MIN 

83 
77 

86 
77 

84 

79 

87 
78 

88 
79 

87 
79 

83 
79 

89 
76 

90 
80 

91 
81 

86 

80 

83 
76 

83 
78 

85 
78 

88 
77 

90 
60 

91 
81 

90 
82 

92 
61 

90 
82 

93 
82 

94 
79 

86 

76 

68 

79 

86 
79 

92 
82 

89 

81 

91 
81 

88.1 
79.5 

HAVJKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

85 
81 

88 
78 

90 
82 

90 
82 

90 
83 

90 
84 

68 
84 

97 
70 

90 
84 

86 
84 

88 
34 

68 
64 

86 
84 

86 
81 

87 
82 

87 
82 

86 
82 

89 
84 

69 
83 

92 
84 

90 
64 

88 
81 

69 
61 

91 
81 

89 
84 

89 
84 

86 
66 

86 
63 

86 
83 

87 
83 

89 
33 

86.6 
82.4 

HDMEPVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

97 
78 

98 
77 

95 
77 

98 
79 

102 
79 

104 
83 

102 
83 

100 
82 

100 
64 

99 
82 

99 
78 

95 
76 

92 
81 

95 
79 

96 

80 

100 
79 

99 
81 

96 
79 

99 

80 

100 
83 

100 
79 

92 
78 

97 
60 

95 
80 

85 

79 

66 
78 

66 
78 

87 
77 

92 
77 

87 
76 

90 
78 

95.6 
79.5 

MIOVILLE  ExP.  STSTION 

4 

MAX 
HIN 

90 
89 

91 
88 

92 
77 

95 
81 

91 
80 

95 
80 

95 
80 

95 
80 

95 
79 

88 
78 

91 

60 

93 
81 

93 
80 

90 
80 

92 

80 

91 

80 

92 
82 

92 
63 

91 

81 

90 
78 

83 
78 

89 
79 

90 
80 

91 
62 

90 
80 

90 
81 

90 
81 

89 
60 

87 
85 

91.1 
80.6 

Plains  s«  ga  exp  sta 

4 

MAX 
HIN 

69 
80 

100 
80 

102 
82 

103 
85 

104 
85 

106 
87 

104 
88 

105 
69 

106 
87 

101 
83 

105 
82 

102 
82 

100 
83 

93 
80 

100 
76 

103 
62 

101 
86 

100 
86 

103 
85 

106 
87 

105 
84 

94 
81 

98 
61 

99 
83 

97 
63 

100 
83 

97 
82 

97 
80 

94 

60 

97 
80 

97 
80 

100.3 
83.0 

TIFTDN  exp  STATION 

2 

MAX 
HIN 

97 
76 

111 
76 

110 
80 

108 
80 

109 
81 

111 
81 

110 
82 

106 
61 

108 
81 

106 

77 

109 
76 

108 
79 

104 
78 

107 
79 

104 
76 

107 
78 

105 
81 

107 
SI 

107 
81 

108 
81 

106 
79 

104 
78 

103 
78 

107 
61 

100 
78 

99 
74 

94 
74 

97 
76 

99 
76 

95 
75 

100 
74 

104.8 
78.4 

4 

MAX 
MIN 

94 
81 

103 
81 

104 
64 

102 
84 

104 
85 

105 
85 

105 
86 

103 
65 

103 
85 

101 
81 

103 
61 

102 
64 

99 
84 

101 
83 

99 

o3 

102 
83 

101 
85 

102 
85 

101 
85 

101 
85 

102 
84 

96 
63 

99 
83 

100 
84 

95 

82 

95 
79 

90 
79 

93 
79 

95 

60 

92 
80 

95 
79 

99.6 
82.8 

8 

H4X 
MIN 

90 
81 

95 
82 

96 
84 

94 
84 

97 
85 

98 
66 

98 
86 

96 
85 

97 
65 

95 
82 

95 
83 

94 
64 

92 
84 

93 
84 

93 
83 

96 
65 

95 
85 

95 
85 

94 
90 

94 
90 

95 
64 

93 
84 

93 
84 

94 
84 

90 
82 

91 
80 

86 
79 

87 
80 

90 
80 

89 
80 

90 
60 

93.4 
93.5 

CALHOUN  EXP  STATION  :  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL   THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

fHERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :   GRAY  SAND  SOIL,    COVER  UNKNOWN.     SLOPE   1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.      SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7   A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ■    SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.      SLOPE  LESS   THAN  2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       :   GREENV I LLE-HEAV <   CLAY,    COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS   THAN  2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  :   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      B-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


S«e  SefersDC*  Not*i  FoUowljig  StdUoD  Index 
-  110  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


AUGUST  inz 


Slalion 

Day 

Oi  Month 

3  ..  <>> 

1 

2 

3 

4 

5 

£ 

g 

9 

10 

jl 

12 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

l"i 

*      *  * 

NORTHWEST  01 



4LLaTQ0N4   04H  2 

EVAP 
WIND 

.  19 

•  12 

.23 

.13 

.26 

.  18 

.  12 

•  20 

.26 

,07 

.  16 

•  11 
2 

.19 
11 

.18 
» 

•  21 
* 

'52 

•  09 

i 

.  19 

22 

.  14 

14 

•  21 

24 

•  31 

24 

•  18 

22 

•  16 

3 

•  11 

c 

.  n 

3 

.1! 

0 

lis 

• 

.20 

U 

.13 
1 

.27 
12 

9.906 

C4LHDUN  Exp  STSTION 

EVAP 
WIND 
HAX 
KIN 

.10 

2'> 
95 
73 

.33 

31 
98 
74 

* 

17 
98 
76 

• 

19 
98 
75 

.66 

34 
97 
72 

.13 

38 
97 
76 

.16 

37 
97 
74 

.43 

30 
97 
74 

.14 

28 
98 
72 

.35 

20 
98 
71 

.08 

13 
96 
73 

* 

28 
96 
72 

« 

23 
98 
70 

.95 

16 
98 
70 

.17 

23 
99 
70 

.06 

25 
97 
70 

.36 

22 
85 
69 

.10 

26 
97 
74 

.08 

27 
97 
72 

.32 

37 
95 
71 

33 
971 
71 

• 

23 
96 
70 

.47 
20 
94 
71 

.10 
26 
97 
72 

.26 

14 
97 
75 

.13 

'a 

ti 

7* 

.39 

9^ 
7» 

.41 

54 
92 
66 

.26 

46 
92 
66 

.06 
31 
91 
66 

.36 

29 
90 
67 

6.666 

851 
95.6 
71.8 

«       «  « 

NORTH  CENTRAL  02 

u  OF  CA  plt  science  em 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.C 

25 
69 
69 

.30 
35 
94 
73 

.32 

51 
97 
73 

.33 
48 
97 
73 

.31 
65 
95 
72 

.27 
71 
94 
73 

.20 
58 
95 
73 

* 

84 
94 
72 

.72 
42 
96 
69 

.33 
54 
96 
69 

.18 
66 
95 
71 

.17 
35 
96 
71 

19 
93 
70 

.11 
21 
93 
68 

.20 
25 
96 
72 

.32 
61 
97 
74 

.22 
54 
93 
68 

_ 

40 
95 
71 

.34 
47 
95 
72 

.29 
49 
95 

71 

.23 
58 
94 
71 

47 

92 

6-^ 

25 
69 
70 

•  05 
40 

95 
70 

.15 
2S 
95 
72 

.27 
39 
99 
71 

12 
94 
72 

.16 

30 
96 
70 

.21 

57 
94 
70 

.26 
56 
92 
69 

63 
69 
65 

7.448 
1402 
94.3 
70.7 

•      «  • 

WEST  CENTRAL  0« 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.29 

90 
91 
71 

.22 

30 
95 
71 

.22 

50 
90 
72 

.32 
38 
94 
72 

.37 

42 
97 
72 

.23 
48 

97 
73 

.19 

U2 
88 
73 

.36 

3 
94 
71 

.34 

62 
93 
72 

.♦2 
63 
95 
70 

40 
9* 
66 

32 
87 
71 

.30 

20 
86 

71 

.23 
30 
93 
71 

.23 

28 
94 
70 

.23 

17 
95 
73 

50 
95 
71 

•11 

92 
70 

.29 
40 
96 
72 

.24 
45 
97 
73 

.99 

10 
96 
71 

.20 
♦  1 

90 
68 

.22 
29 
91 
70 

•  20 
44 
93 
71 

.16 

26 
93 
72 

• 
* 

• 
• 

•  «3 
* 

.26 

100 
92 
67 

.16 
20 
90 
74 

.30 
39 
92 
66 

6.076 
1165 
92.9 
71.0 

*      *  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.16 

37 
88 
69 

.21 

21 
102 
69 

.25 

23 
102 
72 

.27 

32 
101 
73 

.27 

41 
100 
74 

.27 

39 
104 
74 

.25 

28 
103 
74 

.21 

40 
101 
73 

.27 

41 
99 
73 

.21 

32 
100 
71 

.23 

31 
102 
71 

.26 

38 
100 
69 

.16 

25 
95 
70 

.22 

26 
96 
72 

.20 

28 
99 
71 

98 
^' 

.25 

38 
98 
73 

.24 

23 
99 
73 

.26 

25 
100 
74 

.28 

34 
100 
74 

.19 

34 
99 
70 

.20 

34 
94 
70 

.19 

29 
94 
70 

.17 

31 
97 
72 

.10 
17 
91 
74 

- 

27 
97 
71 

.14 

21 
93 
71 

•  16 

27 
97 
72 

.20 
26 
96 
74 

.20 
29 
95 
72 

.24 

36 
93 
69 

6.766 

940 
97.8 
71.8 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSa  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

51 
97 
71 

.31 

70 
99 
72 

.34 

65 
98 
75 

.20 
51 

97 
74 

.26 

55 
100 
75 

.14 

75 
90 
73 

.21 

46 
100 
'2 

.37 

87 
100 
75 

.32 

62 
98 
76 

•It 
95 

72 

51 
84 
72 

.17 

65 

87 
70 

.25 
44 
95 

70 

.23 

34 
96 
71 

.20 
37 
97 
72 

.28 
63 

93 

72 

.20 
62 
97 

70 

.27 

57 
97 
72 

.27 

38 
99 
75 

.40 

60 
95 
75 

.26 

105 
91 
70 

.14 

60 
65 

70 

.21 
50 
94 

.23 

51 
94 
74 

.  16 

37 
90 
73 

.10 
49 
85 
74 

.17 
56 
92 

•  25 
93 
91 
74 

61 
90 
71 

.29 
76 
90 
71 

.19 
87 
86 
69 

7.378 
1655 
93.6 
72.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

WincJ 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum' 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unsGt 

1.0 

ont 

v 

ion  of 
1  mile  1 

of 

t  mile 

StancJorcJ  of  T 
EASTERN 

im  e 

o- 

°^ 

2.00 

and  over 

Percent  of 
,  Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
1  Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
1  fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

o. 

o 

)  GO-' 

Total 

ATHENS  WSP  tP 

4 

0.9 

5.2 

16+* 

28 

as 

87 

91 

59 

68 

3 

2 

0 

2 

1 

0 

8 

5.0 

ATLANTA  WSQ  AP 

2 

1.2 

7.2 

47 

W 

20 

86 

89 

59 

65 

7 

2 

4 

2 

0 

0 

19 

67 

5.1 

AUGUSTA  WSD  AP 

1.0 

5.9 

23+* 

22 

02 

93 

94 

57 

71 

3 

7 

0 

1 

1 

0 

12 

5.7 

COLUMBUS  wsn  AP 

2 

1.4 

5.1 

23++ 

36 

04 

82 

90 

53 

63 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

6 

4.5 

MACON  WSO  AP 

1 

1.4 

5.6 

25 

NE 

16 

91 

93 

55 

66 

2 

3 

3 

3 

0 

0 

11 

72 

5.7 

ROME  WSa  AP 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

8 

SAVANNAH  '/JSD  AP 

10 

1.5 

5,6 

37 

NE 

11 

91 

92 

59 

77 

4 

2 

5 

4 

I 

2 

IB 

67 

6.9 
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STATION 


STATION 

d 

1      DIVISION  i 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

H 
5 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

INDE] 

[  TEMP. 

j  PRECIP.  I 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

wuco* 

32  00 

B3  18 

240 

BA 

MRS.  MARY  E>  CAHPBELL 

AOAIRSVULF 

01 

BARTOri 

8*  56 

RONALD  R  POAHCH 

AUEl  2  S 

00S3 

08 

COOKE 

16 

31  07 

B3  25 

2*0 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

ilLEif 

0090 

05 

MONTCOnERY 

10 

32  11 

62  3* 

233 

6A 

HAYHOOn  E.  BOYO 

ALAPftHA  EXP  STATION 

oni 

BERRltN 

16 

31  21 

83  13 

29D 

5P 

ROY  E,  HOLLAND 

ALBANY  ?  SE 

ouo 

07 

DOUGHERTY 

31  32 

a*  06 

180 

7A 

7A 

TOMMIE  BRANTLEY 

AILATOCA  DAN  2 

01 

BARTOm 

5 

3*  10 

8*  ** 

975 

eA 

SA 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AP 

0211 

09 

Bacon 

31  32 

82  31 

198 

TP 

7P 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  9  SSW 

02 

fultqn 

3 

3*  00 

8*  18 

7A 

7A 

SCOTT  C.  CHAH6LEE 

ALPHAnETTA  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

3*  07 

a*  18 

110 

TEOOY  R,   WALKER^  SR. 

ANtftlfyS  *  ENE 

02S3 

07 

SUMTER  ' 

32  06 

8*  10 

»76 

5P 

74 

BLANCHE  S>  KHVNE 

AMEBKuS  EUP  "JTA  NRSY 

SUMTER 

8*  16 

ftPPLiNC  1  NW 

03U 

06 

COLUMBIA 

I* 

33  33 

82  20 

360 

BA 

HA 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHHJRN  i  ENE 

O'.Ofr 

OB 

TURNER 

16 

31  *3 

83  37 

*35 

BA 

ATHENS  HSr*  AP 

0*35 

02 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

802 

MID 

HID 

NATl  HEATHEH  SERVICE 

ATKINSON  2  F 

BRANTLEY 

13 

31  1* 

81  *9 

70 

7A 

MRS  LATR6LLE   A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

02 

fulton 

3 

33  *9 

880 

7A 

CHAKl IE  H  KEELING 

ATLANTA  HSO  AP  K 

0*M 

02 

fl;lton 

6 

33  39 

1010 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUCUSTA  HSO  AP  P 

0*95 

06 

RICHMOND 

33  22 

81  se 

1*5 

HID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBAIQCE 

osai 

DECATUR 

30  53 

8*  3* 

120 

TA 

MRS,  HARV  E.  H.  MULLEN 

BALI  CRDUND 

0603 

02 

CheROkEE 

5 

3*  20 

8*  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTFLLE  CROCAN 

BEAVEPOALE 

WHITFIELD 

8*  51 

MRS.   H.   E.  WARMACK 

BELLVtLLE 

076T 

09 

u 

32  09 

81  5B 

185 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKAEAftO  ISLAND 

09 

MC  INTQSH 

31  29 

SI  13 

10 

7A 

7A 

U.S.    FISH  C  WLOLF.  SVC. 

BLAIBSVlLLf  EkP  STA 

o'^^9 

C2 

UNION 

3*  51 

B3  56 

1917 

BA 

GEORGIA  MTN.   EKP.  STA. 

BLAKElY 

0979 

EARLY 

31  23 

8*  57 

7A 

7A 

lOWREV  S.  STONE 

BLUf  pif>ce 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
AUGUST  1972 


Additional  infomation  regarding  the  climate  of  Georgia  may  bo  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atnospherlc  AdBinlHtratlon  State 
CllBatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Ofllce  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  ^P,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  ■SupplemeDtal  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

hATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Isaue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AKD  LgTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  lablf,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  aiuount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Infomation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary:   $1.00  additional  lor  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  complied  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Centc 


USCX)»IM-NOAA-ASIIEVILLK,   N.C.  9/27/72-950 
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76.8 

1.2 

1  .32 

-  2.05 

.0 

•       •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  I  NM 

89,0 

60.4 

74.7 

97 

17 

50 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

2,oa 

.67 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

AUGUSTA  MSO  AP 

R 

88,2 

63.0 

75.6 

.3 

97 

15 

54 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

2.60 

-  .40 

.93 

4 

•  0 

0 

4 

3 

0 

BROOKLET  1  H 

88,4 

64.3 

76.4 

-  .4 

98 

15 

57 

22 

0 

14 

0 

0 

.40 

-  4,16 

.30 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 

S 

1.00  or  More 

S  < 

°  s 

°  t 

s  S 

LOUISVILLE   3  S 

93,0 

63.5 

78.3 

2.3 

99 

17 

53 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.32 

3.05 

.20 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

METTER 

64.3 

79.4 

101 

14 

58 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

.18 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

U 

uTn\(Ti  1  c    cyo  CTA 
niUvlLLt    tAr  3IA 

91.1 

61.0 

76.1 

99 

17+ 

52 

11  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.24 

.21 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILLEN  4  N 

89  f  9 

63.2 

76.6 

.3 

97 

16 

50 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

1.66 

2.48 

.85 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEWINGTON  2  NE 

B8,3 

65.7 

77.0 

97 

17  + 

55 

11 

0 

12 

0 

0 

0 

.60 

.39 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWAINSBQRQ 

91,* 

63.8 

77.6 

100 

16  + 

56 

13+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.77 

.35 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WiRRENTQN 

89,5 

62.3 

75.9 

1.2 

97 

17 

55 

12 

0 

1 4 

0 

0 

0 

.93 

2.62 

.60 

5 

.0 

0 

3 

1 

Q 

WAYNESBDRD   2  NE 

B9,0 

60.5 

74.8 

98 

18  + 

50 

13+ 

0 

13 

0 

0 

0 

.30 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

76.6 

.4 

.92 

2. 88 

.0 

*       •  * 

ALBANY  3  SE 

92, 9M 

65. OM 

79. OK 

.8 

100 

17 

57 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

2.90 

.66 

.95 

30 

.0 

0 

4 

0 

AMERICUS  4  ENE 

91,* 

65.3 

78.4 

1.6 

98 

16  + 

57 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

1.54 

■ 

1.95 

1.01 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

BAINBRIDCE 

93,9 

67.3 

80.6 

2.8 

101 

16  + 

58 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

1.28 

3.72 

.96 

27 

.0 

0 

2 

0 

BLAKELY 

92,6 

66.5 

79.6 

2.4 

99 

16 

59 

14  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.79 

• 

3.60 

.51 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

91, 2M 

66.6 

78. 9M 

96 

16  + 

60 

B 

0 

22 

0 

0 

0 

2.42 

2.21 

2.00 

10 

.  0 

0 

2 

1 

CAMILLA 

92,0 

66.9 

79.5 

98 

15 

59 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

.80 

.72 

10 

.  0 

0 

1 

Q 

COlOUITT  2  E 

91,9 

65.8 

78.9 

97 

16 

56 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

2.05 

1.18 

30 

•  0 

0 

4 

1 

V,  u  1  n  0  c  r\  1 

93,2 

67.2 

80.2 

99 

16  + 

56 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

1.99 

1.31 

30 

■  0 

0 

4 

} 

1 

FORT  GAINES 

90,2 

67.2 

78.7 

1  •  8 

96 

1 5 

60 

12  + 

0 

20 

0 

0 

0 

1  . 69 

2.55 

1 .04 

30 

.0 

0 

3 

1 

LUMPKIN  2  SE 

M 

M 

0 

0 

0 

1.55 

.94 

30 

.0 

0 

3 

0 

MORGAN   1  W 

91, 7M 

64.7 

78. 2M 

56 

13 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

1  .40 

30 

.  0 

0 

3 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

90,1 

64.9 

77.5 

97 

17  + 

56 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

1.24 

.51 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

THOMASVILLE  4  SE 

92,2 

65.8 

79.0 

1.6 

96 

18  + 

60 

24  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.75 

- 

3.15 

1.50 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

79.0 

1.5 

1.66 

_ 

2.61 

.0 

*       *  * 

ALAPAHA  EXP  STATION 

91,6 

64.3 

78.0 

1.3 

97 

16  + 

58 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

.16 

- 

3.70 

.  16 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASHBURN  3  ENE 

89,3 

65.0 

77.2 

96 

16 

56 

9 

0 

J  "7 

Q 

1.02 

.58 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 

89,9 

66.0 

78.0 

97 

17+ 

59 

12  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.75 

.60 

10 

.0 

0 

2 

I 

0 

90,9 

67.6 

79.3 

1.9 

97 

16  + 

60 

12  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.92 

_ 

2.92 

.67 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

HDMERVILLE   3  WSW 

91,9 

64. 6M 

78. 3M 

99 

16 

57 

22  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.05 

.02 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

88,4 

64.1 

76.3 

94 

17  + 

57 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

1.75 

- 

2.57 

.78 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

65.3 

78  •  6 

5  7 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

.  49 

3.75 

.41 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

91)3 

63.0 

77.2 

98 

16 

55 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.11 

.11 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

OUITMAN  2  SW 

90,0 

M 

96 

16 

IB 

0 

0 

0 

.94 

3.86 

.50 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

llrTUN    bXP  bTAIiUN 

91,8 

66.8 

79.3 

2.2 

98 

17+ 

59 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

1.15 

_ 

2.59 

1 .00 

29 

•  0 

0 

1 

1 

1 

VALDOSTA  4  NH 

92, 2M 

63. SM 

78. OM 

97 

15  + 

58 

13  + 

0 

0 

0 

0 

1.17 

1.17 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

78.0 

.7 

.77 

3.37 

.  0 

*       •  ♦ 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

90 « 0 

65.8 

77.9 

96 

18  + 

58 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

.24 

.24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

87,0 

70.0 

78.5 

97 

19 

58 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

4.42 

3.01 

I 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRUNSWICK 

89,  IM 

69 .  3M 

79. 2M 

.3 

9B 

17  + 

64 

22  + 

0 

13 

0 

0 

0 

1 .06 

8.00 

.59 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

86,5 

69,8 

78.2 

97 

16 

62 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

3.62 

1.67 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

F  1  E  M  r  u  r. 

89,7 

64.6 

77.2 

99 

15 

55 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

.40 

.23 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

91.4 

65.8 

78.6 

98 

16 

59 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

.75 

.67 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  STEWART 

89,6 

66.9 

78.3 

100 

16 

59 

21  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.99 

.56 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLENNVILLE 

91,6 

66. 2M 

78. 9M 

2.1 

99 

16+ 

60 

24  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.08 

5.32 

.08 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESUP  8  S 

91.2 

64.8 

78.0 

99 

17+ 

56 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

.44 

.20 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAHUNTA 

89,7 

66.1 

77.9 

98 

15 

56 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

1.61 

.98 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

^ADFI  n    T^l  AMD 

86.3 

70.5 

78.4 

96 

16 

63 

22 

0 

8 

0 

0 

0 

2.31 

1.17 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

88.9 

65.3 

77.1 

1.2 

98 

16 

55 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

.68 

6.14 

.38 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

87.6 

67.0 

77.3 

.6 

97 

17  + 

60 

22  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.36 

4.89 

.26 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

86.9 

72.0 

79.5 

96 

15 

65 

21  + 

0 

5 

0 

0 

0 

.37 

.37 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

91.7 

61.2 

76.5 

100 

17 

54 

23  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.36 

.30 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAYCROSS  4  NE 

92.0 

64.3 

78.2 

.3 

100 

17 

57 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

.63 

4.72 

.55 

21 

.0 

0 

1 

1  j 

0 

DIVISION 

78.1 

,7 

1.16 

5.33 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


P      18      19      20      21      22      23      24  25 


Sm 


NORTHWEST  < 

AOAIRSVILLE 

tlLlTOQNA  0>n  2 

BEAVEROALE 

CALHQUN  EKP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVIllE 
CARTERSVULE 
CEOARTOWN 
CHATSMORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRVVIULE  2  U 

DALLAS  2  SSE 

OALTQN 

E"»RT 

FAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
lA  FAYETTE 
RCSACA 
RINGGOLD 


RONE 

ROME  WSO  AP 
SUNHERVILLE   1  SSM 
TAYLORSVUlE 


».97 
5.96 
5.07 


3.42 
*.7l 
6.07 


1.36 
2.75 
2.95 


.20 


1.09 
.21  ,59 
.90  ,76 
,A0  ,96 

1,11 

,19  1,02 
,76 
.12  1,21 
T  1,3> 
.15  l.AO 

.26  l.U 

,16  1.71 
.03 

.02  1.A3 


.26 
.AO 
,99 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  MSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUNO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

SLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNW 

CUNNING  2  NNE 

OAHLONECA 

OAHSONVILLE 

ELLUAV 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNU 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  A  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
MALESKA 
KINOE*  1  SSE 
HOODSTOCK 


A. 90 
3,05 
3,17 


.67 
.36 
1.09 


1.10 
1.36 
.97 


.30 
1.39 
,59 


,9» 

.23 
1,29 


NORTHEAST 
BOMMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  I  H 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NU 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
MASHINGTQN 


.9A 
.79 


I. AT     .03  .'I 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  USO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVIllE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  A  W 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNYSlOE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THDMA5T0N  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  A  WNW 

JULIETTE 
MACON  WSD  AP 
HILLEDGEVILLE 
HONTICELIO 
MOUNT  VERNON  3  W 

SANOERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


4.57 
3.96 
2.02 


1.90 
l.IB 
2.91 


.99 
2.99 
1.19 


,3S 
1.95 
.12 


,54 
.19 


.72  1,60 
,10 
,A0 

.13 


.26 

.04 

,37 

.09 

.10 

1,39 

,02 

,47 

,06 

,79 

.32 

T 

.73 

T 

.03 

.63 

.76 

.04 

,07 

T 

.52 

.  12 

.20 

.01 

1.23 

.05 

1.14 

,30 

.95 

.67 

.74 

.39 

.S5 

,12 

.91 

T 

1.04 

.16 

.49 

.03 

.02 

.04 

,11 

.69 

.09 

.91 

.09 

.04 

.09 

T 

.60 

.61 

T 

T 

1.19 

.70 

T 

T 

.20 

.01 

.*9 

.02 

.97 

.01 

.21 

.91 

T 

.71 

.2> 

.01 

.16 

.09 

.9« 

.10 

.21 

.29 

T 

.11 

1.19 

.SO 

.99 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  USD  AP 
BROOKLET   1  M 
DOVER 
GleSCjN 

LOUISVILLE  3  S 

BETTER 

KIDVILLE 

MIDVILLF  EXP  STA 
HILLEN  4  N 

M!LLHAVEN-WAOE  2 
NEWINGTON  2  NE 
STILLHORE 
SwAINSBORO 
WARRENTON 

HAVNESeORO  2  NE 


2.08 
2.60 
.<>0 
2.13 


SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 
AKERICUS  «  ENE 
BAINBRIOGE 
6LAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAHSON 

DONALSONVILLE 


1  S 


FORT  GAINES 

LUHPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 


2.90 

i.2e 

.79 


.17 

1.69 
1.55 
1.60 
.55 
1.24 


.29 
.51 
2.00 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HDMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 


.05 
1.75 
.49 


.07 
.38 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


WSW 


DOCTUHTOWN 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


.78 
4.42 
1.06 
3.62 


.44 
1.61 
.  14 

2.31 


1.17  .02 
.38 


.29 

.08  .01 


ffiwEST  TEMPERATURE 
ELBERTON  2  N 


6.07 
.05 


S«e  ielei«ncp  noiei  lollowmg  Stsuoii  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEQRGU 

StPT6M8tR  1972 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

•        •  • 

NORTHWEST 

01 

ALL4T00N4  Oil  2 

MAX 

S4 
65 

84 
65 

87 
65 

90 
65 

90 
64 

76 
63 

78 
60 

81 

60 

87 
60 

89 
67 

80 
60 

80 
56 

86 
58 

87 
60 

89 
65 

90 
63 

fl9 

68 

79 
67 

60 
67 

88 
65 

85 
51 

82 
51 

87 
62 

78 
67 

(0 
65 

80 
67 

63 
69 

86 

66 

82 
66 

89 
54 

64.1 
63.4 

CALHOUN  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

84 

61 

88 
61 

91 
61 

88 
64 

78 
64 

78 
64 

84 
56 

88 

57 

B9 
69 

85 
57 

85 

57 

67 
52 

■j  1 
53 

90 
60 

91 
65 

89 
65 

87 
56 

80 
65 

68 
67 

66 
69 

88 
58 

66 
63 

89 
64 

83 
69 

82 
62 

81 
69 

65 
67 

8 1 

66 

84 
66 

79 

65.9 
52,5 

C4RTERSVILLE 

MAX 

85 
67 

87 
60 

89 
60 

87 
60 

78 
63 

81 
64 

84 
58 

88 
57 

87 
68 

85 
59 

84 

59 

89 
52 

91 
54 

93 
50 

94 
62 

66 

60 

82 
68 

82 
61 

90 
65 

67 
62 

86 
60 

89 
68 

65 
67 

81 
67 

83 
66 

88 
66 

84 

66 

84 

66 

87 
69 

69 
54 

86.0 
62.0 

CE04RT0HN 

MAX 
MIN 

B6 
63 

90 
60 

91 
61 

92 
62 

76 
65 

77 
60 

65 

57 

87 
60 

89 

70 

82 
64 

63 
60 

87 
53 

50 
66 

93 
62 

93 
65 

90 
63 

81 
61 

77 
66 

87 
66 

88 
63 

64 
51 

87 

60 

69 
65 

83 
51 

62 
62 

65 

70 

87 
66 

64 
67 

87 
69 

65 
64 

85.6 
52.4 

U4L14S  2  SSE 

MAX 

87 

90 

91 

89 

89 

76 

82 

81 

83 

90 

93 

87 

91 

92 

92 

91 

93 

89 

88 

82 

86 

82 

64 

83 

86 

93 

85 

88 

87.2 

D4LTnN 

MAX 
MIN 

85 
61 

85 
61 

87 
61 

90 
63 

85 
63 

76 
62 

79 
60 

83 
60 

80 
62 

87 
63 

84 
62 

63 
59 

85 

68 

87 
58 

91 
59 

90 
67 

86 
67 

77 
67 

80 
56 

87 
67 

85 
62 

61 
62 

69 

63 

80 
69 

81 
66 

82 
56 

79 
67 

63 
57 

62 
67 

79 

83.6 
63.0 

L4  FJVETTE 

MAX 
MIN 

ROME 

MAX 
MIN 

»5 
6« 

87 
61 

89 
63 

88 
66 

81 
65 

77 
62 

82 
57 

8S 

60 

87 
71 

86 
63 

62 
60 

86 
54 

68 
55 

91 
63 

91 
66 

87 
63 

80 
67 

79 
66 

86 
66 

89 
64 

80 
61 

85 

52 

62 
66 

62 
66 

81 
54 

83 

69 

84 

57 

79 
57 

64 

68 

80 
48 

64.1 
63.2 

ROME  MSO  4P 

•          •  • 

MAX 

ee 

6* 

90 
62 

92 
64 

88 
65 

78 
65 

80 
63 

86 
57 

89 
59 

89 

72 

67 
66 

85 
59 

91 
54 

92 
56 

94 
51 

94 
65 

89 
64 

62 
68 

60 
67 

69 
67 

88 
64 

83 
61 

88 
63 

64 
66 

89 
55 

82 
63 

64 
70 

86 
57 

61 
67 

86 

70 

71 
47 

86.0 
63.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

4LPH4R6TT4  5  SSW 

MAX 

84 
59 

82 
60 

85 

59 

88 
59 

88 
61 

75 
60 

78 
55 

81 
54 

85 
55 

87 
56 

60 
58 

80 
50 

85 
50 

88 
54 

89 
59 

90 
62 

89 
62 

80 
66 

78 
65 

87 
52 

83 
55 

79 
59 

66 
58 

85 
50 

81 
62 

61 
65 

64 
66 

68 
63 

82 
63 

64 

63.7 
59.2 

ATHENS  WSO  4P 

MAX 
MIN 

84 
65 

88 
61 

90 
62 

90 
67 

76 
65 

80 
62 

83 
59 

89 
60 

91 
70 

63 
55 

63 
57 

90 
55 

91 
66 

93 
62 

94 
69 

97 
57 

83 
69 

86 

57 

94 
67 

86 
65 

65 
58 

91 
59 

89 
63 

66 
69 

67 
64 

90 
70 

92 
70 

91 
67 

92 
69 

74 
50 

67.7 
63.5 

ATLAIiTA  WSO  4P 

MAX 
MJN 

82 
6ft 

86 
64 

87 
65 

89 
57 

74 
68 

78 
63 

81 
62 

84 
60 

89 
69 

79 
58 

80 
50 

85 
59 

68 
60 

91 
65 

92 
To 

90 
57 

84 
68 

77 
58 

86 
67 

85 
69 

60 
60 

87 
62 

66 
69 

83 
55 

82 
65 

87 

70 

88 
66 

87 
69 

89 
69 

75 
49 

84. « 
64.8 

BLAIRSVILLE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

79 
57 

79 
56 

88 
53 

83 
54 

80 
60 

75 
5B 

75 
49 

77 
49 

61 
51 

86 
51 

77 
53 

81 
46 

83 
47 

83 
49 

65 

53 

84 
56 

64 

59 

74 
52 

79 
64 

85 
56 

62 
56 

77 
56 

61 
56 

79 
56 

73 
56 

79 
97 

77 
56 

80 
99 

80 
61 

76 

79,9 
55.6 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  •<  NNH 

MAX 

85 
65 

84 
60 

89 
60 

92 
62 

92 
65 

76 
61 

78 
58 

83 
55 

86 
58 

90 
66 

82 
50 

83 
50 

87 
51 

88 
53 

91 
61 

93 
55 

94 
65 

81 
55 

87 
64 

91 
62 

84 
68 

84 

57 

69 
57 

86 
59 

61 

62 

83 
65 

66 
56 

90 
65 

89 
64 

65 
64 

86,4 

60.  9 

04HLDNECA 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
61 

85 
59 

85 
60 

87 
64 

75 
60 

75 
59 

80 
56 

83 
57 

67 
56 

78 
56 

79 
52 

f  3 
53 

85 
55 

88 
68 

88 
63 

87 
63 

76 
65 

80 
64 

87 
61 

81 
60 

80 
60 

83 
59 

60 
61 

71 
62 

79 
65 

83 
61 

81.6 
60.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

81 
66 

80 
62 

85 
60 

86 
65 

86 
66 

74 
61 

74 
57 

78 
57 

63 
60 

66 
63 

79 
56 

78 
54 

63 
66 

85 
60 

67 
54 

86 
64 

86 
67 

78 
56 

81 
64 

66 

53 

80 
59 

80 
61 

83 
62 

81 
62 

77 
63 

80 
65 

62 
67 

89 

66 

62 
66 

82 
61 

81.9 

62.1 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

8U 
60 

84 

57 

84 
56 

83 
60 

77 
63 

7* 
59 

80 
55 

83 
52 

68 
63 

82 
54 

80 
50 

66 
48 

86 
50 

67 
55 

87 
51 

88 
59 

80 
61 

83 
65 

68 
59 

81 
56 

83 
56 

64 
55 

82 
57 

76 
69 

7b 
68 

79 
67 

63 
65 

84 
99 

80 
65 

70 
it, 

82.0 
56.9 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

8? 
64 

86 
61 

87 
60 

8S 
64 

80 
65 

76 
60 

81 
58 

86 
56 

88 
59 

80 
70 

81 
61 

65 
54 

68 
55 

89 
50 

89 
64 

86 
62 

80 
65 

62 
64 

86 
64 

83 
63 

82 
58 

85 

60 

82 
62 

77 
56 

61 
69 

60 
68 

89 
56 

82 
60 

82 
65 

72 
51 

83,0 
62.2 

U  OF  04  PlT  SCIENCE 

FH 

MAX 
MIN 

85 
64 

89 
60 

91 
62 

92 
67 

75 
67 

78 
61 

82 
57 

87 
58 

90 
68 

84 

67 

81 
55 

90 
53 

90 
55 

91 
62 

96 
67 

93 
64 

92 
66 

84 
66 

91 
66 

91 
56 

87 
57 

90 
59 

89 
60 

85 
64 

84 
53 

89 
68 

92 
68 

89 
65 

89 
66 

78 
65 

67,5 
53.0 

HINDER  I  SSE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

8' 
64 

87 
65 

90 
61 

ll 
65 

78 
67 

80 
61 

83 
57 

86 
52 

92 
59 

90 
59 

90 
52 

90 
53 

91 
54 

93 
51 

94 
65 

94 

65 

90 
62 

83 
54 

90 
65 

86 
67 

84 
53 

88 
55 

89 
52 

65 
65 

83 
54 

85 
63 

66 
61 

87 

63 

86 
66 

86 
62 

87.9 
61.6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  u 

MAX 

MIN 

79 
58 

80 
52 

84 
53 

86 
58 

78 
63 

77 
56 

79 
52 

82 
50 

86 
51 

66 
61 

79 

48 

84 
46 

85 
it6 

86 
57 

86 
57 

87 
56 

65 
60 

83 
62 

69 
59 

87 
54 

87 
53 

85 
52 

83 
64 

75 
61 

76 
55 

79 
62 

60 
64 

62 
5« 

80 
51 

72 
59 

62,3 
96.4 

CORNELIA 

MAX 

MIN 

77 
60 

83 
S3 

83 
55 

84 

62 

73 
62 

72 
58 

78 
56 

82 
54 

64 
54 

80 
55 

77 
51 

84 

50 

64 

50 

66 
56 

88 
62 

87 
50 

82 
64 

62 
60 

86 
69 

79 
60 

78 
54 

80 
95 

78 
58 

74 
62 

76 
63 

81 
67 

62 
66 

82 

60 

81 
65 

72 
57 

60.9 
98.6 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

85 
62 

89 
52 

91 
55 

92 
59 

85 
66 

80 
59 

84 
49 

89 
SO 

89 
65 

87 
53 

84 
47 

91 
44 

91 
46 

94 
52 

99 
61 

94 
50 

91 
52 

88 
63 

92 
52 

91 
64 

63 
51 

90 
55 

68 

56 

85 
64 

65 
69 

67 
55 

91 
65 

86 
64 

79 
65 

73 
64 

87,7 
98,6 

HARTWEll 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
60 

98 
6* 

98 
70 

84 
68 

80 
60 

87 
58 

93 
60 

92 
70 

87 
58 

67 
57 

90 
58 

95 
57 

99 
51 

98 

70 

100 
59 

96 
68 

90 
66 

92 
65 

90 
68 

90 
59 

69 
69 

63 
59 

69 

57 

90 
69 

92 
68 

94 

70 

90 
65 

90 
68 

60 

70 

90,3 
65,0 

T0CC04 

MAX 
MIN 

82 
62 

87 
58 

90 
62 

89 
55 

77 
64 

77 
60 

84 
56 

88 
55 

89 
58 

67 
58 

87 
65 

68 

52 

90 
53 

91 
95 

92 
53 

92 
67 

79 
S6 

89 

67 

90 
51 

85 
63 

83 
56 

86 
97 

64 
63 

78 
66 

80 
62 

85 
56 

66 

57 

67 

62 

86 
65 

77 
65 

85,4 

60,7 

H4SHINGT0N 

•          •  • 

MAX 

MIN 

85 
62 

84 
58 

87 
59 

90 
56 

93 
65 

75 
61 

79 
65 

82 
54 

88 
55 

89 
65 

90 
52 

68 
51 

88 
50 

91 
53 

93 
61 

95 
66 

97 
69 

96 
66 

86 
66 

93 
65 

93 
59 

91 
51 

90 
60 

89 
50 

88 
62 

67 
65 

93 

70 

92 
59 

69 
65 

66 

69,0 
60,7 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

88 

60 

92 
65 

92 
64 

89 
65 

75 
66 

75 
65 

81 
57 

87 
62 

91 
51 

93 
61 

89 
60 

87 
58 

91 
60 

92 
62 

92 
61 

97 
66 

96 
66 

96 
66 

91 
67 

90 
66 

89 
64 

89 
54 

87 
63 

86 
54 

91 
61 

90 
60 

92 
66 

91 
69 

90 
66 

65 
65 

89.2 
63.5 

C4RR0LLT0N 

MAX 

MIN 

84 

63 

88 

58 

90 
60 

90 
62 

77 
66 

77 
98 

83 
54 

BS 
52 

89 

67 

66 
65 

83 
56 

65 
51 

90 
53 

92 
58 

92 
62 

92 
62 

86 

67 

83 
66 

86 
62 

89 

62 

89 
61 

89 
97 

88 
61 

83 
69 

62 
62 

67 
69 

86 
69 

86 

59 

67 
67 

63 
64 

86.3 
61.1 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

MIH 

88 
69 

90 
64 

93 
67 

95 
69 

80 
68 

72 
63 

86 
59 

88 
62 

93 

70 

68 

73 

86 

67 

90 
SB 

92 
59 

96 
63 

97 
68 

99 
59 

94 

70 

87 
71 

91 
68 

92 
70 

87 
68 

91 
64 

93 
66 

•  6 

67 

87 

70 

90 
71 

91 
71 

92 
69 

91 
71 

77 
91 

69.3 
66.9 

EXPERIMENT 

MAX 
MIM 

85 
65 

84 
63 

85 
64 

89 
68 

91 
69 

7* 

62 

74 
60 

81 
59 

BS 

53 

89 
67 

80 
59 

79 
96 

86 
58 

(9 
64 

90 
63 

92 
66 

92 
71 

88 

67 

83 
67 

B9 

57 

87 
59 

a2 

J9 

90 
63 

86 
63 

64 
54 

84 
69 

87 

69 

88 
66 

90 
68 

68 

60 

89.8 
53.9 
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CoDtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

S   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

GREENVILLE   2  NNH 

MIN 

LA  GRANGE 

B6 

B8 

90 

94 

90 

73 

62 

65 

90 

68 

81 

65 

68 

93 

94 

93 

91 

67 

66 

89 

85 

88 

91 

85 

86 

86 

90 

89 

88 

63 

87,5 

^^IN 

65 

59 

63 

67 

68 

62 

54 

58 

58 

64 

6  1 

53 

55 

59 

63 

63 

66 

68 

65 

64 

64 

58 

62 

65 

65 

69 

65 

65 

66 

60 

62.6 

MARSHAlLVI LLE 

87 

90 

93 

95 

93 

77 

85 

90 

96 

97 

94 

95 

93 

94 

93 

93 

92 

90 

91 

94 

93 

93 

91 

91 .6 

MlN 

65 

62 

64 

66 

66 

64 

57 

59 

64 

62 

64 

67 

6? 

65 

63 

62 

64 

66 

68 

67 

68 

69 

63 

64.5 

NEWNAN 

8S 

87 

92 

93 

76 

75 

65 

87 

91 

84 

85 

89 

93 

94 

96 

92 

91 

90 

88 

69 

86 

90 

90 

90 

66 

90 

92 

90 

91 

85 

86.4 

MIN 

6! 

59 

63 

62 

63 

62 

55 

59 

70 

59 

60 

55 

57 

63 

66 

65 

68 

67 

65 

68 

62 

60 

61 

64 

65 

69 

67 

65 

66 

56 

62.9 

SUNNYS lOE 

85 

89 

92 

93 

79 

77 

63 

67 

90 

80 

81 

88 

2 

93 

95 

92 

90 

79 

91 

88 

84 

90 

69 

85 

86 

89 

90 

90 

88 

76 

66.9 

MIN 

66 

62 

64 

67 

68 

61 

60 

59 

69 

67 

68 

55 

59 

63 

67 

66 

68 

67 

68 

67 

59 

62 

63 

62 

64 

67 

67 

66 

70 

58 

64.3 

TALBQTTON   1  NE 

87 

88 

93 

95 

88 

76 

65 

87 

92 

87 

88 

67 

92 

96 

97 

97 

98 

94 

92 

93 

94 

94 

92 

67 

92 

90 

92 

93 

94 

92 

91.1 

MIN 

60 

61 

62 

53 

53 

65 

69 

60 

58 

56 

62 

63 

65 

69 

60 

59 

60 

62 

52 

62 

63 

60 

60.6 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

85 

87 

90 

89 

77 

78 

84 

85 

87 

85 

82 

85 

69 

92 

91 

92 

85 

81 

86 

66 

64 

88 

67 

65 

81 

84 

88 

86 

87 

80 

85.5 

62 

56 

60 

64 

65 

57 

62 

67 

66 

63 

59 

49 

52 

57 

60 

60 

66 

72 

64 

59 

61 

57 

58 

62 

62 

69 

66 

66 

65 

53 

61,3 

THOMASTOM  2  S 

MAX 

89 

91 

94 

93 

75 

72 

86 

89 

90 

88 

87 

91 

96 

95 

99 

99 

94 

90 

95 

95 

91 

95 

91 

95 

87 

90 

90 

92 

90 

8  5 

90.5 

MIN 

6'. 

65 

60 

66 

68 

63 

55 

57 

68 

69 

59 

55 

55 

60 

65 

66 

67 

67 

65 

67 

64 

59 

60 

62 

63 

68 

65 

67 

68 

03 

63.3 

WEST  POINT 

85 

85 

90 

92 

94 

75 

75 

82 

85 

92 

85 

62 

65 

90 

96 

96 

93 

92 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

66 

85 

92 

92 

90 

68.3 

•  • 

• 

MIN 

65 

61 

61 

67 

67 

65 

57 

58 

61 

69 

65 

55 

55 

55 

66 

65 

64 

70 

65 

65 

62 

60 

61 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

05 

63.1 

CENTRAL 

05 

AILEY 

87 

94 

86 

84 

85 

68 

92 

66 

89 

98 

96 

94 

95 

87 

93 

92 

94 

93 

92 

MIN 

59 

71 

66 

58 

58 

66 

59 

59 

56 

59 

72 

69 

60 

61 

63 

67 

69 

69 

68 

COVINGTON 

MAX 

8« 

87 

90 

94 

73 

78 

80 

86 

69 

80 

80 

86 

90 

92 

94 

93 

85 

81 

88 

64 

81 

87 

88 

84 

85 

89 

89 

88 

91 

80 

85.9 

MIN 

6'r 

62 

62 

66 

68 

62 

59 

58 

69 

68 

57 

54 

55 

60 

68 

65 

68 

67 

67 

68 

58 

61 

62 

65 

65 

69 

68 

66 

68 

54 

63.4 

DUBLIN  3  S 

90 

88 

90 

93 

95 

82 

80 

84 

90 

95 

85 

89 

90 

94 

96 

99 

99 

98 

96 

98 

95 

89 

94 

92 

93 

69 

94 

96 

97 

92.1 

MJN 

64 

56 

58 

62 

65 

62 

54 

53 

55 

68 

65 

64 

52 

54 

59 

66 

67 

66 

65 

64 

65 

54 

56 

60 

62 

67 

64 

65 

66 

63 

61.4 

EASTMAN  1  W 

82 

90 

92 

96 

97 

68 

75 

89 

92 

95 

95 

69 

93 

96 

98 

101 

100 

99 

97 

97 

95 

91 

96 

93 

91 

92 

94 

97 

95 

95 

93.3 

MIN 

6» 

64 

65 

66 

69 

64 

56 

56 

58 

60 

59 

57 

56 

58 

66 

68 

72 

68 

69 

67 

63 

56 

55 

62 

66 

69 

68 

67 

67 

66 

63.6 

FQRSVTH   1  S 

93 

92 

93 

78 

76 

83 

87 

91 

91 

83 

67 

90 

93 

95 

95 

93 

69 

93 

92 

65 

87 

90 

87 

87 

89 

92 

92 

91 

69.  1 

Mm 

60 

64 

66 

68 

62 

56 

56 

68 

68 

59 

54 

54 

54 

63 

67 

67 

68 

65 

69 

62 

61 

58 

63 

66 

68 

68 

66 

60 

62.9 

naWKliidVI  LLC 

91 

90 

93 

97 

78 

91 

95 

9J 

90 

90 

95 

98 

102 

102 

104 

100 

100 

100 

97 

93 

98 

95 

94 

94 

97 

100 

95 

MIN 

65 

65 

63 

67 

69 

66 

56 

57 

58 

62 

62 

58 

56 

56 

61 

67 

70 

70 

69 

67 

64 

59 

59 

59 

69 

68 

69 

68 

68 

67 

63.8 

IRWINTQN  4  HNW 

MAX 

91 

69 

94 

92 

90 

80 

84 

83 

92 

88 

86 

90 

95 

96 

99 

98 

96 

94 

96 

98 

92 

95 

93 

92 

90 

94 

97 

95 

93 

90 

92.  1 

MIN 

63 

60 

65 

63 

67 

61 

59 

60 

60 

58 

57 

56 

58 

63 

67 

67 

65 

66 

69 

57 

57 

61 

62 

62 

66 

65 

66 

68 

66 

55 

62.7 

MACON  WSO  AP 

MAX 

89 

90 

92 

95 

79 

76 

87 

89 

94 

87 

88 

91 

95 

96 

99 

99 

98 

94 

97 

94 

69 

94 

92 

91 

90 

93 

93 

91 

93 

76 

91.1 

MIN 

65 

60 

63 

66 

67 

61 

57 

56 

63 

68 

59 

53 

53 

59 

65 

67 

70 

70 

67 

66 

63 

59 

62 

63 

67 

68 

70 

69 

69 

50 

63.4 

HILLEOGEVILLE 

88 

67 

69 

94 

97 

75 

62 

85 

90 

93 

83 

85 

89 

93 

96 

97 

97 

96 

87 

95 

90 

87 

93 

90 

68 

68 

92 

91 

90 

93 

90.0 

MIN 

6". 

58 

58 

62 

66 

62 

57 

56 

55 

69 

58 

52 

52 

52 

57 

63 

67 

67 

66 

66 

59 

58 

57 

61 

62 

70 

69 

67 

67 

65 

61.4 

MONTICELLD 

89 

86 

88 

89 

88 

75 

80 

85 

88 

87 

86 

83 

89 

92 

94 

97 

95 

90 

83 

93 

89 

86 

91 

90 

65 

64 

91 

93 

94 

89 

68.3 

65 

60 

62 

66 

68 

61 

59 

60 

60 

61 

58 

57 

58 

60 

68 

66 

66 

66 

65 

66 

59 

62 

59 

63 

60 

61 

69 

68 

67 

59 

62.7 

SANDERSVI LL  E 

8<> 

88 

92 

94 

65 

80 

82 

89 

91 

68 

84 

87 

93 

93 

97 

97 

98 

95 

94 

92 

66 

92 

88 

87 

87 

90 

94 

89 

88 

68 

89,7 

MIN 

67 

58 

63 

66 

70 

63 

56 

57 

68 

69 

57 

52 

53 

61 

66 

68 

67 

69 

68 

68 

57 

61 

59 

62 

68 

71 

66 

67 

70 

65 

63.6 

SILOAM 

85 

87 

93 

94 

82 

62 

68 

91 

88 

85 

89 

92 

93 

97 

97 

90 

63 

95 

69 

86 

91 

90 

87 

87 

91 

93 

87 

88 

83 

88.5 

•  * 

* 

MIN 

65 

60 

62 

68 

69 

62 

59 

59 

69 

63 

55 

55 

56 

61 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

56 

59 

62 

62 

66 

70 

70 

66 

69 

68 

63.8 

EAST  CENTRAL 

06 

APPlING   I  NW 

87 

86 

8B 

92 

96 

74 

81 

84 

89 

89 

83 

85 

66 

91 

94 

96 

97 

95 

65 

95 

89 

83 

91 

89 

88 

90 

90 

95 

90 

91 

69.0 

MIN 

55 

59 

59 

65 

62 

54 

54 

60 

69 

51 

50 

52 

52 

61 

67 

66 

66 

65 

67 

55 

55 

55 

59 

58 

67 

67 

66 

68 

65 

60.4 

85 

68 

91 

94 

82 

66 

90 

91 

84 

64 

87 

91 

95 

97 

96 

95 

86 

90 

66 

82 

89 

86 

86 

68 

68 

92 

90 

91 

77 

MIN 

61 

58 

61 

65 

68 

63 

57 

58 

69 

62 

55 

54 

57 

61 

68 

68 

68 

70 

67 

64 

57 

57 

60 

61 

67 

69 

66 

68 

68 

62 

63.0 

81 

85 

89 

93 

9 1 

82 

86 

87 

33 

84 

65 

67 

94 

98 

97 

96 

95 

92 

86 

80 

90 

87 

86 

87 

90 

90 

91 

92 

90 

MIN 

67 

60 

61 

65 

68 

65 

58 

58 

65 

67 

58 

61 

63 

63 

68 

70 

70 

66 

69 

65 

58 

57 

58 

63 

68 

70 

63 

65 

68 

70 

64.3 

LOU ISVILLE  3  S 

85 

88 

94 

98 

96 

62 

85 

89 

94 

90 

86 

90 

94 

97 

98 

98 

99 

98 

96 

96 

90 

94 

93 

91 

92 

94 

97 

96 

96 

94 

93.0 

MIN 

67 

58 

61 

65 

69 

62 

58 

55 

66 

68 

56 

53 

55 

60 

68 

71 

68 

68 

66 

67 

57 

59 

60 

62 

68 

71 

66 

66 

68 

66 

63.5 

METTFR 

94 

90 

95 

99 

94 

84 

87 

92»  94 

94 

88 

93 

95 

101 

100 

100 

100 

97 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

94 

94.5 

Mm 

68 

59 

63 

69 

69 

64 

59 

59 

62 

68 

60 

61 

63 

63 

62 

71 

66 

72 

71 

72 

67 

58 

62 

60 

59 

61 

67 

67 

66 

60 

64.3 

84 

88 

94 

86 

86 

81 

85 

69 

92 

66 

85 

90 

94 

96 

99 

99 

99 

97 

95 

91 

67 

92 

89 

69 

91 

93 

95 

95 

94 

93 

91.1 

Mm 

64 

54 

70 

63 

66 

59 

54 

52 

60 

62 

52 

58 

56 

57 

64 

70 

71 

66 

67 

6! 

53 

5! 

57 

61 

65 

66 

59 

62 

63 

58 

61.0 

86 

89 

93 

94 

86 

63 

68 

86 

91 

84 

84 

84 

92 

95 

91 

97 

94 

85 

93 

92 

89 

93 

91 

68 

90 

92 

94 

93 

93 

87 

89.9 

Mm 

68 

69 

64 

64 

68 

63 

60 

62 

64 

69 

54 

50 

56 

61 

64 

64 

64 

66 

69 

70 

57 

65 

53 

61 

60 

68 

63 

65 

67 

68 

63.2 

NEWINGTON  2  ^E 

MAX 

81 

91 

89 

92 

91 

81 

82 

66 

87 

64 

84 

65 

65 

94 

97 

96 

97 

86 

93 

86 

62 

87 

66 

65 

68 

90 

91 

92 

94 

86 

68.3 

Mm 

66 

69 

66 

69 

70 

67 

60 

59 

68 

70 

55 

61 

62 

61 

66 

69 

74 

70 

67 

71 

57 

57 

58 

68 

67 

72 

64 

65 

69 

72 

65.7 

SHAINSBORO 

MAX 

86 

86 

96 

96 

87 

85 

86 

91 

94 

89 

87 

91 

91 

96 

100 

100 

96 

96 

96 

89 

84 

92 

92 

69 

64 

92 

92 

94 

92 

90 

91.4 

Mm 

67 

59 

63 

63 

67 

64 

59 

60 

70 

66 

56 

56 

56 

60 

67 

68 

69 

66 

66 

66 

58 

57 

61 

64 

67 

68 

64 

68 

f7 

67 

63.8 

H ARRE  NTON 

68 

87 

89 

94 

94 

80 

83 

64 

89 

90 

85 

9  1 

94 

93 

96 

92 

9 1 

69 

91 

89,5 

Mm 

67 

59 

59 

65 

62 

56 

59 

58 

60 

56 

57 

55 

56 

58 

63 

68 

68 

69 

66 

67 

61 

58 

60 

57 

56 

70 

69 

67 

66 

66 

62,3 

MAYNESBORQ  2  NE 

MAX 

84 

62 

"7 

93 

95 

83 

80 

82 

90 

90 

82 

84 

66 

91 

97 

98 

9B 

96 

85 

92 

86 

84 

66 

88 

86 

68 

69 

93 

95 

95 

89,0 

*  * 

• 

Mm 

65 

55 

56 

58 

66 

63 

55 

55 

57 

67 

55 

50 

50 

58 

60 

67 

64 

64 

66 

66 

55 

55 

57 

57 

68 

68 

65 

65 

68 

70 

60.5 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

90 

90 

92 

95 

94 

87 

90 

92 

97 

68 

67 

69 

94 

92 

97 

96 

100 

94 

98 

95 

91 

94 

92 

90 

90 

95 

96 

96 

93 

92.9 

MIN 

63 

63 

65 

69 

66 

60 

60 

62 

67 

61 

61 

57 

58 

62 

66 

66 

66 

69 

70 

69 

64 

62 

64 

65 

69 

70 

70 

69 

65 

65.0 

S«e  H«I«re&c«  NoI«b  Following  SUUon  Index 
~   120  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

29 

30 

31 

• 

< 

AMEDICUS  ii  ENE 

MAX 
MIN 

B7 
65 

90 
62 

93 
65 

94 
67 

86 
69 

76 
65 

65 
56 

91 
58 

91 
67 

B6 

69 

89 
63 

90 
56 

94 
67 

97 
62 

96 

66 

98 
66 

95 

70 

97 
66 

99 
68 

94 

68 

89 

67 

99 

60 

92 
64 

66 

62 

90 
70 

91 

69 

94 

70 

92 

67 

93 

69 

89 
69 

91.4 
65.3 

BAINBRIOCE 

MAX 

MIN 

6B 

66 

92 
63 

93 
65 

94 
66 

96 
67 

66 
66 

91 
62 

93 
61 

94 

70 

69 

70 

69 
66 

90 
62 

95 

56 

98 
65 

101 
69 

101 
73 

100 
69 

96 
69 

96 
68 

99 
69 

92 

70 

96 
65 

95 
65 

93 
66 

99 

70 

99 

73 

96 

70 

95 

72 

99 

70 

79 
69 

93*9 
67.3 

BLiKELV 

MAX 

MIN 

69 
69 

66 
64 

90 
64 

93 
66 

93 

70 

93 
69 

60 
62 

90 
62 

91 
63 

99 

70 

67 
66 

67 
62 

90 
59 

94 
59 

96 
64 

99 
69 

97 

70 

97 
71 

91 
69 

96 
69 

96 

70 

96 
64 

99 
64 

94 

65 

91 
66 

93 

70 

94 

70 

99 

70 

99 

70 

94 
67 

92.6 
66.9 

CAIftU  2  NNM 

MAX 
MIN 

66 
67 

66 
62 

93 
65 

92 
70 

91 
68 

63 
67 

66 
69 

69 
60 

96 
66 

92 
66 

69 
69 

67 
62 

91 
61 

94 
67 

96 
69 

96 
71 

95 
69 

92 

70 

94 
67 

93 
69 

68 
66 

91 
64 

90 
63 

91 
65 

91 
6P 

92 
69 

93 
68 

99 

70 

93 
66 

66 

91  .2 
66.6 

CtHILLt 

MAX 
MIN 

86 
67 

90 
65 

93 
65 

94 

70 

93 
69 

64 
68 

68 
63 

90 
60 

94 
66 

93 
69 

67 
66 

69 

60 

^2 
59 

96 
65 

98 

70 

96 
69 

95 
69 

91 
69 

94 
67 

99 

70 

90 
69 

99 
65 

92 
69 

90 
65 

92 
70 

94 
66 

99 

70 

93 

70 

91 

70 

90 
68 

92  .0 
66.9 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

66 
67 

66 
64 

90 
66 

93 
66 

91 
69 

92 
66 

69 
99 

68 
60 

91 
62 

94 

70 

66 
67 

67 
62 

87 
56 

93 
60 

95 
65 

97 
69 

96 
68 

99 
67 

96 
66 

96 
69 

95 

70 

69 
64 

92 
64 

94 
65 

68 
64 

92 
71 

94 
69 

94 
69 

99 
68 

92 
67 

91  .9 
69.6 

CUTHbERT 

MIN 

U9 
67 

90 
63 

93 
68 

95 
71 

93 
69 

62 
67 

68 
60 

91 
62 

96 
69 

94 
69 

67 
69 

90 
66 

95 

58 

97 
66 

99 
71 

99 
69 

97 
72 

99 

72 

99 
69 

96 

70 

95 
69 

95 
65 

94 
64 

92 
69 

90 
68 

95 

70 

99 
69 

99 
69 

92 

70 

91 
61 

93.2 
67.2 

FORT  OilHES 

MAX 

MIN 

66 
67 

66 
64 

91 
66 

92 
70 

90 
69 

76 
66 

86 
61 

86 
60 

93 
70 

90 
70 

86 
66 

67 

60 

91 
61 

93 
66 

96 

70 

94 

70 

92 
71 

91 
72 

91 
69 

99 
68 

92 
70 

91 
69 

92 
63 

69 
66 

88 
69 

92 
71 

93 
70 

93 
69 

90 
70 

87 
63 

67.2 

LUMPKIN  7  SE 

MAX 
MIN 

66 

90 

92 

94 

92 

60 

89 

90 

92 

94 

90 

69 

89 

93 

99 

96 

92 

89 

HORCN  1  H 

MAX 
MIN 

66 

87 
61 

90 
64 

67 

66 

67 

67 
60 

90 
63 

91 
66 

87 
69 

87 
64 

59 

91 
56 

96 

61 

66 

96 

66 

95 
66 

94 

69 

66 

66 

96 

68 

97 
61 

92 
61 

90 
63 

68 

66 

99 
67 

92 
68 

66 

91 
66 

67 
64 

91.7 
64,7 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

85 
61 

63 

93 
68 

93 
69 

85 
67 

74 
59 

69 
59 

90 
62 

92 

70 

86 
64 

64 

59 

67 
56 

93 
58 

99 
64 

97 

67 

97 
69 

9* 

70 

94 
66 

94 
68 

92 
68 

68 

62 

94 

62 

91 
64 

6fl 
69 

66 
69 

93 

70 

92 
67 

90 
69 

91 
64 

90. 1 
64.9 

THOHASVILLE  *  SE 

•          •  • 

MAX 

MIN 

90 
66 

69 
66 

90 
66 

91 
64 

91 
66 

67 
67 

69 
64 

90 
60 

91 
62 

90 
66 

93 
66 

86 
60 

91 
62 

94 
65 

95 

70 

95 

70 

96 
69 

96 

69 

94 

69 

99 
66 

95 
68 

92 
63 

92 
63 

91 
60 

92 
62 

92 
68 

93 
68 

99 

68 

95 
69 

93 
68 

92.2 
65.6 

SOUTH  CENTRAL  06 

ALAPAHA  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

87 
66 

66 
62 

90 
64 

92 
67 

92 
67 

67 
69 

66 
61 

66 
58 

93 
64 

90 
69 

69 
66 

86 
61 

'/2 
59 

95 
63 

97 
67 

97 
68 

95 
66 

99 

69 

94 
64 

92 
62 

93 
62 

92 
61 

91 
99 

90 
64 

90 
69 

92 
67 

93 
69 

93 
66 

94 
66 

92 
64 

91.6 
64.3 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

MIN 

65 
65 

65 
61 

62 
60 

69 
66 

92 
67 

90 
67 

74 
56 

65 
56 

89 
56 

92 
70 

66 
62 

66 
56 

86 

60 

91 
61 

94 
67 

96 
70 

92 

72 

94 
71 

94 
69 

93 
67 

91 
65 

92 
60 

91 
64 

68 
63 

68 
66 

90 
69 

89 
69 

91 
71 

91 
70 

91 
67 

69.3 
65.0 

CORDELE 

MAX 
MIN 

ODUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

64 

67 

66 
61 

91 
71 

69 
71 

93 
72 

91 
66 

74 
60 

65 
59 

86 
62 

90 
62 

67 
62 

65 
59 

87 
61 

90 
64 

95 
69 

97 
72 

97 

71 

95 

71 

95 

70 

99 
67 

90 
63 

'89 
60 

90 
62 

86 
69 

90 
69 

69 
67 

91 
66 

92 

67 

94 

69 

93 

72 

89.9 
66.0 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

66 
66 

68 
65 

90 
69 

94 

72 

92 
71 

76 
66 

65 
60 

69 
64 

92 
68 

88 

70 

68 
62 

87 

60 

92 
61 

95 
66 

97 
73 

97 
71 

96 
74 

99 

72 

93 
71 

93 
70 

91 
65 

91 
69 

90 
66 

66 
65 

89 

70 

91 
69 

.94 

70 

99 

70 

93 
70 

9  1 
68 

90.9 
67.6 

HQHERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

66 
66 

67 
60 

92 
63 

93 
67 

92 
67 

91 
70 

86 

61 

66 
57 

92 
72 

90 
69 

86 
64 

69 
59 

91 
60 

95 
62 

96 

99 
69 

95 
68 

99 
69 

99 

67 

93 
64 

97 
65 

91 
97 

90 
56 

91 
64 

90 
68 

92 
66 

93 
64 

93 
64 

94 
64 

90 
67 

91.9 
64.6 

LUMBER  CITV 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
60 

86 
60 

89 
65 

92 
69 

89 
67 

74 
60 

65 
59 

66 
59 

90 
67 

69 
61 

64 
96 

86 
57 

90 
59 

91 
62 

94 

66 

94 

69 

93 

70 

93 
69 

93 
67 

90 
62 

89 

61 

89 

61 

87 
60 

66 

63 

69 
69 

89 
67 

90 
66 

91 
69 

90 

70 

68.4 

64.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

67 
65 

68 
61 

92 
65 

94 
70 

94 
66 

60 
67 

87 
61 

89 
97 

94 
60 

92 
67 

87 
63 

68 
59 

92 
56 

96 
66 

96 
69 

99 

71 

99 

70 

94 

71 

99 
68 

94 
66 

90 
65 

92 
62 

91 
62 

92 
63 

91 
68 

94 
67 

95 
67 

94 
67 

95 
66 

69 
68 

91.9 
65.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 

60 

90 
61 

92 
67 

92 
65 

90 
67 

66 
59 

68 
55 

92 
61 

89 

66 

69 
63 

88 
55 

91 
57 

95 
60 

97 
65 

98 
69 

95 
66 

94 

66 

95 
64 

93 
63 

92 
64 

90 
97 

90 
56 

90 
61 

90 
67 

91 
65 

93 
63 

93 
69 

92 
66 

90 
69 

91,3 
63.0 

QUITMAN  2  SM 

MAX 

Mm 

87 

65 

86 

91 

92 

93 

60 

66 

89 

92 

66 

89 

69 

90 

94 

96 

95 

92 

92 

93 

91 

68 

90 

69 

90 

89 

91 

91 

91 

91 

90,0 

TIFTDN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

8P 
67 

86 
63 

89 
66 

93 
66 

94 
70 

92 
69 

77 
61 

66 
59 

90 
64 

93 
66 

69 
64 

87 
61 

69 
60 

94 
65 

96 
66 

96 
70 

96 

70 

97 
71 

96 
68 

95 
66 

94 
65 

69 
69 

94 
66 

90 
67 

91 
66 

90 
70 

94 
70 

94 

70 

95 
70 

91 
72 

91.8 
66.8 

VALDDSTA  <,  NW 

MAX 
MIN 

92 
60 

97 
61 

94 
67 

89 

65 

69 
58 

93 
56 

96 
61 

97 
65 

99 

66 

92 
66 

94 
66 

96 
65 

96 
64 

92 
65 

89 
99 

91 
61 

94 
65 

93 
67 

91 
66 

92 
66 

74 

66 

92.2 
63.6 

SOUTHEAST  09 

ALHA  AP 

MAX 

MIN 

86 
69 

86 
60 

95 
69 

93 
69 

92 
70 

77 
69 

66 
61 

87 
56 

92 
65 

67 

70 

89 

63 

90 
62 

91 
63 

95 
65 

96 
67 

96 
71 

95 
72 

96 
70 

95 
69 

91 
65 

86 
63 

93 
59 

68 
59 

69 
69 

66 

70 

90 
67 

91 
64 

93 
66 

91 
68 

61 
69 

90.0 
65.8 

blacksearo  island 

MAX 
MIN 

62 
69 

77 
63 

67 
66 

92 
72 

90 
71 

90 
70 

67 
65 

83 
56 

66 
65 

89 

70 

85 
74 

64 

70 

85 
70 

60 
72 

85 
73 

69 
72 

90 
74 

69 
74 

97 
74 

69 

73 

86 
67 

62 
64 

85 
65 

67 
73 

66 
74 

68 

74 

69 

72 

90 
72 

86 

71 

90 
72 

67,0 
70,0 

BRUNS  MICK 

MIN 

76 

70 

85 
64 

91 
66 

93 
70 

93 
71 

91 

70 

85 
64 

67 
65 

90 
69 

69 
72 

65 
72 

65 
66 

93 
70 

94 

72 

97 
72 

96 

74 

96 

74 

93 
74 

90 
74 

89 

71 

63 
64 

65 
64 

64 

69 

67 
69 

67 

72 

66 
69 

88 

70 

91 

71 

66 
69 

69,  1 
69,3 

BRUNSMICK   FAA  AP 

MAX 

MIN 

78 

67 

83 
63 

90 
67 

90 
72 

94 

71 

76 

68 

B2 
65 

63 
64 

91 
69 

64 

71 

63 
73 

63 
68 

83 

72 

93 
71 

96 
71 

97 
79 

93 
74 

93 
74 

67 

72 

67 

71 

60 
65 

62 
62 

64 

66 

66 

70 

67 
77 

67 
73 

66 

71 

66 

71 

86 

71 

64 

70 

66,  5 
69,8 

P  L  E  H 1 NC 

MAX 

MIN 

60 
68 

85 
56 

91 
62 

93 
67 

92 
69 

86 

67 

B2 
59 

67 
56 

86 

65 

69 
67 

63 
61 

67 
60 

86 
66 

94 
67 

99 
69 

98 
69 

96 
67 

96 

70 

95 

71 

93 
66 

84 

59 

69 
59 

89 
56 

68 
64 

86 
67 

69 

66 

69 

64 

91 
63 

93 
65 

92 
72 

69,7 
64,6 

Mm 

64 
69 

87 
62 

90 
63 

93 
66 

94 
67 

92 

71 

87 
64 

68 
61 

93 
64 

92 
67 

91 
66 

69 
64 

86 
65 

95 
67 

97 
67 

96 

70 

96 
69 

96 

70 

95 

71 

93 
67 

67 
65 

90 
59 

68 
60 

69 

66 

91 
66 

91 
66 

92 
65 

93 
64 

93 
64 

89 
69 

91,4 
65,8 

FORT  Stewart 

MIN 

63 
68 

59 

93 
65 

66 

70 

79 
67 

84 
62 

68 
61 

66 
67 

67 
69 

65 
63 

69 
62 

86 
69 

94 
69 

99 

71 

100 
71 

98 
73 

95 
72 

93 
72 

65 

69 

83 
59 

90 
60 

87 
60 

87 
67 

67 

70 

69 

69 

92 
67 

92 
67 

93 
69 

86 

71 

89,6 
66,9 

CLENNV I L  LE 

Mm 

66 
67 

60 

92 
64 

70 

66 

66 
61 

69 
61 

90 
66 

67 
68 

66 
61 

89 
61 

92 
66 

96 
68 

99 
70 

99 
70 

96 
75 

97 
72 

97 
72 

96 
69 

90 
60 

92 
62 

91 
61 

69 

60 

9n 

70 

92 
68 

94 

66 

99 

67 

94 

67 

90 
72 

91,6 
66,2 

J  E SUP  B  S 

Mm 

63 
69 

66 

60 

92 
61 

69 

66 

84 

66 

66 
59 

67 
96 

91 
63 

67 
68 

67 
61 

90 
60 

89 
65 

94 
64 

96 
69 

99 
71 

99 
70 

96 
71 

95 

71 

94 

67 

62 
61 

90 
59 

69 
58 

69 
64 

69 
68 

94 
66 

94 

63 

94 
64 

96 
64 

95 

?0 

91.2 
64,8 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

65 

69 

65 
61 

92 
69 

92 
66 

91 
70 

86 
69 

69 
62 

69 
56 

90 
64 

90 
68 

85 

6: 

86 
64 

86 

66 

94 
67 

96 
67 

96 
71 

99 

71 

92 
71 

92 
71 

90 
66 

64 
64 

86 

61 

66 

60 

66 

67 

86 
69 

94 
66 

90 
65 

90 
69 

91 
65 

69 
69 

69,7 
66,  1 

SAPELO  I5LAN3 

MAX 

Mm 

76 
69 

84 
69 

90 
66 

90 
71 

92 
72 

86 
69 

60 
66 

84 
65 

69 
66 

69 

70 

82 
74 

63 
68 

82 
73 

91 

71 

99 
71 

96 
74 

91 
79 

92 
74 

67 

79 

66 

71 

61 
66 

62 
63 

63 

66 

69 

71 

85 

76 

69 

72 

85 

70 

69 

70 

68 

78 

86 
69 

66,1 
70.5 

&»•  R«l«r«oc*  NolM  FoDowtDO  SuOod  Isdm 
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DAILY  TEMPERATURES  oeo^ou 

Continued  SEPTEMBER  1972 


Day  oi  Month 

01 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAVANNAH 

USDA  PL  GRDN 

MAX 

ei 

86 

92 

94 

92 

85 

63 

87 

86 

65 

65 

87 

35 

94 

97 

98 

97 

93 

92 

90 

83 

89 

86 

87 

86 

89 

88 

90 

92 

68.9 

MIN 

67 

6". 

64 

69 

7<. 

66 

58 

58 

67 

69 

61 

59 

66 

64 

69 

71 

71 

71 

72 

67 

58 

55 

58 

64 

68 

66 

63 

63 

65 

73 

65,3 

SAVANNAH 

MSO  AP 

MAX 

30 

S'l 

89 

92 

91 

77 

82 

86 

85 

84 

83 

85 

65 

92 

93 

93 

86 

80 

87 

66 

85 

87 

88 

91 

90 

92 

36 

87.6 

MIN 

66 

60 

66 

69 

70 

66 

60 

60 

66 

67 

62 

62 

72 

69 

72 

74 

74 

71 

72 

68 

60 

60 

63 

68 

69 

69 

68 

67 

69 

66 

67.0 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 

85 

86 

88 

89 

92 

86 

84 

86 

85 

83 

82 

69 

83 

95 

96 

93 

93 

89 

88 

81 

85 

35 

65 

84 

65 

87 

86 

86 

65 

85 

86.9 

MIN 

69 

66 

67 

70 

70 

69 

69 

67 

71 

75 

71 

71 

77 

72 

74 

76 

77 

75 

79 

65 

65 

68 

68 

74 

78 

79 

78 

72 

77 

72 

72.0 

SURRENCy 

2  WNW 

MAX 

66 

87 

93 

94 

93 

80 

86 

89 

91 

39 

90 

90 

93 

95 

98 

99 

100 

99 

96 

95 

92 

92 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

91.7 

MIN 

65 

56 

60 

65 

67 

65 

55 

54 

61 

66 

55 

54 

58 

61 

64 

67 

62 

67 

66 

62 

57 

56 

54 

59 

64 

63 

60 

61 

65 

66 

61.2 

HAVCRQSS 

(,  NE 

MAX 

85 

89 

88 

92 

95 

9<, 

75 

88 

90 

94 

89 

86 

91 

92 

96 

99 

100 

99 

96 

96 

95 

36 

91 

90 

91 

90 

94 

95 

96 

95 

92.0 

MIN 

69 

61 

61 

65 

68 

69 

69 

57 

58 

60 

64 

63 

63 

65 

65 

66 

71 

72 

70 

65 

63 

60 

60 

60 

61 

62 

64 

65 

65 

65 

64.  3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

01 

Station 

"S. 
0) 

1  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

MAX 

MI^ 

85 
78 

85 
78 

86 
79 

86 
90 

82 
79 

79 
76 

79 
74 

81 
74 

83 
75 

86 
73 

85 
78 

85 
77 

85 
76 

85 
76 

86 
76 

65 
79 

83 
78 

79 
76 

78 
76 

81 
76 

84 
75 

31 
75 

82 
76 

76 
76 

30 
75 

80 
76 

77 
76 

79 
75 

79 
76 

78 
75 

82.1 
76,5 

EXPERIMENT 

2 

MA) 

MI^ 

101 
75 

102 
75 

103 
76 

102 
76 

104 
76 

82 
72 

83 
68 

90 
66 

92 
68 

96 
75 

91 
69 

98 

67 

102 
67 

102 
69 

101 
72 

103 
76 

104 
76 

96 
78 

90 
75 

102 
75 

103 
73 

96 
72 

101 
72 

101 
76 

96 
74 

92 
74 

97 
7* 

97 
74 

105 
75 

97 
72 

97.5 
73.1 

4 

MAX 

Mlh 

95 
78 

96 

77 

97 
78 

97 
80 

97 
77 

78 
73 

60 
70 

85 
70 

87 
68 

93 
76 

87 
72 

93 
71 

95 
71 

97 
73 

96 
75 

98 
78 

98 
80 

94 
78 

87 
77 

96 
76 

96 
75 

93 
74 

94 
74 

94 

77 

92 
76 

86 
76 

91 
76 

91 
76 

94 
77 

90 
74 

92.2 
76,1 

8 

MAX 

MI^ 

89 
81 

89 
79 

90 
79 

91 
82 

90 
30 

61 
77 

77 
74 

80 
72 

82 
73 

86 

77 

83 
76 

36 
74 

88 
73 

86 
75 

88 
77 

90 
79 

90 

81 

90 
80 

85 

80 

88 
76 

86 
78 

86 
76 

68 
78 

88 
76 

36 
79 

63 
78 

85 
77 

85 
78 

88 
73 

84 
77 

86.4 
77,5 

HAWKINSVILL6 

4 

MAX 

MI^ 

68 
82 

68 
82 

88 
81 

86 
79 

87 
85 

90 
83 

83 
78 

85 
76 

87 
76 

68 
81 

86 
62 

89 
31 

89 
81 

90 
81 

90 
81 

91 
83 

94 
34 

92 
64 

92 
85 

91 
85 

90 
85 

90 
84 

90 
84 

89 
82 

39 
83 

88 
84 

99 
84 

91 

80 

83 
32 

88 
32 

86.9 
62,1 

HQMEKVILLE  3  HSW 

4 

MAX 

Mir 

63 
76 

86 
75 

90 
75 

92 
78 

93 
76 

94 
76 

82 
76 

92 
75 

93 
75 

90 
76 

93 
78 

93 
77 

95 
77 

97 
79 

97 
81 

98 
81 

97 
81 

94 
81 

95 
81 

95 
79 

95 

77 

94 
77 

95 
80 

94 
79 

90 
78 

94 
77 

96 
76 

96 
79 

95 
78 

93.  1 
77.9 

KinVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MU 

94 
85 

85 
85 

90 
85 

87 
78 

6S 
60 

81 
77 

66 
75 

89 
76 

86 
80 

89 
81 

68 
75 

89 
75 

69 
76 

90 
78 

90 
79 

90 
80 

90 
81 

91 
81 

30 
76 

89 
80 

90 
77 

36 
75 

66 
78 

87 
78 

36 
79 

67 
60 

90 
79 

90 
80 

90 

80 

86,4 
79,0 

riFTDN  EXP  STATION 

2 

MAX 
MU 

101 
72 

105 
73 

103 
73 

102 
74 

106 
78 

103 
79 

68 
72 

104 
72 

105 

72 

103 
75 

104 
73 

104 
72 

106 
72 

105 
72 

106 
75 

106 
78 

104 
78 

105 
78 

104 
78 

104 

77 

103 
76 

101 
74 

105 
75 

104 
75 

101 

96 
74 

104 
74 

105 
75 

105 
73 

103.2 
74.6 

4 

MAX 
Mli' 

9t 
79 

98 
78 

98 
78 

96 
79 

101 
82 

99 
82 

87 
77 

99 
77 

100 
78 

98 

80 

97 
78 

99 
78 

100 
78 

99 
77 

101 

80 

100 
32 

99 

82 

100 
83 

96 
82 

98 
62 

97 
81 

96 

no 

97 
10 

96 

80 

94 

SO 

92 
79 

95 
79 

97 
60 

98 
78 

97.4 
79.6 

a 

MAX 
MU 

91 
8C 

90 
80 

91 

ec 

90 
80 

94 
82 

93 
82 

85 
78 

91 
79 

92 

60 

91 

80 

90 
8C 

92 

80 

93 
79 

90 
80 

94 

81 

94 
32 

93 
83 

94 
83 

92 
83 

91 
82 

90 
82 

89 
61 

90 
61 

89 
80 

88 
81 

86 

80 

88 
80 

90 
81 

70 
30 

90.7 
80,7 

CALHOUN  EXP  STATION  ■   MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.      SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.      DIRECTIONS  UNKNOWN.      TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ,   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

M(METERS  UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 
MIDVILLE  EXP  STATION  ;   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       ;  GREENV I LLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      B-INCH  DEPTH  -  FRIE2   AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SUHon 

Day 

Ol  Monlh 

SE 

PTEHBER 

iy72 
3 <» 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

IS 

19 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 



29 

30 

31 

*      *  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOaNA  0AM  2 

EVAP 

.09 

.20 

.11 

.12 

- 

.32 

.13 

.17 

.06 

.20 

.21 

.17 

.16 

.14 

.15 

.20 

.00 

.20 

.05  .14 

.20 

.11 

.12 

.07 

.09 

.09 

.11 

.12 

.16 

4.268 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.11 

.20 

.11 

.26 

.12 

.05 

.06 

.22 

.20 

.16 

.20 

.29 

•  28 

.23 

.OT 

oc 

.12 

.  14 

.26 

.13 

.07 

.14 

.12 

.13 

.1! 

.19 

.15 

.16 

4^67B 

WIND 

20 

17 

20 

44 

15 

10 

9 

10 

S3 

57 

22 

19 

1 7 

30 

21 

'l7 

19 

24 

23 

2  ] 

9 

6 

2^ 

2  ] 

1  7 

13 

64 

MAX 

90 

93 

93 

92 

66 

ri3 

90 

91 

93 

69 

90 

91 

90 

oS 

9C 

90 

6( 

9] 

92 

9i 

10  90 

6! 

6' 

67 

61 

84 

MIN 

67 

66 

69 

70 

69 

62 

64 

65 

74 

65 

70 

if 
71 

70 

70 

7( 

71 

70 

6S 

7u 

70 

7C 

71 

62 

68  5 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  G4  l>LT  SCIENCE  FM 

EVAP 

.30 

.25 

.21 

.36 

.03 

.19 

.16 

.15 

.26 

.22 

.19 

.22 

•  23 

.37 

.23 

,21 

.  H 

.13 

.17 

.22 

•  27 

.17 

.22 

.24 

.20 

.13 

.09 

.15 

.19 

.23 

6.26 

WIND 

it 

29 

17 

23 

33 

75 

32 

23 

32 

8  1 

29 

1 2 

26 

39 

22 

32 

43 

55 

39 

23 

18 

42 

2  ^ 

3  ] 

3j 

26 

33 

91 

MAX 

89 

91 

92 

93 

80 

87 

69 

9 1 

93 

^9 

93 

9*1 

93 

92 

84 

95 

94 

91 

93 

92 

61 

86 

6S 

92 

93 

93 

83 

MIN 

67 

67 

68 

72 

71 

68 

60 

60 

J 

62 

66 

71 

70 

71 

7£ 

69 

66 

65 

63 

71 

70 

70 

67  6 

•      •  * 

WEST  CENTRAL 

EXPERIMENT 

EVAP 

.22 

.20 

.IB 

.29 

.45 

.06 

.14 

.14 

.19 

.25 

.16 

.20 

.21 

.22 

.23 

.27 

.  26 

.12 

.17 

.16 

.27 

.21 

.16 

.26 

.2i 

.19 

.19 

.16 

.21 

.31 

6.44 

WIND 

43 

22 

25 

g 

32 

25 

10 

10 

25 

25 

15 

3; 

20 

20 

4C 

23 

27 

5C 

3« 

23 

75 

MAX 

89 

89 

90 

92 

92 

75 

77 

86 

90 

9S 

as 

66 

91 

92 

91 

93 

93 

90 

63 

94 

91 

65 

90 

86 

84 

6C 

81 

66 

89 

65 

86. 1 

MIN 

69 

69 

69 

72 

71 

66 

63 

64 

65 

68 

66 

73 

69 

70 

66 

62 

67 

66 

65 

67. 1 

•      «  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 

* 

« 

•  56 

•  17 

•  09 

.16 

•  19 

__ 

* 

•  23 

.19 

• 

.41 

.16 

.21 

•  17 

.20 

WIND 

31 

* 

16 

3 

^ 

'  11 

7 

^ 

• 

34 

9 

• 

16 

10 

* 

^ 

43 

10 

31 

259 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON   EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.22 

•  19 

.20 

.25 

.24 

.08 

.21 

.19 

.16 

.26 

.27 

.22 

•  24 

.24 

.23 

■  22 

.24 

.19 

.21 

.22 

.19 

.22 

.26 

.19 

.13 

.21 

.21 

.33 

.17 

6.44 

3  J 

20 

I* 

32 

65 

45 

23 

18 

16 

24 

17 

23 

24 

25 

41 

21 

24 

44 

52 

26 

43 

MAX 

9 1 

93 

94 

96 

98 

96 

79 

97 

92 

92 

96 

100 

98 

99 

97 

97 

95 

94 

96 

92 

on 

96 

97 

98 

92 

MIN 

68 

67 

67 

70 

71 

70 

63 

63 

66 

63 

63 

64 

63 

67 

70 

70 

71 

71 

71 

67 

66 

65 

65 

67 

71 

70 

70 

67  5 

•       «  * 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.17 

.25 

.22 

.24 

.26 

.13 

.21 

.21 

.14 

.20 

.14 

.47 

.10 

.24 

.27 

.14 

.36 

.19 

.26 

.07 

.36 

.17 

.03 

.17 

.23 

.19 

.22 

.22 

.23 

.24 

6.37 

WIND 

121 

58 

41 

50 

77 

95 

57 

51 

49 

105 

106 

66 

68 

49 

66 

54 

58 

51 

56 

58 

98 

29 

47 

74 

74 

61 

36 

36 

47 

105 

1967 

MAX 

82 

88 

96 

96 

95 

82 

87 

89 

87 

85 

86 

90 

ea 

95 

96 

96 

100 

92 

95 

89 

84 

91 

87 

82 

66 

90 

93 

93 

96 

66 

90.1 

MIN 

68 

62 

67 

70 

71 

67 

62 

63 

66 

70 

61 

62 

71 

70 

70 

74 

73 

73 

74 

72 

60 

61 

64 

62 

69 

71 

70 

69 

70 

"! 

67.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  vi^ith 
precipitation 

ishine , 

yjt  lad 

1.0 

c 

0) 

ion  of 
>t  mile  1 

of 

t  mile 

StondorcJ  of  Time 
EASTERN 

0^ 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Dale 
I  fastes 

01 

13 

Trace 

q 
q 

o 

o- 
<i> 

1.00- 

2.00 
oncJ  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

36 

0.9 

5.5 

16  +  + 

29 

29+ 

83 

90 

50 

64 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

4.6 

ATLANTA  WSD  AP 

3 

1.1 

7.1 

25 

NW 

JO 

81 

87 

57 

64 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

64 

5.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

3 

1.6 

5.3 

28++ 

9 

17 

90 

90 

51 

74 

5 

2 

1 

3 

0 

0 

11 

4.0 

COLUMBUS  WSn  AP 

4 

2.2 

6,2 

29++ 

30 

}0 

82 

91 

*9 

60 

0 

4 

2 

I 

1 

0 

8 

4.1 

MACON  WSO  AP 

3 

1.3 

5.7 

30 

NW 

JO 

87 

9'> 

50 

60 

3 

0 

2 

2 

0 

0 

7 

73 

4.2 

ROME  WSO  AP 

1 

3 

5 

3 

0 

0 

12 

SAVANNAH  WSO  AP 

7 

2.0 

6.7 

19 

W 

30+ 

90 

91 

56 

73 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

82 

4.5 

Soo  Reler«nc«  Notes  Followirjj  Stalion  Indax 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

uuun  1 1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQFRVFR 
UDO£in  V  CiH 

i   TEMP.  1 

PRECIP.  1 

1   EVAP.  1 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

06 

HILCOx 

32 

00 

B3  18 

240 

BA 

MRS.   MARY  E,  CAMPBELL 

ADAtRSVI LLE 

OO*! 

0] 

i: 

34 

22 

64  96 

710 

V 

AOEU  2  5 

COOKE 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

0! 

MONTGOMERY 

\\ 

32 

11 

62  34 

233 

BA 

8A 

BA 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

06 

BERRIEN 

It 

21 

S3  13 

290 

3P 

3P 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANV  3  SE 

07 

OOUCHERTV 

31 

32 

64  08 

160 

7A 

TOMMIE  8RANTLEY 

allatoona  dam  Z 

018] 

01 

BARTOW 

5 

10 

64  4* 

975 

8A 

BJ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AIHA    FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

62  31 

198 

7P 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHAftETTA  ;  SSM 

0219 

02 

FULTON 

3 

64  18 

104( 

7A 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHAKETTA  2  HUH 

0221 

02 

FULTON 

07 

64  18 

110 

TEDDY  R.  WALKER^  SR. 

AHEBICUS  «.  EN£ 

0253 

07 

SUMTER 

32 

06 

84  10 

476 

5P 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICU5  ExP  STi  NhSY 

025( 

Oi 

32 

06 

64  16 

*5C 

U.OF  CA.EXP.STA.  NRSY. 

APPH'JC  1  HU 

COLUMBIA 

14 

Vi 

ROY  D.  TANKERSlEY 

ASHBJRM  3  ENE 

Hot 

0( 

TURNER 

16 

31 

43 

83  37 

43J 

at 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHFNS  nSD  t? 

0^3! 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

63  19 

B02 

Ht[ 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ATKINSON   2  E 

09 

8RANTLEY 

13 

31 

14 

81  44 

70 

MRS  latrelle  a  GURLEY 

ATLANTA  eOLTON 

02 

FULTON 

3 

33 

84  29 

860 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  KSO  AP  H 

OAS] 

02 

FULTON 

39 

64  26 

IQIO 

MID 

MIC 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AucusTA  usa  AP  n 

0( 

RICHMOND 

11 

33 

22 

61  98 

1*3 

Hl{ 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRI^GE 

o5a] 

DECATUR 

30 

55 

84  34 

120 

TP 

MRS.  MARY  E.  H.  MULLEN 

BALL  CHOUNO 

0603 

CHEROKEE 

5 

20 

64  23 

1 100 

MRS.  ESTELLE  GRQGAN 

BEAVERQALE 

07<.( 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

B4  51 

lit 

61 

MRS .  H.   E •  WARMACK 

BELLVILLE 

EVANS 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEAIID  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

; 

31 

29 

61  13 

IC 

7A 

7A 

U.S.  FISH  e  HLDLF.  SVC. 

BLAinsVKLE  ExP  STA 

0969 

02 

UNION 

51 

63  S6 

1917 

8A 

8A 

GEORGIA  MTN.    EXP.  STA. 

BLAKElv 

0979 

07 

EARLY 

31 

23 

84  57 

300 

7A 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

102« 

02 

FANNIN 

52 

84  19 

1760 

7P 

P,   B.  CARRUTH 

BOtfHAN 

U32 

03 

ELBERT 

12 

83  02 

789 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  H 

1266 

06 

BULLOCH 

u 

32 

23 

81  41 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

13>>0 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

61  30 

13 

5P 

5P 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13A5 

01 

CLVNN 

2 

3k 

09 

81  23 

20 

MID 

MIO 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

I37i 

6 

32 

19 

84  31 

66C 

5P 

■  " 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAN 

KABUN 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTlER 

l<>2! 

0* 

TAYLOR 

6 

32 

33 

64  14 

62! 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1«>63 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84  13 

265 

6P 

6P 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1«74 

CORDON 

12 

29 

84  58 

655 

6P 

6P 

AP 

G 

NW  GA.    ExP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

01 

MITCHELL 

6 

1* 

84  13 

175 

6P 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

B4  30 

670 

BA 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVlLLE  3  N 

1619 

o: 

FRANKLIN 

1* 

26 

83  14 

900 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARBQLLTON 

1640 

CARROLL 

17 

33 

36 

65  03 

989 

6P 

CITY  OF  CARRQLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

36 

64  42 

693 

BA 

RUFUS  P.  DONALDSON 

C ARTERSV ILLE 

1665 

12 

34 

10 

64  48 

752 

5P 

3P 

H 

RADIO  STATION  UKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

7A 

CRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPCS  SSW 

1715 

01 

POLK 

; 

34 

03 

65  21 

600 

MRS.  CRAOY  DEMPSEY 

CEOARTOMN 

1732 

01 

POLK 

01 

65  15 

765 

6P 

RALPH  H.  AYEBS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

84  47 

769 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

Chickanauca  park 

1906 

01 

WALKER 

IS 

55 

65  17 

760 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

19".* 

MUft«AY 

12 

5B 

84  39 

980 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  I  W 

1962 

03 

RABUN 

1* 

53 

83  26 

1940 

9P 

9P 

CARROLL  LEE 

CLERKONT  3  WSW 

1998 

02 

3 

34 

27 

83  49 

1346 

MRS.   FANNIE  M,   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

36 

63  46 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  Z  E 

2153 

07 

31 

10 

64  46 

153 

8A 

6A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUHBUS  WSO  AP  R 

MUSCOGEE 

365 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

IC 

34 

15 

63  29 

750 

7A 

'^7A 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2190 

04 

PIKE 

06 

830 

6A 

GEORGE  0.  WHITING 

COOLIOCE 

2236 

07 

THOMAS 

31 

01 

63  S2 

C.  W.  ELLINGTON/  JR. 

COftOELE 

2266 

OB 

CRISP 

32 

00 

63  47 

306 

5P 

9P 

CRISP  CO,  POWER  CONN. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

31 

63  32 

1470 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

231B 

NEWTON 

36 

83  92 

770 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMINC  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

13 

8A 

MILES  H,  WOLFE 

CURRYVULE  2  H 

2*29 

01 

FLOYD 

12 

27 

85  07 

630 

BA 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

01 

Randolph 

31 

461 

5P 

SP 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

OAHLONEGA 

2475 

LUMPKIN 

1430 

7A 

7A 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

OAHLONECA  3  NNN 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84  00 

1390 

JAMES  E,  FORTNER 

DALLAS  2  SSE 

PAULDING 

33 

GLENN  H.  HAY 

OALTQrJ 

WHITFIELD 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

o; 

TWIGGS 

32 

83  15 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAHSON 

2570 

07 

TERRELL 

31 

46 

359 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAMSONVILLE 

2578 

oi 

DAWSON 

5 

25 

84  07 

1370 

MRS,    THELMA  F.  CDX 

OOCTORTOHN  1  wSw 

WAYNE 

DOLES 

2728 

OE 

WORTH 

31 

42 

63  53 

236 

MRS,   SARA  L.  HILL 

DONALSONVlLLE  I  S 

2736 

SEHINOlE 

6 

31 

01 

84  53 

135 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

31 

31 

62  51 

240 

7A 

WARREN  GRANTHAM 

OOUGLASVILLE 

2791 

0* 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84  45 

1219 

eA 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

32 

39 

81  43 

6A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2639 

LAURENS 

32 

30 

8A 

WlLlFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

LAURENS 

32 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  I  M 

2966 

o; 

OOOCE 

32 

12 

63  12 

8A 

CA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

Calhoun 

31 

JESSE   L,  NEwTQN 

ELBERTON  2  N 

ELBERT 

34 

06 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELLI JAY 

3113 

GILMER 

34 

ALFORO  G.  DOVER 

3147 

PAULO  I NC 

17 

33 

52 

84  59 

UOO 

6A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

0* 

SPALDING 

33 

16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

U.  OF  GA.   ExP,  STATION 

FAIRMOUNT 

GORDON 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FARCO 

3312 

oe 

CLINCH 

16 

30 

41 

82  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

fiticehalo 

3396 

BEN  HHL 

16 

31 

43 

83  i; 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEHINC 

3409 

05 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81  25 

20 

MRS  MILDRED  C  SECKINCER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

4S 

82  02 

30 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

82  06 

120 

5P 

9P 

OKEFENOKEE   WILDLIFE  REF 

FORSYTH  I  S 

3506 

05 

MONROE 

33 

Oi 

83  57 

650 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

31 

36 

85  03 

3*0 

MRS.   MAYME  X .  HAYES 

FORT  STEWfiRT 

3536 

09 

LIBERTY 

31 

52 

81  37 

92 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

32 

34 

63  52 

490 

MRS.   JEANER  M,  DAVIS 

FRANKL IN 

3567 

04 

HEARD 

33 

17 

65  06 

665 

CLOSED  8/23/72 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

33 

16 

85  05 

790 

6A 

ROBERT  I  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

34 

16 

83  51 

1170 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

33 

82  36 

540 

MRS,  SUSAN  C.  8RA0OV 

GLENNVlLLE 

375* 

09 

TATTNALL 

31 

56 

81  55 

170 

DON  p,  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

33 

26 

83  27 

570 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNn 

3915 

04 

MERIWETHER 

03 

84  43 

660 

5P 

9P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

STATION 

INDEX  NO. 

-  :siON  1 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

;  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  PRECIP. 

■ 

> 

SPECIAL  1 

HAMILTON   4  H 

4033 

HARRIS 

3 

32 

45 

84  96 

660 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

o; 

6 

33 

14 

64  34 

640 

MRS.   RUTH  T,  GABLE 

HARTWELL 

413- 

MART 

bE 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWMINSVILLE 

4170 

o: 

PULASKI 

32 

17 

83  26 

24! 

8J 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 

HAZLEHURST 

06 

JEFF  DAVIS 

31 

52 

250 

K,   BYRON  SANDERS 

HELEN  I  ESE 

423C 

02 

WHITE 

■ 

34 

83  43 

1445 

6P 

6P 

COMER  L,  VANDIVER 

HOHERVILLE   3  wSw 

4429 

OB 

CLINCH 

16 

31 

82  46 

167 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAC-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83  14 

515 

SP 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83  51 

430 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84  27 

1469 

6P 

6A 

HOWARD  L.  DUBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

3 

34 

28 

84  26 

1512 

amicalola  el  MSHP  CORP 

467] 

09 

31 

37 

81  53 

IOC 

CITY  QF  JESUP 

JESUP  8  S 

WAYNE 

5P 

9P 

.  " 

BHUNS.   PULP  C  PAPER  CO. 

johntqhn 

468t 

02 

DAWSON 

; 

34 

33 

84  tS 

131( 

MRS.   LAVEftN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

33 

31 

84  21 

930 

6A 

CICERO  H.  SWINT 

JULIETTE 

4726 

05 

MONROE 

33 

83  47 

490 

7A 

JOHN  W,  OORSETT 

KENSINGTON 

4602 

01 

WALKER 

IB 

34 

47 

85  22 

890 

7A 

TVA.722 

KINGSTON 

4654 

01 

BAitTOM 

5 

34 

lA 

84  96 

730 

7A 

MRS.  ELIZABETH  0.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

42 

85  17 

B20 

BA 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85  01 

715 

3P 

7A 

RAY  J,  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1* 

33 

53 
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--"^  ~.  snowfall  and  heating  degree  days  for      1  ZTl  ^  "'^^  ^"^ 

ays  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  ,111  b.  carr,.-  . 
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-  .":.;"::;L;:.;;:.:?;.'i;ir:;:'..~i;.;;ri.S!"          ...... ............ ...  „.... .„ _  ^ 
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.     •supplemental  Dat.^  table.  '  """^  """""^        ^"""''''^  ^"-^"^  -  —  -  that  month. 

SS    rr..  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset 
T.1S  entry  In  time  of  observation  column  In  station  Index  means  variable 

'    IJe— lheU-Lca?:r-?bt  ^^.l/-  -t  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue 
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This  is  one  of  a  series  of  data  publications  printed  and  distributed  by  the  U.  S. 
Department  of  Commerce,  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
Environmental  Data  Service,  National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina. 

In  order  to  expedite  response  to  user  requests  for  these  publications,  responsibility 
for  processing  customers'  orders  for  continuing  subscriptions  and  back  issues  has 
been  transferred  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C.  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.  C. 

Effective  immediately,  remittances  (checks  or  money  orders)  should  be  made 
payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA,  and  payments  and  orders  should 
be  mailed  to: 

National  Climatic  Center 
Federal  Building 
Attention:  Publications 
Asheville,  N.  C.  28801 

All  correspondence  concerning  your  publication  subscription  should  be  sent  to 
this  address.  This  issue  and  future  issues  of  the  attached  publication  will  carry 
a  subscription  price  notice  containing  the  above  information  and  address. 
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0 
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.0 
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•  .43 

27 

*.o 

0 

4 

1 

1 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

71, 

1 

511 

61*1 

34 

20 

136 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER 
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3 

0 

0 

0 
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.0 
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0 
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9 

62 

0 

0 
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0 

1.85 
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24 

.0 

0 
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2 

0 
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90 

18 

37 

21 

37 

1 

0 

0 

0 

2.33 

.15 

1,30 

28 

.0 

0 

2 

2 

2 

78,3 

55.5 

66.9 

90 

17 

36 

20 

46 

1 

^ 

0 

0 

1.61 

1,50 

28 

,0 

0 

2 

1 

1 

78 ,  8M 

53.2 
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90 

17 

36 

21 

47 

1 
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^ 
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28 

,0 

0 

2 

^ 

0 
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50.5 
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-  1.5 

87 

18 

37 
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94 

0 

0 

0 

0 

1  .47 

1.20 

.  74 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

77.7 
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63,6 
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17 

38 

2  1 

82 

0 

0 

0 
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.63 

,  33 
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.0 

0 

2 

Q 

0 
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1.07 

.0 
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89 
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37 

Q 
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.0 

0 
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2 
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17 

39 

y  1 
£  I 

49 

Q 

^ 

2.41 

.26 
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28 

.0 

0 

2 

2 

2 

M 

M 

M 

92 

17 

0 

0 

0 

3.06 

1.05 

2,51 

28 

.0 

0 

2 

1 

79,6 

54.1 

66.9 

-  1,5 

90 

18  + 

45 

27+ 

51 

2 

0 

0 

0 

2.10 

.20 

1,04 

28 

.0 

0 

2 

1 

56,0 

M 

46 

21  + 

0 

0 

0 

6.17 

3.93 

4,42 

24 

.0 

0 

2 

2 

2 

80.7 

56.2 

68,5 

89 

18+ 

40 

21 

33 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1,27 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

79.0 

54.4 

66.7 

90 

15 

45 

27+ 

55 

1 

0 

0 

0 

1.39 

,86 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

80.3 

56.  1 

66  •  2 

88 

18  + 

43 

21  + 

39 

0 

0 

0 

0 

1 . 14 

,93 

27 

.0 

0 

3 

0 

76,8 

56.9 

67.9 

,1 

87 

17 

43 

26+ 

34 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

.19 

1,50 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

81,0 

M 

89 

16 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.93 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

81, 5M 

53.7 

67. 6M 

90 

14 

41 

21 

33 

1 

0 

0 

0 

1.30 

1.30 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

77,* 

52.8 

65.1 

87 

19  + 

40 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

1.70 

1.00 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

83.9 

57,0 

70,5 

1 , 7 

92 

14 

44 

2 1 

13 

7 

0 

0 

0 

3.26 

1  .08 

1 ,93 

27 

,0 

0 

3 

2 

67,6 

-  ,9 

2.43 

.38 

.0 
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2,4 

90 
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17 
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28 

,0 
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2 
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53,4 
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40 

2  1 
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28 

,0 

0 
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0 

80.8 

55,2 

68,0 

92 

6 

41 

21 

35 

1 

0 

0 

0 

1.63 
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27 

,0 

0 

3 
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1 

80.2 

55,5 

67,9 

90 

18  + 

40 

21 

39 

2 

0 

0 

0 

1.31 

.71 
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.0 

0 

3 

1 

0 

80.  1 

57,1 

68,6 

,  4 

89 

18 

39 
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32 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.  17 

1,03 

28 

,0 

0 

3 

3 

1 

83.4 

57,1 

70 , 3 

92 

14 

42 

21 

14 

2 

0 

0 

0 

1 .93 

1,18 

28 

,0 

0 

3 

2 

1 

79.2 
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66,7 

89 

18 

40 

22  + 

39 

0 

0 

0 

0 

1.10 
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28+ 

,  0 

0 
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0 
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55, 8M 

69, 3M 
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92 

18  + 

19 

5 

0 

3.49 

1.23 

2,20 

27 

,0 

0 

3 

2 

2 

63.4 

54,2 

68.8 

91 

17  + 

40 

2 1 

24 

5 

2.30 

1,24 
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,0 

0 

3 

2 

1 

80,2 

M 

M 

89 
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38 

21 

0 

0 

0 

0 

3 .  3o 
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28 

.0 

0 

2 

2 

80,5 

54,7 

67,6 

,  5 

90 

15 

42 

22  + 

46 

1 

0 

0 

0 

3.49 

1.45 

1 ,93 

28 

,0 

0 

3 

2 

2 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.28 

1.28 

28 

,0 

0 

2 

2 

68,3 

.0 

2.28 

- 
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,0 

30,6 

56,9 

68,6 

90 

18 

42 

2  1 

25 

1 

0 

0 

1,82 

.81 

27 

,0 

0 

3 

2 

0 

80, 6M 

62, 9H 

71, 8M 

90 

16 

48 

2  0 

8 

1 

^ 

^ 

1.59 

.70 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

82,3 

61,4 

71,9 

1.0 

91 

16 

46 

20 

6 

1 

0 

0 

0 

1.61 

2.90 

.93 

28 

,c 

0 

4 

0 

79,3 

62,5 

70.9 

89 

19 

49 

20 

13 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.54 

28 

.0 

0 

3 

0 

81,7 

56,0 

68.9 

90 

17 

39 

20 

16 

1 

0 

0 

0 

.54 

,  42 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

82.8 

59,2 

71.0 

90 

18 

43 

2 1 

8 

1 

0 

0 

0 

1.99 

1.10 

4 

,0 

0 

2 

2 

1 

82.3 

58,1 

70.2 

92 

18  + 

39 

21 

11 

5 

0 

0 

0 

.40 

.34 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

82.7 

58.1 

70,4 

2.3 

92 

18 

39 

20 

18 

2 

0 

0 

0 

1.66 

.96 

1.43 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

83.2 

56.1 

69.7 

92 

18 

41 

21  + 

14 

4 

0 

0 

0 

.74 

.53 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

81,8 

58,6 

70.2 

88 
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44 
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8 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.75 

28 

,0 

0 

3 

1 

0 

79.6 

62.5 

71,1 
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46 

20 

6 

0 

0 

0 

0 

1.09 

,60 

28 

,0 

0 

4 

1 

0 

82.4 

57.7 

70,1 

3.7 

91 

17 

38 

20 

14 

1 

0 

0 

0 

.41 
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28 

.0 

0 

2 

0 

0 

79,3 

56,8 
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.9 

90 

17 

40 

20 

25 

1 

0 

0 

0 

.54 

2.04 

.46 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

79,2 

62,1 

70.7 

88 

19 

44 

20 

10 

0 

0 

0 

0 

.80 
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4 

.0 

0 

1 

1 

0 

83,0 

52.5 

67,8 

92 

17 

35 

21 

23 

2 

0 

0 

0 

1.78 

1,34 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

82.9 

55,2 

69.1 

-  ,2 

91 

19  + 

44 

21 

18 

4 

0 

0 

0 

1.22 

1.66 

.85 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

70.0 

1.3 

1.16 

2.09 

.0 

Precipitation 


LOUISVILLE   3  S 
MFTTER 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEN  4  N 
NEWINGTDN   2  NE 

SWAINSBDRO 
W4RRENT0N 
W4YNES80R0  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANY   3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIOGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  M 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
TH0MA5VILLE   4  SE 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 

HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE   5  SSE 
QUITMAN  2  SW 

TIFTQN  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 


southeast  09 

Alma  faa  ap 
blackbeard  island 
brunswick 
brunswick  faa  ap 

FLEMING 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP   6  S 
NAHUNTA 

SAPELD  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY   2  WNW 

WAYCROSS  4  NE 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


SM 


NORTHWEST 

ADAIRSVILLE 

AULATOONA  DAH  2 

lEAVEKDALE 

CAIHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


cartersville 
cartersvule 
ceoartomn 

CMATSWORTM 
CHICKAHAUCA  PARK 

CURRYVILLE  2  H 

DALLAS  t  Ht 

DALTOM 

EHBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINCSTDN 
LA  FAYETTE 
RiSACA 

RINCCOLD 


ROHE 

ROME  NSC  AR 
SUHHERVILLE   1  SSH 
TAYLQRSVILLE 


.90 
.30 

i.ao 


.59 
.7t 

.yt 

.S2 


.94 
.29 

1.30 


10     11  12 


16      17      18      19     20  ,  21      22      23      24      25      26  27 


.IT 
,0> 


.30 

.16  1.04 


.6« 
1^  2.19 


1.13 
1.03 
1.07 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  9  SSH 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  CROUNO 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

CLEVELAND 

CONHERCE  4  NNH 

CUNNING  2  NNE 
DAHLQNEGA 
DAUSONVULE 
ELLI JAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
NAYSVILLE 
HONROE 

NORCROSS  4  N 

U  OF  GA  PIT  SCIENCE  FN 
MALESKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


3.27 
3.04 
3.3B 


2.97 

3.68 
5.14 
4.77 
4.41 
4.2} 

6.2a 

4.4B 
9.39 
2.64 
3.74 

2.42 


1.65 
1.70 
1.72 


.22     .12  1.41 


.03  T 
.07  .11 


2.17 
.03 

1.B9 
.01 

1.36 

1.92 

1.19 
1.76 


2.00 
l.iO 
1.73 


.01     .03     .03     .07  .03 


.96 
.7C 
.31 


NORTHEAST 
BOMHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  W 
CORNELIA 
ELBERTQN  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  NW 
L INCDLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


1.72 
1.2a 
6.19 
1.32 


.41 

1.14 


1 .22 
.99 
2.35 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

OOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNW 
HAMILTON  4  W 

JONESBQRO 
LA  GRANGE 
NARSNALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


.10 
.16 
.64 


.10 
1.21 
.09j  1.05 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


.06 
.44 
.26 


.12 
.96 
1.01 


.  now*  loUowiiiv  Suuoa  Imim 
-  lit  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


27 

28  1 

'o2 

T 

.62 

.55 

.50 

.03 

1 .30 

.25 

1.50 

.07 

!39 

.7* 

0* 

04 

1.75 

.02 

1.27 

.66 

.12 

.93 

.10 

!oa 

.97 

• 

0 

1  25 

.oa 

1.00 

1  ' 

■  o« 

.74 

1.0! 

.05 

.48 

.50 

1.03 

• 

2.20 

.21 

.26 

.70 

1.8t> 

}  *50 

.38 

*93 

.18 

.54 

.12 

.42 

.04 

1.03 

.06 

!34 

.02 

1.43 

.11 

.53 

.75 

.60 

.26 

.60 

.12 

.28 

.46 

1.34 

.85 

EaST  CENTRIL 

aPPLlNC  1  NW 
AUOUSTl  USD  AC 
BftOOKLET   1  H 
DOVER 

LOUISVILLE  3  S 

METIER 

nlOVlLLE 

NIDVILLE   EXP  ST« 
HILLEN  4  N 

MILLHlVEN-waOE  2  SE 
NEMINCTON  2  NE 
STILLMORE 
SMAINSBORO 
waRRENTON 

W6YNESBDRD  2  NE 


SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAMSON 

DQNALSONVILLE 


1  S 


FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  w 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CDROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  HSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALODSTi   4  NH 


SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DQCTORTOHN  1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

CLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  CRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


1.50 
.87 
1.70 


3.16 
2.41 
3.06 
2. 10 
6. 17 

2.76 
1 .39 
1  .  14 
2.60 


1.63 

1.31 
2.47 
1.93 
1.10 
3.49 

2.30 


1.B2 
1.65 
1.59 
1.61 


1.31 
1.98 
1.09 


.70 
.19 
.25 


EXTREMES 


fOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 


DATE 
DATE 


S«e  i«lerence  noiet  loUowmg  Suiion  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

1 UD  c  n 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

*          •  • 

NORTHWEST 

01 

AI.L4TD0N4  DAM  2 

MAX 

61 

68 

65 

73 

75 

74 
55 

73 

72 

78 
55 

59 

70 
51 

76 
52 

81 
58 

80 
57 

75 
SO 

72 
52 

80 
S3 

67 
55 

55 
35 

55 
35 

99 
39 

70 
49 

55 
43 

62 
40 

63 
49 

59 

52 

59 
52 

62 
49 

68 
52 

58.4 
49.  1 

C4LH0UN  6xP  5T4TIQN 

MAX 

67 
3' 

73 
43 

75 
47 

77 
60 

75 
62 

75 
49 

76 
SO 

74 
45 

78 
41 

75 
45 

74 
49 

80 
4S 

80 
56 

61 
56 

79 
58 

74 

43 

79 
56 

78 
54 

67 
45 

58 
28 

62 
38 

73 
38 

70 
58 

67 
55 

51 
44 

65 
39 

64 

51 

60 
55 

56 
54 

70 
47 

70 
56 

71.6 
48.7 

C4RTERSVULE 

MAX 

MIN 

68 

73 

76 

77 
59 

76 
50 

7* 
52 

73 
52 

72 
4  1 

82 
39 

78 
55 

74 
50 

79 
46 

62 
57 

76 
64 

77 
57 

77 
45 

82 
45 

75 
53 

65 
45 

57 
33 

51 
34 

72 
48 

69 
57 

57 
56 

60 
40 

57 
41 

63 
52 

59 
31 

63 
54 

69 
46 

71 
58 

71.9 
49.2 

CE04RTOHN 

MAX 

67 

73 
40 

75 
50 

77 
59 

77 
62 

77 
55 

74 
53 

75 
41 

60 
42 

75 
46 

75 
50 

79 
46 

61 
55 

79 
57 

75 

55 

78 
45 

80 
60 

77 
S3 

58 
46 

57 
34 

55 
37 

79 
37 

73 
60 

73 
56 

62 
39 

65 
35 

60 
49 

57 
53 

61 
53 

73 
53 

75 
58 

72.2 
49.0 

D4LL4S  6  NE 

MAX 

70 

74 

77 

79 

79 

74 

72 

75 

81 

75 

75 

79 

80 

60 

77 

79 

60 

70 

55 

59 

64 

75 

70 

59 

66 

70 

58 

52 

71 

73.0 

D4LTUf) 

MAX 

70 
<rl 

66 
42 

7* 
43 

75 
52 

74 
51 

70 
53 

74 
53 

71 
45 

72 
47 

77 
47 

70 
47 

75 
S3 

79 
50 

80 
58 

74 
52 

77 
45 

67 
48 

77 
52 

63 
51 

52 
32 

58 
32 

62 
41 

70 
50 

69 
54 

61 
45 

57 
45 

65 
45 

59 
55 

62 
55 

54 
47 

70 
46 

58.7 
48.1 

L4  FAYETTE 

MAX 
MIN 

67 
39 

57 
40 

74 
41 

74 
45 

74 
50 

75 
49 

76 
51 

73 
40 

75 
42 

77 
43 

74 
44 

74 
47 

61 
48 

81 
56 

82 
57 

73 
57 

72 
47 

80 
51 

55 

50 

52 
29 

58 

30 

65 
35 

72 
36 

58 
49 

62 
45 

58 
38 

65 
45 

58 
48 

59 
55 

67 
55 

70 
45 

69.9 
45.7 

ROHE 

MAX 
MIN 

67 
<.l 

72 
42 

74 
49 

77 
59 

75 
60 

76 
53 

73 
55 

74 
46 

78 
44 

73 
50 

73 
47 

79 
47 

80 
60 

79 
58 

75 
55 

75 
45 

60 
55 

75 
54 

68 
47 

57 
33 

64 
32 

74 
44 

57 
57 

67 
56 

52 
44 

54 
39 

62 
51 

61 
54 

53 
56 

71 
48 

72 
58 

71.2 
49.7 

ROME  WSO  4R 

«          «  • 

MAX 

MIN 

69 

75 
4  1 

75 
48 

78 

60 

74 

58 

76 

52 

74 
53 

77 
44 

80 
42 

74 

SO 

75 
48 

62 
45 

83 
59 

82 
58 

75 
47 

75 
43 

60 
53 

69 
53 

58 
39 

58 

30 

64 
35 

7* 
44 

68 
59 

55 

50 

52 
41 

65 
37 

58 
54 

58 
56 

65 
54 

71 
47 

72 
56 

71.4 
46.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

4LPH4RETT4   5  SSW 

MAX 

MIN 

64 
38 

66 
38 

70 
45 

72 
50 

75 
56 

73 
51 

73 
52 

72 
42 

72 
42 

79 
42 

69 

70 
45 

75 
45 

79 
54 

79 
49 

79 
46 

74 
46 

79 
47 

57 
49 

60 
33 

54 

30 

59 
34 

71 
45 

58 
57 

66 
40 

52 
40 

63 

50 

54 
49 

59 
5  1 

57 
47 

70 
46 

69.1 
45.9 

ATHENS  HSO  4P 

MAX 
MIN 

70 
47 

74 
46 

76 
49 

77 
56 

75 
59 

80 
53 

76 
55 

82 
48 

B2 
50 

72 
53 

74 
48 

63 
46 

79 
60 

81 
SB 

82 
61 

78 
56 

64 
50 

69 
53 

77 
43 

57 
33 

62 
35 

73 
43 

76 
55 

76 
SO 

68 
42 

59 
in 

55 
51 

54 
54 

75 
51 

72 
51 

71 
54 

73.9 
30.6 

ATL4NT4  WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
44 

72 
49 

74 
5  3 

78 
57 

74 
59 

74 
55 

73 
56 

75 
4  5 

60 

72 
55 

72 
52 

79 
53 

80 
59 

78 
57 

79 
58 

79 
52 

82 
56 

71 
56 

61 
42 

55 
34 

51 
35 

75 
45 

72 
59 

71 
49 

63 
42 

53 
44 

57 
52 

60 
54 

56 
54 

70 
53 

70 
55 

71.1 
51.1 

BL4IRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

MIN 

64 

65 

69 

70 

70 

72 
48 

77 

68 

70 

76 

67 

72 

75 

72 

74 
5 1 

75 

67 

73 

58 

54 
27 

54 

59 

65 

53 

68 

51 

61 

56 
52 

62 

54 

66 

56.7 
43.1 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  <•  NNW 

MAX 
MIN 

70 
41 

70 
42 

71 
42 

74 
48 

74 
59 

76 
SO 

79 
50 

78 
45 

60 
44 

80 
44 

66 
45 

70 
46 

81 
57 

79 
55 

81 
55 

79 
54 

76 
55 

63 
48 

72 

49 

71 
29 

55 
30 

60 
33 

59 
43 

69 

54 

70 
j>5 

65 

40 

64 
5  I 

54 

50 

56 
5  1 

74 
45 

69 
47 

71.7 
46.4 

D4HL0NEC4 

MAX 
MIN 

64 
39 

65 
39 

67 
41 

59 
47 

69 
58 

72 
53 

72 
S3 

70 
47 

75 
45 

75 

so 

55 
46 

67 
45 

77 
47 

76 
49 

78 
54 

77 
52 

59 
53 

79 
SO 

59 
5  1 

61 
30 

51 
30 

55 
34 

64 
43 

62 
56 

10 
36 

55 
39 

61 
47 

55 
49 

52 
5  1 

56 
49 

65 
45 

57.3 
46.0 

GAINESVILLE 

KAX 
MIN 

63 
42 

65 
45 

68 
48 

71 
52 

70 
57 

72 
52 

75 
53 

71 
44 

75 
45 

75 
50 

56 
48 

66 
47 

78 
50 

75 
55 

75 
55 

77 
51 

74 
54 

7B 
50 

55 
52 

63 
33 

52 
36 

57 
36 

66 
43 

64 

51 

66 
40 

54 
44 

61 
50 

55 
49 

53 

67 
47 

56 
SO 

58.1 
47.6 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

65 
36 

68 
37 

69 
40 

57 
51 

75 
58 

74 
48 

72 
51 

74 
44 

78 
45 

68 
45 

66 
36 

78 
41 

75 

51 

77 
48 

80 
58 

72 
42 

76 
55 

73 
47 

57 
46 

52 
27 

57 
27 

63 
34 

51 
41 

73 
55 

55 
40 

60 
42 

53 
45 

59 
51 

57 
51 

67 
42 

54 
S3 

66.2 
44.9 

J4SPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

66 
37 

70 
43 

72 
48 

72 

72 
58 

71 
49 

70 
52 

71 
47 

60 
48 

75 

69 
51 

75 
45 

77 
60 

78 
56 

75 
55 

70 
49 

75 
59 

70 
49 

59 
42 

51 
32 

57 
38 

66 
50 

54 

57 

64 

53 

52 
39 

61 
44 

S7 
52 

56 
53 

54 
52 

64 
45 

56 
50 

67.9 
49.  1 

u  OF  04  plt  science 

FH 

MAX 
MIN 

78 
45 

72 
44 

75 
48 

75 
54 

75 
54 

78 
53 

76 
55 

79 
45 

61 
46 

80 
47 

72 
51 

80 
46 

80 
60 

61 
57 

81 
60 

61 
54 

83 
51 

78 
S2 

72 
51 

62 
39 

61 
33 

74 

41 

74 
S4 

75 
63 

70 
40 

65 
51 

51 
50 

63 
SO 

73 
52 

69 
90 

59 
56 

74.0 
50.4 

WINDER  I  SSE 

•          «  * 

MAX 

MIN 

67 
43 

69 
45 

74 
48 

75 
55 

75 
54 

76 
57 

77 
52 

79 
42 

80 
45 

78 
45 

71 
45 

79 
45 

79 
59 

61 
57 

81 
59 

78 
51 

81 
55 

77 
50 

71 
50 

59 
30 

50 
33 

71 
41 

72 
5 1 

75 
54 

66 
40 

65 
43 

51 
49 

62 
49 

71 
5  1 

69 
49 

57 
49 

72.9 
46.3 

N0RTHE4$T 

03 

CL4yT0N    1  W 

MAX 

MIN 

C0RNELI4 

MAX 
MIN 

64 

35 

70 
39 

73 
41 

70 
52 

76 
56 

77 
46 

74 
52 

79 
36 

75 
42 

72 
51 

58 
44 

80 
42 

77 
57 

77 
51 

77 
50 

71 
47 

78 
61 

72 

64 

50 

52 
28 

54 
33 

53 
36 

61 
56 

70 
55 

65 
36 

60 
48 

55 
45 

50 
40 

10 

54 

42 

53 
52 

69.1 
45.8 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

71 
46 

72 
41 

74 
41 

76 
51 

76 
oO 

79 
49 

77 
45 

61 
40 

61 
38 

76 
50 

72 
41 

82 
39 

75 
52 

82 
51 

80 
51 

77 
46 

84 
52 

81 
43 

73 
46 

55 

30 

62 
27 

72 
35 

75 
47 

75 
64 

73 
38 

66 
38 

69 
49 

54 

51 

'4 
44 

59 
43 

58 

54 

74.1 
45.3 

H4RTWELL 

MAX 

Mm 

72 
48 

74 
50 

76 
51 

73 
60 

75 
60 

83 
53 

82 
55 

85 
SO 

60 
47 

70 
47 

77 
47 

35 
48 

80 
61 

78 
55 

82 
55 

75 
53 

84 
59 

75 
52 

73 
51 

70 
34 

66 
35 

70 
49 

67 
47 

75 
52 

75 

43 

66 
44 

62 

SO 

55 
SO 

68 
52 

66 
95 

70 
52 

74.3 
50.4 

TOCCDA 

MAX 
MO) 

78 

70 
42 

72 
41 

70 
50 

75 
59 

77 
51 

76 
53 

80 
45 

79 
SO 

76 
52 

59 
44 

84 
45 

79 
60 

60 
55 

79 
42 

74 

52 

82 
60 

78 
52 

71 
52 

61 

30 

50 
32 

67 
38 

65 

51 

75 
50 

65 
43 

54 
51 

59 
48 

56 
49 

74 
91 

58 
45 

66 
94 

72.3 
46.5 

WASHINGTON 

•          •  • 

MAX 

MIN 

75 
48 

76 
44 

73 
43 

74 
46 

77 
55 

73 
55 

79 
54 

77 
45 

61 
43 

75 
42 

71 
46 

71 
43 

74 
44 

75 
55 

76 
55 

80 
55 

81 
58 

64 
49 

75 
50 

73 
32 

65 
28 

64 

31 

73 
4  1 

79 
53 

74 
42 

59 
4? 

61 
46 

58 
52 

53 
5 1 

79 

70 

73.4 
45.6 

WEST  CeNTR4L 

04 

euEN4  VIST4 

MAX 

Mm 

65 
40 

75 
44 

78 
56 

BO 
59 

81 
61 

80 
54 

83 
45 

82 
45 

83 
47 

61 
SO 

76 
55 

80 
50 

81 
61 

65 
53 

85 
50 

86 
51 

83 
56 

63 
50 

84 
60 

70 
39 

66 
41 

79 
45 

78 
53 

78 
55 

79 
42 

57 
41 

66 
55 

70 
99 

59 
55 

79 
92 

77 
94 

77.6 
51.5 

C4RR0LLT0N 

MAX 
MIN 

68 
40 

7? 
42 

74 
50 

79 
55 

75 
59 

75 
54 

73 
55 

76 
49 

60 
39 

75 
47 

73 
49 

80 
45 

81 
53 

78 
54 

60 
49 

79 
40 

81 
51 

76 
52 

68 
47 

63 
39 

74 
44 

69 

57 

70 
53 

62 
39 

62 
33 

59 
50 

60 
S3 

54 

93 

59 
49 

73 
95 

71.7 
48.1 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

72 
47 

76 
56 

79 
60 

83 
62 

82 
51 

80 
57 

79 
58 

79 
51 

84 
49 

79 
59 

79 

5": 

a* 

57 

85 

60 

85 
51 

82 
64 

83 
59 

85 
61 

67 
65 

74 
47 

67 
41 

80 
52 

76 
65 

76 
54 

69 
44 

65 
42 

70 
59 

67 
57 

58 

57 

75 
55 

76 
58 

77.2 
55.5 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

65 
45 

69 
46 

73 
53 

75 
57 

78 
59 

73 
55 

76 
55 

73 
47 

77 
45 

80     74  74 
54     52  50 

79     80  77 
53     58  59 
»!•«  roUewtDg  SUU 

60 
54 
on  Isd 

80 
59 

84 
58 

75 
54 

55 
34 

52 
43 

74 
58 

74 
54 

73 
42 

65 
43 

52 
51 

66 
55 

62 
53 

68 

52 

70 
56 

72.2 
91.6 

DAILY  TEMPERATURES  oeorou 

Continued  OCTDBEH  inz 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

Mm 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

70 
".6 

73 
42 

76 
55 

82 
56 

79 
61 

77 
52 

76 
54 

78 
42 

81 
40 

79 
51 

75 
51 

60 
47 

85 

53 

82 
53 

62 

52 

81 

50 

84 
57 

61 
57 

75 
54 

58 
37 

65 
35 

78 
42 

79 
59 

73 
56 

71 
41 

69 
34 

62 
58 

67 
54 

67 
54 

73 
51 

78 
55 

75.4 
50.1 

MARSH4LLV1LLE 

MAX 
MIN 

73 
<.6 

76 
49 

60 
52 

61 
55 

84 

60 

S3 
54 

83 
55 

85 
47 

66 
48 

80 
56 

79 
55 

65 

50 

63 
57 

86 
59 

83 
57 

65 

57 

89 
60 

87 
59 

64 
56 

69 
39 

67 
38 

79 
49 

61 
57 

74 
67 

72 
43 

71 
42 

70 
60 

72 
53 

70 
59 

79 
53 

79 
56 

79.3 
53.2 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

80 
53 

75 
49 

77 
54 

83 

58 

83 
61 

75 
54 

77 
53 

78 
42 

82 
44 

77 
55 

75 
51 

77 
53 

83 
55 

80 
57 

79 
59 

83 
50 

64 
56 

79 
53 

75 
50 

57 
34 

64 
33 

77 
44 

72 
59 

71 
60 

66 
40 

63 
39 

59 
49 

65 
54 

70 
52 

70 
51 

75 
54 

74.5 
50.9 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

69 
45 

73 
47 

74 
52 

78 
55 

73 
61 

77 
56 

79 
57 

79 
49 

60 
50 

73 
53 

73 
53 

81 
50 

63 
59 

77 
59 

81 
59 

60 
54 

85 
56 

78 
58 

65 

53 

55 
35 

62 
33 

75 

44 

73 
58 

75 

62 

68 
42 

62 
43 

57 
53 

63 
55 

70 
54 

70 
53 

72 
56 

72.9 
52.1 

TALBDTTON  l  NE 

MAX 
MIN 

86 
45 

79 
48 

79 
55 

85 
56 

60 
48 

78 
48 

79 
47 

80 
48 

83 
41 

65 
54 

60 
54 

63 
49 

84 
55 

66 
58 

81 
60 

84 
49 

62 
59 

87 
60 

78 
52 

72 
36 

74 
31 

78 
46 

76 
47 

76 
59 

74 
36 

66 
34 

70 
54 

76 
53 

74 
52 

73 
50 

76 
52 

78.9 
49.6 

TALLAPOOSA   2  N 

MAX 

MIN 

38 

36 

50 

55 

59 

46 

53 

38 

78 
38 

45 

50 

79 
44 

52 

78 
53 

7  5 
57 

42 

53 

77 
52 

66 
47 

34 

33 

47 

73 
59 

51 

39 

38 

45 

53 

53 

69 
49 

5t 

72.5 
47.6 

THDHASTON  2  S 

MAX 
MIN 

76 
47 

79 

79 

84 

62 

82 

76 

86 
49 

88 
4  7 

63 

82 

87 

65 

80 

86 

85 

67 

87 
56 

81 

64 

64 

81 

76 

76 

72 

72 

6'i 

67 

72 

74 

7! 

78.7 

WEST  POINT 

*          *  * 

MAX 
MIN 

67 
44 

70 
46 

75 
46 

75 
60 

82 
62 

60 
50 

60 
50 

76 
45 

81 
42 

85 
42 

79 
52 

80 
50 

60 
50 

65 
52 

85 
57 

80 
50 

64 
50 

65 
60 

85 
59 

72 
40 

59 
35 

65 
38 

66 
52 

72 
52 

75 
42 

67 
34 

65 
40 

69 
54 

65 
55 

70 
50 

72 
52 

75.3 
48.9 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

67 
47 

70 
47 

73 
51 

77 
56 

70 
61 

76 
53 

75 
54 

76 
45 

79 
45 

75 
54 

71 
52 

76 
47 

79 
57 

80 
57 

79 
60 

81 
53 

62 
57 

77 
53 

66 
51 

59 
33 

61 
35 

75 

44 

74 
59 

73 
64 

66 
40 

63 
46 

61 

52 

60 
53 

69 

50 

70 
52 

70 
56 

72.1 
51.2 

DUBLIN  3  S 

MAX 

MIN 

76 
50 

75 
51 

60 
52 

62 
54 

86 
56 

83 
53 

82 
54 

81 
45 

63 
43 

87 
45 

82 
54 

63 
48 

64 

50 

60 
54 

86 
56 

67 
54 

66 
55 

90 
58 

68 
56 

78 
40 

63 
37 

72 
39 

82 
50 

86 
57 

/4 
48 

72 
47 

75 
54 

71 
59 

70 
50 

75 
53 

76 
55 

80.0 
50.9 

EASTMAN  1  w 

MAX 
MIN 

75 
48 

75 
56 

60 
54 

81 
55 

87 
56 

86 
55 

84 
53 

65 
48 

85 
48 

89 
51 

83 

55 

63 

50 

65 
49 

84 
56 

88 
63 

66 
56 

87 
54 

90 
57 

89 
58 

79 
40 

62 
38 

71 
46 

83 
57 

66 
51 

75 
42 

74 
43 

71 
50 

70 
60 

68 
52 

72 
55 

78 
56 

80,4 
52.1 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 
48 

76 
53 

80 
59 

77 
61 

76 
55 

77 
57 

80 
49 

63 
52 

80 
54 

75 
55 

60 
50 

63 
59 

82 
59 

81 
60 

62 
51 

85 
57 

80 
59 

71 
52 

57 
36 

70 
35 

76 
44 

79 
56 

75 
64 

70 
40 

65 
45 

62 
56 

67 
55 

71 
53 

75 
53 

75 
55 

75.4 
52.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

76 
47 

78 
59 

80 
56 

83 
58 

68 
59 

68 
55 

88 
55 

86 
47 

91 
45 

90 
45 

82 
56 

85 
49 

89 
49 

89 
49 

91 
53 

87 
53 

90 
55 

93 
58 

89 
56 

85 
41 

63 
39 

73 
41 

87 
49 

85 
51 

74 
46 

77 
43 

70 
49 

71 
61 

75 
51 

70 
54 

80 
55 

82.4 
51.2 

IRWINTON  <,  WNW 

MAX 
MIN 

76 
52 

75 
47 

80 

52 

88 
56 

83 
60 

61 
54 

81 
54 

84 
50 

86 
48 

85 
50 

65 
50 

63 
48 

80 
49 

84 
55 

84 
59 

63 
60 

85 
61 

S3 
60 

63 
58 

69 
44 

67 
40 

70 
46 

82 
53 

61 
64 

73 
42 

73 
48 

67 
55 

68 
49 

69 

50 

70 
51 

77 
53 

78. S 
52.3 

MACON  HSO  AP 

MAX 
MIN 

74 
50 

77 
53 

81 
57 

87 
59 

82 
56 

84 
52 

62 
55 

85 
46 

67 
43 

80 
56 

79 
55 

85 
45 

63 
55 

86 
57 

86 
56 

66 
52 

69 
58 

87 
60 

76 
54 

61 
40 

69 
39 

79 
46 

84 
57 

76 
56 

72 
44 

70 
43 

71 
56 

70 
56 

72 
51 

77 
55 

60 
56 

79.3 
52.3 

MiLLEDGEViLLE 

MAX 
MIN 

69 

50 

72 
50 

74 

50 

77 
56 

62 
60 

72 
53 

80 
51 

80 
48 

82 
44 

85 
45 

77 
54 

76 
49 

82 
46 

78 
50 

80 
57 

62 
49 

84 
51 

69 
54 

82 
54 

77 
38 

56 
35 

65 
38 

77 
45 

82 
56 

75 
44 

71 
44 

66 
53 

67 
56 

67 
52 

73 
52 

73 
55 

76.0 
49.8 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

47 

46 

50 

52 

56 

53 

53 

50 

50 

49 

50 

49 

47 

50 

82 
53 

55 

58 

55 

50 

31 

30 

37 

47 

53 

40 

44 

50 

52 

51 

50 

53 

46.7 

SANDERSVILLE 

MAX 

MIN 

71 
50 

74 
5  1 

76 
57 

85 
62 

81 
56 

79 
55 

78 
54 

62 

65 
49 

8? 
55 

76 
52 

82 
45 

76 
57 

S3 
59 

63 
62 

83 
50 

88 
56 

84 
59 

78 
57 

72 
36 

65 
36 

78 
45 

81 
56 

79 
65 

71 
45 

69 
53 

65 
56 

65 
60 

71 
5  1 

73 
55 

74 
55 

77.2 
53.3 

SILOAM 

*          *  » 

MAX 
MIN 

70 
48 

73 
45 

75 
50 

76 
56 

71 
60 

76 
53 

76 
52 

82 
44 

84 
46 

74 

52 

75 
46 

91 
48 

79 
53 

81 
58 

81 
65 

80 
59 

67 
53 

75 
55 

76 
52 

62 
32 

64 
33 

76 
42 

79 
58 

76 
65 

73 
42 

68 
49 

63 
53 

64 
52 

73 
51 

72 
52 

72 
54 

74.8 
51.0 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

71 
50 

72 
46 

74 
51 

77 
53 

84 

58 

72 
54 

61 
52 

60 
46 

63 
44 

64 
46 

75 
49 

77 
43 

82 
46 

76 
53 

83 
55 

61 
48 

60 
51 

87 
49 

78 
51 

72 
35 

59 
34 

65 
37 

78 
39 

62 
58 

72 
44 

72 
43 

71 
54 

66 
52 

67 
50 

75 
49 

74 
49 

75.8 
48.0 

AUGUSTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
53 

75 
49 

78 
51 

65 
61 

78 
56 

63 
56 

60 
56 

64 
47 

64 
43 

75 
57 

76 
50 

62 
43 

75 
51 

84 
56 

82 
50 

62 
47 

89 
57 

81 
52 

72 
46 

59 
34 

67 
34 

77 
40 

82 
50 

70 
57 

70 
46 

70 
46 

66 
54 

72 
58 

74 
54 

74 
52 

73 
49 

76.5 
50.4 

BROOKLET   1  w 

MAX 
MIN 

73 
57 

78 
55 

80 
60 

82 
63 

83 
59 

63 

55 

81 
57 

62 
49 

65 
41 

75 
55 

79 
53 

82 
50 

76 
52 

86 
55 

83 
65 

67 
51 

92 
57 

8S 

62 

85 
65 

70 
37 

68 
39 

76 
45 

84 
57 

81 
65 

74 
52 

72 
52 

70 
58 

79 
66 

73 
52 

77 
55 

77 
54 

79.5 
54.6 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

80 
51 

82 
52 

79 
55 

86 
62 

85 
56 

82 
56 

61 
56 

80 
56 

87 

60 

86 

66 

63 

65 

84 

86 

89 

66 

84 

74 

67 

79 

65 

78 

72 

72 

72 

69 

72 

74 

72 

79,9 

HETTER 

MAX 
MIN 

75 
56 

80 
57 

84 
52 

85 
53 

85 
53 

86 
54 

84 
50 

85 
49 

67 
47 

87 
45 

82 
50 

66 

51 

64 
52 

67 
57 

65 
50 

90 
56 

93 
54 

91 
54 

88 
64 

78 
36 

69 
36 

80 
35 

68 
56 

66 
65 

76 
50 

75 
51 

75 
52 

80 
54 

79 
47 

76 
57 

79 
56 

82.8 
51,6 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

50 

48 

50 

52 

83 
54 

83 
50 

87 
37 

86 

78 
47 

84 
45 

64 
48 

66 

50 

67 
51 

86 
47 

89 
57 

89 
58 

86 
49 

63 
38 

68 
39 

SO 
40 

84 

83 
61 

72 
48 

72 
48 

70 
46 

70 
64 

71 
51 

75 
52 

78 
53 

90.6 
49.4 

MILLEN  «  N 

MAX 
MIN 

60 
55 

75 
52 

78 
56 

34 
61 

85 
60 

65 
57 

61 
49 

75 
59 

66 
39 

85 
56 

85 
52 

84 
42 

S3 
49 

85 
53 

85 
67 

68 
47 

66 
54 

90 
53 

81 
49 

71 
39 

68 
37 

67 
49 

65 

51 

81 
65 

75 
47 

72 
54 

73 
52 

76 
63 

75 
50 

75 
55 

74 
56 

80,4 
52.5 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

79 
55 

73 
49 

79 
59 

81 
65 

82 
58 

81 

60 

82 
61 

81 
51 

83 
44 

73 
55 

79 
54 

80 
42 

79 
59 

87 
57 

81 
65 

65 
56 

90 
64 

82 
54 

82 
65 

6! 

36 

67 
38 

76 
50 

64 
57 

77 
66 

73 
53 

72 
48 

67 
65 

80 
67 

76 
53 

SO 
59 

70 
57 

76,3 
55.5 

SHAINSBORO 

MAX 
MIN 

51 

48 

59 

56 

58 

82 
57 

82 
50 

47 

85 
46 

76 
58 

52 

63 
51 

64 

56 

82 
54 

67 
56 

90 
57 

56 

58 

71 
42 

67 
36 

69 
39 

66 
49 

64 
65 

48 

72 
52 

69 
60 

74 
65 

51 

59 

55 

53,2 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

74 
5 1 

73 
49 

77 
50 

78 
54 

dl 
61 

81 
56 

60 
54 

78 
47 

62 
48 

64 
49 

75 
52 

76 
48 

61 
49 

76 
55 

83 
59 

80 
53 

82 
59 

87 
55 

76 
56 

75 
37 

57 
37 

6! 

38 

78 
42 

81 
56 

73 
45 

70 
46 

69 
51 

62 
55 

66 

50 

72 
49 

72 
54 

75,7 
50,5 

WAYNESBORO  2  NE 

»          *  « 

MAX 
MIN 

75 
53 

74 
50 

74 

50 

78 
55 

84 

58 

78 
58 

80 
55 

79 
45 

84 
42 

65 
42 

75 
52 

78 
44 

64 
44 

65 
55 

85 
51 

82 
48 

69 
46 

84 
58 

85 
56 

72 
42 

68 
38 

63 
40 

60 
42 

84 
54 

69 
45 

72 
50 

70 
55 

70 
56 

75 
49 

75 
43 

73 
54 

77.7 
49.5 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

Mm 

75 
48 

76 
58 

76 
60 

86 
61 

86 
57 

82 
55 

83 
57 

85 
55 

66 
49 

80 
46 

82 
54 

62 
56 

66 
55 

88 
60 

65 
62 

86 
65 

89 
60 

89 
65 

82 
58 

70 
39 

71 
45 

80 
55 

83 
65 

74 
50 

74 
49 

74 
49 

72 
58 

68 
53 

74 
53 

74 
53 

76 
58 

60.0 
55.2 

S«a  Refar*ac*  Not«B  Following  SIsUod  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

  UV.  1  UDC  R 

Diy  ol  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

AMERICUS  «  ENE 

MAX 

Mat 

72 
<i6 

74 

52 

60 
57 

83 

84 

64 

96 

64 

i,y 

86 
46 

61 
57 

60 
56 

83 

5 1 

64 

95 

66 

60 

82 

65 

69 

69 

82 

69 

^9 

76 

65 

71 

73 

71 

7C 

66 
99 

72 

76 

8C 

79.1 
94.4 

BAINBRIOCE 

MAX 

MIN 

7B 
4B 

83 
62 

83 
64 

86 

86 

85 

65 

65 
5X 

89 
45 

92 

77 
98 

71 

62 
53 

66 

6  i 

BLAKELV 

MAX 

MIN 

77 
46 

75 
46 

77 
56 

77 
6 1 

63 
6 1 

66 

81 

81 
5 1 

62 
49 

86 
48 

82 
55 

61 
55 

89 
55 

88 
59 

9C 

86 

69 

90 

ee 

83 

97 

74 

81 

81 

75 

74 

71 

70 
95 

67 

70 

ec 

79.6 
54.  I 

CAIRO  2  mv 

MAX 
MIN 

<,a 

56 

62 

62 

64 

62 

53 

56 

46 

59 

52 

52 

54 

62 

57 

5  g 

63 

68 

48 

56.0 

CAMILLA 

MAX 

MIN 

76 
46 

61 
61 

63 
63 

65 
64 

65 

61 
59 

63 

82 
48 

66 
43 

83 
54 

83 
60 

63 

89 

68 

6! 

86 

69 

69 

86 

79 

72 

62 

83 

7S 

70 

70 

71 

70 
55 

69 

79 

81 

80.7 
56.2 

COlOUITT  2  E 

MAX 

MIN 

78 
46 

75 
56 

76 
60 

60 
61 

64 

66 

63 

81 
55 

78 
45 

66 
46 

83 
56 

81 
99 

63 

92 

67 
53 

90 
66 

62 
97 

89 
99 

69 
62 

85 
61 

63 
51 

56 
46 

69 
47 

75 
57 

83 
60 

79 
48 

72 
49 

67 
45 

70 
56 

70 
48 

71 
50 

80 
98 

79.0 
54 . 4 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
55 

82 
57 

65 
62 

64 
64 

81 
58 

62 
61 

82 
52 

67 
5 1 

65 

61 
55 

84 

67 

96 

88 

6e 

66 

68 

68 

87 

70 

71 

80 

60 

7J 

74 

74 

71 

70 
54 

70 

79 

61 

80.3 
56.1 

FORT  Gaines 

MAX 
MIN 

73 
45 

74 
55 

60 
6 1 

61 

66 

61 

60 

80 
55 

62 

66 

80 

61 

84 

86 

66 

69 

67 

66 

84 

71 

80 

76 

73 

71 

69 

71 
43 

72 

70 
52 

67 

78 

6C 

76.8 

56,9 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

84 

76 

80 

84 

83 

87 

84 

83 

87 

80 

81 

84 

66 

87 

88 

89 

88 

87 

86 

68 

80 

76 

80 

81 

71 

72 

71 

73 

76 

76 

60 

81.0 

MORGAN  1  M 

MAX 
MIN 

84 
44 

77 
57 

79 
58 

63 
61 

89 
62 

84 
56 

81 
56 

82 
46 

65 
43 

88 
52 

77 
57 

89 
52 

69 
51 

90 
57 

88 
65 

99 

68 
59 

88 
56 

86 
60 

77 
49 

77 
41 

79 
49 

87 
60 

79 
66 

77 
45 

71 
43 

71 
57 

67 
91 

81 
46 

78 
54 

80 
97 

61.9 
93.7 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

MIN 

72 
46 

72 
50 

74 
56 

79 
59 

83 
61 

83 
56 

60 
57 

60 
49 

83 
48 

65 

49 

78 
56 

79 
52 

63 
93 

84 

56 

67 

62 

62 
96 

84 

56 

67 
63 

87 
61 

79 
45 

60 
40 

66 

42 

60 
49 

81 
62 

73 
46 

70 
41 

70 
45 

71 
54 

60 
53 

69 
55 

76 
96 

77.4 
52.8 

THOMASVILLE  4  SE 

»          •  • 

MAX 

MIN 

79 
50 

84 

84 
63 

87 
65 

89 
62 

86 
61 

67 

60 

67 

82 

83 

86 
60 

87 

90 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

60 

79 

83 

84 

82 

74 

75 

75 

74 
56 

71 

82 

63 

83.9 
57.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAH4   IXP  STATION 

MAX 

75 
5 1 

82 

66 
62 

88 

89 

67 

63 

85 
46 

69 
45 

88 

83 
59 

66 

88 

90 
6 1 

86 

89 

90 

90 

89 

87 

70 

81 

65 

89 

75 

79 

74 

80 

62 

84.1 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

72 
46 

72 
47 

77 
59 

78 
59 

81 

82 
57 

82 

80 
52 

80 

64 

78 
55 

80 

61 

83 

68 

82 

65 

66 

63 

87 

62 

62 

69 

80 

84 

71 

72 

69 

71 

66 

70 

77 

77.8 

COROELE 

MAX 

75 
49 

77 
59 

79 
60 

83 

83 

82 

63 

92 
48 

87 
46 

65 

57 

81 
59 

82 

63 
53 

89 
59 

89 

86 

68 

86 

87 

74 

71 

60 

83 

81 

73 

71 

70 

74 

73 

77 

78 

80.8 
55.2 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

80 
60 

71 

80 
59 

8> 

83 

86 

62 
59 

82 
59 

83 
50 

66 
52 

78 
60 

80 
56 

84 

90 
55 

89 
60 

84 
56 

66 

90 
62 

89 

88 

60 

75 

60 
53 

89 

70 

73 

70 

76 

74 

72 

77 
5  7 

80.2 
59.9 

FITZGERALD 

MAX 

74 
49 

76 
59 

76 
59 

81 

84 

83 

61 

80 
53 

85 
54 

65 
58 

80 
58 

82 
58 

82 
57 

68 

86 
67 

66 

66 

69 
64 

87 
67 

78 
43 

70 
39 

81 

64 

82 

71 
49 

71 

73 

71 
99 

69 

77 

79 
57 

80. 1 
57.1 

HDMERVILLE  3  WSH 

MAX 

78 
56 

82 

80 
63 

87 

88 

84 

57 

64 

85 
49 

88 
49 

81 
60 

82 
62 

85 
58 

87 
90 

92 

87 
67 

69 
57 

90 
57 

89 
63 

89 
65 

87 
46 

71 
42 

83 
57 

86 
52 

83 
59 

77 
5  5 

73 
47 

79 

79 

77 
50 

61 
57 

82 
99 

63.4 

LUMBER  CITY 

MAX 

77 
56 

70 

60 

61 

63 

69 

62 

82 

63 
45 

84 

80 
56 

80 

61 
5 1 

64 
5*t 

86 

65 

58 

65 
99 

69 
60 

87 

63 
43 

60 

71 

80 
53 

64 

72 

73 

69 
57 

73 

75 

73 

78 
96 

79.2 
54.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

73 
59 

82 

83 
60 

87 

88 

63 

64 

84 
5 1 

69 
50 

86 
52 

83 
51 

65 
53 

68 
5 1 

92 
58 

87 
60 

90 
57 

91 
61 

92 
62 

90 
6 1 

76 
49 

78 
62 

77 
55 

74 
49 

72 

75 

75 

72 
49 

60 
55 

62 
57 

82.7 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

76 
50 

85 
61 

63 
60 

66 

67 

86 

84 

64 
46 

69 
46 

85 
48 

83 
59 

84 
54 

67 
48 

91 
55 

69 
66 

90 
55 

91 
97 

90 
60 

90 
64 

83 
49 

71 
40 

82 
52 

85 
52 

69 
96 

74 
50 

74 
46 

77 
60 

75 
59 

73 
48 

81 
54 

64 
95 

83.4 

QUITMAN  2  SH 

MAX 

Mm 

82 

75 

63 

60 

64 

66 

82 

81 

83 

86 

82 

81 

61 

86 

69 

84 

69 

89 

89 

89 
46 

60 
38 

70 
46 

80 
46 

81 
60 

7  5 
42 

71 
46 

70 
50 

79 
90 

74 

50 

70 
51 

60 
58 

80.2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
49 

73 
51 

61 
60 

81 
61 

85 
62 

87 
57 

63 
58 

83 
50 

84 
49 

68 
57 

80 
59 

S3 
55 

89 
93 

87 
55 

90 
61 

86 
61 

66 

61 

89 
63 

89 
65 

86 
4! 

59 
42 

71 
42 

82 
53 

89 

63 

70 
47 

74 
48 

74 
48 

74 
96 

71 
51 

73 
55 

80 
58 

80.5 
54.7 

VALOOSTA  1,  NM 

•          •  * 

MAX 

Mm 

74 

63 

62 

68 
58 

69 

74 

75 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FiA  AP 

MAX 

Mm 

70 

80 

60 

61 
66 

87 
6 1 

83 
95 

60 

83 

87 

76 

81 
60 

65 
55 

89 

90 

88 
58 

85 
66 

67 
57 

86 

90 
6 1 

86 
66 

73 
43 

74 

79 
53 

84 
55 

79 

74 

70 

77 

77 

74 
52 

79 
56 

60 
56 

80.6 

SLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

84 

87 

81 

75 
66 

78 
66 

60 
62 

84 
6 1 

63 

78 

82 

79 
65 

75 

79 

84 

88 
68 

67 
68 

90 
68 

84 
66 

88 
48 

70 
49 

68 
57 

78 

78 

82 

80 

77 
70 

78 

80 
65 

80.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

62 

78 
64 

76 
63 

63 
68 

65 
66 

63 

61 

62 
59 

62 

63 

77 

75 

60 

86 

69 

86 

89 

89 

91 
66 

89 
69 

69 

67 
47 

80 

82 
63 

89 

83 

79 

82 
69 

62 

82 
>5 

75 
6 1 

77 
62 

82.3 

BRUNSNICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
63 

77 
66 

75 
68 

62 
69 

63 
67 

82 
62 

62 
59 

77 

77 

77 

75 

77 

83 

85 

86 

66 

86 

64 
67 

89 

63 

69 

60 

82 

83 

78 

79 

81 

82 

76 

75 

74 

79.3 

FLEMING 

MAX 
MIN 

76 

75 
56 

75 

61 
63 

66 

60 

85 
55 

63 
58 

62 

85 

63 

79 

64 

83 

68 
55 

87 
65 

67 

90 

69 
65 

88 
67 

63 
39 

69 

60 

84 

53 

86 

IS 
■,7 

77 
46 

74 

80 
67 

78 
5  1 

76 
96 

77 
5^ 

61.7 

FOLKSTON  9  SM 

MAX 
MIN 

74 

77 
60 

75 

82 
65 

84 

64 

87 

62 

83 

66 

84 

78 

82 
59 

65 
56 

89 

67 

86 

59 

66 

90 
66 

88 
65 

89 
4  5 

70 
43 

78 
58 

67 
54 

86 

80 

79 
53 

86 
67 

63 
69 

81 
54 

61 
59 

62 
99 

62.8 
59 . 2 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

74 

79 
58 

76 

64 

63 

66 
62 

64 
58 

62 
56 

84 

66 

76 

62 

84 

63 
57 

90 
59 

84 

69 

90 
57 

92 

92 
65 

90 
67 

80 
46 

72 
39 

62 

59 

84 

56 

66 
65 

'8 
57 

74 
55 

79 
62 

81 
68 

78 
52 

78 
57 

60 
57 

62.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

74 
54 

61 
57 

61 
61 

66 
68 

89 
61 

86 
56 

64 
56 

83 
5 1 

67 
47 

81 
56 

63 

85 
59 

66 

60 

90 
60 

87 

86 
59 

68 

92 

89 

79 

73 

76 

86 

83 

76 

71 

74 

66 

79 

76 

60 

62.7 

JESUP  e  s 

MAX 

Mm 

77 
60 

80 
59 

76 
61 

64 
63 

66 
60 

66 
57 

63 
56 

84 
47 

67 
42 

82 
54 

R2 
59 

85 
59 

67 
91 

90 
57 

68 
68 

89 
59 

90 
62 

92 
61 

90 
67 

87 
41 

68 
41 

79 
53 

86 
51 

88 
62 

77 
56 

76 
47 

80 
64 

79 
66 

78 
92 

79 
56 

61 
93 

83.2 
56.  1 

NAHUNTt 

MAX 

Mm 

75 
58 

74 
69 

77 
61 

82 
66 

85 
64 

61 
60 

81 
56 

63 
55 

84 
48 

63 
96 

79 
61 

62 
56 

86 

52 

66 

62 

87 
63 

87 
98 

86 
61 

66 
64 

88 
66 

67 
44 

70 
44 

60 
59 

69 
54 

85 
66 

76 
60 

78 
51 

81 
66 

60 
69 

76 
53 

79 
96 

62 
96 

81.8 
56.6 

sapelo  island 

MAX 

Mm 

76 
64 

76 
66 

75 
67 

60 
69 

ao 

67 

63 
61 

62 
60 

80 
56 

78 
52 

77 
64 

74 
64 

77 
61 

63 
60 

84 

62 

85 
66 

84 

64 

69 
66 

67 
66 

89 

70 

89 
46 

67 
50 

77 
62 

81 
63 

61 
64 

(7 
62 

75 
56 

79 
69 

82 
70 

76 
55 

73 
62 

79 
67 

79.6 
62.9 

Sm  Rclarmc*  Note*  roUowtag  SuUon  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGU 
OCTOBER 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANN4H 

USDA  PL  GBDN 

MAX 
MIN 

78 
62 

79 
61 

78 
73 

83 
63 

86 
58 

57 

83 
59 

82 
49 

87 
46 

84 
60 

81 
54 

63 
52 

61 
51 

69 
55 

86 
67 

87 
67 

91 
61 

69 
60 

89 
69 

83 
38 

70 
44 

60 
51 

82 
54 

68 
67 

80 
55 

75 
51 

73 
63 

82 
68 

76 
54 

84 
68 

79 
61 

62.4 
57,7 

SAVANNAH 

WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
60 

76 
58 

78 
63 

81 
65 

85 
61 

85 

57 

S3 
59 

81 
51 

83 
49 

73 
59 

79 
55 

60 
54 

76 
56 

87 
57 

81 
62 

85 
56 

90 
64 

85 
64 

88 
52 

62 
40 

69 
43 

76 
50 

82 
57 

85 
65 

76 
57 

72 
57 

74 
62 

80 
60 

78 
53 

76 
57 

79 
57 

79.3 
56.8 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 
MIN 

72 
55 

75 
6« 

75 
65 

80 
69 

84 
69 

85 
65 

82 
65 

60 
60 

65 
55 

75 
60 

76 
54 

80 
65 

75 
60 

80 
65 

60 
65 

60 
70 

85 
67 

87 
69 

88 
72 

82 
44 

65 
50 

71 
60 

79 
60 

80 
65 

85 
61 

79 
60 

74 
66 

82 
62 

80 
56 

75 
62 

80 
65 

79.2 
62,1 

SURRENCY 

2  WNM 

MAX 
MIN 

78 
55 

61 
56 

82 
59 

60 

88 
55 

85 
51 

83 
53 

B'l 
47 

88 
39 

85 
52 

82 
53 

65 
48 

87 
48 

89 
54 

88 
62 

88 
51 

92 
55 

90 
56 

88 
65 

80 
37 

74 
35 

62 
55 

85 
49 

83 
60 

75 
50 

75 
51 

76 
57 

79 
63 

77 
48 

79 
55 

81 
50 

83.0 
52.5 

MAVCROSS 

4  NE 

MAX 
MIN 

82 
63 

73 
62 

80 
62 

78 
63 

83 
60 

88 
58 

85 
55 

83 
48 

85 
45 

88 
45 

78 
51 

80 
56 

85 
50 

89 
50 

91 
59 

86 
58 

90 
56 

89 
59 

91 
65 

90 
47 

72 
44 

70 
46 

82 
53 

88 
53 

87 
58 

78 
46 

79 
49 

82 
65 

80 
65 

78 
60 

81 
58 

82.9 
55.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


:S 

Day  of  month 

« 

o 

Station 

a 

1— 1 

(  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  ExP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

76 
66 

71 
65 

82 
65 

83 
68 

72 
68 

73 
63 

72 
67 

70 
65 

70 
64 

74 
64 

71 
65 

71 
65 

72 
65 

73 
68 

72 
68 

72 
66 

68 
65 

71 
66 

67 
65 

66 
58 

62 

57 

62 
56 

62 

57 

63 
61 

65 
62 

62 
60 

62 
59 

61 

60 

61 
60 

63 
61 

64 

60 

68.8 
63.2 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

76 
60 

83 
59 

83 
58 

£6 
62 

88 
66 

81 
63 

82 
62 

81 
56 

85 
58 

88 
57 

87 
62 

87 
60 

89 
60 

83 
65 

78 
66 

87 
63 

87 
63 

88 
66 

85 
65 

77 
50 

77 
49 

77 
50 

81 
65 

78 
64 

78 
54 

76 
53 

67 
58 

62 
61 

63 
60 

73 
59 

73 
58 

80.2 
59.6 

4 

MAX 
MIN 

76 
62 

78 
62 

79 
62 

83 
66 

63 
68 

78 
65 

78 
64 

77 
62 

81 
61 

83 
61 

82 
64 

82 
64 

84 
64 

79 
67 

75 
67 

82 
65 

82 
66 

84 
68 

82 
67 

74 
56 

73 
53 

72 
53 

75 
66 

74 
67 

75 
57 

72 
57 

63 
59 

62 
62 

62 
62 

69 
60 

70 
60 

76.4 
62.5 

8 

MAX 
MIN 

77 
57 

73 
62 

75 
66 

77 
67 

77 
69 

75 
69 

74 
68 

73 
65 

75 
67 

76 
65 

76 
67 

75 
68 

77 
67 

74 

70 

73 
69 

76 
69 

76 
68 

78 
69 

76 
70 

71 

63 

68 
60 

67 
58 

70 
62 

69 
62 

70 
62 

68 
62 

62 
60 

62 
62 

62 
62 

66 
60 

67 
62 

72.1 
65.1 

HAHKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

80 
72 

80 
72 

78 
72 

78 
72 

80 
74 

82 
75 

82 
75 

30 
74 

80 
73 

81 
72 

80 
75 

81 
75 

82 
75 

81 
75 

82 
75 

80 
75 

81 
75 

82 
74 

80 
74 

79 
74 

76 
69 

75 
67 

75 
71 

76 
71 

75 

70 

77 
66 

69 

66 

70 
69 

71 
66 

71 
68 

73 
69 

76.0 
71.9 

HOHERVILLE  3  HSW 

4 

MAX 
MIN 

65 
75 

82 
74 

85 
73 

83 
74 

83 
75 

91 
74 

92 
73 

92 
71 

92 
69 

92 
69 

85 
71 

87 
71 

89 
70 

88 
69 

89 
71 

84 
70 

90 
70 

90 
70 

87 
74 

90 
71 

72 
65 

75 
67 

82 
68 

S3 
6  / 

78 
70 

76 
65 

72 
65 

74 
71 

73 
66 

75 
66 

78 
67 

83.8 
70.0 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MIN 

91 

72 

92 
73 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

95 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
69 

90 

70 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
65 

90 
63 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

89 
62 

90 
62 

90 
69 

90 
69 

90 
63 

90 
62 

90 
62 

90.2 
67.7 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
64 

77 
67 

84 
68 

85 
71 

88 
72 

86 
72 

86 
68 

87 
67 

88 
68 

83 
71 

85 
70 

87 
70 

86 
71 

90 
73 

91 
75 

90 
74 

91 
74 

90 
76 

84 

69 

77 
60 

77 
60 

82 
63 

SO 
71 

78 
63 

79 
62 

75 
62 

72 
67 

67 
64 

73 
64 

75 
65 

82.3 
67.9 

TIFTDN  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

76 
61 

82 
60 

86 
66 

92 
67 

95 
70 

96 
67 

95 
67 

95 
64 

96 
63 

96 
63 

86 
67 

96 
66 

95 
66 

92 

65 

95 
68 

92 
67 

95 

67 

91 

67 

93 
69 

93 
65 

71 
55 

86 
54 

89 
62 

39 
66 

73 
59 

81 
58 

79 
57 

71 
64 

78 
59 

77 
59 

36 
62 

37.6 
63.5 

MAX 
MIN 

79 
68 

79 
67 

82 
71 

86 
72 

89 
74 

91 
73 

91 
73 

90 
70 

91 

70 

91 
63 

83 
72 

90 
72 

90 
71 

87 
71 

90 
74 

88 
72 

90 
72 

88 
72 

88 
75 

89 
71 

73 
62 

80 
62 

85 
67 

85 
70 

76 
65 

79 
63 

77 
64 

73 
69 

77 
64 

74 
64 

81 
66 

84.3 
69.2 

8 

MAX 
MIN 

80 
72 

76 
71 

78 
72 

81 
73 

83 
75 

84 
75 

85 
75 

84 
73 

85 
72 

83 
71 

78 

72 

83 
73 

83 
73 

82 
74 

83 
75 

83 
74 

85 
73 

83 
74 

83 
75 

84 
73 

75 
66 

75 
66 

79 
70 

80 
72 

76 
68 

75 
66 

73 
67 

72 
68 

73 
65 

71 
65 

76 
67 

79.7 
71.1 

CALHOUN  EXP  STATION  •  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT  IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TltPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AllB  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  :   SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  ,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE   1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.      SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7   A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  :   SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       :  GREENVILLE-HEAVi'  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ;   T I FTON  LOAMY  SAND,   BARE.      SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHEAST.      2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SUUon 

D.T 

OI  Monlh 



jilj  

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3^ 

r,7 

*      •  * 

NORTHMEST  01 

tLLATaONA  DAM  2 

EVAP 

.1« 

.07 

.19 

.14 

.10 

.09 

.U 

.10 

* 

.20 

.16 

.10 

.09 

• 

.16 

.10 

.03 

.06 

.08 

.12 

.10 

.09 

• 

.09 

.09 

.06 

.04 

.07 

.09 

.07 

.19 

2.67 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.04 

.27 

.09 

.02 

.21 

.02 

.27 

.11 

.20 

.10 

.10 

.11 

.10 

.10 

.10 

.05 

.09 

.00 

.20 

• 

.03 

.16 

.06 

.06 

.13 

.00 

.11 

.10 

.01 

.03 

3.14 

MINE 

17 

IT 

2* 

2T 

28 

51 

36 

24l 

4* 

29 

8 

9 

62 

» 

15 

26 

53 

62 

37 

J9 

21 

22 

74 

26 

99 

46 

16 

20 

22 

959 

MAX 

a 

76 

76 

77 

77 

77 

7T 

77 

77 

77 

76 

90 

82 

92 

80 

90 

82 

78 

66 

61 

63 

79 

66 

71 

69 

63 

63 

62 

66 

67 

67 

73.3 

MIN 

lift 

52 

52 

62 

65 

99 

59 

58 

93 

55 

54 

97 

65 

65 

62 

55 

62 

59 

90 

40 

40 

39 

59 

60 

49 

49 

94 

99 

96 

54 

60 

59.0 

•      •  • 

NORTH  CENTRAl.  02 

u  OF  OA  plt  science  FM 

EVAP 

.13 

.21 

.21 

.13 

.08 

.15 

.20 

.10 

.24 

.31 

.24 

.13 

.11 

.13 

.13 

.20 

.15 

.22 

.12 

.27 

.16 

.13 

.03 

.08 

.17 

.08 

.24 

.09 

.06 

.20 

. 

4.868 

HIND 

50 

69 

61 

59 

57 

64 

76 

68 

40 

99 

92 

19 

27 

23 

45 

22 

39 

43 

60 

128 

67 

35 

23 

32 

58 

43 

100 

79 

65 

49 

46 

1740 

MAX 

76 

76 

78 

77 

76 

80 

79 

79 

91 

80 

77 

91 

81 

92 

85 

85 

83 

80 

73 

69 

61 

70 

70 

79 

76 

69 

66 

63 

71 

72 

69 

79.6 

MIN 

1,9 

*9 

52 

57 

63 

58 

96 

90 

50 

53 

50 

91 

64 

64 

66 

62 

62 

57 

55 

40 

40 

4<. 

59 

66 

46 

95 

52 

92 

93 

54 

99 

94.4 

•       •  • 

WEST  CENTRAL  OA 

EXPERIMENT 

EVAP 

.IT 

.15 

.19 

.19 

.17 

.09 

.20 

.21 

.19 

.17 

.23 

.13 

.16 

.09 

.15 

.11 

.19 

.17 

.16 

.11 

.16 

.03 

.20 

.35 

.16 

.13 

.03 

_ 

.14 

.09 

.11 

4. 778 

MIND 

5J 

15 

60 

42 

25 

25 

60 

60 

20 

25 

63 

27 

25 

19 

40 

19 

59 

37 

35 

65 

60 

58 

32 

69 

49 

29 

70 

75 

79 

20 

49 

1395 

MAX 

7? 

75 

77 

79 

80 

75 

79 

77 

76 

79 

77 

75 

90 

T7 

79 

93 

80 

80 

76 

73 

59 

62 

73 

76 

73 

66 

63 

61 

66 

69 

67 

73.4 

MIN 

«9 

52 

52 

55 

59 

59 

57 

52 

92 

92 

S3 

52 

55 

99 

62 

60 

60 

60 

56 

40 

37 

37 

62 

59 

46 

46 

92 

99 

99 

59 

»» 

91.4 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  0« 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.10 

.09 

.18 

.14 

.13 

.17 

.23 

.22 

.16 

.20 

.20 

.21 

.19 

.14 

.17 

.15 

.  14 

.14 

.26 

.12 

.12 

.14 

.18 

.05 

.13 

.04 

.09 

.12 

.06 

.14 

4.56 

NINO 

♦  7 

50 

6T 

50 

44 

34 

62 

55 

22 

32 

99 

95 

23 

22 

23 

■il 

19 

23 

20 

91 

73 

56 

56 

94 

32 

29 

47 

63 

39 

30 

91 

1390 

MAX 

76 

75 

SO 

80 

86 

89 

95 

84 

85 

86 

80 

99 

86 

86 

90 

99 

90 

89 

87 

87 

56 

73 

91 

83 

66 

76 

71 

69 

76 

72 

83 

90.7 

MIN 

93 

52 

5S 

58 

63 

60 

97 

53 

53 

53 

56 

55 

94 

58 

63 

64 

63 

63 

65 

48 

39 

39 

52 

59 

55 

52 

'* 

62 

94 

94 

99 

55.7 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSO  AP 

EVAP 

.23 

.22 

.17 

.14 

.13 

.34 

.48 

.22 

.18 

.21 

.09 

.19 

.12 

.11 

.29 

.23 

.16 

.27 

.23 

.19 

.11 

.20 

.16 

.21 

.11 

• 

.17 

.19 

.23 

.14 

5.796 

HIND 

103 

139 

137 

121 

72 

81 

105 

44 

44 

135 

146 

62 

26 

28 

78 

43 

99 

51 

lU 

179 

138 

85 

60 

61 

71 

66 

110 

102 

74 

90 

89 

2732 

MAX 

7ft 

76 

77 

82 

87 

92 

95 

82 

93 

90 

85 

82 

96 

87 

96 

83 

71 

71 

75 

84 

91 

82 

74 

70 

81 

80 

76 

79 

80.4 

MIN 

6( 

57 

60 

64 

61 

39 

94 

58 

59 

1? 

5? 

99 

59 

67 

58 

64 

65 

67 

40 

50 

56 

65 

60 

61 

66 

59 

94 

55 

56.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
overages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine] 

Average 

sky  cover 

sunrise  to  sunset  i 

1  Resultant 

Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile  1 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 

Trace 

60-tO' 

o 

.50.99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

3 

2.8 

7.4 

18  +  + 

6 

19  + 

81 

86 

52 

67 

6 

1 

3 

0 

1 

0 

11 

5.3 

ATLANTA  WSD  AP 

5 

3.9 

9.9 

28 

E 

27 

78 

83 

57 

68 

3 

3 

3 

0 

0 

1 

10 

58 

5.9 

AUGUSTA   WSO  AP 

1 

3.0 

7.2 

21++ 

25 

17  + 

80 

84 

48 

68 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

5.4 

COLUMBUS  WSO  AP 

4.0 

8.0 

24++ 

6 

20 

80 

85 

56 

69 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

7 

5.1 

MACON  WSO  AP 

2 

3.0 

7.9 

24 

SE 

27 

83 

87 

55 

66 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

5 

65 

5.4 

ROME   WSO  AP 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

15 

SAVANNAH  WSO  AP 

3 

3.4 

8.4 

25 

NE 

19 

82 

88 

53 

72 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

66 

5.6 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

.  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j  TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

OOID 

OB 

9 

32  00 

83  IS 

SA 

MRS,   MARY  E.  CAMPBELL 

AD&tRSVlLLE 

00<>1 

01 

BARTOW 

12 

710 

RONALD  R  PDARCH 

AOEL  Z  S 

OB 

COOKE 

16 

31  07 

63  25 

240 

5P 

COOKE   CO.    FORESTRY  UNIT 

AILEV 

0090 

MONTGOMERY 

10 

32  n 

62  34 

233 

SA 

SA 

SA 

HAYxOaO  E.  eOYfl 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

31  21 

S3  13 

290 

5P 

SP 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANV  3  St 

DOUGHERTY 

31  32 

34  OS 

180 

7A 

TA 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATOONA  OAH  2 

BARTOW 

5 

8A 

6A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BACON 

31  32 

B2  31 

196 

7P 

7P 

FED.    AVIATION  AGENCY 

ALPHASETTA    i  SSW 

FULTON 

34  00 

64  IS 

7A 

74 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPMABETTA    2  NNW 

FULTON 

) 

34  07 

110 

TEODY  R.   WALKER,  SR. 

AMEBICUS  *  ENE 

02»3 

07 

6 

32  06 

64  10 

476 

5P 

7A 

» 

BLANCHE  S>  RHYNE 

AKE»ICUS  EKP  STA  NBSV 

ozae 

07 

SUMTER 

64  16 

450 

U.OF  Ci. EXP. STA.  NRSY. 

APPLiNt  I  NM 

031 1 

06 

COLUMBIA 

l<> 

33  33 

e2  20 

360 

6A 

6A 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

TURNER 

16 

31  i>3 

B3  37 

435 

86 

SA 

BiLLY  J,  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

CLARKE 

802 

HID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

BRANTLEY 

70 

7A 

MRS  lATRELLE  A  CURLEY 

ATLANTA  BQlTON 

fulton 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  MSQ  AP  R 

FULTON 

33  39 

84  26 

1010 

MID 

MTO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUCUSTA  WSD  AP  R 

RICHMOND 

33  22 

Bl  58 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDCE 

DECATUR 

30  S5 

84  34 

120 

7A 

MRS.   MARY  E.  H.  MULLEN 

BALL  CHOUND 

0603 

02 

34  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  CROCAN 

beavekoale 

07*6 

01 

WHITFIELD 

12 

34  55 

64  51 

724 

SA 

MRS.  H.   E.  HARMACK 

BELLVtLLE 

EVANS 

32  09 

SI  58 

IBS 

HENRY  C.  HEARN 

blackbeahd  island 

MC  INTOSM 

31  29 

SI  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  e  WLOLF.  SVC. 

BLAIIiSVILLE  EKP  STA 

UNION 

34  SI 

83  56 

8A 

GEORGIA  mTN.   EXP.  STA, 

EARLY 

31  23 

84  57 

300 

7A 

lowrey  s.  stone 

BLUE  RIOGE 

FANNIN 

34  52 

64  19 

7P 

P.  B.  carruth 

BOMHAN 

ELBERT 

34  12 

83  02 

785 

7A 

carnett  h.  barton 

BROOKLET  1  N 

BULLOCH 

n 

32  23 

190 

6P 

w.  c.  cromley  jr. 

BRUNSWICK 

GLYNN 

2 

31  10 

81  30 

13 

5P 

3P 

city  of  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

IJ'.S 

09 

2 

31  09 

61  23 

2D 

MID 

MIO 

FED,  aviation  agency 

BUENA  VISTA 

1372 

0* 

MARION 

5P 

)P 

CI  TY  of  SUENA  VI STA 

BURTON  OAH 

1413 

03 

i<> 

34  47 

83  33 

1770 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

l*2S 

0* 

TAYLOR 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNH 

GRADY 

e 

30  54 

265 

6P 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

CORDON 

12 

34  29 

84  58 

l" 

6P 

6P 

BP 

G 

NW  CA.   Exp.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

31  14 

64  13 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  30 

670 

6A 

JOHN  T.  hOlBROOK 

CARNESVILLE    3  N 

FRANKLIN 

34  26 

83  14 

900 

MRS  JANICE  E.  VOVLES 

CAftROLLTaN 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

985 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

1657 

01 

MUPRAY 

12 

34  36 

64  42 

693 

8A 

RUFUS  P>  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

BARTOW 

12 

732 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

C4HTERSVILLE  3  SM 

01 

BARTOW 

5 

34  09 

84  51 

700 

7A 

CRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPCS  *  SSW 

I7i; 

POLK 

34  03 

63  21 

BOO 

MRS.   CRAOY  DEMPSEY 

CEOARTOWN 

POLK 

34  01 

65  15 

785 

6P 

SA 

CHATSWORTM 

MURRAY 

34  46 

84  47 

763 

7A 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

Chickahauca  park 

WALKER 

IS 

34  53 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

MURRAY 

I! 

34  56 

84  39 

9BC 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  H 

RABUN 

34  33 

83  26 

1940 

5P 

3P 

CARROLL  LEE 

CLERHGNT  9  HSN 

'i 

34  27 

MRS.   FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

3 

34  36 

83  46 

1570 

6A 

MARY  SUTTON 

COLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

153 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP  R 

O* 

MUSCOGEE 

: 

32  31 

84  56 

365 

Mil 

MI( 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMEftCE  *  NNW 

JACKSON 

34  15 

83  29 

750 

7A 

7J 

JOE  nEISlEO 

CONCORD 

PIKE 

33  06 

84  26 

830 

GEORGE   D.  WHITING 

COOLIOCE 

THOMAS 

83  52 

250 

C.   W,    ELLINGTON,  JR. 

CORDELE 

CRISP 

5P 

3P 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

HABERSHAM 

1470 

7A 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

NEWTON 

770 

BA 

JACK    L.  CHAPMAN 

CUHHINC  2  NNE 

FOHSYTh 

1300 

6A 

MILES  M,  WOLFE 

CURBYVILLE  2  W 

2<.29 

01 

12 

34  27 

85  07 

630 

SA 

MRS.  AZLEE  6.  DAVIS 

CUTHBERT 

2'.50 

HANDDLPH 

: 

31  46 

5P 

5P 

C ITY  OF  CUTHBERT 

OAHL ONEGA 

LUMPK IN 

34  32 

83  54 

143( 

7A 

7A 

MRS.  JOE  H.  WOODWARD 

DAHLONECA  3  NNH 

LUMPKIN 

1390 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  6  N£ 

PAULDING 

1080 

7A 

SILAS  L  PICKETT 

DAlTON 

WHITFIELD 

720 

BA 

JOHN  S.  ANDKEWS 

oanvIlle 

TWIGGS 

3P 

EARL   T.  SMITH 

OAWSON 

TERRELL 

335 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAWSDNVILLE 

DAWSON 

1 

34  25 

84  07 

1370 

7j 

MRS.    THElMA  F.  COX 

DOCTQRTOWN  I  WSW 

WAYNE 

81  51 

80 

7A 

n.   C.  THOMPSON 

272B 

06 

31  42 

83  53 

236 

MRS,   SARA  L.  HILL 

DONALSDNvIllE  1  S 

273| 

0- 

SEMINOLE 

31  01 

64  53 

135 

BA 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

COFFEE 

82  51 

240 

7* 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

DOUCLASVILLE 

DOUGLAS 

33  45 

64  45 

1219 

6A 

LEDNA  8.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

32  35 

103 

BA 

WARREN   W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

62  54 

215 

BA 

WiLlFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  Z 

LAURENS 

32  32 

62  54 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  H 

DODGE 

32  12 

83  12 

401 

SA 

BA 

GA,   FORESTRY  COMM. 

EOlSON 

CALHOUN 

31  34 

305 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

ELBERT 

82  52 

540 

5P 

7i 

A,   0.   MC  CLAIN 

3US 

02 

12 

34  42 

8*  30 

1440 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EN6RV 

31V 

0 

PAULDING 

n 

33  52 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

SPALDING 

925 

U.   OF  GA,   EXP.  STATION 

FAIRKOUNT 

32") 

0 

CORDON 

12 

34  26 

7*0 

MRS  ONEDA  F.  iflNCENT 

FARCO 

3312 

0 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

33ec 

0 

BEN  HILL 

31  43 

83  15 

37 

51 

C  ITY  FIRE  OEPT, 

FLEMING 

3*0? 

0? 

LIBERTY 

31  5? 

81  25 

20 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SN 

3li6 

0 

CHARLTON 

1 

82  02 

8, 

LOTT  W.  TURNER 

FDLKSTON  9  SU 

3*6 

CHARLTON 

1 

30  44 

82  08 

1S< 

5 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH    I  S 

350 

0 

MONROE 

33  01 

83  57 

63C 

6 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

351 

0 

CLAY 

31  36 

65  03 

34C 

5 

MRS.   MAYME  R.  HATES 

FORT  STEWART 

353 

0 

LIBERTY 

31  52 

61  37 

92 

7 

7 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

35*. 

0 

PEACH 

32  34 

83  52 

49C 

6 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3S7 

0 

HEARD 

33  16 

85  05 

79C 

8 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

362 

0 

HALL 

34  IB 

83  51 

117C 

7 

71 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

369 

0 

GLASSCOCK 

33  14 

82  36 

54 

7 

MRS.   SUSAN  C.  BRAOOY 

GLENNVILLE 

375 

0 

TATTNALL 

31  56 

81  55 

17 

6 

6 

DON  P.  COBB 

CaOFREV  3  NE 

379 

0 

MORGAN 

33  2B 

63  27 

57 

7 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

391 

0 

MERIWETHER 

33  03 

66 

5 

5 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  *  W 

t.03 

0 

HARRIS 

32  45 

84  36 

7 

BLUE  SPRINGS  FARM 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn  V  Ut 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL  j 

HARALSON 

4070 

04 

COHETA 

33  14 

S4  34 

640 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

HART 

J* 

SP 

3P 

R4LPH  0.  SCOTT 

HAWKlNSVILLE 

4170 

OS 

PULASKI 

9 

32  17 

63  28 

245 

SA 

84 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDOH 

HAILEHURST 

06 

JEFF  DAVIS 

31  52 

82  36 

230 

K .   BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

02 

WHITE 

3 

34  42 

83  43 

1445 

COMER  L.  VANOIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4*29 

C  L I NC  H 

31  02 

187 

6P 

6P 

UNION  BAC-CAMP  CORP. 

IRWINTON  *  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

32  50 

83  14 

513 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

33  19 

83  St 

430 

GA,   POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

02 

PICKENS 

5 

34  29 

64  27 

1*63 

6P 

SA 

HOWARD  I .  niLBECK 

JASPER 

4651 

02 

5 

64  26 

1512 

AMICALOLA  El  MSHP  CORP 

JESUP 

09 

WAYNE 

31  37 

81  S3 

100 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  B  S 

4676 

WAYNE 

} 

31  29 

81  S3 

5P 

5P 

BHUNS.   PULP  C  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4666 

02 

DAWSON 

5 

34  33 

1310 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

930 

CICERQ  W,  SWINT 

JULIETTE 

4726 

05 

MONROE 

33  06 

4)0 

JOHN  W,  DORSETT 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

3*  47 

S3  22 

830 

KINGSTON 

4654 

BARTOW 

5 

34  14 

84  56 

730 

7A 

MRS,   ELIZ4BETH  0,  BROWN 

LA  FAYETTE 

*9*1 

01 

WALKER 

83  17 

SA 

CHARLES  M,  lOWRY 

LA  GRANGE 

*9*9 

04 

TROUP 

3 

33  03 

85  01 

715 

3P 

TA 

RAY  J ,  REL  I  HAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33  53 

83  08 

760 

84 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

33  47 

82  26 

510 

84 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

JEFFERSON 

11 

*P 

CLASCOCK-JEFF  UNIT  CFC 

LUMBER  CITY 

5386 

06 

9 

31  55 

82  41 

120 

7A 

74 

H 

MRS,  NETTIE   S,  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

07 

STEWART 

3 

5T0 

MACON  WSQ  AP  R 

54',3 

05 

BIBB 

334 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVKLE 

5550 

32  27 

83  56 

CITY  OF  "^AR  SHALL  V  I  LLE 

HAYSVILLE 

5633 

OZ 

JACKSON 

10 

34  15 

METTER 

5BU 

06 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

5P 

5P 

CITY  QF  METIER 

MIOVI LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32  50 

82  14 

160 

SPENCER  A,  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32  53 

82  12 

260 

6P 

SE  CA.    BRANCH  EXP.  STA, 

MI  LLEOGE VI LLE 

5874 

05 

BALDWIN 

33  06 

83  15 

360 

74 

H.    LOUIS  HORNE 

MiLLEN  4  N 

JENKINS 

u 

32  52 

81  56 

195 

6P 

kermit  j.  chance 

MlLLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32  56 

61  30 

lOD 

84 

MONROE 

5971 

33  47 

67S 

MONTEZUMA 

5979 

04 

32  IT 

84  01 

327 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

03 

JASPER 

33  16 

83  41 

655 

7A 

74 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31  32 

64  37 

270 

SP 

CALHOUN  PUB,   WKS.  C4MP 

MORGAN  5  NW 

6043 

CALHOUN 

6 

31  36 

B4  38 

273 

74 

CLARENCE  H.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLOUITT 

16 

31  10 

340 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

05 

WHEELER 

32  12 

82  38 

155 

74 

GARLAND  L,  GILLIS 

NAHUNT A 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

SI  58 

71 

3P 

3P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

08 

BERRIEN 

5P 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINCTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

Bl  28 

14; 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A,  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

990 

NDMCROSS  4  N 

6407 

02 

CWINNET 

3 

34  00 

84  12 

930 

PATTERSON 

6638 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

103 

SA, 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

31  18 

82  51 

203 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

Sumter 

32  03 

64  22 

300 

84 

84 

GH 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  03 

84  31 

360 

74 

FRANK  JOHNSON 

aUITMAN  2  SW 

7276 

06 

BROOKS 

30  46 

83  3* 

180 

74 

74 

RESACA 

7430 

CORDON 

34  34 

84  57 

650 

B4 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

0] 

CATOOSA 

1; 

it 

TVA-721 

ROME 

.760C 

01 

Floyd 

3*  15 

85  09 

596 

6P 

M 

ROME  S  SW  ft 

7605 

01 

FLOYD 

3*  10 

85  16 

700 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

Floyd 

S4NDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1] 

32  58 

435 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7B0( 

MC  INTOSH 

31  24 

81  17 

10 

3P 

5P 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

09 

CHATHAM 

32  00 

81  16 

22 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

Bl  12 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

60  31 

5P 

SI  LOAM 

6064 

OS 

GREENE 

33  32 

83  06 

690 

6P 

74 

MRS,   MABEL  C.  CRUNPTON 

SPARTA  3  NW 

HANCOCK 

7i 

Mft.  HOWARD  R.  CARRETT 

STILLMQRE 

6351 

0( 

EMANUEL 

; 

32  26 

82  13 

25! 

SUMMERVILLE  1  SSW 

6436 

CHATTOOGA 

S3  22 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

33  20 

84  17 

HORACE  D,  WESTBROOKi 

SURRENCY  2  WNW 

6*76 

09 

APPLING 

31  44 

82  1* 

200 

SWAINS6CIR0 

8*96 

EMANUEL 

i; 

32  35 

82  22 

325 

7P 

SWEET  GUM 

02 

FANNIN 

34  58 

8*  13 

1800 

SVLVANIA 

B5L7 

06 

SCREVEN 

32  43 

81  39 

294 

TALBOTTON  1  NE 

8535 

32  42 

8*  32 

710 

6P 

TALLAPOOSA   2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

980 

6P 

*! 

JACK  CROCKER 

TAYLORSVILLE 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

B4  59 

710 

THOMAS  F.  COUSINS 

1  THE  ROCK 

865" 

02 

32  58 

84  14 

600 

THOMASTON  2  S 

6661 

04 

32  52 

84  19 

665 

SP 

)p 

THOMASVILLE  *  SE 

B666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83  54 

210 

9P 

3P 

TIFTON   EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

3t  28 

S3  31 

360 

84 

8A 

GH 

CA, CSTL . PLA IN  EXP.  STA, 

TOCCOA 

67'.0 

03 

STEPHENS 

34  35 

63  19 

1019 

6P 

74 

TRAY  MOUNTAIN 

6806 

03 

3*  *e 

83  42 

3900 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FM 

6950 

02 

OCONEE 

IC 

33  32 

63  32 

840 

5P 

3P 

SP 

VALDOSTA  4  NW 

897* 

08 

LOWNDES 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

! 

34  19 

B4  33 

74 

DOYLE  B,  SMITH 

HARRENTON 

914 

0< 

HARREN 

1 

33  25 

511 

7A 

74 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

WILKES 

63C 

74 

7i 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WATKINSVIILE  ARS 

916' 

02 

OCONEE 

le 

33  52 

83  26 

7)C 

ACR,   research  SVC. 

WAYCROSS  *  NE 

09 

PIERCE 

I 

31  15 

1*S 

74 

74 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

i« 

33  07 

61  59 

27C 

64 

61 

M  C  CRIFFIS 

WEST  POINT 

92'J 

04 

TROUP 

32  52 

85  11 

57) 

84 

8* 

CAM  8,   LANIER,  JR. 

WINDER   1  SSE 

9*66 

02 

BARROW 

ic 

33  59 

83  43 

960  SP 

7t 

CECIL  H.  CRIOER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

32  59 

84  35 

BOO 

B< 

ALVIN  A,  SIMS 

WOODSTOCK 

952* 

02 

CHEROKEE 

34  07 

84  31 

103J 

WILLIAM  C  BOOTH 
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Additional  information  rogardins  the  climate  of  GeorRia  may  be  obtained  by  wrltinR  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist ,  Agricultural  EnglneerinK  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  c'ally  temperatures  from  65" P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSKRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  (iayliKht  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Oliites  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observatloDS ;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "S  nowf a 1 1  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasona 1  Snow fa  11"  table,   I nc lude 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  precedlag  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-f    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  ,artly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   IKDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sut>- 
station  History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1-00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina    28801.  .  , 

Director,  National  Cllutlc  Center 
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48.7 

59,3 

65 

3 

29 

27 

224 

0 

0 

2 

0 

5.73 

1.41 

14 

0 

g 

5 

2 

LUMBER  CITY 

68.5 

44,1 

55,3 

65 

28 

25+ 

286 

0 

0 

5 

0 

3.21 

1.30 

.81 

14 

.0 

0 

5 

3 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

69.8 

47.0 

58,4 

-  1.3 

65 

2 

29 

27 

236 

0 

0 

2 

0 

2.80 

.72 

.90 

14 

,0 

0 

7 

3 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

70.3 

46,2 

58.3 

85 

3 

28 

1 8 

239 

0 

0 

4 

0 

3.87 

,90 

14 

.  c 

0 

g 

0 

aUITMAN  2  SW 

68.0 

47  2 

57.6 

_  2,3 

6  5 

4 

2  7 

265 

0 

0 

1 

0 

2.30 

m 

• 

,50 

20  + 

.0 

Q 

3 

Q 

TIFTON  EXP  STATION 

66.5 

47  2 

57.9 

,  0 

85 

3 

32 

24 

253 

0 

0 

1 

0 

2  80 

1  00 

79 

14 

■ 

Q 

2 

Q 

VALDOSTA  4  NW 

DIVISION 

57.5 

,9 

3.11 

1.14 

.  C 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

68.6 

48,8 

58,7 

87 

3 

30 

24 

235 

0 

0 

2 

0 

3.29 

,91 

14 

,0 

0 

6 

4 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

69.6 

52.7 

61,2 

84 

5 

40 

27  + 

170 

0 

0 

0 

0 

3.90 

1,30 

3U 

,0 

0 

7 

3 

BRUNSWICK 

71. 3M 

51. 7M 

61, 5M 

-  .3 

66 

3 

36 

27 

156 

0 

0 

0 

0 

2,59 

1.15 

1.40 

30 

.0 

0 

4 

1 

\ 

BRUNSWICK   FAA  AP 

69.7 

52,5 

51.1 

65 

3 

39 

27+ 

176 

0 

0 

0 

0 

3,74 

1.55 

30 

.0 

0 

7 

2 

FLEMING 

69.7 

47,5 

58,6 

66 

3 

24 

24 

236 

0 

0 

3 

0 

3.76 

1.70 

30 

.0 

0 

7 

2 

FOLKSTON  9  SW 

72.1 

50,6 

51,4 

66 

3 

34 

27 

174 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.75 

29 

.0 

0 

6 

2 

FORT  STEWART 

70.0 

49,  1 

59,5 

88 

3 

30 

24 

216 

0 

0 

2 

0 

4.76 

2.47 

30 

.0 

0 

5 

4 

GLENNVI LLE 

70.3 

51,5 

50,9 

2.3 

67 

3 

30 

24 

195 

0 

0 

2 

0 

3.20 

1,21 

.90 

25 

.0 

0 

5 

3 

JESUP   8  S 

70.6 

47,4 

59.0 

90 

3 

27 

24 

232 

1 

0 

3 

0 

3.20 

1.18 

30 

.0 

0 

7 

2 

NAHUNTA 

70.9 

49,0 

50.0 

85 

3 

29 

27 

201 

0 

0 

2 

0 

4.15 

2.00 

29 

.0 

0 

6 

3 

SAPELO  ISLAND 

59.1 

52.5 

60.8 

84 

4  + 

38 

27  + 

168 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.05 

30 

,0 

0 

B 

3 

1 

SAVANNAH  USOA   PL  GRON 

70.2 

47.2 

58.7 

2.1 

87 

3 

24 

24 

225 

0 

0 

3 

0 

4.25 

2.15 

1.32 

30 

.0 

0 

6 

4 

2 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

59,0 

47.2 

58.1 

.8 

65 

3 

28 

24 

239 

0 

0 

1 

0 

4.91 

2,86 

2,15 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

71, 4M 

52, 9M 

52. 2M 

85 

5  + 

39 

27 

143 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

70,5 

44,0 

57,3 

86 

3 

22 

24 

266 

0 

0 

5 

0 

3.45 

.89 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

WAYCROSS  4  NE 

70.4 

45,3 

57,9 

-  1,8 

68 

4 

30 

28  + 

255 

0 

0 

8 

0 

5.46 

3,45 

2.53 

30 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

59,8 

,7 

3.86 

2.13 

,0 

I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

1 

1  T 

2 

3 

4  I 

5  1 

6 

 r 

1 

1  

8  9 

1 

10  1 

1 

II  {  12 

13  j 

14  1 

15 

16 

17 

IB 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1 

1 

28  1 

1 

27 

6.07 

1.60 

.09 

.62 

1.70 

• 

■  44 

• 

.71 

«.n 

.42 

.04 

.66 

.94 

.29 

■  90 

.09 

.09 

.96 

.03 

».56 

.05 

.64 

1.05 

.02 

1.02 

.10 

.44 

7 

.73 

.07 

"..".2 

.65 

.03 

1.09 

1.05 

.27 

■  22 

.02 

.12 

•  99 

7.39 

1 .00 

.60 

1.89 

.93 

■  14 

1.29 

6.13 

1.27 

.73 

2.17 

.  19 

•  49 

.01 

.42 

.29 

1.25 

1.17 

1.89 

.21 

•  48 

•  62 

.65 

.05 

1.04 

.79 

.28 

•  26 

.07 

7 

•  49 

.03 

.04 

*" 

.72 

.36 

.55 

•  99 

3.«1 

.74 

.to 

.81 

.13 

•  48 

.2) 

.46 

.44 

1.20 

2.31 

3.«4 

.30 

.05 

.03 

.74 

7 

.80 

.33 

•  93 

.06 

.07 

•  49 

.02 

3.21 

.30 

.05 

1.05 

1.90 

.20 

.33 

.20 

•  70 

3.«2 

1.46 

7 

.91 

1.25 

.23 

.22 

7 

7 

•  64 

3.63 

.24 

.01 

.74 

.01 

1.21 

.37 

•  46 

.06 

•  >6 

3.32 

1.17 

7 

1.04 

1.26 

7 

.26 

•  47 

7  7 

.28 

.48 

.23 

.07 

.10 

.64 

.63 

.37 

.67 

.02 

.  10 

.46 

3.02 

.36 

7 

.90 

.60 

•  30 

.30 

.10 

3.57 

.32 

T 

.81 

7 

.62 

.32 

.91 

.09 

.49 

5.31 

1.20 

T 

.06 

.91 

1.32 

.49 

.12 

.  18 

.52 

7 

4.00 

.60 

.01 

.65 

.78 

.07 

.26 

.27 

•  01 

7 

.72 

.03 

T 

.  32 

.72 

.61 

.41 

1.08 

.22 

1 .38 

.08 

.37 

*.23 

.20 

7 

]  .15 

7 

.92 

.17 

.76 

.02 

.31 

.49 

7 

3.57 

■  03 

.22 

7 

.60 

.02 

.93 

.03 

7 

.96 

7 

.60 

7 

t.OO 

.26 

.61 

.01 

.87 

.07 

.71 

.21 

.75 

3.96 

T 

.05 

.46 

T 

.66 

7 

.72 

.02 

7 

.89 

7 

7 

.80 

T 

6. OB 

1.46 

.03 

.98 

1  .40 

.  18 

.63 

.01 

.09 

.71 

.02 

6.51 

1.33 

.01 

1.22 

1.29 

.32 

.80 

.10 

.09 

.99 

S.86 

1.23 

T 

.06 

1.01 

7 

1.49 

.12 

•  98 

7 

.16 

.67 

.02 

6.«« 

.01 

1.40 

.02 

1.36 

.04 

.91 

T 

.46 

•  92 

.01 

.03  7 

.26 

.62 

.03 

T 

.20 

1.00 

.46 

.10 

1  ^40 

' 

.61 

5.02 

.34 

.02 

1.22 

1.10 

7 

•  99 

7 

.30 

.69 

.06 

e.oe 

1.75 

1 .62 

7 

1.43 

.19 

1^29 

.09 

7 

.96 

.  16 

1.57 

1.66 

2^39 

6.0> 

.96 

T 

7 

1.20 

1.19 

.39 

•  48 

.07 

.17 

.66 

>.50 

.42 

.01 

1.11 

.96 

.26 

•  73 

.16 

.91 

.02 

7.7« 

1.26 

2.10 

.05 

.06 

.91 

1.60 

.07 

.90 

■  23 

6.46 

1.47 

1.09 

1.59 

.29 

.90 

.19 

■  91 

.09 

'>.*3 

.26 

1.13 

.05 

.66 

.10 

1.29 

.09 

■  79 

3.93 

.  1 1 

.05 

.96 

.  50 

.11 

1.12 

4.72 

.13 

1.19 

1.00 

.19 

1.06 

.06 

.74 

.03 

3.91 

.17 

.49 

.45 

.04 

.01 

.52 

.92 

■  13 

.86 

•  11 

6.49 

1.21 

.01 

.02 

1.09 

1.98 

.19 

■  61 

•  02 

.09 

.74 

.02 

4.36 

.42 

.07 

1.02 

.59 

.15 

U20 

.01 

•  20 

.39 

.30 

7 

5.35 

.46 

.07 

1.43 

1.41 

.13 

.97 

.39 

■  98 

3.76 

.06 

.81 

.03 

.60 

,06 

.96 

.03 

■  86 

4.46 

.30 

.95 

.02 

.63 

• 

1.37 

.70 

■  24 

5.24 

1.07 

.01 

1.25 

.05 

1.15 

.17 

1.13 

•  03 

.13 

5.16 

.06 

.95 

.02 

1.90 

.07 

U29 

.67 

4.00 

.50 

.70 

.20 

1.60 

.30 

.70 

3.80 

.63 

.99 

U09 

.29 

•  60 

4.54 

.60 

.67 

1.23 

7 

.05 

.93 

,06 

■  96 

5.36 

.82 

.01 

1.03 

.02 

.77 

.12 

1.41 

•  02 

.04 

.90 

6. 14 

T 

1.10 

.01 

2.96 

.01 

7 

.10 

.80 

.03 

l.lo 

.02 

.06 

.96 

.66 

1.69 

3.66 

T 

.09 

.86 

.99 

.14 

U79 

.03 

4 .66 

.29 

.79 

.02 

.02 

1.71 

.06 

.46 

.99 

.02 

4.36 

.02 

.31 

7 

1.20 

7 

.01 

.70 

2.03 

69 

.  36 

1.12 

1.11 

.14 

.66 

.33 

.61 

.  10 

.  12 

.05 

.64 

.02 

.91 

.90 

.40 

.02 

.66 

.92 

3.63 

.68 

1.16 

.15 

■  47 

.39 

.66 

3.69 

.03 

.  50 

.02 

3.56 

.60 

.74 

.75 

■  33 

.48 

4.14 

.55 

7 

.42 

.ni 

.92 

.12 

■  49 

.31 

1.07 

3.37 

.09 

.03 

.04 

1.23 

.69 

3.44 

T 

.07 

.01 

.09 

.04 

1.36 

!06 

.57 

!29 

4.17 

.41 

.49 

.57 

.01 

.86 

.14 

■  43 

.02 

.13 

.62 

23 

*os 

.53 

1.14 

.29 

■  91 

T 

.69 

■  49 

3*40 

.22 

1.10 

.19 

4)54 

.15 

.67 

.02 

1.37 

.09 

.45 

1.00 

■  06 

3.32 

.02 

.  19 

.  13 

.95 

.37 

3 .30 

.05 

.05 

.04 

.57 

.69 

.40 

.29 

■  86 

.  10 

.40 

.96 

.46 

.23 

.90 

3.76 

.29 

.01 

.19 

.71 

.49 

.07 

.97 

.21 

■  72 

2.91 

.10 

.06 

.65 

.31 

■  30 

1.27 

3.03 

.03 

.09 

.27 

.03 

.99 

•  03 

•  98 

2.51 

.09 

.06 

.04 

.61 

7 

T 

■  49 

!»0 

.66 

.49 

•  17 

1,12 

,29 

3.60 

T 

T 

T 

.24 

!09 

7 

1.10 

7 

.96 

7 

T 

1.10 

■  »7 

3.43 

.02 

.73 

.66 

.12 

•  66 

.10 

■  •6 

2.33 

.16 

.05 

.05 

.03 

7 

.42 

.07 

•  40 

.10 

■  to 

3.30 

.11 

.09 

.97 

2.01 

3.13 

.01 

.70  .01 

7 

.02 

.76 

.01 

■  90 

•  01 

I 

.06 

uoo 

3 .67 

1 . 07 

.01 

T 

.66 

1.62 

3.09 

7 

.36 

.92 

7 

.01 

■  76 

t 

.09 

l.>9 

3.10 

.12 

.01 

.63 

.20 

•  33 

1.36 

.01 

3.44 

.67 

.68 

.99 

4.32 

1.70 

.91 

1.02 

NORTHWEST 

ADAIRSVILLE 

ALLATOONa  DAH  2 

BEAVERDAl.F 

CALHOUN  EKP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVILLt 
CARTERSVILLF  3  SM 
CeOARTQWN 
CHATSWQBTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRVVILIE  ?  W 

DALLAS  6  NE 

DALTON 

EH&RY 

FAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCOLO 

ROME 

ROME  WSO  AP 
SUHHERVILLE   1  SSh 
TAVLORSVlLLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  GROUND 

9LA1RSVILLE   ExP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE   *•  NNW 

CUHHINC  2  NNE 

DAHLONECA 

OAWSONvtLLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
NAYSVlLtE 
HONAOE 

NORCROSS  4  N 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FM 
WALES<A 
WINDER  1  SSE 
NOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVlLLE   3  N 
CLAYTON   I  W 
CORNELIA 
ELBEPTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON   1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARRQLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVKLE 
EXPERIMENT 

-RANKLIh  ? 

■REENVILLE  2  NNW 

lAHILTQN  4  H 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
lOHTEZUHA 
NEWNAN 

iUNNYSIOE 

TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

HOOOBURY 

CENTRAL 

AlLEY 
COVINGTON 
DANVILLF 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  1  NE 
HAWKINSVILLE 
IRUINTON  >>  WNW 

JULIETTE 
MACON  wSO  AP 

milledgeville 

monticello 

mount  vernon  3  wn 

SanoersvillE 
silOah 
sparta  3  nm 


.01  .07 
T 

.oa 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
[- 

] 

2 

3 

4 

1 

5  1  6 

7 

8 

9 

10  {  11  I 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1  23 

24 

25  1 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

•       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

APPLINC   1  NW 

3.00 

.03 

.57 

.09 

.58 

.02 

.06 

.61 

.02 

.12 

.97 

.02 

AUGUSTA  HSO  AP  R 

2.79 

T 

.41 

.14 

.05 

T 

.34 

1.55 

T 

.  12 

.09 

BROOKLET    I  H 

4.14 

.74 

.03 

l.IO 

.24 

.03 

.24 

1.16 

.03 

.55 

DOVER 

2.91 

.63 

.31 

.31 

1,26 

.40 

GIBSON 

05 

LOUISVILLE  3  S 

3.34 

T 

.20 

.67 

T 

T 

.06 

.56 

1.43 

.03 

.17 

.22 

METTER 

2.67 

.02 

.32 

.12 

.14 

.32 

.  12 

.15 

1.30 

.03 

.15 

MIOVlLLE 

4.73 

.36 

.35 

.25 

1.26 

.40 

1.55 

.54 

t^IOVILLE  EXP  STA 

MILLEN  A  N 

3!47 

.02 

i25 

.33 

.27 

.20 

.05 

1.40 

.  16 

!39 

.40 

MILLHAVEN-MADE   2  SE 

2.53 

.34 

.22 

T 

T 

T 

.15 

1.29 

.53 

NEHtNGTON  2  NE 

3.95 

.36 

.73 

T 

1.96 

.70 

.10 

STILLMORE 

3.04 

.13 

.75 

.16 

1.24 

.74 

SUA  I N580R0 

.03 

50 

30 

1  07 

HARRENTON 

3.22 

.42 

.88 

.09 

.66 

l!l5 

WAYNESBORO  2  NE 

2.61 

.29 

.15 

.22 

.45 

1.00 

.90 

*       *  • 

SOUTHWEST  0' 

ALBANY  3  SE 

2.63 

.16 

.65 

.58 

.  IS 

.26 

.05 

.65 

.28 

AHERICUS  4  ENE 

3.33 

.11 

.23 

1.21 

■  06 

.74 

.87 

T 

.09 

BAINBRIDCE 

3.38 

.29 

.25 

.08 

1.52 

.44 

.36 

.11 

.25 

.08 

BLAKELY 

3.58 

T 

.16 

.25 

.12 

.06 

.03 

1.58 

.14 

.46 

.06 

.49 

.13 

.10 

CAIRO  2  NNW 

4.54 

.06  .01 

.30 

1.03 

1.91 

.13 

.35 

CAMILLA 

2.72 

.12 

.03 

1.18 

.04 

.34 

.15 

.10 

.22 

.54 

COLQUITT  2  E 

3.44 

.26 

.17 

.39 

1.30 

.43 

.06 

.40 

.06 

.35 

CUTHBERT 

4.29 

T 

.01 

.42 

T 

.07 

2.01 

.99 

.04 

.62 

T 

.02 

.11 

DAWSON 

3.44 

.27 

.15 

.06 

1.03 

.15 

.66 

.90 

DON ALSGNV I L L E   1  S 

.09 

FORT  CalNES 

4.56 

.51 

.  10 

2.20 

1.15 

.60 

T 

LUMPKIN  2  SE 

4.30 

T 

.11 

.15 

T 

1.12 

1.30 

T 

1.37 

T 

.10 

.15 

MORGAN  I  W 

2.87 

.10 

.20 

1  .52 

.46 

.57 

MORGAN  5  NH 

3.69 

.16 

.20 

.11 

.03 

1.62 

.23 

.65 

.65 

.02 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

6.21 

PRESTON 

4.62 

.13 

.06 

.06 

1.58 

.13 

1.02 

.24 

1.23 

.10 

.05 

THDMASVILLE  SE 

3.63 

.15 

.30 

.06 

T 

1.21 

.60 

.76 

.05 

.18 

.52 

... 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 

2.29 

.07 

.02 

.70 

.12 

.16 

.05 

.70 

.45 

ADEL  2  S 

2.61 

T 

.20 

.95 

.28 

.11 

.56 

.  10 

.22 

.39 

ALAPAHA  EXP  STATION 

3.03 

.42 

.82 

.36 

.15 

.65 

.31 

.32 

ASHBURN  3  ENE 

.04 

.  12 

.05 

.03 

CORDELE 

2.21 

!o9 

.42 

.20 

.44 

!60 

.05 

.04 

!l7 

DOUGLAS  2  NNE 

!l8 

.10 

FITZCERflLO 

2.82 

.03 

.81 

.22 

.33 

.50 

.35 

.40 

HOMEftVILLE    3  WSW 

5.73 

.04 

.75 

.01 

.33 

1.41 

.06 

.23 

.01 

.83 

.20 

.59 

1.27 

LUMBER  CITY 

3.21 

T 

.02 

.19 

.03 

.02 

.81 

.02 

.05 

.15 

.41 

.04 

.75 

.72 

MOULTRIE  2  ESE 

2.60 

.10 

.03 

.90 

.36 

.16 

.55 

T 

.20 

.50 

NASHV ILLE  5  SSE 

.03 

.80 

.11 

.21 

.65 

QUITMAN  2  SW 

2.30 

.60 

.  10 

.10 

.30 

.60 

.10 

iso 

TIFTON  EXP  STATION 

2.60 

T 

.04 

.01 

.17 

.05 

.79 

.02 

.26 

.26 

.06 

.36 

T 

.76 

VALDOSTA  'V  NW 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

3.29 

.51 

T 

.91 

T 

.21 

.66 

T 

.37 

.61 

ATKINSON  2  E 

3.93 

.30 

.46 

.43 

.28 

.30 

.62 

1.52 

BLACKBEARO  ISLAND 

3.90 

.  18 

.70 

.24 

.06 

.92 

.10 

.40 

1.30 

BRUNSWICK 

2.69 

.07 

.07 

.34 

.29 

.06 

.46 

1.40 

BRUNSWICK   FAA  AP 

3.74 

.05 

'' 

.13 

.43 

.22 

.23 

.08 

.56 

1.56 

DDCTORTOMN   I  WSW 

4.19 

.07 

.22 

.41 

.14 

.05 

.05 

.02 

.66 

2.55 

FLEMING 

3.76 

.34 

.12 

.41 

.04 

.60 

.11 

.44 

1.70 

FOLKSTDN   3  SW 

3.60 

.54 

.01 

.72 

.01 

.19 

.52 

.04 

1.57 

FOLKSTQN  9  SW 

3.62 

T 

.08 

.36 

.62 

.  16 

.45 

.04 

1.76 

.33 

FORT  STEWART 

CLENNVILLE 

3.20 

.60 

.01 

.40 

.02 

.02 

.09 

.01 

.90 

.02 

.27 

.66 

JESUP  8  5 

3.20 

.17 

.07 

.65 

.13 

.47 

.26 

.27 

1.18 

NAHUNTA 

4.15 

.05 

.40 

.06 

.55 

.20 

.70 

2.00 

.19 

PITTEPSON 

4.26 

.15 

.80 

.47 

.12 

.09 

.06 

.75 

1.60 

SIPELO  ISLAND 

3.67 

T 

T 

.14 

.63 

.30 

.29 

.01 

T 

.08 

.60 

.19 

.02 

.15 

1.06 

SAVANNAH  USOA  PL  CRDN 

4.25 

.33 

.14 

.53 

.02 

.69 

.02 

1.00 

1.32 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

4.91 

.32 

T 

T  T 

.75 

.01 

T 

1.04 

2.15 

.64 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  z  WNM 

3.45 

.75 

.02 

.89 

.11 

.57 

.11 

.24 

.76 

WAYCROSS  4  NE 

5.46 

.15 

.65 

.02 

.55 

.15 

.13 

.15 

.  13 

1.00 

2.53 

DATE 
DATE 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  oi  Month 

• 

0) 
m 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Jl 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

*         •  • 

NDRTHWEST 

01 

allatoona  dam  2 

MAX 

MIN 

67 
55 

73 
55 

61 
55 

74 

40 

62 
46 

53 
44 

60 
37 

64 
36 

67 

62 
95 

98 
40 

5 1 
35 

45 
38 

5 1 

45 
37 

SO 
38 

23 

23 

32 

32 

51 
32 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

51 

81 
66 

85 
59 

73 
51 

67 
42 

66 
46 

62 
50 

60 
45 

65 
41 

67 
37 

65 
41 

70 
37 

65 
53 

63 
91 

53 
39 

46 
33 

49 
40 

51 
2B 

90 
33 

SO 
42 

49 
39 

46 
36 

49 
37 

46 
20 

49 
27 

46 
39 

63 
29 

60 
45 

46 

34 

47 
39 

41.0 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
55 

83 
62 

74 
56 

70 
57 

65 
38 

66 
49 

60 
46 

61 
47 

69 
34 

67 
34 

72 
36 

66 
36 

67 
54 

60 
51 

51 
39 

47 
31 

51 
40 

90 
27 

49 
39 

46 
42 

49 
39 

46 
38 

43 
39 

51 
16 

46 
27 

43 
39 

64 
29 

96 
44 

55 
31 

46 
39 

56.4 
40.6 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

7<. 
SO 

81 
62 

75 
56 

70 
SO 

70 
35 

66 
46 

61 
50 

63 
43 

66 
33 

68 
37 

72 
36 

71 
38 

65 
49 

63 
45 

51 
35 

47 
30 

50 
38 

92 
26 

54 
44 

54 

40 

49 
39 

46 
41 

49 
33 

52 
19 

49 

29 

94 
26 

64 

26 

96 
43 

5 1 
29 

46 
40 

59.6 
39.0 

DALLAS  6  NE 

MAX 
MIN 

70 

74 

82 

75 

73 

73 

66 

59 

62 

68 

69 

63 

71 

62 

63 

52 

46 

52 

52 

46 

50 

44 

45 

52 

57 

45 

62 

62 

55 

OALTON 

MAX 
MIN 

71 
56 

72 
56 

76 
59 

77 
50 

66 
41 

65 
42 

68 
50 

56 
45 

S6 
41 

62 
41 

66 
43 

60 
39 

70 
39 

66 
54 

57 
40 

48 
31 

45 

32 

46 
31 

50 
35 

50 
38 

49 
37 

46 
37 

43 
36 

43 

25 

47 
26 

45 
37 

47 
30 

60 
31 

92 
34 

46 
34 

57  •  ^ 
39.7 

LA  FAYETTE 

MAX 

Mm 

70 
53 

70 
55 

79 
57 

78 
51 

68 
37 

68 
37 

67 
51 

55 
48 

61 
40 

65 
37 

62 
40 

60 
39 

70 
38 

63 
54 

58 
40 

49 
30 

46 
34 

47 
27 

50 
35 

92 
41 

42 
36 

47 
36 

44 
35 

43 
19 

50 
23 

45 
37 

44 
28 

60 
30 

93 
31 

57.4 
36.6 

ROME 

MAX 
MIN 

72 
53 

80 
62 

80 
60 

75 
52 

70 
39 

65 
43 

61 
49 

64 
45 

65 
36 

67 
40 

69 
40 

70 
41 

69 
48 

63 
51 

52 
40 

48 

33 

50 
40 

49 
30 

52 
44 

49 

43 

90 
40 

48 
40 

48 
40 

42 
22 

45 
30 

46 
33 

63 
26 

96 
43 

49 
31 

46 
40 

56.6 
41.2 

ROHE  WSO  AP 

»          •  » 

MAX 
MIN 

73 
53 

81 
63 

76 
56 

70 
47 

70 
40 

67 
46 

60 
50 

63 
43 

66 
39 

69 
36 

60 
42 

71 
39 

64 
92 

63 
42 

50 
39 

46 

31 

51 
31 

91 
28 

52 
46 

46 
41 

90 
39 

44 

39 

45 

27 

50 

20 

45 

28 

45 

26 

63 
25 

96 
40 

46 
34 

46 
38 

98.1 
39,3 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSW 

MAX 
MIN 

66 
51 

73 
52 

79 
59 

76 
53 

69 
36 

66 
36 

63 
44 

63 
44 

60 
30 

67 
30 

66 
39 

65 
42 

69 
49 

63 
52 

61 
38 

55 
34 

44 
34 

51 
26 

52 
29 

46 
41 

45 
33 

50 
37 

48 

27 

44 
19 

50 
19 

44 
34 

46 
25 

61 
28 

56 
28 

93 
26 

98.9 
36.4 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
50 

81 
56 

77 
61 

75 
50 

67 
46 

66 
44 

57 
48 

66 
43 

71 
36 

71 
43 

71 
46 

70 
46 

57 

50 

67 
45 

61 
37 

46 
35 

57 
36 

57 
34 

49 
46 

99 
40 

53 
40 

52 
36 

46 
33 

5 1 
25 

4 1 

33 

90 
35 

63 
30 

40 

50 
38 

49 
39 

60.4 
41.6 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

69 
53 

80 
59 

75 
59 

69 
50 

67 
43 

63 
47 

57 
48 

64 
42 

66 
38 

69 
44 

64 
46 

69 
47 

60 
52 

63 
45 

55 
39 

46 
36 

49 
34 

54 
30 

57 
45 

45 
36 

51 
37 

50 
34 

44 
32 

50 
26 

43 
34 

48 
31 

61 
29 

59 
36 

54 
33 

43 
36 

98.2 
40.9 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
50 

71 
53 

73 
56 

74 
50 

63 
29 

64 
32 

61 
46 

55 
41 

52 
30 

66 
31 

61 
43 

60 
40 

65 
50 

62 
55 

59 
39 

53 
26 

45 

36 

47 
26 

49 
28 

51 
39 

42 
35 

43 
34 

42 
27 

36 
15 

53 
16 

47 
36 

40 
24 

56 
26 

55 
25 

90 
26 

55.4 
39.6 

BLUE  RIOGE 

MAX 
MIH 

COMMERCE  4  NNW 

MAX 
MIN 

66 
49 

70 
54 

79 
54 

79 
56 

75 
36 

63 
43 

62 
43 

53 
45 

55 
32 

66 
31 

69 
41 

70 
44 

67 
45 

63 
53 

69 
39 

59 
32 

44 

32 

55 
26 

54 
29 

47 
36 

48 
39 

50 
40 

52 
35 

45 

20 

50 
21 

45 
33 

48 

30 

62 
29 

56 

30 

92 
30 

59. 1 
37.7 

dahlonega 

MAX 
MIN 

65 
53 

67 
55 

75 
59 

73 
55 

68 
40 

63 
41 

60 
43 

53 
42 

58 
32 

66 
33 

62 
43 

69 
49 

64 
45 

60 
52 

61 
37 

56 
35 

44 
35 

50 
30 

50 
35 

47 
41 

47 
38 

46 
39 

47 
34 

43 

20 

48 

21 

43 
35 

42 
26 

57 
26 

52 
29 

90 
29 

56. 1 
36.3 

6AINESVI LLE 

MAX 
MIN 

64 
51 

66 
55 

76 
59 

73 
55 

70 
40 

63 
45 

60 
46 

52 
45 

63 
34 

67 
38 

65 
45 

66 
44 

66 
47 

62 
51 

60 
36 

56 
35 

45 
36 

50 
32 

52 
36 

46 
42 

50 
36 

49 
41 

46 
32 

42 
22 

49 
26 

43 
33 

45 

28 

60 
32 

55 
30 

92 
34 

97,4 
39.6 

HELEN  I  ESE 

MAX 

Mm 

66 

<ie 

75 
56 

76 
59 

71 
50 

63 
35 

60 
43 

54 
46 

56 
44 

70 
30 

62 
36 

67 
42 

66 
39 

64 

40 

65 
49 

59 
30 

51 
26 

52 
36 

50 
28 

52 
36 

51 
38 

45 
36 

50 
37 

47 
35 

SO 
16 

46 
24 

44 
36 

58 
29 

52 
33 

51 
27 

47 
36 

97.5 
37.5 

JASPER  1  NNH 

MAX 

Mm 

70 
55 

76 
61 

72 
56 

65 
50 

65 
38 

61 
46 

56 
46 

62 
41 

68 
35 

62 
47 

65 
42 

66 
46 

60 
47 

60 
47 

53 
37 

43 
33 

49 
37 

49 

27 

49 
44 

49 
39 

46 
36 

44 

35 

43 
29 

49 
19 

46 
31 

49 
35 

60 
29 

53 
40 

51 
29 

45 
37 

56,1 
39.8 

U  OF  C4  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

68 

50 

79 
57 

77 
60 

75 
51 

68 
47 

64 
47 

61 
47 

64 
46 

70 
34 

70 
40 

69 
47 

68 
45 

68 
49 

65 
55 

59 
36 

55 
34 

53 
35 

56 
32 

53 
44 

55 
41 

5 1 
37 

51 
40 

49 
34 

51 
25 

42 
32 

49 
42 

61 
28 

61 
40 

56 
37 

47 
37 

60.9 
41.6 

KINDER   1  SSE 

MAX 
MIH 

66 

50 

79 
56 

77 
61 

73 
55 

65 
42 

61 
43 

59 
45 

64 
43 

68 
35 

67 
38 

69 
44 

67 
43 

64 
42 

64 
48 

58 
34 

55 
33 

53 
37 

54 
29 

52 
44 

55 
40 

57 
36 

55 
37 

49 
30 

46 
23 

4  1 
31 

46 
36 

62 
24 

60 
36 

99 

37 

46 
34 

60.0 
39,5 

NORTHE  AST 

CUAVTDN  1  w 

MAX 

Mm 

CORNE  L I A 

Mm 

67 
46 

74 
56 

74 
56 

71 
54 

62 
39 

56 
43 

53 
43 

61 
39 

66 
30 

62 
39 

66 
41 

64 
33 

56 
50 

60 
47 

56 
29 

46 
31 

51 
39 

46 
29 

43 
40 

51 
34 

43 
36 

44 

36 

41 
31 

48 
18 

39 
32 

40 
28 

96 
27 

45 

31 

45 
27 

36 
33 

94,3 
37.3 

ELBEKTON  2  N 

MAX 

Mm 

66 
53 

79 
52 

79 
64 

79 
50 

66 
37 

64 
36 

62 
46 

65 
42 

67 
29 

69 
34 

69 
43 

67 
41 

69 

40 

67 
54 

58 
31 

55 
29 

55 
26 

57 
25 

57 
40 

56 
36 

53 
33 

51 
40 

46 
36 

50 
21 

47 
25 

46 

36 

99 

22 

62 
29 

56 
33 

47 
36 

60.9 
37.4 

H4RTWELL 

MAX 

Mm 

72 
50 

60 
54 

60 
64 

76 
50 

70 
46 

60 
49 

69 
90 

65 
50 

68 
37 

69 
43 

73 
45 

64 
46 

68 
44 

65 
45 

58 
31 

59 
34 

56 
32 

60 
36 

55 
42 

60 
42 

52 
40 

50 
38 

50 
39 

52 
25 

50 
40 

50 
27 

64 
39 

90 
36 

98 
34 

49 

36 

61.9 
41.4 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

70 
53 

77 
55 

60 
64 

75 
58 

70 
41 

61 
42 

94 
46 

67 
47 

70 
34 

67 
42 

72 
47 

67 
49 

98 
46 

69 
92 

99 
34 

49 
29 

53 
37 

53 
32 

46 
41 

61 
37 

50 
42 

90 
36 

45 
36 

51 
23 

42 
28 

47 
22 

60 
26 

99 
37 

51 
29 

45 
35 

99.1 
40,0 

WASHINGTON 

MAX 

Mm 

70 
45 

44 

60 
60 

60 
56 

80 
45 

71 
41 

64 
36 

66 
43 

61 
34 

67 
35 

70 
52 

70 
90 

70 
46 

68 
47 

70 
49 

63 
33 

92 
30 

60 
29 

59 
39 

60 
40 

60 
41 

54 

36 

52 
36 

59 
24 

53 
29 

45 
35 

52 
29 

62 
27 

67 
39 

50 
37 

63,6 
39,9 

HEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

Mm 

56 

62 

60 

65 

45 

44 

44 

72 
36 

70 
42 

73 
90 

76 
59 

74 
49 

73 
99 

61 
49 

57 
36 

56 
40 

96 
39 

60 
35 

63 
43 

57 
40 

56 
39 

54 
36 

55 
32 

90 
30 

53 
32 

60 
34 

60 
37 

37 

55 
44 

60 
40 

69.1 
43.7 

CARROLLTON 

MIN 

70 
51 

60 
60 

75 
60 

54 

38 

47 

59 
46 

64 
44 

71 
35 

67 
36 

67 
39 

70 
43 

62 
46 

63 
90 

51 
36 

47 

32 

46 
39 

51 
34 

59 
39 

97 
36 

90 
37 

47 

40 

49 
26 

92 
19 

90 
29 

46 
37 

66 
24 

97 
36 

60 
31 

50 
39 

99.6 
39.6 

CDLUHBuS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

7* 
59 

83 
61 

76 
64 

75 
55 

70 
44 

62 
56 

64 
55 

70 
45 

72 
39 

71 
44 

69 

90 

76 
91 

74 
99 

68 
93 

59 
41 

96 
39 

94 
37 

97 
33 

64 
49 

49 

41 

98 
36 

SO 
42 

46 
39 

90 
29 

94 

40 

94 
42 

66 
30 

69 
46 

96 
43 

50 
41 

63.3 
45.2 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

72 
53 

69 
54 

60 
63 

73 
96 

72 
41 

67 
47 

63 
48 

56 
46 

65 
35 

70 
43 

70 
47 

67 
47 

70 
91 

68 
95 

63 
39 

98 
34 

47 
38 

90 
30 

55 
45 

62 
40 

45 
35 

53 
39 

51 
31 

49 
24 

92 
36 

47 
36 

49 
34 

62 
42 

66 
96 

56 
39 

60.6 
42.3 

S««  It*W*aca  NoUs  FeSowtDQ  SUUon  ladax 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 

NOVEMBER  1972 


Station 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

MIN 

MAX 

72 

81 

76 

72 

68 

63 

60 

66 

68 

69 

72 

71 

59 

68 

55 

52 

50 

58 

64 

60 

55 

50 

46 

50 

54 

49 

64 

62 

57 

54 

MIN 

57 

58 

62 

56 

38 

49 

53 

47 

32 

40 

41 

39 

52 

55 

39 

34 

42 

26 

51 

43 

37 

33 

30 

22 

34 

34 

29 

42 

35 

40 

MAX 

72 

82 

83 

79 

76 

72 

66 

70 

71 

72 

70 

52 

56 

56 

55 

64 

52 

54 

56 

55 

55 

52 

54 

63 

69 

58 

50 

MIN 

56 

59 

57 

48 

43 

55 

56 

45 

35 

53 

55 

38 

36 

37 

32 

49 

44 

35 

42 

32 

28 

32 

36 

30 

46 

39 

40 

MAX 

73 

82 

76 

70 

69 

62 

60 

65 

70 

71 

56 

72 

63 

68 

54 

46 

48 

55 

61 

60 

59 

50 

42 

52 

47 

50 

63 

61 

52 

52 

MIN 

54 

58 

60 

55 

43 

48 

49 

39 

35 

45 

45 

47 

49 

52 

40 

35 

38 

29 

46 

40 

38 

41 

31 

25 

33 

36 

28 

44 

32 

37 

MAX 

69 

80 

73 

73 

69 

62 

58 

66 

71 

70 

68 

70 

51 

65 

59 

45 

51 

56 

61 

46 

55 

51 

46 

51 

44 

50 

63 

55 

55 

46 

MIN 

52 

58 

61 

56 

42 

47 

48 

45 

37 

43 

47 

45 

51 

52 

39 

35 

39 

30 

47 

42 

35 

41 

30 

25 

33 

39 

32 

49 

37 

38 

MAX 

70 

74 

84 

74 

73 

71 

70 

69 

68 

73 

74 

74 

72 

74 

63 

55 

52 

56 

63 

58 

58 

56 

52 

48 

47 

54 

57 

69 

62 

50 

MIN 

51 

60 

62 

53 

46 

47 

53 

37 

32 

36 

43 

44 

43 

51 

38 

31 

39 

26 

41 

38 

44 

40 

38 

25 

30 

40 

25 

40 

38 

43 

MAX 

70 

80 

77 

73 

68 

66 

62 

63 

70 

57 

55 

71 

69 

64 

59 

50 

49 

51 

59 

57 

51 

51 

47 

53 

51 

50 

52 

50 

65 

54 

MIN 

50 

60 

59 

57 

33 

48 

49 

43 

29 

35 

34 

37 

45 

50 

34 

29 

39 

25 

44 

39 

39 

39 

30 

15 

39 

37 

23 

38 

32 

39 

MAX 

71 

84 

79 

76 

74 

65 

62 

70 

75 

73 

75 

79 

74 

71 

55 

59 

56 

57 

01 

59 

58 

54 

48 

54 

50 

54 

65 

69 

67 

53 

MIN 

54 

58 

65 

57 

44 

44 

52 

45 

38 

40 

49 

49 

49 

58 

40 

35 

40 

30 

47 

43 

35 

42 

33 

27 

35 

40 

27 

51 

40 

40 

MAX 

80 

70 

80 

75 

73 

65 

60 

62 

70 

73 

58 

68 

75 

70 

75 

55 

50 

51 

55 

50 

45 

55 

55 

50 

50 

54 

50 

65 

65 

55 

MIN 

55 

60 

55 

57 

40 

50 

53 

50 

35 

35 

35 

42 

45 

45 

40 

35 

35 

29 

32 

42 

40 

40 

30 

25 

26 

26 

30 

30 

30 

38 

MAX 

MIN 

MAX 

63 

80 

73 

70 

66 

63 

59 

63 

70 

72 

56 

59 

60 

65 

57 

44 

51 

57 

59 

54 

53 

51 

47 

53 

42 

49 

53 

54 

52 

44 

MIN 

52 

59 

61 

54 

43 

45 

48 

45 

35 

43 

46 

48 

56 

51 

35 

35 

40 

30 

47 

42 

35 

39 

32 

25 

32 

38 

26 

42 

36 

39 

MAX 

60 

82 

83 

82 

80 

76 

70 

68 

71 

74 

75 

76 

78 

83 

75 

62 

53 

58 

60 

57 

58 

60 

58 

52 

55 

60 

54 

65 

70 

51 

MIN 

56 

60 

62 

60 

43 

45 

52 

50 

36 

39 

44 

53 

55 

59 

39 

40 

34 

29 

31 

45 

35 

40 

38 

25 

26 

40 

29 

31 

40 

39 

MAX 

80 

80 

83 

84 

80 

78 

67 

66 

71 

74 

lb 

75 

79 

81 

73 

60 

53 

58 

56 

66 

56 

60 

58 

50 

54 

65 

53 

64 

68 

50 

MIN 

56 

57 

62 

50 

46 

44 

53 

49 

39 

41 

46 

51 

58 

60 

41 

40 

36 

33 

35 

46 

36 

40 

37 

27 

37 

43 

30 

32 

45 

41 

MAX 

67 

81 

82 

80 

70 

65 

62 

66 

69 

72 

69 

72 

69 

69 

60 

54 

55 

56 

62 

52 

55 

54 

50 

51 

48 

50 

63 

58 

60 

52 

Mm 

51 

59 

58 

59 

45 

50 

50 

48 

38 

40 

58 

49 

52 

60 

36 

35 

37 

31 

48 

44 

35 

42 

33 

28 

33 

40 

26 

39 

40 

40 

MAX 

82 

80 

85 

86 

82 

75 

67 

67 

75 

76 

76 

80 

81 

82 

75 

55 

56 

53 

61 

67 

58 

64 

60 

51 

53 

59 

57 

56 

70 

50 

MIN 

56 

59 

60 

59 

43 

46 

54 

49 

37 

38 

43 

49 

53 

53 

39 

40 

35 

31 

34 

45 

36 

39 

36 

27 

29 

42 

28 

28 

42 

40 

MAX 

78 

84 

80 

74 

64 

67 

65 

70 

73 

72 

70 

71 

77 

73 

63 

60 

60 

50 

51 

55 

54 

60 

65 

52 

57 

50 

MIN 

52 

58 

63 

42 

48 

50 

45 

38 

45 

46 

48 

50 

50 

40 

39 

34 

31 

40 

42 

44 

40 

35 

30 

33 

MAX 

73 

85 

85 

77 

72 

69 

64 

71 

73 

75 

75 

78 

79 

72 

62 

54 

50 

60 

65 

54 

50 

57 

50 

53 

54 

55 

65 

73 

53 

47 

MIN 

52 

58 

65 

48 

41 

53 

53 

45 

35 

42 

49 

50 

53 

48 

40 

40 

37 

31 

51 

40 

35 

38 

32 

26 

37 

37 

33 

40 

43 

43 

MAX 

75 

76 

82 

82 

77 

70 

68 

61 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

70 

50 

48 

57 

59 

53 

58 

56 

55 

49 

53 

52 

54 

65 

73 

49 

MDJ 

53 

59 

56 

43 

45 

49 

48 

37 

38 

40 

48 

52 

57 

37 

35 

35 

26 

30 

43 

35 

40 

36 

25 

23 

38 

27 

27 

44 

41 

MAX 

MIN 

MAX 

78 

81 

81 

76 

68 

68 

65 

68 

70 

71 

71 

74 

75 

72 

50 

50 

55 

56 

65 

63 

54 

54 

48 

52 

50 

52 

64 

70 

61 

42 

MIN 

50 

58 

65 

59 

40 

49 

52 

48 

38 

41 

53 

49 

54 

60 

37 

36 

32 

31 

48 

42 

43 

42 

39 

23 

30 

42 

31 

39 

41 

40 

MAX 

73 

79 

78 

76 

69 

68 

62 

67 

71 

70 

71 

72 

65 

70 

60 

50 

59 

59 

51 

61 

54 

53 

48 

54 

45 

52 

63 

67 

58 

45 

MIN 

49 

59 

66 

50 

44 

49 

49 

45 

34 

45 

50 

49 

50 

50 

35 

34 

29 

33 

45 

43 

35 

40 

38 

27 

35 

40 

29 

42 

42 

39 

MAX 

71 

78 

80 

81 

78 

70 

69 

62 

68 

72 

70 

72 

73 

71 

73 

62 

46 

57 

50 

63 

62 

57 

55 

50 

55 

47 

52 

63 

70 

49 

MIN 

44 

48 

55 

58 

45 

46 

49 

47 

32 

36 

45 

49 

45 

57 

36 

35 

35 

30 

38 

40 

39 

41 

38 

24 

28 

39 

29 

34 

45 

38 

MAX 

80 

80 

83 

80 

70 

69 

65 

70 

72 

73 

74 

73 

76 

76 

63 

48 

55 

59 

67 

62 

56 

56 

50 

52 

55 

53 

62 

72 

57 

42 

MIN 

45 

53 

63 

48 

44 

48 

52 

47 

37 

39 

49 

50 

48 

48 

41 

36 

34 

31 

49 

42 

39 

36 

32 

25 

29 

34 

30 

31 

41 

41 

MAX 

81 

82 

88 

84 

76 

69 

69 

69 

72 

73 

77 

77 

82 

75 

59 

59 

56 

51 

68 

68 

60 

58 

50 

53 

60 

67 

63 

73 

67 

46 

MIN 

52 

57 

65 

66 

50 

53 

52 

52 

40 

43 

58 

49 

58 

54 

43 

41 

40 

33 

50 

46 

38 

40 

36 

25 

39 

47 

29 

41 

43 

42 

MAX 

80 

78 

83 

80 

76 

70 

68 

68 

80 

73 

74 

76 

78 

78 

58 

59 

55 

58 

65 

66 

58 

53 

52 

53 

51 

59 

64 

71 

66 

43 

MIN 

60 

64 

39 

38 

37 

30 

46 

41 

38 

42 

39 

25 

32 

43 

32 

35 

40 

39 

MAX 

82 

82 

83 

83 

82 

70 

67 

73 

75 

75 

79 

83 

85 

77 

69 

66 

57 

60 

68 

67 

61 

58 

53 

54 

60 

65 

55 

75 

70 

53 

MIN 

53 

56 

60 

64 

47 

55 

57 

49 

42 

45 

47 

52 

57 

57 

43 

41 

41 

36 

43 

46 

37 

42 

35 

26 

41 

45 

33 

41 

43 

36 

MAX 

81 

87 

82 

80 

79 

70 

67 

70 

74 

70 

75 

76 

81 

83 

67 

60 

50 

59 

52 

68 

70 

63 

63 

55 

57 

59 

63 

69 

66 

49 

MIN 

50 

58 

63 

62 

45 

47 

46 

51 

38 

39 

50 

51 

51 

65 

40 

37 

38 

36 

44 

45 

37 

35 

34 

25 

37 

38 

28 

36 

39 

39 

MAX 

83 

81 

76 

75 

75 

72 

70 

75 

75 

75 

75 

81 

79 

76 

72 

58 

57 

60 

58 

54 

65 

61 

57 

55 

59 

63 

64 

72 

65 

45 

MIN 

46 

57 

57 

59 

49 

43 

50 

50 

32 

38 

57 

54 

61 

55 

40 

39 

40 

27 

47 

50 

34 

41 

39 

20 

31 

45 

22 

32 

42 

40 

MAX 

82 

84 

85 

84 

76 

72 

65 

71 

72 

75 

80 

75 

83 

77 

72 

55 

52 

60 

70 

69 

60 

50 

54 

48 

60 

59 

63 

57 

59 

49 

MIN 

54 

58 

64 

68 

53 

56 

58 

53 

38 

42 

61 

53 

59 

57 

41 

35 

41 

35 

54 

51 

39 

43 

35 

26 

38 

39 

32 

40 

40 

41 

MAX 

79 

82 

84 

84 

84 

74 

71 

72 

75 

75 

75 

76 

83 

75 

56 

56 

56 

59 

67 

67 

58 

55 

50 

54 

52 

56 

65 

70 

44 

MIN 

53 

56 

63 

66 

46 

43 

53 

51 

36 

46 

58 

48 

48 

64 

42 

38 

40 

31 

49 

43 

34 

44 

40 

25 

40 

40 

30 

39 

37 

MAX 

73 

77 

6Q 

81 

76 

70 

69 

62 

67 

7(1 

69 

72 

72 

73 

70 

62 

45 

56 

61 

63 

58 

56 

54 

49 

53 

48 

52 

62 

70 

49 

MIN 

49 

50 

62 

57 

48 

47 

47 

48 

37 

37 

43 

52 

55 

56 

38 

37 

32 

33 

34 

40 

41 

43 

39 

27 

27 

36 

29 

29 

45 

39 

MAX 

73 

80 

Jl 

80 

81 

68 

70 

65 

72 

72 

74 

76 

74 

78 

78 

62 

50 

55 

58 

57 

53 

55 

55 

48 

55 

54 

62 

50 

MIN 

48 

48 

59 

58 

42 

48 

48 

52 

36 

36 

40 

61 

51 

58 

42 

38 

38 

28 

28 

44 

42 

42 

40 

23 

23 

40 

32 

32 

42 

40 

MAX 

80 

85 

75 

79 

84 

65 

71 

70 

77 

75 

74 

79 

79 

72 

58 

61 

55 

56 

57 

50 

60 

55 

52 

51 

68 

55 

66 

68 

54 

MIN 

63 

62 

64 

45 

52 

56 

50 

36 

39 

43 

53 

54 

64 

44 

37 

41 

33 

35 

46 

36 

36 

35 

32 

34 

43 

30 

32 

46 

45 

GREENVILUE  2  NNW 
LA  SRAMGE 
M4RSH4LLVIUE 
NEWNAN 
SUNNVSIDE 
TALBCTTDN  1  Hi 
TALLAPOOSA  2  N 
TH0MA5TON  2  S 
WEST  POINT 

«  « 

CENTRAL 
AILEY 
CDVINOTON 
0U8LIN  3  S 
EASTMAN   1  W 
FORSYTH   1  S 
HAWKINSVILLE 
IRWINTQN  4  WNW 
MACON  WSD  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
SANDERSVILLE 
SILOAH 

*  • 

EAST  CENTRAL 
APPLINO  I  NW 
AUGUSTa  WSD  AP 
BROOKLET  1  w 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

MIDVILlE  EXP  STA 
HILLEN  4  N 
NEWINGTON  2  NE 
SwaINSBORO 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 
«  * 
SOUTHWEST 
ALBANY  3  SE 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUtlon 

 nwvcf or" 

Day  of  Monlh 

*  T  f  i 
• 

a 
n 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

AHERICuS  4  ENE 

MAX 

Mm 

77 
60 

84 
61 

65 

59 

47 

57 

99 

47 

37 

45 

54 

91 

97 

60 

60 
40 

54 
40 

52 

40 

33 

69 
90 

64 

42 

60 
34 

94 

36 

32 

51 
28 

91 
38 

53 
42 

64 
31 

67 
44 

6 1 
49 

46 
41 

64.9 
49.6 

BAINBRI OCE 

MAX 

MIN 

82 
64 

88 
62 

69 

63 

58 

63 

63 

92 

38 

43 

61 

93 

98 

64 

47 

66 

37 

59 
37 

32 

67 
52 

69 
46 

58 
38 

99 
39 

S3 
34 

55 
36 

70 
44 

70 
47 

7 1 
30 

66 
53 

65 
48 

53 
47 

69,6 
49.1 

MAX 
MIN 

84 
58 

78 
62 

63 

60 

47 

47 

58 

70 
47 

69 
40 

40 

46 

92 

52 

58 

45 

39 

49 

38 

96 

37 

54 
35 

52 
34 

92 
34 

66 
45 

97 
31 

67 
31 

66 
47 

5 1 
49 

67.3 
45.8 

V  H  i          i.  nDW 

MAX 

MIN 

64 

62 

63 

62 

59 

59 

62 

50 

39 

45 

60 

52 

80 
61 

77 
54 

60 
44 

65 

36 

57 
42 

67 
34 

61 
41 

62 
43 

58 

37 

97 
39 

57 
34 

59 
38 

69 
36 

65 
47 

67 
30 

66 
53 

65 
48 

53 
45 

46.0 

CAMILLA 

Mm 

82 
63 

84 
61 

63 

77 
69 

73 
53 

69 
60 

72 
62 

50 

37 

43 

59 

53 

60 

75 
56 

96 
46 

62 
38 

53 
39 

62 
32 

66 
92 

66 
49 

58 

37 

94 

39 

49 
32 

92 
33 

68 
42 

66 
47 

63 
31 

70 
47 

64 
50 

5 1 
49 

67.2 
46.0 

COLOUITT  2  E 

MAX 

Mm 

72 
58 

79 
62 

65 

62 

80 
54 

51 

72 
52 

46 

3° 

39 

53 

54 

60 

8 1 
64 

44 

56 
36 

63 
35 

57 
32 

93 

66 
49 

39 

56 
37 

96 
32 

57 
35 

63 
38 

61 
34 

62 
30 

66 
30 

69 
49 

52 

45 

66,2 
45,8 

CUTHBERT 

MAX 

Mm 

77 
60 

84 
63 

68 

58 

46 

52 

70 
56 

46 

39 

45 

53 

51 

95 

48 

61 
40 

59 
38 

57 
37 

59 
34 

69 
40 

69 
43 

99 
37 

99 
36 

90 
39 

50 
32 

59 
40 

66 
41 

64 

30 

69 
45 

62 
45 

50 
43 

66,6 
45,2 

PHD  T    t.K\  MCC 
run  I    w« 1 nc  3 

MIN 

77 
62 

82 
63 

68 

57 

45 

55 

48 

70 
41 

90 

58 

60 
43 

58 
38 

96 
40 

33 

50 

62 
44 

97 
39 

95 
38 

90 
36 

32 

60 
40 

63 
44 

64 
39 

66 
50 

62 
45 

61 
40 

69.  1 
45.9 

\ Unr K IN    ^  be 

MIN 

78 
54 

82 

56 

61 

8 1 
55 

79 
42 

66 
91 

69 
59 

71 
42 

72 
31 

74 
38 

75 
52 

76 
54 

78 
96 

74 
52 

59 
38 

59 
39 

93 
36 

54 

31 

65 
43 

69 
40 

60 
39 

S3 
36 

93 
36 

52 
36 

53 
43 

59 
39 

66 
32 

71 
46 

60 
43 

59 
36 

66.9 
43.7 

MORO»N   I  H 

MAX 

Mm 

79 
60 

89 
62 

82 
69 

77 
61 

73 
44 

71 
56 

72 
59 

71 
46 

71 
39 

72 
43 

71 
57 

76 
53 

78 
97 

78 
61 

63 
42 

61 
39 

99 
39 

61 
32 

67 
52 

67 
44 

97 
36 

55 
37 

93 
35 

52 
33 

67 
41 

66 
44 

64 
29 

69 
46 

67 
46 

6 1 
43 

68  .4 
46.6 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 
58 

76 
62 

83 
69 

82 
59 

72 
47 

71 
50 

62 
92 

68 
47 

67 
37 

71 
41 

71 
50 

72 
52 

79 
53 

75 
63 

65 
40 

57 
39 

98 
41 

91 
35 

57 
40 

69 
44 

48 
35 

57 

36 

51 
33 

48 

30 

49 

31 

58 

42 

52 
32 

63 
32 

68 
45 

42 

64,0 
44,4 

THQHASVILLE  4  SE 

MAX 

Mm 

81 
65 

83 
58 

81 
64 

60 
66 

77 
60 

77 
62 

77 
62 

72 
54 

38 

43 

63 

60 
56 

58 

64 

41. 

69 
38 

60 
40 

64 
35 

62 
42 

62 
46 

63 
37 

62 
40 

60 
35 

56 
35 

62 
44 

69 
46 

66 
29 

70 
48 

68 
51 

48 

70.4 
49,1 

SOUTH  CENTR4(.  08 

alapaha  Exp  station 

Mm 

82 
63 

S3 
62 

58 

B2 
68 

99 

60 

70 
99 

7  J 
51 

36 

40 

77 
55 

33 

52 

47 

36 

42 

33 

30 

41 

40 

30 

44 

44 

52 
45 

69,2 
46,6 

ASHBURN  3  ENE 

Mm 

79 
58 

79 
61 

82 
62 

65 

46 

71 
92 

55 

69 
50 

68 

40 

45 

75 
44 

50 

77 
50 

64 

43 

40 

38 

34 

37 

38 

37 

38 

31 

30 

30 

39 

27 

39 

48 

52 
43 

66,4 
44,4 

C  OROE  LE 

Mm 

78 
61 

83 

62 

69 

61 
63 

53 

70 
58 

70 
96 

70 
90 

72 
36 

42 

72 
55 

52 

94 

77 
62 

42 

39 

38 

33 

52 

49 

35 

42 

36 

29 

37 

44 

30 

43 

45 

42 

66  ,  9 
46,7 

DOUGLAS  2  NNE 

Mm 

80 
59 

83 
61 

62 
60 

86 
63 

80 
61 

99 

67 
98 

52 

40 

44 

44 

91 

61 

62 

45 

40 

36 

33 

33 

42 

36 

36 

36 

30 

30 

45 

32 

33 

49 

55 
44 

66.1 
45.9 

FITZCERALO 

Mm 

80 
60 

82 
63 

89 

63 

60 
69 

79 
49 

71 
98 

66 
97 

50 

42 

48 

59 

92 

61 

63 

44 

97 
41 

96 
38 

35 

52 

49 

59 

37 

97 
42 

36 

5 1 
31 

42 

46 

62 
35 

72 
46 

47 

43 

48.3 

HOHERVILLE  3  WSM 

Mm 

82 
62 

81 
62 

86 
98 

84 
68 

77 
59 

79 
60 

70 
60 

94 

36 

43 

59 

52 

60 

66 

44 

39 

36 

31 

53 

49 

35 

42 

34 

33 

43 

49 

29 

43 

54 

47 

69,8 
48.7 

LUMBER  CITY 

Mm 

79 
57 

82 
60 

81 
61 

89 
63 

80 
46 

79 
46 

68 
98 

52 

37 

36 

45 

46 

92 

61 

49 

45 

37 

31 

32 

49 

34 

60 
34 

39 

58 
28 

28 

45 

52 
31 

62 
31 

48 

54 
43 

68.5 
44.1 

MOULTRIE  2  ESE 

Mm 

82 
62 

85 
57 

84 
60 

62 
66 

80 
55 

73 
96 

71 
99 

48 

36 

42 

78 
59 

92 

64 

98 

44 

38 

36 

33 

52 

43 

34 

38 

34 

31 

41 

44 

29 

45 

48 

55 
44 

69  ,  8 

47,0 

NASHVILLE  5  SSE 

Mm 

83 
61 

83 
57 

69 

56 

62 

78 
55 

74 
57 

70 
96 

70 
92 

79 
39 

73 
42 

76 
59 

76 
50 

84 
56 

77 
63 

71 
40 

60 
40 

60 
39 

69 
26 

67 
51 

68 
45 

65 
35 

60 
40 

59 
32 

52 
29 

67 
41 

69 
46 

65 
30 

71 
42 

68 
43 

55 
45 

70.3 
46.2 

OUITMAN  2  SM 

MAX 

Mm 

61 

61 

81 
61 

65 
62 

62 
60 

76 
60 

69 
61 

70 
54 

68 
40 

70 
40 

71 
49 

76 
94 

79 
56 

81 
69 

75 
46 

57 
40 

62 
39 

94 

36 

64 
36 

67 
46 

55 
39 

99 
39 

97 
39 

53 
37 

54 
39 

69 
34 

54 
31 

64 
33 

69 
49 

50 

68.0 
47.2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

82 
62 

81 
62 

85 
63 

84 
64 

60 
51 

76 
55 

69 

57 

69 
50 

70 
39 

75 
47 

75 
56 

77 
94 

79 
96 

82 
64 

75 
44 

60 
41 

60 
37 

59 
36 

63 
39 

66 
46 

56 
35 

63 
41 

58 
35 

51 
32 

94 
35 

69 
46 

54 
33 

64 
40 

71 
50 

45 

66.5 
47.2 

VALDOSTA  1,  NM 

•          •  • 

MAX 

Mm 

SOUTHEAST  09 

ALHA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

80 
61 

80 
66 

87 
60 

81 
70 

75 
96 

67 
61 

66 
59 

93 

38 

49 

60 

94 

62 

61 

43 

43 

36 

33 

67 
52 

67 
49 

37 

41 

36 

30 

44 

45 

32 

42 

48 

48 
46 

48,8 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

77 
65 

79 
65 

82 

67 

83 

70 

84 
60 

70 
62 

70 
65 

97 

♦  9 

46 

72 
54 

60 

78 
58 

8 1 
68 

76 
90 

50 

43 

57 
43 

48 

69 
57 

63 
44 

49 

63 
44 

55 
40 

68 
41 

50 

70 
40 

41 

62 
52 

55 
52 

52!' 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

81 
65 

82 
64 

66 
67 

69 
60 

83 
61 

74 
66 

73 
69 

96 

44 

92 

62 

99 

48 

47 

39 

40 

69 
54 

69 
94 

39 

44 

59 

38 

47 

72 
51 

36 

49 

67 
52 

54 
46 

51,7 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
67 

83 
65 

89 

69 

62 
69 

72 
99 

72 
66 

74 
68 

70 
53 

49 

93 

58 

56 

69 

98 

48 

47 

41 

42 

55 

46 

40 

49 

40 

39 

50 

46 

39 

46 

48 

5  7 
46 

52)5 

FLEMINC 

MAX 

Mm 

82 
53 

84 
56 

86 

62 

65 
69 

80 
54 

66 
58 

69 
57 

70 
54 

75 
39 

79 
40 

60 

49 

60 

66 

79 
46 

57 
42 

99 
42 

30 

52 

93 

36 

43 

34 

24 

43 

50 

29 

36 

47 

47 
45 

47,9 

FOLKSTON  9  Sw 

MAX 

Mm 

84 
62 

89 
61 

66 
63 

83 
67 

79 
60 

71 
62 

77 
63 

72 
56 

79 
41 

80 
47 

61 

80 
62 

89 
92 

60 

65 

73 
46 

65 
43 

39 

39 

53 

91 

37 

49 

37 

37 

46 

54 

34 

44 

46 

6 1 
49 

72 , 1 
50,6 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

82 
56 

83 
60 

86 

63 

85 
69 

60 
55 

69 
57 

70 
56 

70 
56 

74 
42 

76 
46 

62 

93 

61 

66 

49 

58 
44 

41 

34 

53 

92 

38 

43 

36 

30 

45 

49 

32 

40 

44 

48 

42 

70,0 
49,1 

clennville 

MAX 

Mm 

84 
68 

84 
67 

87 
70 

84 

72 

77 
59 

69 
58 

70 
SO 

72 
94 

74 
46 

79 
96 

79 
69 

76 
64 

79 
62 

80 
66 

70 
49 

67 
46 

56 
44 

66 
34 

69 
53 

69 
49 

69 
38 

69 
44 

55 
42 

54 

30 

63 
50 

66 
92 

64 

31 

72 
46 

67 
43 

49 
44 

70,3 
51.5 

JESUP  8  S 

MAX 

Mm 

84 

55 

89 
98 

90 
62 

66 
69 

81 
54 

68 
96 

69 
56 

71 
93 

72 
39 

76 
42 

79 
60 

78 
90 

83 
99 

60 
66 

71 
49 

60 
41 

99 
37 

66 
30 

67 
51 

68 
90 

65 
34 

62 
41 

58 
34 

56 

27 

63 
44 

66 
49 

64 

28 

73 
37 

68 

50 

50 
44 

70.6 
47.* 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

82 
59 

82 
63 

86 
60 

83 
68 

79 
58 

73 
61 

71 
61 

72 
55 

73 
39 

78 
44 

76 

60 

79 
92 

63 
60 

78 
67 

76 
49 

69 
44 

60 
37 

64 

33 

66 
62 

68 
51 

63 
37 

61 
42 

58 
34 

63 
32 

59 
44 

61 
46 

63 
29 

74 
41 

69 
49 

60 
42 

70.9 
49.0 

sapelo  island 

MAX 

Mm 

76 
65 

81 
67 

84 

67 

64 

71 

81 
61 

71 
69 

73 
69 

71 
99 

69 
49 

74 
52 

78 

62 

75 
99 

80 
97 

78 
67 

76 
44 

66 
50 

98 
42 

63 
43 

68 
53 

66 
96 

99 
40 

99 
41 

52 
42 

55 
36 

64 
47 

68 
90 

61 
36 

67 
46 

63 
46 

59 
46 

69.1 
92.9 

S««  Rafaraac*  NMm  FeOovlAg  SuOoa  lodu 
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^      ,  DAILY  TEMPERATURES  oeo.ou 

Continued  NOVEMBER  1972 


Day  of  Month 

Ol 

Station 

0 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

S A VANN&  M 

USD4   PL  GRDN 

MAX 

70 

7  9 

63 

76 

75 

60 

57 

62 

69 

68 

63 

56 

65 

52 

70 

MM 

si 

57 

61 

69 

50 

58 

57 

52 

36 

41 

62 

50 

48 

64 

46 

4  1 

41 

31 

53 

56 

34 

43 

34 

24 

43 

50 

30 

35 

52 

44 

47 

2 

HSO  AP 

MAX 

60 

85 

84 

70 

7 1 

74 

74 

80 

75 

63 

77 

65 

57 

57 

63 

70 

69 

62 

61 

53 

56 

68 

66 

64 

59 

46 

69 

MIN 

54 

58 

64 

65 

53 

55 

58 

48 

41 

44 

56 

53 

59 

55 

47 

43 

39 

34 

54 

44 

36 

44 

35 

28 

43 

40 

35 

42 

44 

44 

47 

2 

S AVANNiH 

BE  AC  H 

MAX 

80 

85 

75 

70 

65 

80 

72 

79 

70 

75 

80 

75 

75 

79 

79 

62 

60 

69 

70 

76 

63 

65 

55 

59 

65 

70 

59 

67 

71 

MIN 

64 

66 

64 

65 

60 

52 

52 

55 

40 

55 

62 

62 

56 

66 

50 

50 

45 

45 

57 

59 

44 

45 

45 

42 

49 

46 

39 

45 

52 

9 

SURRENCY 

2  WNW 

MAX 

83 

82 

66 

82 

ai 

70 

76 

71 

73 

74 

78 

79 

82 

79 

66 

69 

58 

66 

68 

67 

66 

63 

56 

55 

63 

68 

64 

72 

66 

51 

70 

6 

MIN 

54 

58 

57 

62 

57 

56 

54 

49 

30 

37 

60 

47 

56 

63 

36 

37 

32 

26 

49 

47 

31 

35 

33 

22 

36 

45 

27 

36 

45 

41 

44 

0 

HAYCROSS 

t,  NE 

MAX 

79 

85 

82 

88 

65 

78 

65 

71 

70 

75 

79 

80 

74 

67 

78 

62 

58 

56 

65 

66 

60 

63 

62 

55 

60 

66 

55 

67 

75 

60 

70 

4 

Mm 

59 

62 

61 

61 

55 

55 

61 

55 

32 

32 

43 

50 

50 

63 

44 

44 

36 

30 

57 

51 

35 

36 

32 

30 

30 

50 

30 

30 

45 

39 

45 

3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


(U 

Day  of  month 

« 

Station 

0) 

Q 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

C4LHDUN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MR 

64 
62 

65 
62 

66 
64 

66 
66 

66 
62 

63 
61 

61 
60 

60 
59 

60 
57 

59 
57 

58 
56 

58 
57 

59 
56 

59 
57 

60 

57 

57 
54 

54 
53 

54 
51 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

52 
48 

49 

47 

48 

47 

48 
45 

48 
45 

50 
48 

49 
48 

56.5 
54.5 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MU 

73 
60 

70 
60 

78 
63 

75 
63 

77 
56 

70 
54 

63 
54 

59 
52 

70 
49 

72 
46 

69 
52 

72 
58 

73 
56 

63 
58 

71 
50 

66 
47 

53 
47 

58 
43 

56 
48 

59 
50 

52 
45 

56 
45 

60 
42 

53 
39 

60 
39 

51 
45 

53 
39 

60 
38 

60 
46 

60 
47 

63.9 
49.8 

4 

MAX 
MIN 

70 
62 

68 
62 

74 
64 

73 
63 

73 
56 

66 
56 

62 
57 

59 
55 

67 
51 

67 
51 

65 
54 

70 
59 

70 
57 

63 
59 

68 
53 

64 
50 

53 
50 

57 
46 

55 
48 

56 
52 

52 
47 

57 
47 

57 
46 

52 
41 

56 
42 

48 

47 

52 
42 

55 
41 

57 
48 

56 
48 

61.5 
51.8 

a 

MAX 
MIN 

67 
63 

66 
64 

70 
63 

70 
66 

69 
64 

70 
61 

62 
61 

63 
59 

63 

57 

63 
56 

62 
57 

70 
58 

65 
56 

63 
60 

65 
58 

62 
55 

55 
54 

56 
51 

55 

50 

56 
55 

55 
50 

54 

50 

55 
49 

51 

47 

52 
46 

49 
48 

51 
47 

51 
45 

53 
50 

53 
50 

59.9 
55.1 

HAWXINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

73 

69 

72 
69 

74 
69 

75 

70 

76 
67 

71 
67 

67 
67 

67 
65 

69 
62 

66 
62 

66 

62 

70 
65 

69 
64 

70 
65 

71 
65 

65 
60 

61 
59 

62 
56 

61 
60 

61 
59 

62 
58 

62 
57 

60 
56 

56 
53 

56 
53 

56 
54 

57 
52 

55 
51 

58 
54 

57 
54 

64.9 
60.6 

HDMERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

77 
67 

77 
70 

76 

69 

78 
69 

81 
70 

77 
70 

70 
66 

71 
66 

72 

60 

70 
59 

72 
61 

74 
66 

71 
65 

74 
67 

74 
63 

67 
59 

62 
57 

64 
54 

64 
53 

64 
61 

65 
56 

64 
55 

65 
54 

59 
52 

58 
51 

62 
56 

58 

50 

62 
49 

63 
53 

61 
57 

66.4 
60.2 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
MU 

90 
62 

90 
62 

90 

62 

89 
61 

89 
60 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

89 
59 

89 
58 

68 
57 

67 
57 

89 
58 

89 
58 

89 
58 

89 
56 

89 
53 

87 
54 

67 
53 

69 
52 

88 
53 

89 
56 

67 
55 

86 
54 

85 
53 

82 
52 

70 
47 

60 
49 

57 
48 

56 
48 

84.6 
56.0 

Plains  sw  ga  exp  sta 

4 

MAX 
MIN 

78 
65 

75 
69 

62 

69 

83 
71 

77 
61 

73 
61 

66 
65 

69 
60 

71 
55 

73 
55 

70 
57 

76 
63 

77 
62 

72 

67 

71 
56 

64 
53 

61 
53 

58 
49 

58 
49 

64 
55 

55 
49 

59 
49 

54 
46 

54 
44 

53 
44 

54 
48 

56 
46 

59 
44 

62 
53 

55 
53 

65.9 
55.7 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

76 
63 

83 
66 

90 
66 

86 
68 

89 
61 

83 
62 

66 
64 

74 
58 

78 
51 

82 
51 

76 
55 

82 
60 

84 
60 

82 
67 

79 
53 

73 
50 

66 
48 

70 
46 

71 
47 

64 
54 

65 
46 

72 
46 

65 
4  5 

56 
43 

59 
42 

62 
50 

61 
42 

69 
42 

69 
51 

57 
51 

73.2 
53.6 

4 

MAX 
MIN 

83 
66 

80 
70 

85 

70 

63 
72 

65 
68 

80 
67 

71 
69 

73 
64 

76 
59 

76 
59 

75 
61 

79 
65 

79 
65 

79 

70 

78 
60 

72 

57 

66 
56 

68 
54 

66 
55 

66 
60 

65 
53 

68 
54 

65 
52 

59 
50 

59 
50 

62 
54 

62 
49 

67 
50 

67 
56 

60 

5(. 

71.9 
59.8 

8 

MAX 
MIN 

78 

70 

76 
70 

79 

70 

79 
72 

60 
70 

77 
70 

73 
69 

72 
66 

72 
62 

72 
62 

70 
63 

73 
67 

74 
68 

75 
70 

75 
63 

69 
60 

66 
58 

65 
57 

64 
57 

65 
60 

64 
56 

64 

57 

61 
54 

56 

55 

57 
53 

60 
55 

60 
52 

62 
53 

62 
56 

61 
56 

66.8 
61.7 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIOVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  GA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT  IN  AREA-2  PERCENT  50 
SQ  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 
■rt*PE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 
AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HauR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

SANDY  LOAM,    COVER-UNKNOWN.     SLOPE   LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.      SLOPE   1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.      TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A  M 
TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,   MODEL   1100.      B-INCH  DEPTH  -  FRIE2   AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

D*r   Ol  Month 


SlaUon 

2 

3 

5 

y 

g 

10 

19 

11 
13 

la 

16 

17 

It) 

9n 

' 

?? 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 
f-  < 

NORTHWEST  01 

ALLiTOHNA    04H  2 

EVAP 

.OS 

.05 

• 

* 

.39 

.20 

• 

.12 

.05 

* 

* 

.13 

.la 

.07 

.03 

.06 

.06 

WIND 

69 

43 

27 

* 

• 

122 

62 

57 

94 

64 

• 

204 

34 

19 

• 

47 

• 

« 

131 

43 

28 

67 

I413B 

CALHOUN  Exp  station 

6VAP 

■  07 

29 

20 

.  09 

01 

08 

08 

04 

.15 

.09 

_ 

_ 

.03 

.06 

.11 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

'25 

'24 

*41 

'38 

'52 

67 

58 

'55 

'18 

'41 

'22 

'36 

58 

112 

39 

26 

16 

63 

93 

73 

93 

48 

14 

19 

61 

23 

46 

61 

27 

1310 

(>e 

T, 

77 

75 

69 

73 

62 

62 

61 

60 

60 

62 

60 

63 

60 

99 

52 

50 

52 

90 

48 

48 

46 

47 

46 

46 

49 

60 

90 

47 

97.9 

MIN 

56 

63 

66 

60 

47 

50 

52 

48 

42 

45 

- 

46 

44 

93 

43 

39 

41 

40 

39 

43 

40 

41 

39 

38 

36 

40 

37 

45 

38 

41 

49.2 

•       •  « 

NORTH   CENTRAL  02 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FM 

EVAP 

00 

09 

.  07 

J  5 

.20 

■  15 

.04 

.14 

•  11 

04 

.10 

.  13 

•  03 

.  14 

.18 

.07 
•?8 

.08 

.04 

_ 

.35 

.09 

.08 

.09 

.07 

_ 

_ 

.00 

,08 

.13 

.01 

2.916 

HIND 

'27 

'52 

45 

'75 

61 

85 

92 

84 

43 

'29 

44 

53 

61 

97 

85 

38 

31 

78 

82 

57 

45 

46 

25 

64 

94 

73 

57 

69 

96 

1888 

bi 

78 

76 

74 

67 

64 

61 

66 

65 

66 

71 

49 

69 

69 

69 

60 

54 

53 

93 

59 

57 

53 

91 

53 

30 

91 

57 

55 

94 

49 

61.2 

HIN 

Si 

61 

67 

57 

48 

47 

50 

46 

42 

48 

46 

49 

53 

90 

41 

40 

40 

40 

47 

42 

43 

44 

40 

37 

38 

40 

31 

36 

40 

33 

49.0 

•      *  * 

WEST  CENTRAL  0* 

EXPERIMENT 

EVAP 

•  IC 

0' 

^  ^ 

^2 

^  ^ 

^  ^ 

09 

Of 

.12 

.04 

.09 

_ 

.09 

.06 

.09 

_ 

_ 

.13 

.10 

.06 

.14 

3.246 

WIND 

55 

"52 

'll 

'30 

'2! 

'45 

'85 

'58 

'47 

'20 

'45 

'30 

'30 

85 

iio 

40 

30 

29 

109 

98 

47 

25 

40 

8 

92 

112 

83 

117 

66 

75 

lODD 

MAX 

68 

6'! 

75 

72 

72 

69 

57 

53 

62 

61 

61 

63 

67 

62 

67 

96 

44 

49 

98 

46 

52 

51 

46 

56 

58 

53 

99.4 

MIN 

56 

56 

64 

59 

48 

48 

49 

48 

42 

43 

48 

56 

50 

54 

42 

40 

39 

38 

37 

43 

38 

38 

39 

34 

34 

42 

41 

49.4 

«       «  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

•  li 

.01 

.  H 

■  1 C 

.  15 

.12 

■  05 

.13 

.10 

.08 

.  13 

.09 

.09 

.  14 

.  10 

.05 

.06 

.09 

.04 

.07 

.06 

.08 

.04 

.06 

.03 

.08 

.08 

.06 

.00 

2.476 

WIND 

'.9 

24 

'>3 

37 

35 

61 

75 

51 

34 

17 

39 

28 

34 

83 

66 

42 

26 

32 

69 

87 

66 

21 

51 

18 

38 

85 

92 

31 

56 

57 

1403 

MAX 

82 

eo 

85 

82 

82 

72 

62 

69 

74 

75 

75 

81 

77 

79 

79 

65 

6C 

62 

63 

6: 

6C 

93 

53 

66.6 

MIN 

59 

62 

63 

65 

53 

53 

57 

53 

45 

45 

50 

54 

54 

62 

46 

42 

40 

38 

39 

49 

39 

39 

3« 

37 

37 

44 

36 

37 

48 

46 

47.7 

«      *  « 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSO  AP 

EVAP 

.10 

.02 

.32 

.16 

.11 

.07 

.12 

.08 

.08 

.15 

.12 

.11 

.24 

.24 

.05 

.13 

• 

* 

.20 

.10 

.15 

.07 

.05 

.10 

.11 

.09 

.06 

.04 

3.308 

WIND 

<>i 

5<i 

67 

89 

159 

120 

130 

23 

24 

57 

48 

82 

125 

102 

lie 

137 

48 

87 

134 

56 

71 

79 

31 

67 

181 

40 

39 

66 

84, 

2413 

MAX 

11 

82 

85 

64 

76 

67 

68 

72 

72 

72 

78 

75 

81 

75 

70 

62 

61 

61 

64 

67 

63 

62 

57 

97 

62 

62 

62 

66 

63 

49 

66.5 

MIN 

61 

66 

69 

55 

54 

56 

54 

45 

49 

62 

54 

60 

66 

93 

42 

43 

38 

91 

95 

40 

44 

38 

35 

97 

43 

38 

45 

47 

44 

90.6 

CEORCIt 

NOVEMBER  1972 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SUUon 

Pay  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 



29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

JASPER  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  fiumidify 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Direction 

Resultant  ' 
Speed 

o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

0. 

0. 

CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

0 
0 

6 

6 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

1 

1.1 

7.3 

18++ 

28 

14 

82 

87 

59 

73 

5 

3 

2 

4 

0 

0 

14 

6.2 

ATLANTA  WSD  AP 

3 

1.6 

9.5 

28 

W 

26 

80 

85 

61 

71 

7 

3 

2 

4 

0 

0 

16 

46 

7.2 

AUGUSTA  WSQ  AP 

33 

1.7 

7.1 

2A++ 

27 

26 

81 

80 

52 

72 

3 

3 

4 

0 

I 

0 

11 

6.1 

COLUMBUS  WSD  AP 

1 

2.2 

7.6 

21  +  + 

29 

26 

88 

89 

64 

78 

3 

3 

1 

1 

X 

1 

10 

7.4 

MACON  WSO  AP 

35 

1.7 

8.0 

22 

SW 

26 

82 

86 

60 

73 

2 

3 

2 

1 

2 

0 

10 

42 

7.2 

ROME  WSD  AP 

1 

5 

3 

4 

0 

0 

13 

SAVANNAH  WSO  AP 

35 

1.6 

8.3 

25 

W 

26 

86 

89 

58 

75 

4 

1 

1 

2 

I 

1 

10 

40 

7.1 

S*«  fUUrvnc*  NoIm  Following  Station  lnd*x 
-  147  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

U 
-J 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP.  1 

% 

B 

1  SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32  00 

B3  IB 

240 

8A 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

AOAinSVILLE 

OO'tl 

01 

BARTOU 

3'>  22 

B<i  56 

7A 

RONALD  R  POARCH 

AOEL  2  S 

COOKE 

31  07 

63  25 

9P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

05 

MONTGOMERY 

10 

32  U 

62  34 

233 

6A 

8A 

6A 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

OS 

BERAIEN 

31  21 

63  13 

290 

9P 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

07 

DOUGHERTY 

31  32 

64  08 

160 

7A 

7A 

TOMMie  BRANTLEY 

ALLATOONA  OAH  2 

BARTOW 

9 

34>  10 

64  44 

975 

6A 

8A 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BACON 

62  31 

198 

7P 

7P 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSH 

FULTON 

B4  U 

7A 

7A 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA  2  NNW 

02^1 

02 

FULTON 

9 

3^  07 

64  18 

110 

TEDDY  ft.  WALKER*  SR. 

AHERICUS  4  ENE 

02S3 

07 

SUMTER 

32  06 

64  10 

476 

9P 

7A 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AHERICUS  Exp  STA  NRSY 

SUMTER 

64  16 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLlNC  1  NH 

COLUMBIA 

62  20 

360 

6A 

6A 

ftOY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

TURNER 

16 

31  43 

63  37 

435 

BA 

SA 

BIlLV  J.  WILLIAMS 

ATHENS  MSCl  AP 

CLARKE 

10 

33  57 

63  19 

602 

HIO 

NlD 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

BRANTLEY 

Bl  49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE   4  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

64  29 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  MSO  AP  R 

FULTON 

33  39 

84  26 

MID 

NIC 

NATL   WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  MStJ  AP  R 

RICHMOND 

1* 

33  22 

6t  96 

149 

MID 

MIO 

NATL  WEATHEM  SERVICE 

6AINBR1DCE 

0961 

07 

DECATUR 

6 

30  59 

64  34 

120 

7A 

C  H 

MRS.    MARY  E.   H.  MULLEN 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

3i>  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEHDALE 

WHITFIELD 

84  91 

BA 

MRS.   H.    E.  WARHACK 

BELLVILLE 

EVANS 

u 

32  09 

81  96 

189 

HENRY  C.  HEARN 

blackbearo  island 

MC  INTOSH 

31  29 

81  13 

10 

7A 

7A 

U.S.   FISH  C  WIOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

63  96 

SA 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

0«79 

Early 

31  23 

64  97 

300 

7A 

7A 

LOWHEY  S.  STONE 

BLUE  RIOCE 

FANNIN 

84  19 

7P 

7P 

P.  6.  CARRUTH 

BOWMAN 

ELBERT 

3'!  12 

S3  02 

765 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

BRUOKlET  1  H 

BULLOCH 

32  23 

81  41 

190 

6P 

&P 

W.  C.   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

13<>0 

09 

CLYNN 

2 

31  10 

61  30 

13 

9P 

C  H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

flRUNSUICK  FAA  AP 

13'*9 

09 

CLYNN 

2 

31  09 

81  23 

20 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

eUENA  VlSTA 

MARION 

32  19 

64  31 

9P 

5P 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTOM  0AM 

RABUN 

3*  1,7 

83  33 

1770 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

TAYLOR 

32  33 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNH 

CRAOY 

8 

30  5b 

84  13 

265 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

CORDON 

3*  29 

84  9S 

695 

6P 

6P 

bp 

c 

NW  GA.   ExP.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

8*.  13 

175 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

liai 

02 

CHEROKEE 

9 

64  30 

670 

6A 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVtLLE  3  N 

03 

FRANKLIN 

83  14 

900 

7A 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROL  lTON 

0<> 

CARROLL 

17 

33  31, 

65  05 

965 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OP  CARROLLTON 

CARTERS 

16S7 

HURRAY 

12 

3>>  3b 

69S 

6A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILlE 

BARTOW 

12 

64  48 

752 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HKRH 

CARTERSVILLE  i  SM 

1670 

01 

BARTOW 

9 

3*  09 

64  51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUH 

CAVE  SPCS  4  SStt 

17J5 

01 

POLK 

3<>  03 

65  21 

600 

MRS.  CftAOV  DEMPSEY 

CEOARTQMN 

1732 

POLK 

65  15 

765 

6P 

SA 

RALPH  H.  AVERS 

CHATSWORTH 

MURRAY 

64  47 

765 

7A 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMICKAMAUCA  PARK 

01 

WALKER 

16 

3<>  99 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  T  ENE 

01 

MURRAY 

12 

34  9B 

84  39 

960 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  H 

1982 

03 

RABUN 

1« 

3*  93 

83  26 

1940 

5P 

5P 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSM 

1998 

02 

HALL 

3*.  Z7 

83  49 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

02 

WHITE 

3*  36 

63  46 

1570 

SA 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUITT  2  E 

MILLER 

84  46 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

cdluhsus  WSO  AP  R 

MUSCOGEE 

64  56 

MH 

MiC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNN 

JACKSON 

34  19 

83  29 

790 

7A 

7A 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

2196 

PIKE 

33  06 

64  26 

630 

BA 

GEORGE  D.  WHITING 

COOLlOGE 

THOMAS 

31  01 

63  92 

290 

C.   W.   ELLINGTON,  JR. 

COROELE 

CRISP 

83  47 

5P 

5P 

CRISP  CD.    POWER  COMM. 

CORNELIA 

HABERSHAM 

83  32 

6P 

7A 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

CDVlNCTflN 

NEWTON 

63  52 

6P 

6A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMINC  Z  NNE 

02 

FOP  STTH 

3 

34  13 

64  08 

1300 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

Curryvhle  ;  w 

Floyd 

34  27 

65  07 

690 

6A 

MRS.   AZLEE  6.  OAVIS 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

64  47 

C  ITY  OF  CUTHBERT 

OAHLONECA 

LUMPKIN 

63  59 

7* 

MRS.    JOE  W,  WOODWARD 

DAHLONECA  3  NNW 

LUMPKIN 

64  00 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  6  NE 

PAULDING 

64  47 

7* 

SILAS  L  PICKETT 

OALTON 

WHlTF IELD 

64  97 

6A 

MRS    ANNA   G  ANDREWS 

DANVILLE 

TWICGS 

B3  15 

9P 

EARL  T.  SMITH 

DANSDN 

TERRELL 

64  26 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAUSONVILLE 

DAWSON 

64  07 

7A 

MBS.   THElMA  F.  COX 

OOCTQRTDMN  1  USH 

;7l6 

09 

WAYNE 

31  39 

81  51 

6( 

7A 

B  .    C  .  THOMPSON 

DOLES 

272S 

WORTH 

31  42 

83  53 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVILLE   1  S 

SEMINOLE 

84  53 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

COFFEE 

6Z  91 

7A 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

OOUCLASVUlE 

DOUGLAS 

33  *9 

84  45 

81 

lEONA  8.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

81  43 

SA 

WARREN   W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

82  94 

eA 

SA 

WILIFOOO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

LAURENS 

82  94 

CITY  QF  DUBLIN 

EASTMAN  1  N 

DODGE 

83  12 

SA 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

CALHOUN 

84  44 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

0; 

ELBERT 

U 

3.  OB 

82  92 

540 

5P 

7A 

A.    D.   MC  CLAIN 

ELLIJAV 

31  15 

02 

GILMER 

34  4,2 

64  30 

1440 

7A 

ALFORD  6.  DOVER 

EM6RV 

31'.7 

01 

PAULDING 

33  9Z 

64  99 

1200 

SA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

0* 

SPALDING 

64  17 

925 

lOA 

lOA 

IDA 

U.  OF  GA.    EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

CORDON 

12 

3«.  26 

64  42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FARCO 

3312 

OS 

CLINCH 

1( 

30  «1 

62  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

OS 

BEN  HILL 

31  *3 

63  19 

371 

9i 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3*09 

09 

LIBERTY 

31  53 

61  29 

20 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SN 

3*60 

09 

CHARLTON 

15 

30  46 

62  02 

30 

8A 

LDTT  W.  TURNER 

FOLKSTDN  9  SW 

3*65 

09 

CHARLTON 

IS 

82  06 

120 

9P 

5P 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  I  S 

3506 

05 

MONROE 

33  01 

83  57 

690 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  CAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

3*0 

6P 

MRS.   MAVmE  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3536 

0' 

LIBERTY 

1 

31  52 

61  37 

92 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

35'.'. 

05 

PEACH 

32  34 

63  52 

490 

6P 

MRS.  JEANER  M.  OAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

HEARD 

33  16 

85  05 

790 

0A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

36ai 

HALL 

: 

3*.  16 

63  91 

1170 

7A 

7A 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

36'?5 

GLASSCOCK 

33  14 

82  36 

5*0 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BHADDY 

CLENNVILLE 

375« 

09 

TATTNALL 

31  96 

61  55 

170 

6P 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

11 

33  26 

83  27 

570 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNh 

391S 

0< 

MERIWETHER 

84  43 

860 

5P 

!P 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  A  H 

*033 

HARRIS 

: 

32  49 

64  56 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1     DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

SS 

o 
p 
< 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1   TEMP.  1 

U 
g 

s 

!  SPECIAL 

HARALSON 

4070 

COMETA 

6 

33  I* 

B4  34 

840 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTHELL 

4133 

o: 

14 

34  21 

62  99 

690 

5P 

9pi 

RALPH  0.  SCOTT 

HANKlNSVULE 

4170 

09 

PULASKI 

32  17 

83  26 

249 

8A 

BA 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAiLEHURST 

4204 

06 

JEFF  OAVIS 

31  92 

82  36 

Z90 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN  I  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34  42 

63  43 

1449 

COMER  L.  VANOIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  46 

167 

6P 

GH 

UNION  SAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

WILKINSON 

32  90 

83  14 

519 

5P 

9pi 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

09 

BUTTS 

33  19 

S3  51 

GA,   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNH 

4646 

02 

PICKENS 

5 

34  29 

84  27 

1469 

6P 

SA 

HOWARD  L.  OILBECK 

4651 

02 

5 

34  26 

84  2b 

191Z 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

61  S3 

100 

CITY  OP  JESUP 

JESUP  S  S 

4676 

09 

WAYNE 

31  29 

81  53 

100 

9P 

BRUNS.  PULP  C  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4666 

02 

DAWSON 

5 

34  33 

1310 

MRS.  LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBORD 

4700 

04 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

SA 

CICERO  W.  SMINT 

JULIETTE 

4726 

09 

MONROE 

33  06 

83  47 

490 

JOHN  W.  OORSETT 

KENSINGTON 

01 

WALKER 

IB 

34  47 

85  22 

890 

7J 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTnw 

9 

34  14 

64  56 

730 

7A 

MftS.   ELIZABETH  0.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

34  42 

85  17 

SZO 

6A 

SA 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

33  03 

85  01 

719 

9P 

7A 

RAY  J.  HELIHAN 

LEXINGTON  1  NH 

5169 

03 

OGLETHORPE 

14 

33  53 

63  OS 

760 

SA 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33  47 

62  28 

910 

SA 

JAMES   C,  8LACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

JEFFERSON 

329 

4P 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  CFC 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

120 

7A 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

STEWART 

570 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

Biee 

394 

MID 

:  Mj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HARSHALLVILLE 

MACON 

186 

9f 

CITY  OP  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

JACKSON 

920 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

HETTEH 

CANDLER 

120 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

BURKE 

160 

SPENCER  A.  JONES 

MIOVILLE  ExP  STA 

56b 

BURKE 

Z  12 

26C 

6P 

GH 

SE  CA.  BRANCH  EXP.  STA. 

5674 

05 

10 

33  06 

S3  15 

7A 

Si 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

WHEELER 

159 

GARLAND  I.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31  11 

61  56 

71 

5P 

9P 

GEORGIA  PORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

06 

BERRIEN 

16 

31  08 

63  13 

238 

5P 

5P 

I 

CA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

63231 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

61  28 

145 

6P 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

99( 

6P 

7( 

JAMES  0.  HARulN.  JR. 

NOftCROSS  4  N 

b407' 

02 

GWINNET 

3 

34  00 

64  IZ 

99C 

MRS.   M.   H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6B36I 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

62  08 

109 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31  16 

82  91 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

7067' 

07 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

8A 

SA 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  03 

64  31 

360 

7A 

FRANK  JOHNSON 

QUITMAN  2  SW 

7276 

OB 

BROOKS 

16 

30  46 

83  34 

7A 

7A 

LAMAR    K  HAYES 

RESACA 

01 

CORDON 

12 

34  34 

84  97 

690 

SA 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

748S 

01 

CATOOSA 

34  55 

85  07 

B20 

BA 

TVA-7ZI 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

34  19 

85  09 

996 

bp 

SA 

WILLIAM  M.   TOHERSf  III 

ROME   B  SW  R, 

7605| 

01 

FLOYO 

34  10 

85  16 

7001 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R, 

761( 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

e:  10 

637 

MIQ 

I  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVIlLE 

05 

WASHINGTON 

11 

32  96 

62  49 

439 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

09 

MC  INTOSH 

31  24 

81  17 

10 

5P 

U.   GA,   MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

7642 

09 

CHATHAM 

32  00 

61  16 

22 

6A 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSO  aP  R, 

7847 

09 

CHATHAM 

32  06 

61  12 

46 

HIO 

6P 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7660 

CHATHAM 

32  00 

60  51 

10 

5P 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

SILOAH 

8064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

63  Ob 

690 

6P 

7A 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  Nw 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33  19 

63  01 

530 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

nTILLHORE 

B35J 

06 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

259 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVIllE    1  SSW 

01 

CHATTOOGA 

34  27 

65  22 

600 

7A 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

64  17 

930 

6P 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

09 

APPLlNC 

31  44 

62  14 

200 

9P 

5( 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA1NS60R0 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32  35 

62  22 

3Z9 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  CUM 

6504 

02 

FANNIN 

7' 

34  58 

64  13 

1600 

TVA-129 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  49 

61  39 

29< 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

8539 

04 

32  42 

6*  32 

6P 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA    2  N 

894T 

0' 

HARALSON 

17 

33  46 

65  16 

JACK  CROCKER 

TAYLDRSVILLE 

6600 

BARTOW 

34  05 

64  59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

6 

32  58 

64  14 

600 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

866] 

UPSON 

32  52 

64  19 

665 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

0" 

THOMAS 

30  48 

6?  54 

210 

9P 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

31  28 

360 

SA 

8A 

SA 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

87*0 

03 

STEPHENS 

14 

34  39 

63  19 

IOI9I 

6P 

7A 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

03 

TOWNS 

83  42 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

OCONEE 

10 

33  92 

63  32 

640 

9P 

5P 

UNIV  OP  GA  COL  OF  ACRI 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

01 

LOWNDES 

16 

30  92 

63  20 

265 

6P 

RADIO  STATION  WCAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64  33 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

33  29 

62  40 

510 

H 

HENRY  C.   WHEELER*  JR, 

WASHINGTON 

9157 

o: 

WILKES 

1' 

62  44 

630 

7A 

7A 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVUtE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

63  26 

750 

ACR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  19 

82  19 

145 

7A 

7A 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESeORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

Z7rtl 

6A 

6A 

M  G  CRIFFIS 

WEST  POINT 

929] 

04 

TROUP 

J 

32  92 

65  11 

575 

BA 

BA 

CAM  6.   LANIER/  JR. 

WINDER   I  SSE 

02 

BARROW 

10 

33  99 

63  43 

960 

9P 

7A 

CECIL  H.  CRIDER 

WOODBURY 

9501 

04 

MERIWETHER 

6 

32  99 

64  35 

600 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84  31 

1099 

8A 

WILLIAM  C  BOOTH 

10-OCONEE 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
NOVEHBER  1972 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmonpherlc  AdmlnlBtratlon  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  In  'T,  precipitation  and  evaporation  Id  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

ST'^j^^^ki"'*        measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durinK  24  hours  endlnu  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  tbe  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarizod  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  tabic,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     OmiBSion  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  foet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIUATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


northhest 

ALLATOQNi   D4M  2 
CILHOUN  EXP  STATION 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
DALLAS  6  NE 

DALTON 

LA  FAYETTE 

ROME 

ROME  WSa  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSH 
ATHENS   KSO  AP 
ATLANTA   MSO  AP 
BLAIRSVILLE   EXP  STA 
BLUE  RIDCE 

COMMERCE  «  NNW 
DAHLQNECA 
6AINESVILLE 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
WINDER  1  SSE 

DIVISION 

«       *  • 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

«       •  • 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 
CARROLLTQN 
COLUMBUS  WSO  AP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 

LA  GRANGE 
MARSHSLLVILLE 
NEWNAN 
SUNNYSIOE 
TALflOTTDN  1 


NE 

TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 


CENTRAL 

AIlEY 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  1  S 

HAhKINSVILLE 
IRWINTON  »  WNW 
MACON  WSG  AP 
MIlLEOGEVILLE 
MONTICELLO 

SANOERSVILLE 
SIlOAH 


EAST  CENTRAL 

APPLING   1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET  1  W 


Temp«ralur* 


57,1 
57.3 
SB.SH 


53,7 
53.8 
57.2 
56,2 


55,3 
59.3 
57.0 
5*. 9 


56.6 
54.5 
55.1 
56.4 
55.0 

59.4 
SB. 2 


57.6 
54.2 
59.0 
57.7 
5B.1 

57.8 


58.5 
63.8 
58.5 
61. 3M 

60.4 
65, BM 
60,9 
59.6 
64. IM 

61.0 
64.7 
60.7 


58. 9 
64.9 
65. OM 
65. OM 

66. IM 
64.0 
65.9 
60. 7M 


63.5 
61.5 


38.1 
38.1 
37, IH 


37.5 
35. 3M 
3S.8 
37.5 


34.0 
41.1 
39.6 
34.4 


36.3 
36.6 
36,1 
38.2 
38.8 

40.5 
39.7 


34.9 
37.7 
36.9 
39.2 
40.6 

37.5 


M 

38.9 
45.3 
40.9 
42. 7M 

40.5 
41  .4M 
41.5 
41.4 
40.9 

38. 1 
41.5 
38.9 


40.7 
41.7 
43.0 
42. 2M 

42. 6M 
43.8 
44,2 
39, 3H 


43,0 
42.0 


60.1  38.6 
62.3  40.9 
68. 6M  45.7 


47.6 
47,7 
47. BM 


45.6 
44. 6M 
48.0 


44.7 
49,7 
46.3 
44.7 


46.5 
45.6 
45.6 
47,3 
46.9 

50.0 
49.0 


46.3 
46.0 
49,0 
48,5 
49,4 

47,7 


48,7 
54.6 
49.7 
52. OM 

50.5 
53. bh 
51,2 
50.5 
52. 5M 

49.6 
53.1 
49.8 


49.6 
53.3 
54. OM 
53. 6M 

54. 4M 
53.9 
55.1 
50. OM 


53,3 
51,8 


51.6 
57. 2H 


3.4 
4.5 


5.1 
3.5 


4.5 
3.0 


4.3 
3.4 
3.0 


6.1 
3.4 


5.5 
4.7 


13 
10 
5  13 
5  13 


IW     19  18 

10        17' 17 


576 
584 
489 
509 
479 


500 
336 
465 
398 

446 
353 
424 
445 

400 

478 
369 
475 


464 

373 
369 
357 

346 
344 
324 
455 


361 
40! 


480  0  0 
410  0  0 
255     0  0 


Precipilallon 


7.56 
7.88 


7.58 
7.10 
5.89 


7.20 
6.42 
7.62 
7.38 


6.66 
9.78 
8.36 
10.35 
8.45 

9.42 
9.13 


9,50 
9.66 
7,65 
8,95 
9,52 

6,24 

6.62 


8.00 
9.38 
10.64 
10.67 

6.46 

9.41 
11.31 


7.56 
8.09 
9.31 


8.64 
7.85 
4.73 
6.20 

7.24 

11.20 
10.39 
5.72 


7.13 
5.03 


5.27| 
3.801 


ij 


2.07 
.76 

2.39 


3.89 
3.24 
2.44 


3.55 
3.25 


3.05 
3.91 


4.36 
3.97 


2.38 
3.51 


4.73 
6.92 


2.81 
4.53 
4.49 


3.25 


1.94 
1.02 


2.82 
1.95 
2.56 
3.13 


1.65  31 
2.15  15 
1.40  31 


1,65 
2.72 
2.11 
2.96 


2.69  15 
2.21  15 
3.15 

3c 


4.62 
2.98 


2.45 
2.27 
3.58 
3.00 
2.75 


6.70 
2 

2,50 
3,12 
3.22 

2.00 
5.42 
2.80 
4.83 
3 

2.30 
3.31 
3.50 


.51  3.72 
4.05  3.52 
.97  2 
2 


3.05 
5.06 
2.M 

?.37J 

<^^6 
^^88 

UJ 


.2.17 


is 


1  I 

S  I  £ 
t  i 

2  ^ 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 

DECEMBER  1972 


_ 

St&Uon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

• 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 
H 

Departure 
From  NorrDal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

•=i 

•:l 

0  i 

METTER 

68  3 

43  6 

56,0 

8  2 

13  + 

22 

17 

288 

0 

0 

7 

0 

5.05 

2  31 

.  C 

7 

2 

MIDVILLE   EXP  STA 

M 

M 

M 

81 

11 

27 

19  + 

0 

0 

9 

0 

6.01 

4.01 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

MILLEN  4  N 

67.3 

43.8 

55,6 

5.6 

82 

13  + 

17 

18 

298 

0 

5 

0 

5.82 

2.10 

2.97 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEWINGTON  2  NE 

65  ■  6 

45.7 

55,7 

8  I 

^  ^ 

1 8 

16 

296 

Q 

0 

5 

0 

3.61 

1.75 

.  c 

^ 

2 

SWAINSBORO 

66  »  3n 

55 ,  5M 

a  2 

1 3 

2 1 

1 8 

327 

0 

0 

6 

0 

6.02 

3.13 

6 

•  0 

c 

7 

2 

WARRENTON 

39  OM 

50 .  3M 

2.6 

78 

1 1 

1 9 

\  7 

0 

0 

10 

0 

6.26 

2.27 

1.51 

.  0 

? 

I 

WAYNESBORO  2  NE 

6l!7 

40.1 

50.9 

80 

12 

17 

19  + 

445 

0 

0 

10 

0 

5 . 38 

2.20 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

D I  V  I S I  ON 

53  ,6 

5.39 

1.93 

.0 

*       •  « 

SOUTHWEST  07 

AIDAMV  ^ 
wLnwi'iT    s  jC 

66  7 

43.3 

2.5 

6  2 

^  5 

1 8 

Q 

1 0 

Q 

4  20 

1 . 60 

.  0 

c 

6 

2 

AMER ICUS  4  ENE 

64.*  9 

45)4 

55.2 

4.8 

80 

13 

23 

17 

323 

0 

0 

7 

0 

10.04 

5)73 

4,70 

5 

.0 

0 

9 

5 

4 

BA I NBR I DGE 

6B.2 

46,3 

57.3 

^.0 

82 

13 

25 

18 

273 

0 

0 

6 

0 

2.51 

-  1.23 

,80 

22 

•  0 

0 

6 

2 

0 

BLAKELY 

64. 3M 

43. 3M 

53. 8M 

1.7 

79 

13  + 

26 

16  + 

375 

0 

0 

10 

0 

7.96 

3.56 

4,15 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

CAIRO  2  NNW 

68.3 

46.8 

57.6 

82 

13  + 

26 

^7 

262 

0 

0 

4 

0 

2.97 

.33 

2 1 

.  0 

6 

1 

C  AM  I L  L  A 

66  5 

46  4 

56  5 

82 

1 3 

16 

290 

0 

0 

5 

0 

3.45 

1.10 

6 

.  0 

0 

6 

1 

CDlOUITT  2  E 

66 . 2 

44  2 

55,2 

8  1 

26 

18 

325 

0 

0 

9 

0 

4.59 

.  0 

1 

CUTHBERT 

66.2 

44!? 

55^5 

79 

12  + 

23 

17 

311 

0 

0 

9 

0 

6 . 57 

5)05 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

FORT  GAINES 

66.0 

45.7 

55.9 

4.4 

77 

10 

25 

15 

301 

0 

0 

6 

0 

5.33 

1.54 

4.85 

6 

.0 

0 

1 

LUMPKIN  2  SE 

66.6 

41.9 

54.3 

80 

9 

1 6 

18 

349 

0 

0 

7 

10.87 

7.23 

.  c 

^ 

MORGAN   1  W 

69  t  i 

44  9 

57  0 

8  1 

1 1 

2  5 

18  + 

279 

0 

0 

7 

0 

11.  67 

4  •  00 

6 

•  0 

0 

6 

6 

5 

PLAINS   SW  OA  EXP  STA 

42  6 

52,9 

78 

14  + 

2  4 

19+ 

393 

0 

0 

10 

0 

7.76 

4.05 

.  c 

1 C 

THOMASVILLE   A  SE 

DIVISION 

5  5 » 5 

3.0 

6.76 

2.75 

.  G 

*       «  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

M 

M 

M 

82 

13 

0 

0 

0 

2,28 

6 

.0 

0 

2 

ASHBURN  3  ENE 

63.5 

43.4 

53.5 

81 

14 

20 

19+ 

371 

0 

0 

8 

0 

3.00 

.94 

22 

.0 

0 

4 

3 

0 

CORDELE 

66.4 

45.5 

56.0 

81 

13 

24 

16 

306 

0 

0 

8 

0 

6.50 

4,20 

6 

.0 

0 

5 

4 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

65.7 

54.6 

8  3 

I  ^ 

19+ 

336 

Q 

0 

8 

0 

4.19 

2.15 

2  2 

.  0 

^ 

5 

^ 

2 

FITZGERALD 

66 . 7 

48.1 

57.4 

4.9 

80 

1 3 

2  5 

17 

267 

0 

0 

5 

0 

4.55 

_ 

1 . 2  f 

2,18 

^ 

.  0 

5 

2 

HOmERVILLE  3  WSW 

69.4 

47,1 

58.3 

8  3 

1  3 

25 

16 

245 

0 

0 

5 

0 

4.34 

3.24 

2  1 

.0 

0 

4 

2 

1 

LUMBER  CITY 

65.3 

43.6 

54.5 

82 

14 

23 

18 

341 

Q 

0 

8 

0 

5.26 

2.04 

2,49 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOULTRIE  2  E5E 

67.9 

44.9 

56,4 

2.2 

84 

13 

2't 

17 

285 

Q 

0 

7 

0 

4.25 

.95 

1 .80 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

69  •  6 

44,9 

5  7.3 

16 

Q 

Q 

g 

Q 

4.69 

2,24 

2 1 

.  0 

^ 

^ 

aUITMAN  2  SW 

66.3 

45  4 

55.9 

1.5 

6  5 

1 6 

2  7 

18  + 

30 

Q 

0 

Q 

.  0 

6 

0 

TIFTDN  EXP  STATION 

66 . 1 

45.8 

56.0 

4.2 

83 

14 

26 

.  _ 

306 

0 

0 

6 

0 

1.29 

1 . 96 

22 

.  0 

0 

3 

3 

3 

VALDDSTA  3  E 

70.1 

47.4 

58,8 

64 

13 

25 

1  A 

234 

Q 

0 

5 

Q 

3,50 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

n  T  V/  T  Q  T  nw 

56,2 

3*6 

4.58 

1.40 

.0 

»         »  ♦ 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

57.6 

47.9 

57,8 

63 

13 

27 

18  + 

252 

Q 

^ 

Q 

4  «  20 

2.20 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

8LACKBEAR0  ISLAND 

47. OM 

30 

18  + 

Q 

Q 

2 

Q 

1.92 

.53 

c 

.0 

0 

5 

1 

0 

BRUNSWICK 

71. 2M 

50. 3M 

60,  8M 

5.2 

84 

15 

26 

17 

178 

Q 

Q 

2 

0 

2.08 

-  .48 

,66 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

66.5 

49.8 

58.2 

84 

15 

30 

n 

228 

0 

0 

3 

0 

1.48 

.84 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLEMING 

69.5 

46.1 

57.8 

83 

13  + 

20 

1 8 

246 

0 

0 

6 

0 

3.35 

1.45 

6 

.0 

0 

5 

2 

I 

FOLKSTON  9  SW 

70.6 

48.6 

59.6 

85 

13 

27 

1 0 

214 

0 

0 

3 

0 

2.27 

.63 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORT  STEWART 

69.4 

46.5 

58.0 

83 

11 

25 

18 

23o 

0 

0 

4 

0 

3.07 

1.28 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

GLENNVILLE 

69. 4M 

48. 3M 

58. 9M 

6.6 

83 

13  + 

24 

16 

230 

0 

0 

4 

0 

3.99 

1.13 

2.42 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

JESUP  8  S 

69.5 

46.6 

58.1 

84 

15 

23 

18 

246 

0 

0 

6 

0 

4.75 

2.49 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

NAHUNTA 

70,9 

47.2 

59.1 

83 

14+ 

26 

17 

217 

0 

0 

4 

0 

2.52 

.0 

0 

SAPELD  ISLAND 

66. 3M 

49. 3M 

57. 8M 

84 

16 

26 

17 

239 

0 

0 

3 

0 

2.11 

.68 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

69.5 

46,9 

58.2 

7.3 

62 

11 

25 

17 

225 

0 

0 

4 

0 

2.08 

.  ,68 

1.00 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

67.3 

46,9 

57.1 

5.7 

82 

11  + 

23 

18 

261 

0 

0 

4 

0 

2.77 

-  .04 

1.91 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

69.6 

43,6 

56.6 

83 

13 

17 

IB 

280 

0 

0 

8 

0 

3.45 

2.12 

21 

.0 

0 

2 

2 

2 

WAYCROSS  4  NE 

6B.1 

45,5 

56.8 

2.7 

65 

14  + 

26 

18  + 

285 

0 

0 

8 

0 

4.62 

1.90 

2.00 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

58.2 

5  .2 

2.96 

.33 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  152  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

AOAIRSVlLLE 

flLLATOONA  DAM  2 

BEiVEKDtLE 

CILHOJN  E«P  STUTION 

CiRTEKS 

CIRTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SH 
CEO&RTOMN 
CMftTSWDBTH 
CHICKAMdUCA  PARK 

CURRYVILLE  2  M 
DALLAS  «  NE 
OALTON 
EHBRV 
FAIRHDUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 
DESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROHE   MSG  AP 
SLJMMERVILLE   I  SSW 
TAVLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTQN 
ATLANTA  HSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COBHERCE  A  NNk 

CUMMING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAMSONVILLE 

ELLIJAV 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  I  NNH 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  4  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  f« 
HALESKA 
MINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  I  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  M 

HARTMELL 
LEXINGTON  1  NM 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARRDLlTQN 
COLUMBUS   WSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  <•  M 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SUNNYSIDE 
TALBQTTON  1  NE 
TALLAPOOSA   2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 


WOODBURY 


CENTRAL 

AIlEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  N£ 
HAWKIHSVILLE 
IRMINTON  A  WNW 

JULIETTE 

MACON  hSO  AP 

MILLEDGEVULE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  MNW 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


Total 

Day  ol  Month 

1  2 
 '  

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1  17 

ID  1  1/ 

IB 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

2S  1 
25  1 

7,56 

.02 

.02 

•  30 

•  14 

.34 

.04 

.03 

.22 

2.82 

6.69 

.02 

.11 

•  49 

T 

.04 

.42 

I.IS 

.04 

.05 

1.48 

•  17 

i!o> 

.66 

.09 

7.BB 

.04 

•  43 

*05 

.40 

.20 

.01 

.29 

.56 

1.86 

•  22 

U9! 

.27 

T 

.04 

7.02 

T 

.47 

•  14 

.08 

.46 

.20 

T 

2.77 

.10 

•  15 

•  96 

.03 

.08 

- 

7.8S 

_ 

_ 

.62 

•  05 

i.lo 

2.96 

2  07 

.02 

.05 

.40 

.06 

.02 

.03 

.07 

.06 

.  17 

1,15 

7.9B 

.46 

•  12 

•  66 

T 

.41 

•  04 

.06 

3.13 

!o7 

l!l! 

Is' 

7.46 

•  03 

.20 

1.26 

.62 

.01 

.09 

2*45 

.29 

•  15 

.60 

•  75 

.  10 

.09 

7.09 

.01 

•  19 

.72 

.30 

.99 

.99 

.06 

.07 

T 

1*30 

•  19 

•  75 

•  54 

7.7* 

•  02 

.37 

.  10 

.98 

T 

•  23 

.38 

2,44 

7. 64 

T 

.47 

•  07 

.04 

.ez 

.69 

.05 

.12 

.07 

2.04 

.04 

•  19 

1^10 

•  67 

T 

B.03 

.01 

.50 

•  02 

.40 

.02 

3,08 

•  43 

6.31 

T 

.59 

T 

.09 

.30 

T 

.20 

2.02 

.19 

•  25 

l!o2 

•  36 

.06 

.0' 

6.3B 

T 

.06 

.97 

•  04 

,17 

.55 

.60 

.oi 

■  10 

1*22 

7.41 

T 

.17 

.44 

•  22 

•  07 

.46 

.05 

'12 

2.28 

.26 

!31 

•'9! 

!66 

T 

T 

7.58 

•  32 

.62 

•  12 

•  10 

.57 

.64 

.04 

.08 

.41 

1.27 

•  21 

1.11 

•  31 

•  06 

7.69 

T 

.20 

T 

.  10 

.20 

.82 

.  10 

2.16 

5.7S 

T 

•  08 

.72 

T 

.08 

.39 

.80 

.05 

.09 

T 

1.22 

.09 

•  10 

i.i 

'.iZ 

T 

7  10 

.04 

•  61 

•  12 

.01 

.02 

.40 

T 

.09 

.19 

2.15 

.03 

•  32 

1^30 

.24 

.04 

5 .89 

.03 

•  25 

•  24 

T 

•  17 

.35 

T 

T 

.24 

.34 

1.05 

.13 

•  30 

•  94 

.03 

T 

T 

.07 

2.20 

T 

8.05 

•  36 

.42 

.  14 

T 

.41 

1 .94 

*9' 

*  38 

7.20 

.10 

•  02 

.30 

•  07 

•  06 

.01 

.28 

.07 

.  12 

•  14 

1  adS 

1  2 1 

05 

.01 

8.42 

T 

•  40 

•  46 

•  OS 

T 

T 

.03 

.09 

.06 

2.72 

1*61 

T 

•  22 

1.9] 

.08 

,01 

.01 

T 

7.62 

•  25 

.  16 

.01 

.27 

.02 

T 

.  11 

2.U 

1*14 

.01 

•  64 

1^49 

T 

T 

T 

8.22 

•  05 

.30 

•  17 

.05 

.03 

.46 

.05 

.08 

.69 

2.87 

03 

•  30 

1^24 

.54 

.  06 

.0] 

,  09 

7.38 

.02 

.41 

•  02 

.  OS 

' 

.57 

* 

* 

* 

* 

■ 

7.90 

T 

.11 

•  33 

•  16 

.0* 

T 

.37 

.07 

.05 

.29 

2.91 

.05 

•  22 

1.20 

.68 

,06 

.06 

9.89 

.06 

•  62 

•  OS 

.05 

•  16 

.06 

.64 

.29 

.11 

.83 

2.93 

.02 

•  46 

1.60 

1.09 

,14 

.01 

.08 

8.66 

•  90 

•  02 

•  U 

.04 

.  1 1 

•  19 

.07 

•  09 

• 

2*99 

.63 

•  39 

2 .00 

.92 

.04 

7.58 

.  10 

•  30 

•  10 

.  10 

.12 

.15 

T 

•  18 

.30 

2.30 

,  12 

1  8 1 

.45 

.05 

.09 

9 . 78 

.05 

.11 

•  56 

•  15 

.16 

.09 

•  44 

.19 

.12 

.59 

2.89 

,55 

!53 

lisi 

1.01 

.20 

.05 

.12 

10.94 

»  • 

• 

* 

1^90 

T 

•  47 

.12 

•  13 

.89 

2.82 

,55 

•  36 

l^7! 

•  83 

,06 

T 

.11 

8.30 

.03 

•  20 

.42 

•  39 

.04 

.13 

.38 

,27 

•  13 

8 .36 

.05 

•  39 

'.ol 

T 

•  17 

.oe 

.12 

.11 

2.21 

,49 

•  09 

l!67 

,22 

.04 

.03 

14 

.10 

•  89 

•  15 

.27 

.17 

.09 

.10 

.79 

3,15 

2, 4  j 

•  30 

.  04 

.10 

•  50 

.15 

.10 

.35 

.07 

.  17 

3 .30 

.10 

*  32 

1  •  11 

•  09 

.  12 

8!96 

.17 

•  36 

.11 

.02 

.12 

.17 

.08 

.  12 

2 136 

.72 

•  61 

1,6( 

ll" 

•  16 

.06 

T 

9.46 

.12 

•  13 

.64 

.06 

.01 

.13 

.01 

.05 

.  12 

4*12 

1.23 

.03 

7.33 

.01 

T 

•  32 

.08 

.04 

.26 

.2fi 

.15 

.10 

1.63 

.74 

'.°s 

U41 

.66 

!03 

T 

•  71 

•  01 

•  03 

.06 

.05 

.39 

4 

03 

.63 

01 

.03 

8  11 

01 

14 

•  39 

.17 

.02 

.35 

,06 

.  1 1 

2  .36 

.31 

•  32 

1!  11 

,  09 

,0( 

.02 

9!l3 

* 

* 

•  05 

•  01 

.04 

.90 

.62 

1 .40 

1.10 

.07 

.03 

.06 

6.61 

•  06 

•  25 

•  01 

.01 

•  01 

.02 

.39 

'.o\ 

.05 

.52 

2^01 

.26 

1,23 

.37 

.06 

T 

.04 

.17 

•  77 

.07 

.04 

.12 

.12 

.05 

.21 

3.78 

•  89 

.09 

1.59 

1.07 

.12 

.03 

•  01 

•  59 

•  01 

.01 

.28 

.22 

.22 

2.55 

2,57 

.32 

9*50 

•  12 

•  92 

.01 

•  1 5 

.06 

.30 

.25 

.  12 

.  10 

.72 

2.45 

.01 

•  21 

2.43 

.60 

.06 

.14 

.03 

9.66 

•  05 

•  62 

.06 

.20 

.06 

•  31 

.  1* 

.10 

.09 

2.27 

1.22 

•  28 

1,29 

1 .52 

.  36 

.  19 

7.85 

.17 

.90 

•  05 

.  10 

.08 

.05 

.15 

3.56 

.52 

•  99 

*  84 

.23 

.04 

•  60 

.25 

.40 

.20 

2.00 

3.00 

1.80 

•  60 

,  10 

* 

,90 

.07 

• 

.44 

2*21 

.46 

. 

1.67 

.32 

4*47 

1.15 

•  16 

J 

.66 

.52 

.31 

T 

.11 

,50 

.04 

9)52 

•  17 

.82 

.05 

.31 

* 

.05 

2.75 

1 .37 

li62 

.19 

6.24 

*  J  ^ 

'o4 

1 .69 

*55 

*03 

•  10 

.94 

,42 

02 

.03 

_ 

* 

•  70 

8.31 

3*65 

.78 

•  25 

64 

40 

.52 

10 

•  02 

^61 

.04 

.36 

.15 

.79 

2.36 

•  20 

U71 

.01 

T 

.01 

T 

2^02 

1.99 

T 

T 

T 

.16 

.23 

.43 

•  U 

2^90 

.02 

T 

1.75 

.34 

.10 

3.90 

.60 

2^40 

1.20 

6.93 

•  27 

1^69 

10.84 

.02 

■ 

■ 

■ 

,03 

.  02 

.01 

9.29 

!70 

*02 

!23 

!l4 

!oi 

z!85 

.01 

•  10 

^•06 

!2S 

10.67 

1.25 

.31 

.27 

1.37 

2.43 

T 

1.22 

T 

9.35 

•  05 

1.55 

.50 

.14 

2.43 

.96 

•  09 

2^26 

.55 

9.16 

.13 

.15 

.41 

.05 

.27 

,11 

.02 

4.92 

.16 

1.96 

.36 

6.46 

T 

T 

.83 

.18 

.35 

.20 

.02 

1.49 

.79 

T 

2^00 

.66 

T 

5^42 

.42 

.70 

.16 

.  10 

.01 

T 

4.49 

1.32 

.01 

.61 

.74 

.34 

•  04 

.07 

•  66 

.01 

.39 

9.41 

•  08 

•  53 

.17 

•  01 

.  24 

.44 

.01 

2.60 

.93 

•  09 

2^80 

•  05 

11.31 

•  01 

' 

2^40 

•  52 

T 

8.54 

3!*5 

.45 

!l2 

.20 

.46 

1^90 

.30 

7.56 

•  78 

.02 

.44 

.09 

.42 

2.30 

•  26 

1^29 

6.09 

•  04 

.04 

•  10 

1 .90 

•  09 

1^4} 

•  09 

,  10 

9.31 

•  05 

1 .09 

.11 

T 

T 

.  10 

.  17 

2.00 

.20 

•  10 

3^90 

•  40 

9.35 

75 

09 

12 

16 

3  00 

.42 

1,75 

.90 

8.84 

.04 

.63 

.11 

.04 

.14 

.02 

.12 

3.72 

.92 

•  05 

U36 

.84 

,02 

7.63 

3^29 

2.10 

.70 

.60 

.21 

.03 

7.85 

.07 

3^52 

.99 

.03 

.08 

.09 

.42 

.21 

1.26 

.11 

.10 

4.73 

2  lOO 

,52 

T 

.30 

.19 

T 

T 

U23 

.20 

T 

6.20 

2^34 

.04 

.36 

.89 

T 

.12 

•  11 

10.52 

T 

T 

5^91 

.07 

•  IZ 

.95 

.01 

1.07 

•  04 

•  10 

.50 

•  05 

.10 

4.85 

.12 

l^ia 

.25 

.02 

.09 

.01 

T 

.36 

*67 

.36 

•  01 

.19 

UOO 

.09 

7.24 

.09 

3^05 

1.00 

.02 

1.09 

.08 

1.07 

T 

.09 

•  68 

,15 

11.20 

5^06 

.01 

.01 

.02 

1.20 

1.30 

2.65 

,05 

4.76 

.09 

T 

1^41 

,  93 

ni 
•  OJ 

07 

10.39 

2^08 

2^42 

T 

T 

T 

1.09 

!o8 

i.'u 

•  03 

!64 

•  01 

.09. 

5.72 

.12 

2^37 

.60 

T 

.01 

.40 

.61 

.99 

•  01 

.11 

•  81 

,12 

.01 

7.13 

.02 

.01 

2^96 

.01 

.02 

.01 

1.24 

1.13 

•  01 

.61 

.11 

.10 

.08 

5.03 

.22 

•  •BB 

,28 

•  04 

.80 

.99 

.52 

.65 

.21 

.08 

4.96 

1.98 

.48 

.97 

.40 

.98 

.15 

GEORGIA 
DECEMUR  1972 


.09 
.07 
.10 


.07 
.06 


1.44 

2.00 
•  92 


DAILY  PRECIPITATION 

„  ,  OEORGIA 

CoDlmued  decem»£«  H7; 


Day  of  Month 


0 

,  1 
1 

0  1 

1 
1 

_ 
0 

_ 
D 

_  1 
'  I 

0  1 

9 

in  1 
10  1 

1 1  1 
1 

IZ 

1 1  1 
1 

1 A  1 

14  1 

16  1  17 

18 

19  j  20  1 

21 

22  ] 

00  1 

OA 

nc  1 

M  2/ 

00      00  nn 

31 

•      •  • 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NH 

6.71 

>  1 5 

AUGUSTA  HSO  AP  R 

5.27 

.02 

' 

.12 

1.19 

.03 

.10 

■ 

7 

.01 

.15 

BROOKLET  1  M 

3.60 

1  36 
1 

05 

03 

44 

1.23 

*54 

.05 

DOVER 

.OS 

!o5 

.13 

1.40 

.22 

GIBSON 

5.89 

.04 

1.36 

.73 

T 

.02 

.05 

1.05 

.53 

.52 

T 

.07 

1.01 

.17 

7 

.34 

LOUISVILLE   3  S 

METIER 

5.05 

2.31 

.10 

.04 

.04 

.36 

.08 

1.63 

.11 

.19 

.10 

.09 

HIDVI LLE 

7.25 

3.15 

1.10 

.20 

.11 

.26 

.24 

1.19 

.80 

.20 

MIOVILLE   EXP  STA 

6.01 

.06 

4.01 

.02 

.03 

.08 

.70 

.01 

1.07 

.03 

MILLEN  *  N 

5 182 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5.23 

.02 

2.60 

.30 

.02 

•  16 

.07 

1.26 

.27 

.05 

.23 

.03 

NEHINGTON  2  NE 

3.61 

.  10 

1 . 48 

1.75 

I32 

STI LLMQRE 

5.62 

1.61 

.83 

.45 

• 

•  * 

* 

• 

l!98 

.21 

.22 

SWAINSBORO 

6.02 

3.13 

.04 

.25 

.61 

1.43 

.27 

.13 

.16 

WARRENTGN 

HAYNESBCRO  2  NE 

5.38 

.10 

2.20 

.92 

.04 

•  30 

.50 

.85 

.17 

.04 

.12 

.  14 

«       •  • 

SOUTHWEST  CT 

ALBANV  3  SE 

4.20 

1 .05 

.  05 

.12 

.  02 

.  14 

ANERICUS  4  ENE 

10.04 

.04 

1.26 

.04 

^  *03 

1.13 

.12 

.05 

•  10 

.85 

.02 

.  18 

.01 

.46 

BAINBRIOCE 

2.61 

.37 

•  03 

*50 

* 

BLAKELY 

7.96 

.05 

.02 

!oi 

4.16 

!96 

•  01 

.42 

IsB 

111 

!o5 

1.'32 

!lO 

!l5 

CAIRO  2  NNH 

2.97 

.03 

.73 

T 

T 

.14 

1.59 

.28 

T 

T 

.  10 

.10 

CAMILLA 

3  .45 

.10 

1.10 

.93 

.03 

.05 

.15 

.03 

.88 

.  18 

COLOUITT  2  E 

.05 

III 

CUTHBERT 

e!57 

5.05 

T 

.31 

!21 

Isi 

'.  10 

T 

.06 

|09 

ilii 

DAMSON 

11.48 

.03 

2.60 

1.72 

.04 

5.46 

.30 

.  19 

.03 

1.05 

.05 

.02 

DONALSONVILLE  1  S 

3.91 

.04 

T 

1.44 

.70 

.02 

.31 

.44 

.16 

.01 

.10 

.62 

.04 

.03 

FORT  CAlNES 

6.33 

.  10 

•  05 

4, 65 

.  1 6 

•  36 

* 

•  79 

7 

LUMPKIN  2  SE 

10.67 

.20 

.  1  6 

T 

T 

.58 

7 

.  13 

2.25 

MORGAN  I  W 

11.67 

4 '00 

1.75 

1*40 

1 . 05 

2.97 

MORGAN  S  NM 

11.79 

.02 

.04 

4.30 

1.76 

.09 

3.45 

!69 

.15 

.07 

.96 

.06 

PLAINS  SK  CA  EXP  STA 

7.76 

.05 

4.05 

1.22 

.05 

.75 

.24 

.14 

.11 

.22 

.64 

.02 

7 

.17 

.10 

PRESTON 

7.11 

1.68 

.21 

THOHASVILLE  4  S6 

a      •  • 

SOUTH  CENTRAL  OB 

ABBEVILLE 

ADEL  2  S 

4 . 24 

.01 

1.80 

.24 

•  12 

.05 

ALAPAHA  EXP  STATION 

2^26 

- 

1.39 

A5HBURN  3  ENE 

3 .00 

•  04 

.  04 

CORDELE 

6.50 

4.20 

.01 

.02 

.66 

io7 

.03 

.52 

.  13 

.02 

.64 

DDUGLAS  2  NNE 

4.19 

.11 

.48 

1.25 

T 

T 

.12 

2.15 

.08 

FITZGERALD 

4 . 65 

1 .66 

.  10 

.02 

.35 

HOMERVILLE  3  HSM 

4 . 34 

.  14 

.02 

.74 

.  0 1 

.01 

.01 

.07 

3.24 

.10 

LUMBER  CITY 

5 .26 

.  14 

.60 

2.49 

•  02 

•  03 

.02 

.01 

'  ^« 

.07 

.01 

1.65 

.06 

.01 

MOULTRIE  2  ESE 

4 .25 

•  01 

1.  0 

.02 

* 

.0 

.01 

1 .67 

.22 

.06 

.03 

.  10 

.22 

NASHVILLE  5  SSE 

4.69 

.02 

1.35 

.05 

.72 

2.24 

.21 

.07 

.03 

QUITMAN  2  SH 

.30 

•  10 

.20 

TIFTDN  Exp  Station 

4 .52 

.08 

1 . 1 1 

•  02 

.01 

.01 

.05 

1.96 

.08 

T 

.  09 

VALOOSTA  3  E 

4.35 

.16 

.03 

•  02 

•  02 

*  12 

3.50 

.45 

T 

.05 

«    •  • 

southeast  09 

ALMA  FAA  AP 

4,20 

.02 

1.23 

T 

•  23 

•  40 

2.20 

.12 

ATKINSON  2  E 

2.21 

.28 

•  12 

.56 

.25 

.70 

.30 

BLACKBEARO  ISLAND 

1 .92 

.41 

.03 

.53 

.31 

.06 

.06 

.20 

.30 

BRUNSWICK 

2.06 

.43 

.55 

.  19 

.OS 

.68 

.18 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1.46 

T 

T 

.09 

.01 

T 

.84 

T 

.01 

T 

.07 

.02 

DOCTORTOHN  I  WSW 

4.12 

.25 

1.00 

.74 

.32 

.04 

1.53 

.18 

.06 

FLEMING 

3.35 

.10 

.06 

1.46 

.02 

.01 

.20 

.99 

.49 

.02 

FOLKSTON  3  SW 

2  .58 

.56 

.01 

.26 

.  16 

.36 

.23 

.68 

.08 

.20 

FOLKSTQN  9  SH 

2.27 

.23 

.  12 

.04 

.33 

.34 

.63 

.42 

.04 

.10 

FORT  STEWART 

3.07 

.10 

T 

T 

T 

1.28 

•  03 

T 

1.25 

.32 

.09 

7 

7 

7 

CLENNVULE 

3.99 

.05 

1.06 

.02 

.01 

.03 

T 

.01 

2.42 

.20 

.01 

.10 

.02 

.04 

JESUP  S  S 

4.75 

.20 

2.49 

T 

.79 

1.10 

.17 

T 

NAHUNTA 

2.52 

.02 

.02 

.60 

.08 

.10 

.60 

• 

1. 10 

PATTERSON 

.35 

.70 

1.03 

SAPELO  ISLAND 

2.11 

.24 

.01 

T 

.68 

T 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.0* 

.01 

.01 

.67 

.28 

.02 

7 

T 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 

2.08 

.01 

1.00 

.19 

.30 

.38 

.20 

SAVANNAH   WSO  AP  R 

2.77 

.01 

1.91 

T 

T 

T 

■  U 

.60 

T 

.06 

7 

7 

.05 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

3.45 

.01 

T 

1.16 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.01 

2.12 

.08 

T 

.02 

7 

WAYCRDSS  A  NE 

4.62 

,97 

.  10 

1.04 

.16 

.25 

2.00 

.08 

EXTREMES 


11.79 
1.48 
7.23 


DA7E 
DA7E 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stallon 

Day  ol  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26| 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

*          *  • 

NORTHUEST 

01 

ALLITOONA  OAH  2 

MAX 

<|3 
31 

4B 
29 

60 

62 

70 

69 
30 

55 

75 
39 

53 

51 

56 

56 

52 

46 

60 
26 

60 

56 

55 

35 

40 
29 

29 

56 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

50 

61 
22 

64 

27 

60 
35 

72 
55 

70 
44 

45 

30 

48 
36 

61 
45 

71 
57 

63 
40 

60 
43 

56 
50 

55 
47 

55 

50 

50 
23 

35 
16 

50 
12 

60 
20 

62 
46 

60 
49 

5, 

55 
46 

56 
42 

33 
39 

52 
37 

50 
29 

60 
25 

60 
36 

60 
50 

61 
55 

57.1 
36.1 

cartehsville 

MAX 

Mm 

52 
30 

61 

62 
27 

65 
36 

70 
55 

72 
47 

52 

47 

61 

73 

66 

52 

56 

55 

53 
43 

43 

22 

34 
16 

50 
1 2 

60 
20 

64 
52 

59 
52 

58 

53 

51 
40 

57 
38 

33 
34 

51 
30 

62 
24 

SB 
37 

61 

65 
56 

57.3 
38.1 

CEOAKTOWN 

MAX 

MIK 

55 

64 
25 

69 
2B 

65 
36 

74 
55 

70 
45 

52 
29 

49 

69 
46 

78 

57 

60 

57 

56 

57 

39 
23 

37 
16 

34 
13 

62 
1 9 

63 
52 

60 

59 

57 

42 

50 
39 

55 
38 

49 
35 

SO 
23 

64 

26 

60 
36 

64 

56.5 

37.1 

DALLAS  6  NE 

MAX 
MIN 

OALTON 

MAX 
MDf 

32 

SO 
29 

SB 

31 

58 

37 

60 
46 

70 
55 

64 
31 

49 
31 

52 
46 

66 
51 

66 
40 

52 
40 

58 
51 

55 
48 

55 
47 

55 

23 

34 

15 

32 
13 

47 
13 

57 
35 

60 
SI 

51 

46 

53 
43 

47 
39 

S3 
38 

40 

30 

48 

28 

58 

26 

39 

45 

60 
53 

53.7 
37.  5 

LA  FAYETTE 

MAX 

Mm 

*3 
30 

52 
26 

60 
27 

61 
32 

56 
46 

70 
SB 

63 
30 

48 
30 

50 
41 

66 

50 

66 
40 

50 
40 

69 
49 

55 
46 

51 
46 

55 

22 

35 

15 

34 

10 

49 

11 

53 

27 

59 

46 

57 
46 

52 
42 

46 
39 

56 
36 

40 
27 

S3 

27 

63 

30 

53 
38 

60 
52 

53.8 
3S.3 

ROME 

MAX 

Mm 

50 
33 

61 
26 

62 
29 

63 
36 

75 
55 

70 
46 

46 
30 

49 
39 

69 
46 

73 
59 

59 
45 

56 
45 

57 
51 

57 
49 

57 
39 

39 
24 

35 

17 

SO 
13 

60 
21 

62 
49 

60 
54 

54 
39 

54 
41 

56 
40 

54 
37 

48 

27 

59 

26 

59 

37 

61 
49 

61 
50 

57.2 
38.8 

ROME  HSO  AP 

•          •  • 

MAX 

Mm 

50 
29 

62 

65 

60 
37 

73 
55 

67 
35 

49 

49 

69 

72 

47 

56 

56 

57 

55 

32 

35 
24 

36 
1 6 

51 

1 3 

60 

62 

58 

5* 

55 

49 
43 

56 
38 

41 
33 

SO 
28 

62 
26 

59 

62 
SO 

61 

56.2 
37,5 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSW 

MAX 

Mm 

<>1 
29 

50 
24 

60 
24 

62 
26 

65 
32 

71 
54 

69 
30 

57 
30 

46 

4 1 

66 

74 
44 

56 
43 

49 
45 

57 
46 

59 

51 

35 

38 

^2 

50 

59 
IB 

61 
5 1 

39 

51 

52 

52 

38 

40 

49 

62 

56 
39 

60 
45 

55.3 

34.0 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

52 

62 
31 

6S 

69 
37 

72 
55 

69 
46 

56 

47 

63 

76 
61 

63 

49 

56 

60 
50 

50 
36 

37 
26 

42 
19 

48 

20 

61 
24 

63 

62 

57 
52 

57 
5 1 

54 

62 

47 
37 

54 
29 

68 
34 

59 

60 

65 
53 

58.3 
41.1 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 

Mm 

51 
29 

60 
29 

62 
32 

65 
40 

67 
54 

69 
37 

57 
32 

47 

67 

74 
54 

57 
46 

55 
48 

56 
46 

61 
56 

56 
33 

36 

39 

49 

60 
28 

61 

60 
56 

57 

54 

51 

58 

41 

51 

63 

58 

60 
47 

62 

37.0 
39,6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

<>2 

49 

61 

62 
24 

62 
31 

62 
5 1 

63 

55 

63 
47 

67 

69 
45 

58 

60 

59 

60 

56 

28 

35 

51 

55 

59 

55 

49 

57 

SO 

54 

40 

45 

59 

54 

61 

54.9 
34 , 4 

BLUE  RIDCE 

MAX 

Mm 

COMMERCE  NNN 

MAX 

Mm 

<>2 

51 
27 

63 

63 
26 

66 
36 

76 
42 

71 

55 

46 

64 

75 

60 

47 

57 

57 

50 
26 

38 

41 

49 

59 

59 

59 

56 

53 

32 

60 

47 

55 
29 

67 

57 

57 

56.6 
36,3 

DAHLONECA 

MAX 

Mm 

40 

49 

60 

61 
30 

56 
38 

62 
54 

68 

55 
29 

49 

63 

69 

60 

51 
48 

58 
50 

59 

51 

33 

36 

48 

55 

61 
47 

56 

54 
50 

35 

49 

SB 

43 

SO 

65 
35 

54 
43 

57 
46 

54.3 
36,6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

42 
32 

50 
29 

59 
29 

61 
31 

62 
40 

66 
55 

68 

30 

55 
34 

52 

65 

50 

73 

56 
45 

52 
45 

57 

56 
45 

50 
22 

33 
13 

38 

15 

48 
18 

57 
24 

59 

57 
48 

55 

56 

49 

60 

43 
28 

55 
29 

62 

52 

55 

35,1 
36. 1 

HELEN  1  eSE 

MAX 

Mm 

51 
33 

62 
24 

65 
25 

58 
31 

58 
51 

6S 
53 

55 
30 

48 
39 

58 
45 

67 
56 

63 
50 

59 
46 

59 
47 

59 
55 

57 
45 

46 
20 

38 

14 

50 

12 

53 
17 

60 
40 

56 
46 

56 
SO 

56 
48 

56 
45 

59 
39 

51 
33 

47 
23 

63 
34 

57 
34 

54 
45 

60 
52 

56.4 
36.2 

JASPER  1  NNW 

MAX 

Mm 

47 
29 

59 
27 

61 
33 

57 
43 

64 

56 

63 
43 

55 
28 

50 
44 

59 
48 

70 
58 

61 
40 

57 
49 

57 
50 

60 
46 

58 
34 

34 
16 

35 
12 

46 
18 

55 
18 

60 
46 

57 
52 

57 
48 

31 
44 

49 
43 

55 
39 

47 
34 

45 
26 

61 
32 

57 
39 

57 
50 

60 
54 

55.0 
36.8 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

52 
30 

61 
29 

64 
29 

66 
35 

69 
54 

69 
60 

62 
33 

54 
40 

63 
40 

74 
57 

72 
54 

60 
45 

55 
45 

59 
53 

57 
43 

50 
29 

42 
16 

48 

17 

60 
25 

62 
46 

61 
54 

60 
32 

55 
49 

54 
45 

60 
43 

48 

36 

52 
28 

65 
34 

57 
38 

63 
50 

64 
46 

59.4 
40,5 

HINDER  I  SSE 

•          *  * 

MAX 

Mm 

52 

61 
27 

65 
29 

65 
36 

69 

53 

68 
59 

60 

51 

63 

76 

67 

58 

55 

58 

53 

46 

41 

49 

1 5 

60 

57 

59 

59 

55 

56 

56 

49 

54 

66 

55 
36 

58 

62 
4  7 

58.2 
39.7 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSX 

MAX 

Mm 

50 
3 1 

61 
23 

63 
22 

64 
30 

62 
46 

68 
53 

64 
32 

51 

63 

66 

62 

57 

60 

60 

55 

55 

40 

52 
|7 

53 

60 

56 

55 

55 

52 

59 

58 

47 

63 

60 

S3 
36 

59 
48 

57.6 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

44 
29 

60 
25 

62 
24 

59 
34 

62 
51 

69 
55 

55 
3 1 

43 

56 

69 

64 
49 

52 

58 

54 
52 

52 

41 

39 
9 

47 

j3 

52 

56 

52 
48 

52 

52 
48 

50 

58 

46 
34 

46 
24 

66 
35 

50 
43 

51 
45 

56 

50 

54.2 

ElBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

50 
31 

60 
22 

63 

22 

66 
29 

71 
51 

69 

60 

65 
35 

53 
42 

61 
40 

74 
55 

69 
55 

56 
45 

55 
44 

56 
54 

55 
41 

37 
14 

46 

12 

58 

16 

62 
36 

61 
SO 

61 
52 

59 
52 

57 
SO 

57 
47 

54 

33 

52 
26 

63 
32 

60 
33 

60 
44 

66 
53 

59.0 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

56 
31 

5S 
34 

65 

37 

70 
40 

70 
52 

65 
54 

66 
36 

55 
42 

66 
40 

72 
46 

65 
46 

56 
45 

58 

42 

58 
40 

52 
42 

48 

15 

40 

20 

50 
26 

58 
42 

60 
38 

60 
40 

54 
42 

55 
40 

52 
44 

54 
44 

58 

29 

60 
36 

36 
44 

50 
46 

52 
40 

37,7 
39.2 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

53 
31 

63 
32 

66 
30 

65 
40 

61 
55 

72 
57 

61 
35 

47 
38 

56 
42 

72 
40 

63 
53 

53 
45 

60 
45 

56 
54 

55 

45 

42 

16 

51 
ll 

57 
24 

59 

43 

55 
50 

53 
53 

56 
52 

56 
49 

60 
45 

54 
39 

35 
27 

70 
35 

59 
39 

56 
46 

64 
52 

58.1 
40,6 

MASHINCTON 

•          •  • 

MAX 

Mm 

40 
34 

53 
32 

6S 

30 

65 
30 

70 
36 

73 
49 

62 

56 

45 

65 

75 

69 

62 

59 

62 

5, 

38 

1 8 

42 
17 

49 
19 

SO 
25 

65 
46 

65 
55 

56 
50 

55 
50 

55 
48 

49 
46 

47 
28 

55 
29 

66 
34 

60 
35 

66 
42 

57. B 
37.5 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

54 

70 

66 

68 
29 

73 
52 

69 
61 

64 

62 

75 
50 

78 
57 

80 
55 

76 
56 

79 
55 

77 
57 

72 
54 

67 
20 

36 
18 

52 

60 
30 

CARROLLTON 

MAX 

Mm 

52 
29 

60 
24 

60 
33 

62 
34 

72 
54 

68 
49 

59 

30 

59 
44 

66 
45 

73 
64 

66 
39 

59 
47 

60 
51 

59 
54 

61 
39 

40 
23 

39 

17 

59 
21 

60 
50 

60 
55 

36 
43 

48 

41 

57 
38 

49 

32 

53 
25 

SB 

27 

62 
35 

65 
47 

6? 
55 

58.3 
36.9 

COLUMBUS  mSD  AP 

MAX 

Mm 

55 

32 

64 

31 

66 
32 

64 
42 

73 
57 

68 

50 

66 
39 

58 
52 

76 
55 

79 
64 

78 
60 

78 

60 

72 
60 

73 
66 

70 
39 

43 

31 

47 

26 

65 

30 

66 
51 

64 
59 

5» 
50 

57 
45 

59 
42 

46 

37 

59 
32 

65 
32 

64 
44 

71 
52 

65 
60 

63.8 
45.3 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

44 
29 

52 
30 

62 
34 

64 
47 

65 
48 

70 
55 

66 

33 

61 
34 

54 

44 

70 
54 

75 
54 

66 
52 

57 
49 

67 
54 

63 
52 

56 
25 

37 
16 

51 
34 

60 
40 

61 
53 

62 
52 

55 
41 

52 
41 

59 
36 

44 

27 

54 

32 

66 
36 

60 
47 

62 
51 

36.3 

40.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEOROIA 
DECEMBER 


Day  ol  Month 

o 

01 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

GREE'^VILLE   2  NNW 

MAX 

67 

69 

67 

44 

44 

54 

60 

63 

62 

58 

58 

55 

62 

67 

67 

61  3 

Mm 

62 

31 

44 

48 

60 

54 

54 

54 

56 

42 

25 

19 

18 

28 

51 

56 

51 

44 

39 

38 

33 

26 

30 

41 

49 

57 

42.7 

LA  GI^&NCE 

MAX 

68 

56 

69 

68 

65 

63 

67 

45 

47 

49 

62 

63 

62 

61 

5 1 

51 

5  J 

54 

63 

60 

64 

60  4 

Mm 

26 

28 

26 

36 

53 

62 

32 

46 

51 

51 

54 

49 

55 

57 

45 

26 

17 

24 

46 

56 

48 

44 

41 

41 

33 

26 

28 

40 

47 

47 

40.5 

MADCUAl  1  Mil  1  C 

riAKSnflLLVi  LLC 

MAX 

68 

70 

66 

60 

65 

6 1 

80 

79 

78 

76 

75 

68 

43 

52 

63 

66 

64 

62 

55 

63 

59 

65 . 6 

Mm 

30 

28 

31 

35 

40 

46 

36 

45 

48 

51 

51 

52 

59 

56 

29 

22 

24 

30 

47 

43 

49 

46 

42 

40 

41.4 

NE WNAN 

MAX 

62 

62 

61 

52 

46 

59 

61 

59 

56 

61 

63 

Mm 

11 

28 

32 

42 

55 

54 

32 

45 

45 

62 

50 

48 

51 

56 

57 

2  5 

22 

32 

39 

58 

50 

45 

42 

40 

32 

25 

30 

41 

49 

51 

4l!5 

Sunny  s i de 

MAX 

69 

49 

65 

65 

57 

40 

42 

5 1 

61 

6 1 

60 

56 

55 

53 

60 

5  2 

54 

65 

6  1 

62 

62 

59  6 

Mm 

30 

29 

32 

40 

53 

52 

32 

42 

45 

61 

53 

51 

49 

56 

40 

25 

18 

20 

30 

51 

55 

50 

45 

40 

41 

36 

27 

33 

43 

46 

56 

41.4 

TALBOTTQN  1  NE 

MAX 

64 

66 

7 1 

70 

55 

45 

65 

55 

68 

64.1 

Mm 

26 

32 

24 

35 

40 

53 

39 

45 

54 

55 

63 

65 

56 

56 

17 

22 

45 

56 

49 

45 

42 

36 

31 

27 

26 

36 

46 

50 

40.9 

TALLAPDQSA  2  N 

MAX 

64 

66 

66 

62 

56 

52 

37 

67 

Mm 

28 

22 

26 

34 

57 

47 

29 

45 

48 

62 

42 

46 

52 

51 

40 

^5 

11 

19 

51 

54 

45 

43 

40 

37 

31 

24 

22 

36 

49 

54 

sail 

THOMASTON  2  S 

MAX 

63 

79 

7  ^ 

70 

54 

48 

56 

65 

63 

62 

54 

56 

6 1 

59 

65 

67 

66 

64.7 

MIN 

29 

26 

33 

28 

49 

62 

33 

46 

50 

54 

58 

56 

55 

60 

54 

27 

20 

20 

25 

45 

56 

50 

45 

42 

41 

35 

28 

30 

40 

47 

44 

41.5 

WEST  POINT 

MAX 

50 

60 

61 

60 

60 

70 

65 

60 

56 

66 

80 

70 

75 

70 

68 

69 

40 

42 

46 

62 

65 

60 

53 

52 

50 

56 

60 

60 

60 

62 

67 

60.7 

*  * 

60 

28 

22 

2  5 

55 

45 

30 

30 

48 

38.9 

CENTRAL 

05 

A  I  LEY 

MAX 

Mm 

CQV I NCTON 

MAX 

63 

70 

66 

60 

57 

47 

41 

60 

Mm 

29 

26 

28 

35 

54 

48 

34 

43 

43 

59 

54 

47 

47 

54 

18 

18 

23 

49 

55 

51 

46 

45 

42 

37 

29 

31 

40 

47 

55 

40.7 

DUEL  I N  3  S 

MAX 

*7 

58 

79 

69 

79 

81 

75 

45 

43 

68 

69 

65 

56 

58 

67 

70 

64  9 

Mm 

32 

26 

28 

31 

40 

52 

43 

45 

48 

53 

56 

56 

57 

60 

65 

20 

22 

26 

50 

56 

48 

45 

42 

45 

30 

31 

34 

42 

52 

41.7 

MAX 

46 

62 

65 

69 

73 

66 

63 

78 

79 

80 

76 

8 1 

81 

74 

44 

42 

56 

67 

69 

64 

6 1 

57 

65 

5  5 

5  8 

56 

65 

68 

70 

65.0 

Mm 

33 

29 

33 

33 

45 

55 

46 

44 

49 

64 

58 

57 

59 

60 

63 

27 

23 

24 

31 

50 

57 

48 

46 

41 

42 

30 

29 

36 

42 

56 

43.0 

MAX 

57 

65 

70 

66 

67 

79 

77 

74 

70 

72 

66 

57 

43 

5 1 

63 

60 

62 

67 

64 

56 

66 

65  0 

Mm 

29 

29 

26 

34 

49 

62 

34 

48 

60 

58 

54 

52 

59 

50 

27 

19 

18 

23 

48 

40 

48 

51 

48 

36 

54 

42.2 

MAX 

47 

65 

67 

67 

58 

80 

80 

80 

80 

83 

80 

74 

48 

46 

59 

66 

68 

56 

66 

67 

66  1 

Mm 

31 

27 

28 

39 

40 

50 

42 

42 

50 

56 

56 

58 

60 

60 

30 

23 

23 

26 

46 

57 

48 

47 

43 

42 

29 

29 

52 

53 

42.6 

MAX 

55 

79 

68 

71 

52 

44 

66 

64  . 0 

Mm 

36 

30 

39 

42 

48 

60 

36 

45 

50 

55 

60 

55 

53 

60 

40 

32 

26 

25 

29 

40 

50 

47 

49 

45 

45 

40 

35 

31 

49 

50 

51 

43  .8 

MACON  WSG  AP 

5B 

68 

65 

75 

69 

65 

56 

75 

62 

82 

7 1 

82 

79 

74 

46 

45 

54 

66 

66 

65 

57 

65 

53 

59 

69 

66 

74 

65 

65 . 9 

Mm 

32 

28 

30 

39 

48 

57 

40 

49 

52 

62 

58 

58 

59 

65 

24 

21 

26 

47 

58 

51 

48 

49 

45 

41 

30 

30 

41 

53 

57 

44.2 

77 

56 

68 

71 

55 

42 

68 

60  ,7 

Mm 

33 

25 

25 

26 

35 

52 

37 

36 

47 

51 

56 

54 

52 

55 

30 

2 1 

17 

17 

23 

48 

55 

48 

48 

44 

42 

30 

39.3 

MONT  I C  E  L  L  D 

MAX 

Mm 

sandersvillf 

MAX 

63 

62 

65 

72 

67 

64 

5  5 

7 1 

7 1 

73 

66 

53 

40 

^9 

64 

65 

62 

64 

56 

61 

56 

54 

56 

65 

67 

7 1 

65 

63.5 

Mm 

33 

27 

28 

38 

47 

63 

40 

47 

48 

51 

53 

53 

52 

60 

52 

30 

20 

19 

24 

41 

53 

48 

51 

50 

46 

43 

31 

35 

39 

52 

58 

43.0 

SlLOAM 

MAX 

54 

64 

67 

68 

73 

68 

66 

50 

63 

78 

70 

64 

63 

64 

59 

51 

42 

51 

62 

67 

63 

61 

55 

59 

59 

54 

55 

66 

62 

65 

65 

61.5 

Mm 

30 

39 

62 

34 

^7 

20 

26 

53 

42 

40 

2  6 

33 

42.0 

06 

MAX 

79 

65 

51 

41 

Mm 

33 

30 

26 

27 

35 

50 

39 

39 

44 

48 

55 

50 

47 

51 

29 

^  7 

16 

19 

24 

52 

54 

51 

50 

47 

35 

26 

31 

36 

36 

46 

36.6 

AUGUSTA  WSO  AP 

56 

67 

68 

66 

76 

67 

60 

50 

65 

79 

75 

56 

69 

7 1 

55 

44 

42 

50 

58 

59 

55 

54 

69 

69 

67 

62.3 

Mm 

34 

27 

27 

37 

43 

57 

43 

45 

46 

56 

52 

46 

49 

55 

41 

29 

20 

18 

22 

42 

51 

54 

46 

44 

42 

37 

31 

34 

37 

47 

55 

40.9 

MAX 

82 

70 

68 

Mm 

35 

31 

36 

41 

48 

52 

54 

50 

52 

59 

58 

56 

57 

59 

66 

34 

24 

22 

28 

43 

54 

56 

51 

51 

47 

37 

32 

35 

40 

49 

58 

45.7 

MAX 

Mm 

METTtR 

MAX 

63 

80 

76 

70 

43 

69 

6 1 

65 

Mm 

35 

30 

31 

41 

50 

51 

42 

46 

40 

44 

51 

58 

57 

58 

56 

2  2 

25 

30 

45 

51 

54 

55 

59 

46 

40 

31 

33 

35 

53 

51 

43.6 

"lUViliLC    Cat  OIm 

MAX 

59 

72 

77 

69 

70 

Mm 

29 

29 

30 

40 

50 

51 

45 

45 

45 

45 

45 

56 

52 

52 

59 

27 

27 

50 

54 

55 

MILLEN  4  N 

MAX 

56 

74 

57 

47 

68 

6 1 

67  3 

Mm 

34 

35 

38 

37 

47 

53 

46 

46 

46 

56 

50 

55 

51 

63 

^' 

17 

22 

51 

52 

51 

51 

50 

46 

45 

29 

35 

34 

49 

58 

43.8 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

54 

65 

68 

65 

76 

70 

58 

40 

54 

70 

70 

65.6 

Mm 

40 

29 

38 

42 

49 

53 

49 

50 

51 

50 

59 

56 

55 

60 

22 

18 

26 

45 

58 

60 

55 

53 

50 

47 

32 

35 

38 

46 

56 

45.7 

SWA I NSBORO 

MAX 

55 

68 

77 

62 

42 

55 

54 

69 

72 

67 

66  3 

Mm 

34 

29 

33 

40 

50 

42 

46 

49 

47 

63 

57 

57 

57 

64 

62 

32 

22 

21 

26 

55 

57 

49 

54 

47 

40 

31 

33 

40 

45 

53 

44.6 

WARRENTON 

MAX 

52 

66 

54 

65 

67 

67 

41 

42 

5  0 

63 

62 

63 

6 1 

62 

5 1 

54 

Mm 

33 

29 

29 

30 

35 

52 

36 

39 

46 

46 

52 

48 

50 

52 

29 

19 

20 

20 

23 

49 

55 

51 

50 

51 

39 

29 

29 

35 

40 

48 

39!o 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

44 

56 

65 

68 

65 

76 

66 

66 

46 

66 

79 

80 

55 

65 

72 

60 

45 

40 

50 

64 

69 

62 

60 

61 

61 

57 

58 

55 

65 

68 

69 

61.7 

Mm 

34 

28 

30 

30 

34 

43 

47 

44 

44 

46 

57 

55 

53 

55 

54 

32 

22 

17 

17 

24 

50 

55 

52 

50 

42 

40 

32 

32 

37 

38 

46 

40,1 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

49 

55 

64 

65 

72 

75 

71 

66 

63 

60 

79 

80 

60 

80 

82 

75 

46 

44 

57 

69 

73 

64 

64 

54 

66 

66 

58 

58 

66 

68 

75 

66.7 

Mm 

32 

28 

29 

41 

45 

58 

58 

50 

55 

59 

58 

59 

65 

62 

65 

33 

26 

24 

26 

31 

47 

55 

48 

39 

42 

35 

29 

27 

27 

40 

50 

43.3 

S«»  Ref»r«BCft  Notes  followlDg  Statlos  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

01 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

AMEKICUS  <>  ENE 

MAX 

MIN 

55 

31 

64 
32 

67 
33 

65 

4 1 

73 
56 

69 
63 

63 

57 
52 

78 
53 

77 

73 
6 1 

77 

60 
57 

77 

73 

55 
30 

42 

23 

55 
25 

64 

64 

62 
52 

67 
53 

53 

64 

60 
41 

57 
37 

57 
29 

65 
33 

64 
43 

70 
5 1 

66 
56 

64,9 
45.4 

BAINbRIOCE 

MAX 

56 
34 

60 
29 

60 
39 

77 

76 

76 

68 

69 
60 

79 
63 

79 

76 
56 

60 

82 

79 

77 

59 
33 

46 
28 

60 
25 

70 

73 

71 
60 

63 
53 

55 

67 
34 

67 
43 

53 
34 

57 
30 

65 
29 

71 
36 

74 
43 

70 
57 

66.2 
46.3 

BLAKELY 

MAX 

*9 
32 

55 
31 

63 
32 

66 

67 

74 

70 

65 
46 

66 
56 

79 

59 

69 

79 

77 

76 

71 
30 

45 

26 

45 
26 

59 
29 

66 
34 

72 
55 

62 
56 

56 
46 

55 
38 

66 
36 

56 
36 

50 
32 

59 
31 

66 
31 

66 
42 

73 
49 

64. J 
43.3 

CAIRO  2  NNM 

MAX 

60 

30 

SB 
29 

63 
46 

77 

75 

75 
61 

67 

67 
58 

76 
57 

60 
60 

82 
55 

81 

62 
57 

79 

76 

58 

33 

45 

26 

62 
29 

71 

72 

70 

63 
53 

53 

62 

60 
34 

57 
39 

60 
36 

62 
36 

68 
38 

76 
52 

78 
50 

68.3 
46. B 

Camilla 

MAX 

53 
34 

58 
30 

62 
40 

73 

75 
58 

72 

67 

67 
5B 

75 

76 

76 
57 

78 

82 
59 

60 

75 

57 
32 

45 
27 

56 
26 

67 

73 

64 
56 

67 
53 

56 

66 
37 

62 
42 

55 
35 

54 

30 

62 
30 

68 
38 

73 

67 
56 

66.3 
40.4 

COLOUITT  2  E 

MAX 

50 
3 1 

59 

60 

72 

72 

76 

72 

67 

74 

76 

73 

77 

79 
59 

81 
63 

70 
66 

73 
32 

46 

27 

44 
26 

56 
30 

67 
35 

73 
53 

63 
56 

59 
47 

61 
37 

69 
4  1 

57 
33 

51 
30 

59 
29 

70 
33 

75 
40 

68 
47 

66.2 
44 . 2 

CUTM8EHT 

MAX 

55 

63 

67 

66 
43 

73 
56 

71 
54 

67 
44 

65 

79 
56 

76 

75 

79 
53 

78 
60 

76 
65 

75 
53 

54 
29 

45 
23 

57 
26 

66 
32 

69 
50 

66 
56 

62 
50 

56 
45 

64 

41 

59 
41 

55 
36 

56 
30 

65 
32 

64 
41 

73 
47 

70 
52 

66.2 
44.7 

FORT  CAINES 

MAX 

52 

60 
30 

64 
32 

64 
45 

73 
57 

72 
61 

67 
45 

63 
57 

76 
58 

77 
63 

75 
61 

76 
58 

76 
65 

74 
62 

72 
51 

55 
25 

44 

26 

66 
33 

71 
30 

70 
52 

72 
54 

69 
50 

57 
45 

63 
37 

60 
42 

54 
35 

55 

32 

64 
33 

63 
42 

72 
49 

67 
51 

66.0 
43.7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

61 

35 

63 
32 

68 
34 

69 
39 

71 
54 

69 
53 

67 
39 

65 
50 

80 
53 

78 
61 

76 
58 

77 
55 

79 
50 

77 
62 

73 
50 

53 
29 

55 

21 

54 

IB 

70 
36 

69 
41 

66 
49 

64 
46 

53 
43 

65 
35 

62 
38 

56 
26 

57 
27 

66 
23 

64 
33 

71 
47 

66 

57 

66.6 

41,9 

MORGAN  IK 

MAX 
M» 

6A 

32 

62 
28 

65 

36 

72 
43 

74 
54 

77 
62 

66 
47 

66 
56 

BO 
57 

78 
63 

61 
56 

79 
59 

79 
59 

79 
66 

76 
55 

59 
29 

48 

25 

57 
25 

68 
33 

72 
44 

71 
56 

64 

51 

56 
41 

69 
36 

63 
41 

56 
35 

61 
31 

66 
28 

77 
40 

74 

41 

60 
56 

69.1 
44.9 

PLAINS  5H  CA_EXP  STA  ' 

MAX 

MIN 

<.7 

31 

54 
31 

61 
31 

66 
34 

65 
46 

72 
57 

66 
42 

64 
42 

59 

52 

76 
59 

77 
61 

77 
59 

76 
59 

78 
63 

76 
65 

71 
30 

43 
24 

43 
24 

56 
24 

64 

32 

67 
51 

62 
56 

57 
46 

51 
42 

63 
41 

58 
36 

46 

30 

56 

30 

64 
33 

64 
43 

71 
52 

63.0 
42.8 

THGMASVILLE  »  iE 

*          •    '  • 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALA_PA)*A  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

5B 

62 

60 

74 
42 

74 
55 

72 
64 

72 
55 

64 

72 

80 

61 

62 

56 

72 
55 

64 

50 

ASHBURN  )  ENE 

MAX 

MIN 

47 

52 

61 

61 

70 

72 

69 
51 

65 

60 

73 

77 
57 

76 

78 

59 

79 

74 

45 

20 

42 

53 

62 

73 

62 

61 

52 
42 

62 

55 

52 
3 1 

53 
31 

63 

66 

72 

63.5 
43.4 

CORDELE 

MAX 
MIN 

52 

64 
28 

66 

70 
40 

72 
52 

70 
63 

65 
46 

62 

79 
55 

79 

76 

78 
58 

81 
59 

60 

76 
60 

62 
32 

42 
26 

52 
24 

65 

30 

68 
43 

66 
59 

62 
55 

56 

65 

42 

62 
39 

52 

40 

56 

31 

64 
30 

67 
40 

73 
52 

73 
56 

66.4 
45.5 

OQUCLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

48 

57 

62 

59 
40 

72 
43 

74 

57 

72 
55 

65 

66 

70 

81 

80 

76 

83 

79 

7! 

47 
25 

44 

61 

69 

74 

65 

61 

53 

66 

55 

42 

56 

32 

55 

32 

65 

70 

74 

65.7 
43.5 

FITZttERALD 

MAX 
MIN 

53 

60 

60 

72 

73 
56 

72 
62 

66 
50 

64 

72 

77 

76 
56 

78 

60 

79 

77 

68 
32 

43 
25 

55 

67 

72 

69 

64 
57 

61 

63 

62 

55 

53 

63 
38 

68 

72 

71 

66.7 
48.1 

HDMERVILLE  3  MSU 

MAX 
MIN 

59 

63 
29 

57 

73 
43 

73 
54 

75 
65 

66 
60 

65 

75 

81 

81 

80 

83 

79 

81 

75 
36 

52 
27 

61 

71 

73 

66 

66 

61 

69 

65 

59 

57 

66 
31 

71 

75 

73 

69.4 

4T-.  1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

47 

55 
30 

62 
30 

61 
34 

72 
42 

77 
53 

70 
54 

67 

59 
53 

72 

76 

80 

74 

62 
6 1 

60 

79 
36 

47 

27 

43 
23 

55 
24 

69 
29 

72 

64 

55 

63 

54 

64 

55 

40 

58 

31 

54 
31 

65 

72 

73 

65.3 
43.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

56 

60 
28 

60 
38 

73 
44 

74 
55 

73 
62 

67 
52 

65 
5 1 

70 
57 

79 

80 

60 
59 

84 
56 

80 
62 

77 

62 
30 

49 
24 

61 
28 

70 

77 

69 

64 

53 

60 

69 
37 

64 
39 

54 
39 

56 

30 

61 
3 1 

68 

75 

70 

67.9 
44.9 

NASHVILLE  !  SSE 

MAX 

Mm 

58 
31 

61 
29 

58 
37 

75 
42 

74 
49 

73 
60 

68 
56 

67 
55 

74 
58 

81 
58 

62 
52 

60 
59 

64 
57 

80 
60 

79 
61 

75 

30 

54 
25 

61 
24 

70 
30 

72 
41 

70 
55 

64 
54 

62 
49 

69 
42 

68 
40 

SB 
37 

57 
30 

63 
29 

71 
36 

77 
50 

72 
57 

69.6 

aulTHAN  2  SW 

MAX 

Mm 

54 
38 

55 
33 

59 
33 

58 

46 

74 
51 

72 
60 

74 
60 

68 
58 

70 
58 

75 
51 

80 
55 

BO 
56 

80 
60 

62 
63 

79 
65 

85 
34 

50 
27 

45 

27 

59 
30 

69 
39 

72 
45 

62 
55 

64 

50 

53 
39 

59 
42 

55 
40 

59 
34 

55 

32 

64 
33 

69 
39 

75 
53 

66.3 

45  .4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

47 
33 

58 
32 

63 
36 

63 
46 

72 
48 

74 

60 

71 
53 

68 
52 

63 
54 

70 
59 

79 
57 

79 
56 

60 
61 

63 
63 

79 
66 

76 
32 

46 

26 

45 
27 

62 
30 

70 
44 

74 
52 

63 
57 

63 
46 

53 
43 

65 
41 

58 
42 

55 
31 

58 
33 

65 
36 

70 
46 

74 
55 

66.1 
43.6 

VALDOSTA  3  E 

•          •  • 

MAX 

Mm 

58 

62 
29 

57 
42 

76 
51 

76 
51 

74 
66 

68 

61 

69 

76 

B2 

61 

82 

64 

60 

80 

73 

47 

63 
25 

71 

74 

72 

64 

64 

70 

63 

60 

60 

64 

72 
35 

77 

73 

70.1 
47.4 

SOUTHEAST  09 

ALMA    FAA  AP 

MAX 

Mm 

59 
36 

63 
29 

57 
42 

72 
47 

75 
57 

73 
64 

66 
57 

63 

53 

72 
55 

62 
55 

80 
55 

72 
60 

83 
61 

76 
63 

60 
65 

65 

34 

45 

27 

61 
27 

66 
32 

73 

65 

64 
56 

58 
52 

68 
50 

60 

59 

56 

32 

66 
32 

70 

73 

69 

67.6 

BlACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

55 
40 

60 

60 
50 

61 
50 

70 
55 

75 
61 

64 
50 

79 
60 

56 

75 
58 

77 

82 
40 

51 
30 

40 

62 

65 

65 

60 
51 

37 

64 

67 

72 

47.0 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

60 
39 

62 
34 

58 
43 

69 
46 

74 
54 

76 
64 

66 
60 

64 
55 

76 
59 

60 
59 

61 

78 
60 

82 

79 
6 1 

84 

79 
39 

47 
28 

61 

68 

76 

73 

71 

67 

68 

72 

74 

75 
5  5 

71.2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

Mm 

61 
38 

59 
31 

58 
45 

64 
47 

70 
57 

79 
62 

65 
56 

63 
55 

70 
57 

76 
60 

79 

66 
5B 

75 

75 

64 
60 

61 

45 

57 

65 

72 

66 
59 

69 

60 
53 

67 

60 

60 

57 

66 

68 

72 
55 

70 

66.5 

FLEMING 

MAX 

Mm 

58 
35 

66 
27 

60 
35 

69 
40 

74 
46 

73 
64 

66 
56 

61 
56 

76 
55 

61 
56 

83 

76 
58 

83 

79 

65 

78 

48 

59 

69 
2  9 

74 

71 

72 

66 

66 

65 

59 

57 

66 

70 
37 

76 
50 

72 

69.3 

FOLKSTON  9  SU 

MAX 

Mm 

58 
37 

61 
31 

56 
41 

76 
45 

76 
57 

79 
65 

67 
62 

66 

79 

63 

83 
57 

Bl 

85 

58 

64 

78 

46 

62 
27 

72 
38 

75 

73 
57 

71 
59 

66 
5 1 

66 
49 

56 

57 

57 
3^ 

67 

74 
36 

75 
51 

75 
56 

70.6 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

66 
36 

66 
30 

62 
39 

70 
44 

75 
51 

70 
62 

64 
56 

73 
50 

77 
55 

62 
60 

83 

73 

80 

77 

62 

78 

44 

60 

69 

74 
*75 

64 

75 

66 

66 

57 
49 

61 

57 

63 

70 

74 

52 

72 
56 

69.4 

CLENNVILLE 

MAX 

MIN 

57 
34 

63 

40 

72 
44 

77 
51 

72 
63 

69 
52 

63 

77 

62 

83 

72 

63 
58 

79 

82 

75 

44 

59 

70 

69 
56 

67 
57 

62 
52 

61 
50 

60 
39 

55 
33 

66 

72 
42 

75 

53 

71 
60 

69.4 

4B  ,3 

JESUP  9  S 

MAX 
M» 

57 
36 

64 

27 

60 
37 

70 
41 

76 
50 

75 
62 

65 
60 

63 
51 

75 
56 

Bl 
59 

82 
53 

74 

60 

63 

57 

61 
59 

64 
68 

79 
36 

47 

25 

5» 

23 

71 
31 

71 
55 

70 
57 

63 
52 

63 
49 

63 
47 

60 
36 

58 

30 

65 
31 

72 
>6 

73 
57 

73 
57 

69.5 
46.6 

nahunta 

MAX 
MW 

69 
36 

62 
29 

5B 
41 

71 
43 

76 
53 

76 
61 

65 
53 

65 
55 

76 
60 

62 
59 

82 
53 

77 
62 

63 
58 

83 
58 

61 
66 

60 
35 

59 
26 

60 
27 

66 
35 

73 
46 

71 
51 

69 
50 

70 
49 

67 
47 

56 

41 

56 

33 

66 
32 

72 
46 

74 

32 

74 
56 

70.9 
47.2 

sapelo  island 

MAX 

Mm 

60 
39 

58 

32 

56 
43 

63 
46 

70 
53 

76 
63 

68 
59 

61 
55 

66 
57 

77 
59 

78 
57 

66 
56 

73 
58 

75 
59 

82 
65 

64 

38 

46 

26 

55 

30 

63 
41 

70 
SO 

67 
56 

67 
59 

64 

53 

57 
49 

63 
42 

58 

36 

66 
36 

57 
42 

71 
55 

69 

60 

66.1 
49.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEQRCU 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

•ago 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAVANNAH 

USOA  PL  GRON 

MAX 

66 
3* 

65 

26 

63 
36 

6S 
«1 

76 
46 

72 
62 

67 
58 

60 
50 

74 
54 

80 
59 

82 
49 

75 
58 

78 
57 

77 
55 

80 
66 

79 
40 

49 
25 

56 

29 

68 
29 

74 
45 

70 
56 

73 
54 

66 
56 

66 
54 

64 
53 

60 
40 

62 
36 

66 

36 

70 
40 

75 
52 

72 
59 

69.5 
46.9 

SAVANNAH 

USD  AP 

MAX 

57 
36 

66 
32 

63 
39 

71 
'.2 

74 
50 

72 
61 

69 
53 

57 
50 

75 
53 

82 
59 

82 
58 

63 
59 

75 
59 

78 
59 

81 
51 

51 
34 

44 
26 

58 
23 

68 
32 

74 
51 

71 
58 

72 
60 

61 
54 

67 
50 

57 
42 

60 
37 

54 
34 

67 
36 

71 
41 

74 
52 

71 
62 

67.3 
46.9 

SAVANNAH 

BEACH 

MAX 

SURRENCY 

2  WNH 

MAX 
MIN 

57 
29 

64 

25 

60 
32 

73 
37 

76 
48 

72 
60 

67 
54 

64 
49 

76 
54 

81 
56 

81 
51 

80 
55 

83 
56 

81 
58 

62 
64 

76 
38 

50 
22 

60 
17 

69 
26 

74 
40 

74 
58 

66 
54 

65 
46 

68 
46 

58 
43 

61 
34 

56 

28 

67 
28 

73 
35 

73 
50 

72 
58 

69.6 
43.6 

WAYCROSS 

<.  NE 

MAX 
MIN 

50 
35 

60 
28 

63 
29 

59 
47 

72 
4S 

75 
56 

78 
62 

64 
55 

62 
65 

74 
60 

83 
53 

85 
53 

80 
65 

65 
60 

63 
60 

82 
38 

50 
26 

45 
26 

62 
29 

71 
40 

75 
51 

66 
S6 

66 
S3 

54 
46 

69 
45 

58 
45 

59 
30 

58 
30 

69 
31 

75 
42 

75 
55 

68.1 
45.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  of  month 

Station 

a 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  EXP  STATION 

"iJ 

46 

46 

4" 

46 

51 

56 

57 

51 

5C 

56 

54 

55 

5< 

5< 

54 

5< 

4i 

44 

4i 

45 

51 

52 
5C 

50 

50 

5i 

5C 

4! 

46 

41 

4- 

5: 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

50 
39 

5S 
41 

60 
46 

64 
47 

62 
46 

64 
55 

67 
46 

65 
45 

57 
51 

72 
57 

72 

60 

66 
57 

60 
57 

66 
57 

65 

57 

61 
38 

5 1 

36 

50 
35 

53 
36 

57 
36 

57 
53 

57 
56 

58 
52 

56 
50 

5G 
48 

64 
45 

49 
38 

54 

37 

6  I 
46 

60 
37 

6C 
52 

60.0 
47.0 

4 

MAX 
MIN 

50 
42 

55 
40 

58 
44 

59 
44 

59 
47 

61 
56 

64 
49 

62 
48 

54 
52 

67 
54 

66 
62 

65 
56 

56 

57 

63 
56 

63 
59 

60 
43 

50 
39 

48 
39 

46 
40 

53 
40 

56 
52 

57 
56 

57 
53 

57 
53 

57 
51 

60 
48 

49 

41 

54 
40 

56 
46 

57 
41 

58 
51 

57.5 
46.5 

8 

MAX 
MIN 

51 
48 

52 
46 

55 
48 

55 
50 

55 

50 

59 

55 

61 
54 

58 
53 

54 
54 

61 

51 

64 

61 

62 
59 

62 
58 

60 
56 

60 
60 

61 
50 

50 
45 

47 
44 

47 
44 

50 
44 

55 

50 

55 
55 

56 
54 

55 
53 

56 
52 

56 
51 

51 
46 

51 
44 

52 
49 

52 
45 

56 
50 

55.5 
51.0 

HAHKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

58 
54 

56 
51 

54 
51 

54 
51 

57 
54 

64 
56 

64 
62 

62 
61 

61 
61 

64 
61 

66 
64 

65 
64 

67 
65 

67 
65 

69 

67 

69 
61 

61 
55 

55 
51 

53 
50 

55 
51 

59 
55 

60 
59 

61 
60 

60 
59 

60 
58 

58 
56 

58 
55 

56 
56 

58 
56 

60 
51 

60.4 
57. 4 

HDMERVILLE  3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

57 
52 

60 
50 

58 
55 

58 
55 

64 
55 

66 
59 

6S 
65 

65 
63 

67 
63 

69 
64 

72 
63 

72 
62 

72 
65 

72 
64 

72 
65 

73 
55 

57 
50 

54 

47 

57 
46 

62 
50 

64 
54 

62 
60 

63 
61 

61 
59 

64 
57 

59 
55 

59 
52 

56 
49 

60 
50 

61 
50 

65 
61 

63.5 
56.6 

MIOVILLE  EXP.  STATION 

4 

MAX 
HIM 

50 
46 

52 
47 

53 
48 

63 
52 

61 
53 

64 
54 

65 
54 

62 
53 

63 
54 

65 
54 

67 
56 

70 
63 

70 
61 

69 
65 

69 
64 

64 
40 

61 
40 

53 
47 

53 
47 

57 
44 

57 
45 

55 
44 

61.0 
51.4 

PLAINS   SW  OA   EXP  STA 

4 

MAX 
MIN 

53 
45 

58 
45 

58 
45 

59 
46 

61 
52 

66 
59 

68 
58 

06 
59 

61 
60 

72 
61 

74 
67 

77 
66 

72 
66 

74 

66 

75 
69 

72 
46 

52 
42 

50 
40 

55 
40 

58 
43 

63 
55 

62 
62 

63 

57 

57 
54 

64 
52 

60 
50 

52 

43 

55 
39 

58 
43 

56 
50 

60 
52 

62.4 
52.6 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

53 
43 

67 
41 

66 
41 

62 
49 

71 
52 

69 
59 

69 
60 

74 
60 

64 
59 

68 
60 

78 

60 

80 
60 

77 
63 

81 
64 

77 
67 

72 
43 

61 
38 

63 
38 

68 
38 

71 
44 

71 
52 

61 
59 

64 
54 

57 
49 

66 
48 

60 
48 

56 

40 

63 
40 

65 
40 

66 
47 

70 
53 

67.5 
50.6 

4 

MAX 
MU 

57 
50 

65 
49 

64 
49 

62 
54 

68 
56 

68 
62 

69 
65 

73 
64 

65 
63 

69 
64 

76 
64 

77 
64 

76 
67 

78 
67 

76 
7u 

73 
53 

62 
47 

62 
47 

64 
47 

67 
51 

66 
56 

63 
62 

65 
59 

59 

55 

65 
55 

60 
55 

60 
48 

61 
46 

63 
49 

65 
54 

68 
58 

66.7 
56.5 

6 

MAX 
MIN 

58 
52 

60 
51 

59 
51 

59 
56 

63 
56 

66 

60 

67 
63 

69 
63 

63 
60 

66 
63 

71 
64 

72 
65 

72 
65 

72 
67 

73 
69 

69 
56 

62 
52 

59 
51 

59 

51 

61 
52 

62 
57 

61 
61 

62 
59 

60 
56 

60 
56 

58 
56 

58 
51 

57 
50 

58 
50 

59 
54 

62 
57 

63.1 
57.3 

CALHOUN  EXP  STATION  :  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 

SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

EXPERIMENT  :    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 

AND  MIN  TEMPERATURES   FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

HAWKINSVILLE  ,   S4NDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

HOMERVILLE  3  WSW  :  GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 

MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES   READ  AT  7   A.  M. 

MIDVILLE  EXP  STATION  ,   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 

THERMOMETERS  UNKNOWN. 

PLAINS  SW  GA  EXP  STATION       :  GREENVILLE-HEAVt'  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
TIFTON  EXP  STATION  ,    TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.      2-,    4-INCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SttUon 

CXMonlli 

it 

1972 

1  

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

la 

17 

IS 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

IS 

I  - 
30 

31 

•      *  • 

NORTHUEST  01 

\  

\  

ALLATOONi  OAH  2 

EVAP 
WINC 

• 

• 

2( 

* 

.li 

.00 

.0( 
3( 

.02 
3( 

.16 

lie 

.00 
• 

.00 
* 

.00 

170 

.09 
48 

.00 

100 

.00 

6 

96 

• 

• 

• 
• 

* 

118 

• 

41 

•  34 

32 

.02 

20 

•  00 
41 

• 
• 

• 
* 

• 
• 

•  04 
90 

• 

• 
• 

.19 
64 

- 

- 

1.066 
12426 

CALHOUN  Exp  station 

EVAP 
MIND 
HAX 
HIN 

36 
50 
38 

13 
50 
38 

9 
51 
39 

7 
53 
40 

28 
62 
50 

96 

74 
53 

102 
57 
35 

.OS 
63 
46 

40 

47 
48 
41 

91 
66 
49 

89 
67 
44 

37 
67 
49 

46 
95 
51 

J7 
56 
90 

61 
53 
49 

113 

94 
■ 

12 

21 
99 
32 

27 
99 
40 

34 
96 
94 

89 

96 
90 

60 
52 
46 

49 

94 
94 

98 
99 
40 

•  22 

31 
95 
40 

.01 
69 
47 
34 

.09 

13 
90 
37 

.06 
24 
91 
41 

.07 
106 

99 
40 

144 

61 
54 

1670 
99.6 
43.6 

•      «  * 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  CA  PlT  science  FM 

EVAP 
UIND 
MAX 
HIN 

.08 
70 
53 
31 

.Ob 
36 
58 
33 

.09 

29 
60 
32 

.01 
29 
61 
37 

.05 
36 
67 
56 

.  12 
80 
67 
63 

•  IC 
92 
66 
41 

.03 

119 
55 
44 

'l8 
64 
44 

'Sc 
73 
99 

'n 

72 
60 

lie 

62 
90 

.  03 

42 
53 
47 

•  04 
24 
59 
92 

120 
59 
46 

210 
50 
33 

.06 

107 
43 
32 

.03 
29 
44 
33 

•  09 
44 
55 
34 

•  03 
63 
98 
41 

69 
60 
99 

33 
99 
90 

•  15 
51 
56 
53 

•  06 
61 
96 
90 

.06 
77 
60 
46 

•  03 
79 
93 
43 

.10 
192 
49 
33 

.20 
79 
59 
38 

.07 
69 
96 
43 

.08 

90 
56 
46 

.12 

115 
62 
46 

2.046 

2246 

98.) 

44.  I 

•       •  • 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

• 

57 

.12 
48 

50 
36 

.06 
17 
58 
38 

.09 
35 
55 
39 

.06 
53 
57 
46 

87 

70 
65 
40 

.10 
90 
54 
39 

.00 
73 
90 
44 

.  03 
92 
67 
49 

.08 

70 
60 

•  09 

♦» 
63 
94 

77 
95 
53 

.13 
39 
61 
93 

60 
62 
54 

110 

79 

10 
■ 

39 

120 
96 
31 

80 

97 
90 

70 
99 
94 

•  19 
69 
59 
47 

•  07 
79 

11 

.04 
68 
92 
42 

•  06 

3T 
96 
40 

.03 
93 
44 
34 

•  08 
32 
48 
34 

.11 
60 
94 
It 

.11 
89 
93 
44 

130 

2017 
96.4 
44.3 

*       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.01 
38 
48 
38 

.07 

21 
60 
38 

.08 

10 
61 
38 

.01 

7 
58 
45 

.04 

27 
69 
48 

.10 
66 

70 
58 

•  06 

37 
68 
58 

.09 

60 
71 
56 

*30 

64 
56 

'20 

70 
98 

*19 
79 
99 

'2* 

79 
99 

.11 

47 
79 

61 

'3' 

81 
61 

.06 

47 
78 
66 

.13 

141 
75 
31 

.08 

114 

.08 
40 

■  07 

17 
52 
30 

•  06 

26 
66 
38 

•  09 
96 
70 
48 

•  09 

27 
61 
97 

•  02 
32 
63 
91 

04 
•  04 

30 
55 
46 

.09 

60 
63 
49 

•  04 

40 
55 
43 

.07 
84 

9T 

•  07 

25 
97 
34 

.06 
20 
61 
96 

.10 
52 
65 
49 

.06 

51 
70 
52 

1.91 
1309 
65.7 
48.0 

*      •  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.09 
Ul 
58 
38 

.13 

17 
61 
38 

• 

11 
59 
42 

* 

15 
66 
46 

.10 
46 
70 
52 

.33 

84 
71 
63 

.08 
82 

71 
61 

.04 

127 
62 
90 

.08 

36 
72 
54 

* 

43 
79 
60 

• 

30 
80 
60 

•  21 

108 

77 
60 

.02 

34i 
73i 
99 

.0} 

32 
79 
60 

.03 
91 
77 
65 

.27 

232 
66 
36 

.17 

141 
43 
30 

•  03 
22 
48 

31 

•  06 

18 
62 
37 

•  10 
42 

70 
51^ 

•  06 

71 
70 
92 

•  12 

20 
71 
60, 

130 

72l 
"1 

.09 
60 
69 
92 

.04 

♦I 
64 
91 

•  06 
88 

57 
40 

122 
9? 

37 

•  11 
76 

61 
38 

.19 
91 
67 
43 

.02 
67 
71 

521 

.02 

'.I 
61 

2.628 
2117 
66.6 
49.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

ishine 

jnset 

lant 
lion 

tant 

.  erage 

1 

^ion  of 
it  mile  1 

of 

>t  mile 

Stondord  of  Time 
EASTERN 

0- 

.50-. 99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

I-  0 

4)    d)  — 
U>  >  01 

Resul 

Resull 
Spee( 

Paste: 
mile 

Direcl 
fast^ 

fbate 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
0 

6 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

Avera 
sky  cc 
sunns 

ATHENS  WSO  AP 

28 

1.3 

7.5 

21+* 

28 

15 

85 

86 

72 

77 

6 

7 

3 

1 

2 

1 

20 

7.1 

ATLANTA  WSD  AP 

30 

0.5 

8.7 

34 

NW 

15 

83 

87 

70 

76 

6 

4 

4 

1 

3 

1 

19 

38 

7.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

29 

l.o 

6.6 

24++ 

29 

16 

85 

86 

61 

77 

6 

4 

4 

0 

2 

1 

17 

7.5 

COLUMBUS  WSO  AP 

36 

0.8 

7.1 

29++ 

33 

15 

89 

90 

66 

81 

5 

1 

4 

0 

2 

2 

14 

7.3 

MACON  WSO  AP 

26 

0.2 

7.6 

26 

NW 

15 

85 

87 

64 

75 

3 

4 

0 

1 

2 

3 

13 

49 

7.5 

ROME   WSD  AP 

3 

3 

9 

1 

2 

0 

18 

SAVANNAH  WSO  AP 

27 

1.2 

7.1 

35 

NW 

36 

89 

90 

63 

79 

6 

3 

1 

1 

1 

0 

12 

36 

7.6 

S*«  R«f*r«nc«  NoIm  Following  SUtloD  tnd«x 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

11 

o  » 

APRIL  1972 

BLUE  RIDGE 

71. B 

45.4 

58.6 

84 

15 

24 

9 

223 

0 

0 

6 

0 

3.45 

1.43 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

«       *  « 

HAY  1972 

ASHBURN   3  ENE 

80.0 

59.0 

69.5 

86 

26 

53 

6+ 

3 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.54 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

BLUE  RIOGE 

75.3 

51.2 

63.3 

84 

25 

40 

12  + 

74 

0 

0 

0 

0 

5.09 

2.44 

13 

•  0 

0 

5 

2 

2 

MONTICELLD 

78. 1 

55.2 

66.7 

88 

26 

44 

6 

22 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.10 

23 

•  0 

0 

10 

4 

1 

•       *  • 

JUNE  1972 

AILEY 

88 .  8M 

62  .4M 

75  .6M 

1 

0 

0 

0 

6.56 

2.30 

19 

.  0 

0 

3 

5 

2 

SANDERSVILLE 

4.65 

2.02 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

TALLAPOOSA  2  N 

8ii.8 

56.  8 

70.8 

-  3.9 

92 

15 

39 

2  + 

13 

3 

0 

0 

0 

4.89 

1.11 

2.82 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

JULY  1972 

TALLAPOOSA   2  N 

86.9 

62.3 

74.6 

-  2.6 

94 

22 

50 

6 

0 

7 

0 

0 

0 

5.44 

.34 

1.67 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

•       «  * 

AUGUST  1972 

AUEY 

M 

70. OM 

M 

99 

20  + 

0 

0 

0 

2.68 

1.68 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

ASHBURN  3  ENE 

90.8 

69.2 

80.0 

96 

21  + 

65 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.47 

3.64 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

SEPTEMBER  1972 

CDRDELE 

92.5 

65.9 

79.2 

98 

16  + 

56 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

1.90 

.82 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

•       •  • 

OCTOBER  1972 

CLAYTON   1  SSH 

70,5 

42.5 

56.5 

-  2.3 

80 

15  + 

26 

21  + 

258 

0 

0 

3 

0 

7.73 

3.51 

1.67 

5 

.0 

0 

7 

5 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


IliRCH 
PiTTE»SON 


IPKU 
BLUE  RIDGE 


tSHtUKN  3  ENE 
BLUE  KIOCE 
HONTICELIO 


JUNE  I'TZ 

tlLEV 

S>NOE>SVUI.E 
ULLAPOOSi  2  N 


Day  ol  Month 


1.75 
J. 09 
4.5t 


6.9a 

0.69 
4.B9 


.07  .91 
.22  .IB 


1   I  2  I  3  I  4  I  S  I  6  I  7  I  8  I  9   I  10  I  11  I  12     13  I  14  {  IS     16  I  17     18     IS    M     ^l     22     n|24     2S|26|  27     28l29|  30  31 


,19     ,9«  .0« 
2.>«  .2* 
.97  .67 


.*>  .11 


.90     .'O  .60 


2.10  1.21 
1.12  2.02  .91 
.3B  2.B2 


.19  1.10 


JULY  1972 


4UCUST  1972 


SEfTEHBEH  1972 
COKDElE 


.12  .70 


0C70BEIt  1972 
CL«VTON  1  SSW 


7.73     7  7 


T         .01   l.«0  l.*3  .02 


CORRECTIONS 


0*7E 

OECEMBen  1971 
DECEMeER  1971 
DECEMBER  1971 
JANUARY  1972 

FEBRUARY  1972 
MARCH  1972 


M0N7HLY  SUMMARIZED  STA7I0N  6 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION 
EXTREMES 


DIVIS ION 

NORTHEAST  03 

NORTHEAST  03 
NORTHEAST  03 

SOUTHEAST  09 

NORTHWEST  01 
EAST  CENTRAL  06 


STAT  ION 

TOCCOA 

DIVISION 
TOCCOA 


CALHOUN  EUP  STATION 
MIDVILLE 


CORRECT  ION 

TOTAL  SNOWFALL  6.5.  MAXIMIK  DEPTH  ON  C- 
AVERAGE  SNOWFALL  2.7 

SNOWFALL  AMOUNT  ON  3D  6.5,   SNOW  ON  GROUND  3D  AND 
4TH  MISSING 

HIGHEST  TEMPERATURE  66,  DATE   lOTH,   TOTAL  DEGREE 
DAYS  172 

TOTAL  3.99 

TOTAL  2,91,  AMOUNT  ON  29TH  0,   30TH  .40,   31ST  .60 

LOWEST  TEMPERATURE  BUAIRSVILLE  E«P  STA  37',  DATE  20 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL  NONE 


JUNE  1972 
JUNE  1972 


JUNE  1972 
JULY  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  r, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t. 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


TOTAL  SNOWFALL  t,  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SOUTHWEST  07 
SOUTHWEST  07 


SOUTHWEST  07 
SOUTHWEST  07 


NORTHEAST  03 


LUMPKIN  2  SE 


DIVISION 
LUMPKIN  2  SE 


TOTAL  SNOWFALL  ZERO 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  60.0,   AVERAGE  7A.7, 
LOWEST  50,  DATE  2D,   TOTAL  DEGREE  DAYS  0,  NUMBER  OF 
DAYS  32-  OR  BELOW  0 

AVERAGE  SNOWFALL  ZERO 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  1ST  53,   2D  50,   3D  51, 
AVERAGE  60.0 


SNOWFALL  DECEMBER  6.5,  TOTAL  7.0.  1  ■ 
OECEMER  AND  TOTAL  MISSING 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

4PRIL 

• 

197J 

MAX 

S6 

55 

69 

60 

69 

75 

69 

61 

64 

69 

68 

71 

76 

82 

84 

78 

76 

78 

76 

82 

78 

72 

79 

71 

67 

69 

75 

74 

74 

74 

71.6 

MIN 

36 

^' 

28 

38 

24 

55 

65 

5  6 

57 

40 

55 

54 

58 

52 

36 

50 

36 

3 1 

30 

53 

45 

45.4 

* 

• 

* 

MAV 

1972 

ASHBURN  3 

ENE 

MAX 

81 

81 

85 

65 

79 

79 

62 

62 

76 

63 

76 

76 

74 

72 

60 

84 

63 

80 

84 

82 

77 

78 

83 

60 

81 

86 

62 

66 

75 

62 

85 

80.0 

MIN 

58 

56 

56 

58 

53 

53 

55 

61 

65 

56 

56 

58 

63 

67 

64 

62 

59 

58 

57 

57 

56 

56 

59 

59 

59 

61 

56 

57 

62 

64 

65 

59.0 

77 

78 

76 

67 

75 

75 

72 

74 

68 

73 

71 

74 

70 

74 

75 

75 

76 

79 

68 

78 

74 

80 

77 

75 

64 

SO 

78 

79 

79 

79 

74 

75.3 

MIN 

60 

58 

40 

40 

54 

56 

46 

50 

53 

52 

57 

5  2 

48 

58 

5  5 

55 

51.2 

MDNTICELLO 

MAX 

SO 

81 

62 

75 

76 

60 

74 

73 

78 

60 

75 

74 

77 

65 

76 

83 

61 

60 

64 

76 

75 

70 

64 

60 

65 

88 

79 

72 

73 

81 

65 

76.1 

« 

MIN 

54 

56 

52 

46 

44 

51 

52 

59 

50 

50 

52 

52 

54 

55 

55 

55 

58 

55 

57 

57 

56 

57 

59 

60 

60 

54 

58 

57 

63 

64 

55.2 

JUNE 

1972 

AILEV 

MAX 

66 

76 

85 

86 

89 

97 

97 

97 

66 

89 

91 

90 

92 

90 

68 

77 

84 

93 

87 

89 

91 

89 

68.6 

Mm 

52 

49 

55 

57 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

65 

60 

68 

69 

70 

70 

70 

62 

56 

67 

66 

67 

69 

62.4 

SJNDERSI/ILLE 

MAX 

MIN 

T4LU4P0DSA 

2  N 

MAX 

75 

62 

65 

68 

90 

91 

68 

67 

89 

87 

82 

80 

87 

86 

92 

68 

88 

85 

80 

73 

83 

60 

80 

67 

66 

82 

82 

65 

66 

68 

64.8 

MIN 

39 

39 

«3 

47 

54 

59 

59 

54 

se 

63 

60 

57 

56 

59 

56 

63 

63 

62 

65 

64 

60 

52 

49 

46 

62 

64 

64 

63 

64 

60 

56.8 

« 

* 

* 

JULY 

1972 

T4LLAPD0S4 

2  N 

MAX 

88 

89 

89 

68 

83 

79 

62 

64 

82 

83 

86 

69 

91 

87 

86 

87 

86 

86 

69 

66 

90 

94 

93 

92 

91 

90 

67 

65 

82 

81 

85 

86.9 

MIN 

56 

57 

59 

59 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

66 

62.3 

* 

* 

« 

4UCUST 

1972 

ilLEy 

MAX 

93 

93 

95 

97 

99 

93 

94 

97 

95 

93 

69 

95 

93 

99 

96 

91 

91 

89 

91 

MIN 

69 

72 

72 

74 

72 

69 

69 

68 

69 

70 

7 1 

67 

67 

70.0 

4SHBURN  J 

ENE 

MAX 

69 

90 

90 

91 

92 

94 

92 

92 

95 

94 

92 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

96 

96 

68 

68 

68 

88 

90 

90 

85 

69 

68 

68 

90.6 

• 

• 

MIN 

68 

7 1 

7 1 

65 

66 

7 1 

72 

69.2 

SEPTEMBER 

1972 

COROELE 

MAX 

66 

90 

9<. 

96 

94 

76 

86 

91 

93 

93 

88 

90 

94 

97 

98 

98 

97 

96 

95 

95 

93 

93 

93 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

92.5 

« 

• 

* 

MIN 

66 

62 

64 

70 

71 

67 

57 

57 

66 

71 

64 

59 

56 

61 

68 

67 

70 

70 

68 

68 

66 

59 

67 

65 

70 

69 

72 

71 

70 

65 

65.9 

OCTOBER 

1972 

CL4YT0N  I 

SSw 

MAX 

67 

69 

70 

70 

73 

73 

73 

77 

78 

76 

70 

60 

80 

79 

Bo 

-1 

79 

78 

64 

61 

60 

66 

6! 

72 

72 

63 

60 

62 

63 

62 

63 

70.5 

MIN 

35 

36 

36 

43 

55 

45 

50 

40 

42 

44 

35 

40 

46 

44 

45 

52 

45 

47 

26 

26 

33 

43 

54 

39 

48 

39 

48 

48 

30 

50 

42.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUoQ 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a      «  « 

JUNE 

1972 

4ILEY 

EV4P 
WIND 

.21 

12 

.24 

12 

.25 

10 

.25 

11 

7 

* 

« 

* 

• 

• 

64 

.25 

3 

.28 

16 

.28 
IS 

.22 

13 

.27 

9 

.03 

12 

9 

32 

52 

67 

♦ 

40 

« 
* 

.64 

76 

« 
« 

* 
* 

* 
• 

.73 

72 

.20 

33 

.15 

12 

597 

*      *  • 

4USUST 

1972 

4lLEy 

EV4P 
WIND 

• 
« 

.42 

24 

.20 
9 

.23 

5 

.24 
6 

.26 

19 

« 
* 

.35 

8 

.20 
10 

19 

* 

9 

• 

• 

.41 

13 

.19 

5 

* 
* 

• 
* 

• 
* 

.64 

22 

7 

.19 

10 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

59 

.18 

19 

.17 
10 

.20 
6 

256 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDDC  NO. 

I      DIVISION  1 

COUNTY 

o 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOl 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

1  

OBSERVER 

Fdrain 

P 

1 

ooto 

08 

HILCOX 

92  00 

140 

8A 

MRS.  NARV  C.  CANP8IIL 

AOIIRSVILLE 

00*1 

01 

BARTON 

)4  22 

710 

TA 

RONALD  R  POARCH 

005) 

08 

COOKE 

31  07 

240 

9P> 

COOkE  CO.  PORISTRV  UNIT 

0090 

09 

NONTCOMERT 

32  11 

2)> 

** 

Bk 

BA 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHk  EXP  STATION 

OtSl 

08 

BERRIEN 

)1  21 

290 

ROY  I.  HOLLAND 

ALIANV  3  SE 

0140 

07 

ODUCHERTV 

31  32 

180 

T* 

7A 

TOMMIE  BRANTLEY 

allatoona  dan  z 

OlBl 

01 

BARTOtt 

3*  10 

975 

8* 

•A 

BA 

;  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0211 

09 

BACON 

31  92 

1*8 

IP 

FED,  AVIATION  AGENCY 

ALPHAbETTA  5  SSW 

02  !♦ 

02 

FULTON             1  3 

3*  00 

to*o 

7A, 

TA 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA  2  HHV 

0211 

02 

FULTON 

3*  07 

110 

TEDDY  Ri  WALKER^  SR. 

ANERICUS  *  ENE 

0293 

07 

SUHTER 

31  06 

476 

9P 

7A 

BLANCHE  S.  RHTNE 

ANfmcus  ekp  sta  nusy 

029S 

07 

SUMTER 

31  06 

490 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSr.  i 

03U 

06 

COLUMBIA 

»  33 

82  20  3»0 

8A 

8A 

F  H 

ROY  D.  TANKERSlCY 

AShoUbN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

31  43 

BA 

1  H 

BILLY  J.   WILLIAMS  i 

0439 

02 

CLARKE 

IC 

))  97 

BO] 

n" 

C  MJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRANTLEY 

31  1* 

7i 

MRS  LATRILLE  A  CURLfY  | 

iTLANTi  BOlTON 

04*« 

02 

fulton 

3)  *« 

BBC 

7A 

CHARLif  H  KEELING 

0*91 

02 

^ultqn 

)3  39 

lOK 

nio 

MIOI 

NATL  WEATHER  SERVICE  I 

AUCUSTA  MSQ  AP  H 

04«3 

06 

RICHMOND 

33  12 

HID 

MID 

NATL  WfATHCR  SERVICE 

RAINBRIDCE 

0561 

07 

OECATUR 

30  99 

IP 

7A 

MRS,  NARV  E.  H,   MULLEN  | 

BALI  CROUNQ 

0603 

02 

CHEROKEE 

TA 

MRS,  ESTELLE  CROCAN  I 

BEAVERDAlE 

0746 

01 

""ITFIELO 

li 

•A 

MRS.   H.    E.    WARNACK  \ 

BELLVILLE 

0TB7 

09 

EVANS 

11 

32  09 

HENRV  C.  HEARN  | 

8LACKBEAR0  ISLAND 

0«46 

09 

MC  INTOSM 

74 

T* 

U.S.  FISH  C  WLDLP.  SVC. 

BLAIHSVILLC  CX^  STA 

0«69 

OJ 

UNION 

H 

GEORGIA  MTN.  EXP.  SfA. 

blakelv 

0»79 

EARLY 

31  2) 

TA 

TA 

LOWREV  S.  STONE 

BLUE  mO&E 

1024 

02'  FANNIN 

176( 

TP 

TP 

[J 

P.  B.  CARRUTM 

1132 

0) 

ELBERT 

78! 

TA 

CARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  H 

12Aft 

061  BULLOCh 

32  23 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEV  jr. 

IRUNSMICK 

1340 

31  ID 

9P 

9P 

CITY  QP  BRUNSWICK 

IRUNSMICK  FAA  ap 

1349 

09 

GLYNN 

31  09 

NIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8UENA  ViSTA 

1372 

04 

MARION 

* 

32  19 

9P 

9P 

CITY  OP  8UENA  VISTA 

BURTON  Dam 

1*11 

GEORGIA  POWER  CO. 

1419 

32  33 

TA 

THOMAS   f.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNH 

14»3 

01 

30  9* 

26! 

6P 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CAlHOuN  EXP  STATION 

1474 

CORDON 

699 

6P 

6P 

6P 

c 

NN  GA.  fXP.  STATION 

1900 

MITCHELL 

31  1* 

179 

6P 

TA 

CHARLES  L.  KELLY 

1909 

0! 

CHEROKEE 

870 

8A 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVlLLE  3  ft 

IM9 

prankl in 

900 

TA 

MRS  JANICE  E.  VQYLCS 

CAHROLLTQN 

1640 

33  3* 

989 

8P 

6P 

CITY  OP  CARROLLTON 

1657 

0) 

MURRAY 

12 

•  99 

8A 

RUPUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILlE 

1669 

BARTON 

12 

792 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WKRH 

CARTERSVILLE  >  SM 

1670 

700 

TA 

CRANUEL   P.  TATUN 

CAVE  SPCS  «  SSN 

1719 

800 

MRS.  CRAOY  OEMPSEY 

CEDARTQMN 

IT32 

789 

6P 

RALPH  H.  AVUS 

CHATSWORTM 

1856 

769 

TA 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

cmickimauCa  park 

1906 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  T  ENE 

1944 

98« 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  SSM 

1982 

1880 

9P 

9P 

CARROLL  lEE 

CLERHOnT  3  HSM 

199S 

1346 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEV 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

1970 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUITT  Z  E 

2153 

07 

KILLER 

31  10 

193 

8A 

8A 

GEORGIA  PQRESTRV  CONN 

COLUMBUS  MSO  AP  ft 

2166 

04 

MUSCOGEE 

)2  31 

385 

NIC 

NtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COHMERCE  4  NNM 

2180 

02 

JACKSON 

790 

7A 

7A 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

)>  06 

830 

BA 

CEORCG  0.  WHITING 

cooLioce 

22)8 

07 

THOMAS 

)1  01 

290 

C.  W.  ELLINGTON,  jP. 

COROElE 

2166 

08 

CRISP 

32  00  i    8)  47 

30B 

9P 

9P 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

0) 

HABGRSHAH 

1470 

6P 

TA 

MRS.  BDBBIE  C.  FOSTER 

CDVINCTOH 

2318 

09 

NEWTON 

33  36      B3  92 

770 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUHNINC  2  NNE 

Z40B 

02 

FORSYTH 

8*  08 

1)00 

BA 

MILES  M,  WOL'E 

CURRTVILLE  2  H 

2429 

01 

Floyd 

12 

89  07 

690 

BA 

MRS,  A2LEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2490 

07 

RANDOLPH 

)1  46  I    84  4 

461 

9P 

9? 

CITY  OP  CUTHBERT  | 

dahloneca 

2479 

02 

LUMPKIN 

1430 

T» 

TA 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONECA  )  HHM 

2479 

02 

LUMPKIN 

1390 

JAMES  E,  PORTNER 

DALLAS  6  NE 

2489 

01 

PAULOINC 

33  98      84  47 

1080 

T* 

TA 

SILAS  L  PICKETT 

DALTON 

2493 

01 

WHITFIELD 

710 

" 

BA 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

29)2 

09 

TWICCS 

32  )fr  '    83  19 

490 

9P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2970 

07 

TERRELL 

31  46  1    84  26 

39)1 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAWSONVILLE 

2978 

02 

DAwSON 

1370 

MRS.  THELMA  F,  cox 

DOCTORTOHN  1  mSM 

2716 

09 

WAYNE 

31  39      81  91 

•  0 

R.  C.  THOMPSON 

DOlEI 

2728 

08 

WORTH 

296 

P 

MRS.   SARA  L.  HlLL 

DONALSONtflLLE  1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

1)9 

■OBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

1) 

240 

7A 

7A 

JOHNNY  s  Phillips 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUCLAS 

1219 

BA 

LEONA   B,  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

a 

32  39 

103 

WARREN  W.  WTANT 

DUBLIN  3  S 

2638 

09 

LAURENS 

10 

32  30 

219 

BA 

BA 

WlLIFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

09 

LAURENS 

10 

32  32 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTNAN  I  M 

2966 

05 

DODGE 

32  11 

400 

BA 

8A 

CA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

91  34 

309 

JESSE  L,  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

ELBERT 

14 

9*d 

9P 

7A 

A.   0.  MC  CLAIN 

ELLIJAV 

02 

GILMER 

1440 

TA 

ALFQRD  C.  DOVER 

EMBKV 

)l*7 

01 

PAULDING 

17 

))  51 

1200 

BA 

MISS  JANET  AllCOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

33  16 

919 

lOA 

lOA 

tOA 

CM 

U.  OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3299 

01 

GORDON 

12 

74d 

BA 

MRS  ONEOA  P.  VINCENT 

FARCO 

))12 

OB 

CLINCH 

16 

30  41 

115 

ST.  REOIS  PAPER  CO. 

FITIGERALD 

33B8 

08 

BEN  HILL 

16 

31  43 

371 

9P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLENlKC 

3409 

LIBERTY 

31  93 

10 

4P 

C  N 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLttSTON  3  SV 

3460 

09 

CHARLTON 

19 

30 

BA 

lott  w.  turner 

FOLRSTON  «  SN 

3469 

09 

CHARLTON 

19 

30  44 

110 

9» 

9P 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REP 

FORSYTH  I  S 

)906 

09 

MONROE 

33  01 

690 

6P 

6P 

CITY  OP  PORSVTH 

FORT  CftlNES 

3916 

07 

CLAY 

31  )& 

340 

6P 

6P 

MRS,  MATmE  R.  MAYES 

FORT  STEWART 

393* 

09 

LIBERTY 

31  52 

91 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3944 

09 

PEACH 

32  34 

490 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
DECEMBER  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Agricultural  Engineering  Building,   University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at   7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


11  Climatic 


Director,  National  Climatic  Center 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  2/5/73-950 
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3.47i 

.24 

4.65 

,78 

4.56i 

4.42 

11.00'  3.96 

1.06- 

B,76' 

3.62 

6,43 

1,84 

6.721 

,40 

7.68 

,43 

12,17| 

,75 

6.10 

,99 

1,23 
2.07 
.56 


2.91 
.25 
2.22 


1.51 
3.51 


2.58 

3.05 
3.16 
2,4B 


.66 
1.95 
3.72 


1.69 
1.55 
1.60 


3.41 


,29 

,07 

,16^-  3,70 
1,02 
1,90 


.75 


.87 
2.78 
1.05 


1.12, 
1.50- 
1.54- 


1.23 

1.6B- 

.78 
1.51 
1.85 
2.33 


1.06 
,-  .67 


1.05 
.26 
1.05 


1.61-  2.90 
1.11 

.79 

.54 
2.14 
1.99 

.40 


5.17 
B.84 
7.63 
7.85 
4,73 

6,20 
10,92 
4,89 
7,24 
U,20 

4,76 
10.39 
9.72 
6.19 
6.09 

7.13 
5.03 
4.96 


6.31 
3.25 


42.14 
51.63 
43.09 
46.85 
39.56. 

E  47.29 
55.44 
47.70 
43.19. 
44.63 

40.37 
46.83 
36.96. 
:  47.38 
30.64 

41.64 
48.20 
49.09 


7.41 
4.36 


5.89 

6.34 
5.05 
7.25 
6.01 
5.82 


3.04     44.67-  1.90 


52.11 
40.76 
47.25 
.22|E  36.26L 
45.89 


2.73E  38.01- 
E  38.81 
43.03 


43.84 
44.33 
41.40 
37.14 
46.05 


3.20  1.00 


4.20 
10.04 
2.61- 
7.96 


B.57 
11.46 
3.91 

6.33 
10.87 
11.67 
11.79 

7.76 


41.17 


52.16 
49.50 
43. 13k 
46.67. 
53.17 

51.33 
48.43 
43.69 
49.90 
42.98 


4.91 
3.00 
6.50 


39.75- 

46.40 

48.49 

41.87 

41.58 


50.3! 
51.02 
45.00. 


3.93 
3.90 
2.69 
3.74 


4.12 
3.35 
2.56 


91.29 
43.30 
90.00 

49.80-  3. 92 
52.59 

48.00 
44.72 
47.29 
53.06 
45.10 
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TABLE  }  -  CONTINUfD 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


CLENNVlLlE 

jesup  9  S 

NIHUNT* 
PtTTERSON 
SiPELO  ISLtNO 

SlVlNNtH  USOt  PL  CItDN 
SAVANNAH  MSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUPftENCY  2  HNW 
HAVCROSS  A  NE 


3.6e 

i.X 
5.91 
6.0! 
>.}! 

3.7g 


I.IC)  6.21 
*.61 
♦  .»! 
J. 6! 
3.»1 


*.sj  2.3;  A.ac 


*.91 
1.50 
A. 01 
6. AG 
«.3« 

3.1A 
3.»<« 

3.ia 

3.9 
6.2 


.•e- 

1.21 
1.10 
1.90 
1.13 


A.U 
2.60 
5.37 


.53|    l.l>  2.021  A.tl! 


i.ec 

1.59 


9. It 
5.15 
5.21 
5.61 


7.7ll 


.59 
1.45 

3.61 

2.59 


2.t*- 

2.5i 
6.2S 
2.90 
A.6^ 


3.23-  1.60     T.l«  1.05 


.es-  6.t< 

.lb-  4.69 
.37 


1.11 
1.91 

1.09 

.ALU  2.52 
.5A>-  2. OA 
.•Ol 

l.7« 

1.22-  1 

l.iej-  2.09 


1.67 


1.99 

«.7S 
1. 52 
[  l.lti 
■  U 


«i.97 
AI.76 

51. 2A 


2.0IU  .6 

2.7T-  .0 


0.211 

5.6!^  7.7 
7. Ill-  .• 


Division  avarkg**  lo  tha  sdouaI  lasue  Include  dalAyvd  6Dd  corr«ct«d  dat*  tad  aair  dlffar  allghtljr  froa  valuaa  publ lahad  la  aoothlj  laauaa. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3   1972 


Station 

Highest 

Dale 

0 

_] 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Nimiber  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

& 
o 
o 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

[Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Date 

i 
(- 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

XI 

o 

to 

^ 

•      •  * 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

95 

7-251- 

2 

1-16 

- 

2-  8 

20 

- 

4-  2 

28 

4-  5 

32 

- 

- 

11-24 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

CALHOUN  EXP  STATION 

95 

1-Zf* 

2 

1-16 

1-18 

16 

2-  8 

20 

3-  5 

22 

4-  2 

27 

4-27 

32 

10-20 

28 

10-20 

28 

11-24 

20 

11-24 

20 

12-17 

16 

334 

290 

263 

20) 

176 

CARTERSVILLE 

4 

28 

316 

L  t  DAK  f  UHN 

96 

8-  7 

1-16 

2-  5 

16 

2-  8 

19 

3-  5 

24 

4-  2 

27 

4-  5 

29 

11-16 

30 

11-18 

28 

11-24 

19 

11-24 

19 

12-17 

16 

316 

290 

253 

230 

225 

DALLAS  6  NE 

95 

7-23 

1 

1-16 

2-  5 

16 

2-10 

19 

3-  5 

21 

4-  2 

26 

4-27 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DALTON 

94 

7-23 

3 

1-16 

1-17 

5 

2-  9 

20 

2-10 

23 

3-10 

28 

4-  9 

31 

10-20 

32 

11-24 

25 

12-16 

23 

12-17 

15 

12-17 

15 

335 

312 

310 

259 

194 

LA  FAYETTE 

3 

1-17+ 

2-  5 

16 

2-  9 

20 

3-  6 

21 

4-  9 

27 

4-25 

32 

10-20 

29 

11-18 

27 

11-24 

19 

11-24 

19 

12-17 

15 

316 

289 

263 

223 

177 

ROME 

4 

32 

336 

ROME  HSO  AP 

9- 

7-22 

4 

1-16 

2-  5 

15 

2-  8 

20 

3-  6 

23 

4-  2 

28 

4-  9 

32 

10-20 

30 

11-18 

28 

11-24 

20 

11-24 

20 

12-17 

16 

316 

290 

263 

230 

194 

•       •  « 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

94 

7-25< 

3 

1-17+ 

2-  6 

16 

2-  9 

19 

3-  7 

23 

3-27 

28 

4-11 

30 

10-21 

30 

11-18 

25 

11-24 

19 

11-24 

19 

12-17 

13 

315 

289 

262 

236 

193 

ATHENS  WSO  AP 

97 

9-16 

10 

1-16 

1-17 

15 

1-17 

15 

2-  5 

21 

3-  6 

27 

4-  9 

32 

11-24 

25 

11-24 

25 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

335 

316 

263 

229 

ATLANTA  HSO  AP 

94 

7-23 

5 

1-16 

1-17 

15 

1-17 

15 

2-  8 

24 

3-  6 

25 

4-  2 

30 

11-18 

30 

11-24 

28 

12-16 

24 

12-17 

16 

12-17 

16 

335 

335 

312 

263 

230 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

90 

7-2* 

1-17+ 

2-21 

16 

2-22 

20 

4-  9 

24 

4-25 

27 

4-27 

31 

10-20 

27 

10-20 

27 

11-24 

15 

11-24 

15 

11-24 

15 

27' 

276 

229 

177 

176 

BLUE  RIDCE 

91 

7-24 

-  2 

1-16 

2-  8 

15 

2-20 

20 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

4-27 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COMMERCE  4  NNH 

5 

10 

334 

DAHLONEGA 

93 

7-25+ 

1-17+ 

l-lt 

13 

2-  6 

16 

2-20 

21 

3-25 

26 

4-10 

32 

10-2C 

30 

11-24 

2C 

11-24 

2C 

11-24 

2C 

12-U 

1< 

334 

29; 

278 

243 

193 

GAINESVILLE 

93 

7-25 

5 

1-17+ 

2-  5 

16 

2-  6 

19 

2-21 

24 

3-26 

28 

4-  9 

30 

11-18 

32 

11-24 

22 

11-24 

22 

12-17 

13 

12-17 

13 

316 

315 

2  77 

2'.3 

223 

HELEN  1  ESE 

4 

i; 

2-XC 

19 

27 

4-27 

31 

27 

334 

JASPER  1  NNW 

93 

7-24 

0 

1-16 

2-  5 

15 

2-  8 

17 

2-19 

21 

4-  2 

27 

4-26 

31 

10-20 

32 

U-18 

27 

11-24 

19 

U-24 

19 

12-17 

12 

316 

290 

2  79 

230 

177 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FH 

96 

9-15+ 

8 

1-16 

1-17 

13 

2-  5 

19 

2-  5 

19 

3-  6 

27 

4-  2 

32 

11-18 

32 

11-24 

25 

12-17 

16 

12-17 

16 

12-17 

16 

335 

316 

316 

253 

230 

MINDER  1  SSE 

96 

7-23 

6 

1-16 

1-17 

11 

2-  5 

19 

3-  6 

23 

4-  2 

28 

4-10 

31 

10-20 

30 

11-24 

23 

11-24 

23 

12-17 

14 

12-17 

14 

335 

315 

263 

236 

193 

*       •  • 

90 

8-19+ 

1-16 

2-  5 

12 

3-  6 

20 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

4-27 

32 

10-20 

26 

10-20 

26 

_ 

_ 

12-17 

7 

316 

_ 

_ 

194 

176 

CORNELIA 

95 

8-20+ 

3 

1-16 

2-  5 

13 

2-  5 

13 

3-26 

24 

4-  9 

27 

4-10 

29 

10-20 

28 

10-20 

28 

11-24 

18 

11-24 

18 

12-17 

9 

316 

293 

243 

194 

193 

ELBERTON  2  N 

96 

7-24+ 

11 

1-17+ 

1-18 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-26 

26 

4-10 

29 

10-20 

30 

10-21 

27 

11-24 

21 

12-17 

14 

12-17 

14 

334 

300 

277 

209 

193 

HARTHELL 

100 

9-16+ 

10 

1-16 

1-17 

12 

2-  5 

18 

2-20 

23 

3-  9 

28 

4-10 

32 

11-15 

31 

11-24 

25 

12-17 

15 

12-17 

15 

12-17 

15 

335 

316 

301 

250 

219 

TOCCOA 

95 

7-24+ 

8 

1-16 

1-17 

12 

2-10 

18 

2-19 

23 

4-  9 

28 

4-10 

31 

10-20 

30 

11-24 

23 

11-24 

23 

12-17 

16 

12-17 

16 

335 

311 

279 

229 

193 

WASHINGTON 
*       •  * 

97 

9-17+ 

9 

1-17 

2-  6 

15 

2-  6 

15 

2-22 

24 

3-25 

28 

4-10 

32 

10-20 

32 

10-21 

26 

11-24 

24 

12-17 

16 

NONE 

315 

276 

210 

193 

WEST  CENTRAL  04 

8UENA  VISTA 

100 

7-23 

10 

1-16 

1-17 

14 

- 

11-23 

32 

12-15 

20 

12-15 

20 

12-16 

20 

NONE 

CARRQLLTON 

95 

7-23 

5 

1-16 

3-  6 

21 

3-10 

26 

4-10 

32 

11-15 

32 

11-23 

28 

11-24 

19 

U-24 

19 

12-16 

15 

- 

263 

258 

220 

COLUMBUS  WSO  AP 

97 

9-15+ 

14 

1-15 

1-16 

14 

1-17 

20 

2-  5 

24 

2-  5 

24 

3-  6 

29 

11-24 

29 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

263 

P  V  D  PR  T  MP  MT 

95 

7-23+ 

1-15 

1-17 

15 

1-17 

15 

2-  6 

22 

3-  6 

26 

4-  2 

32 

11-18 

30 

11-24 

24 

U-24 

24 

12-17 

18 

NONE 

335 

292 

263 

230 

GREENVILLE  2  NNW 

_ 

7 

1-15 

1-17 

15 

2-  6 

19 

2-10 

24 

3-  9 

26 

4-10 

31 

_ 

NONE 

_ 

_ 

_ 

LA  GRANGE 

95 

7-23 

6 

1-15 

1-17 

8 

2-  5 

18 

3-  6 

23 

4-  3 

26 

4-10 

32 

11-  9 

32 

11-18 

26 

U-24 

22 

12-17 

20 

NONE 

315 

263 

229 

213 

MARSHALLVILLE 

13 

2 1 

32 

22 

316 

nc N™ A" 

96 

9-15 

1-15 

1-17 

15 

2-  5 

IS 

2-  8 

22 

3-  9 

28 

4-  2 

30 

11-18 

29 

11-24 

26 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

316 

313 

260 

230 

SUNNySIDE 

96 

7-24 

7 

1-15 

1-17 

U 

1-17 

11 

2-  5 

21 

3-  5 

26 

4-  2 

32 

11-18 

30 

U-24 

25 

12-17 

16 

12-17 

18 

NONE 

335 

315 

263 

230 

TALBOTTON  1  NE 

100 

7-23 

8 

1-16 

1-17 

12 

1-17 

12 

2-  5 

21 

3-  6 

27 

4-10 

32 

10-21 

31 

11-18 

26 

12-  3 

24 

12-17 

20 

NONE 

335 

302 

257 

194 

TALLAPOOSA  2  N 

94 

7-22 

3 

1-16 

2-  5 

14 

3-  6 

20 

3-10 

4-  5 

28 

4-27 

31 

11-  9 

29 

11-18 

25 

11-24 

15 

11-24 

16 

11-24 

16 

293 

263 

259 

227 

196 

THOMASTON  2  S 

9 

2-  5 

22 

3-11 

32 

3 1 

27 

12-17 

20 

12-17 

316 

WEST  POINT 

98 

9-16 

9 

1-16 

1-17 

10 

1-18 

18 

2-  6 

22 

3-  5 

25 

4-  2 

32 

11-18 

29 

11-24 

25 

12-17 

22 

12-16 

20 

NONE 

335 

315 

253 

230 

*       *  * 

AILEV 

99 

8-20+ 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

18 

2-  5 

24 

2-21 

27 

3-10 

31 

COVINGTON 

95 

7-24 

8 

1-16 

1-17 

15 

1-17 

IS 

2-  5 

21 

3-  9 

26 

4-  2 

29 

11-18 

30 

11-24 

25 

12-17 

18 

12-17 

IB 

NONE 

335 

316 

250 

230 

DUBLIN  ^  S 

100 

7-24 

12 

1-15 

1-17 

14 

1-18 

17 

2-  6 

24 

2-22 

27 

3-11 

32 

11-18 

29 

11-24 

25 

12-17 

22 

12-16 

20 

NONE 

335 

315 

276 

252 

EASTMAN   I  W 

101 

9-16 

1-16 

NONE 

1-ie 

19 

2-  5 

23 

2-22 

28 

3-  9 

32 

11-24 

27 

11-24 

27 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

316 

276 

260 

FORSYTH  1  S 

97 

7-23 

9 

1-15 

1-17 

15 

_ 

3-  7 

28 

4-10 

31 

11-18 

31 

11-24 

28 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

- 

- 

262 

222 

HAWKINSVILLE 

104 

9-17 

9 

1-16 

1-16 

1-18 

19 

2-  6 

24 

2-22 

26 

3-11 

32 

1 1-18 

31 

11-24 

27 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

315 

276 

252 

TDuTNTDM    A  UMU 

99 

9-15 

1-16 

1-17 

i: 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

3-  6 

28 

3-  9 

30 

11-18 

31 

12-17 

16 

12-18 

15 

336 

316 

254 

MACON  HSO  AP 

99 

9-16+ 

14 

1-16 

1-16 

14 

1-17 

20 

1-18 

23 

2-21 

27 

3-10 

32 

11-18 

31 

11-24 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

334 

277 

253 

MILLEOGEVILLE 

98 

7-24 

12 

1-17+ 

1-18 

15 

i-ie 

15 

2-22 

22 

3-12 

26 

4-10 

30 

11-18 

28 

U-18 

28 

11-25 

23 

12-18 

17 

NONE 

335 

277 

251 

222 

MDNTICELLO 

98 

7-25+ 

8 

1-15 

1-18 

15 

i-ie 

15 

2-  5 

21 

2-20 

26 

3-27 

32 

10-20 

31 

11-24 

24 

11-24 

24 

12-17 

17 

NONE 

334 

293 

278 

207 

SANDERSVILLE 

9fi 

9-17 

15 

1-17+ 

1-17 

15 

1-17 

15 

2-21 

23 

3-  9 

28 

4-10 

32 

11-17 

32 

1 1-24 

23 

11-24 

23 

12-17 

20 

NONE 

335 

277 

250 

221 

SILOAH 

•       •  * 

98 

7-24 

10 

1-16 

1-17 

13 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

3-  9 

28 

4-  9 

32 

10-20 

32 

11-24 

27 

12-17 

17 

12-17 

17 

NONE 

316 

315 

250 

194 

FACT    rFMTDAI  nfc 

APPLING  1  NM 

97 

9-17+ 

12 

1-17 

1-18 

15 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

4-10 

28 

4-10 

28 

11-  9 

32 

11-24 

24 

11-24 

24 

12-17 

17 

12-16 

16 

335 

2  86 

263 

226 

213 

AUGUSTA  WSO  AP 

100 

8-  9 

15 

1-17 

1-17 

15 

2-  5 

20 

2-21 

23 

3-  6 

27 

4-10 

30 

11-16 

31 

11-24 

26 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

316 

300 

263 

222 

BROOKLET  1  W 

98 

9-15+ 

17 

1-17 

NONE 

1-17 

17 

2-  5 

24 

2-21 

26 

3-10 

11-24 

25 

11-24 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

316 

277 

259 

99 

9-17+ 

1-17 

1-17 

16 

1-17 

16 

2-  5 

22 

2-21 

26 

3-26 

l\ 

11-18 

30 

11-24 

25 

NONE 

277 

237 

METTER 

101 

9-14 

19 

1-17+ 

NONE 

1-17 

19 

1-17 

19 

2-20 

28 

3-10 

32 

11-24 

28 

11-24 

28 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

335 

278 

259 

MIDVILLE  EXP  STA 

99 

9-17+ 

15 

1-17 

1-17 

15 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

3-  6 

26 

3-26 

32 

11-24 

25 

11-24 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

243 

MILLEN  4  N 

97 

9-16+ 

14 

1-17 

1-17 

14 

2-  5 

18 

2-21 

21 

4-lOi  28 

4-10 

28 

11-  9 

32 

11-16 

27 

U-24 

20 

11-24 

20 

NONE 

293 

277 

222 

213 

NEWINGTON  2  NE 

99 

8-  8 

1-17 

NONE 

1-17 

17 

2-  5 

23 

2-21 

27 

3-  5 

31 

11-24 

i<> 

11-24 

25 

12-17 

22 

12-18 

18 

NONE 

336 

316 

277 

253 

SWAINSBORO 

100 

9-16+ 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

18 

2-  5 

23 

4-10 

31 

11-18 

31 

11-24 

25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

316 

222 

HARRENTON 

98 

8-10+ 

14 

1-16 

1-18 

15 

2-  6 

20 

2-  6 

20 

3-10 

28 

3-27 

31 

11-17 

32 

11-24 

27 

12-17 

19 

12-17 

19 

NONE 

315 

315 

259 

235 

HAYNESBORO  2  NE 

100 

8-  9 

17 

12-19+ 

NONE 

2-  6 

19 

2-22 

24 

3-  7 

26 

4-11 

32 

11-18 

28 

11-18 

26 

11-24 

23 

12-  3 

20 

NONE 

301 

276 

256 

221 

Sae  Rafatenca  Notaa  Following  Station  Indax 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CEONCIA 

l»72 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 

20*  or 

24' or 

28' or 

32- or 

32' or 

28-  or 

24 -or 

20' or 

16- or 

* 

k 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

J5 

2 

J5 

d 

d 

d 

d 

d 

« 

0. 

d 

d 

d 

d 

• 

i 

• 

0 

B 

0 

B 

« 

B 

« 

a 

9 

B 

• 

B 

• 

B 

• 

B 

• 

B 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

is 

O 

3 

& 

Q 

(2 

1 

Q 

Q 

• 

H 

& 

« 

H 

a 

« 

H 

a 

0 
f- 

s 

(2 

Q 

a 

i- 

is 

CM 

S 

a 

•      •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

100 

9-17 

18 

1-174 

NONE 

1-17 

18 

2-  6 

22 

2-22 

27 

3-11 

30 

11-24 

32 

12-  2 

28 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

31t 

AHE'ICUS  4  ENE 

9( 

9<-lb«- 

12 

1-16 

1-16 

12 

1-17 

19 

2-  4 

24 

2-  4 

24 

3-  6 

31 

11-23 

32 

11-24 

28 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

311 

29* 

262 

BAINBRIDCE 

101 

9-16+ 

21 

1-16 

NONE 

NONE 

2-  S 

24 

2-21 

28 

3-10 

31 

11-18 

32 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

253 

BLAKELV 

99 

9-16+ 

17 

1-174, 

NONE 

1-17 

17 

2-  6 

24 

2-  6 

24 

3-  7 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

CAIRO  2  NNW 

9* 

6-20 

18 

1-16 

NONE 

1-17 
1-16 

20 

2-  6 

2 1 

2-  6 

21 

2-21 

30 

11-27 

30 

12-17 

NONE 

319 

210 

CAHILLA 

9a 

9-15« 

19 

1-16 

NONE 

19 

2-  9 

24 

2-lC 

28 

3-10 

32 

11-16 

32 

12-17 

2  7 

NONE 

311 

253 

COtOUITT  2  E 

9^ 

6-  7 

NONE 

1-16 

19 

1-ie 

24 

2-  J 

2J 

3-  6 

32 

11-lfl 

32 

12-  2 

28 

NONE 

noI3e 

NONE 

301 

257 

CUTHBERT 

99 

9-161 

1« 

1-16 

1-16 

14 

1-17 

19 

2-  9 

24 

2-19 

28 

3-10 

32 

11-24 

32 

12-17 

23 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

316 

30! 

259 

FORT  CAINES 

96 

9-15 

16 

1-16 

1-16 

16 

1-17 

20 

1-17 

2C 

2-  5 

25 

3-  6 

30 

11-24 

32 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

LUMPKIN  2  SE 

12 

1-17 

1-lT 

12 

1-17 

12 

2-21 

24 

3-10 

29 

6-  3 

31 

11-  9 

31 

12-  1 

29 

12-17 

21 

12-16 

18 

NONE 

300 

26( 

MORGAN   1  H 

102 

6-  6 

12 

1-16 

1-J 

14 

1-17 

14 

11-16 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

PLAINS   SW  CA  EXP  STA 

91 

9-17-t 

13 

1-174 

I-IT 

13 

1-18 

20 

2-  6 

24 

2-  6 

24 

3-  6 

32 

11-24 

30 

12-17 

24 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

319 

319 

263 

THOMASVILLE  *  SE 
*      *  • 

91 

8-21 

18 

1-16 

NONE 

1-17 

20 

1-17 

20 

2-  3 

29 

3-10 

32 

11-27 

29 

NONE 

- 

- 

262 

SOUTH  CENTRAL  00 

ALAPAHA  EXP  STATION 

97 

9-16« 

20 

1-16 

NONE 

1-16 

20 

2-  5 

24 

2-21 

27 

3-10 

32 

11-24 

30 

_ 

NONE 

259 

ASHBURN  3  ENE 

99 

6-  7 

16 

1-17 

1-17 

16 

1-17 

16 

1-18 

21 

2-  5 

26 

3-10 

32 

11-23 

31 

11-27 

27 

12-17 

20 

12-17 

20 

NONE 

339 

334 

296 

CORDELE 

98 

9-16* 

16 

1-16 

1-16 

16 

1-17 

20 

1-17 

20 

2-21 

28 

3-  9 

31 

11-24 

29 

12-  2 

26 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

336 

289 

260 

OOUCLAS  2  NNE 

98 

8-  9 

19 

1-184 

NONE 

1-18 

19 

1-18 

19 

2-  6 

26 

3-10 

32 

11-24 

30 

12-17 

29 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

335 

319 

259 

FITZGERALD 

100 

8.  6 

18 

1-16 

NONE 

1-17 

19 

1-17 

19 

2-  S 

26 

2-21 

30 

11-24 

31 

12-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

277 

HOHERVILLE  3  WSM 

99 

9-164 

22 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

22 

2-2 1 

27 

3-10 

31 

31 

27 

NONE 

300 

253 

LUMBER  CITY 

97 

8*  64 

19 

1-184 

NONE 

1-ie 

19 

1-18 

19 

2-22 

28 

3-10 

31 

11-18 

31 

11-24 

28 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

335 

MOULTRIE  2  ESE 

99 

9-16 

12 

1-16 

1-16 

12 

1-17 

19 

2-  S 

23 

2-21 

27 

3-10 

32 

11-24 

31 

12-  2 

28 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

316 

269 

299 

NASHVILLE  5  SSE 

98 

9-16 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

20 

2-  5 

2^ 

2-21 

26 

3-10 

30 

11-18 

26 

11-18 

20 

12-16 

20 

12-16 

20 

NONE 

33* 

315 

QUITMAN  Z  SH 

101 

8-21 

22 

1-174 

NONE 

NONE 

1-18 

23 

2-  6 

25 

3-11 

32 

11-27 

31 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

261 

TIFTON  EXP  STATION 

99 

8-21 

18 

1-16 

NONE 

1-17 

20 

1-18 

22 

2-21 

28 

3-  6 

32 

1 1-24 

32 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

263 

VALDOSTA  3  E 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

VALDOSTA  4  NH 
*      *  • 

- 

NONE 

NONE 

2-  5 

22 

3-  6 

27 

3-10 

29 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

97 

8*19 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

2-21 

26 

3-10 

32 

11-24 

30 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

299 

BLACKBEARO  ISLAND 

9C 

8-  54< 

26 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEl 

BRUNSH 1 C  K 

IOC 

6-  44< 

23 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

23 

2-  5 

2' 

2-  9 

25 

12-lT 

28 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

none! 

316 

316 

BRUNSWICK  FAA  AP 

96 

6-  84 

2; 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

3-10 

32 

12-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

none' 

267 

FLEMING 

99 

9-19 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

2"  5 

24 

3-  6 

27 

3-10 

29 

11-18 

30 

11-24 

24 

11-24 

24 

12-18 

20 

none'i 

336 

293 

263 

293 

FOLKSTDN  9  SW 

99 

8-  54 

23 

1-17 

NONE 

NONE 

2-19 

24 

2-21 

28 

3-10 

31 

12-2 

31 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE, 

300 

267 

FORT  STEWART 

100 

9-I64J 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

16 

1-17 

18 

2-21 

28 

3-10 

32 

11-24 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

299 

GLENNVILLE 

101 

8-  5 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

18 

2-  5 

24 

2-  5 

24 

3-10 

32 

11-24 

30 

12-18 

24 

NONE 

NONE' 

317 

299 

JESUP  8  S 

100 

6-  5 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

1-17 

19 

3-  6 

26 

3-10 

29 

U-18 

30 

11-24 

27 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

336 

263 

253 

NAHUNTA 

98 

9-154 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

2-21 

28 

3-10 

31 

11-24 

32 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

none! 

300 

259 

SAPELO  ISLAND 

97 

8-  8 

24 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

2-  9 

28 

2-21 

29 

12-  2 

32 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

none' 

112 

285 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

101 

8-  4 

21 

2-  5 

NONE 

NONE 

2-  5 

21 

3-10 

28 

3-10 

28 

11-16 

31 

11-24 

24 

11-24 

24 

NONE 

NONEl 

293 

299 

253 

SAVANNAH  WSO  AP 

98 

8-  8 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

2-  5 

24 

2-21 

25 

3-10 

30 

11-24 

28 

11-24 

28 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

317 

277 

259 

SAVANNAH  BEACH 

24 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-17 

24 

2-  9 

30 

NONE 

SURRENCY  2  WNW 

100 

9-17 

17 

12-18 

NONE 

1-17 

18 

2-  5 

23 

2-21 

25 

3-10 

29 

t} 

30 

11-18 

26 

11-24 

22 

12-16 

17 

none] 

336 

293 

271 

244 

WAYCROSS  4  NE 

21 

1-184 

NONE 

NONE 

2-  6 

23 

3-7 

21 

3-11 

29 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

none| 

270 

243 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


S—  B«l*r«ac*  NoIm  FoUowtag  SUOoa  laAmx 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  ^eurgu 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  * 

NORTHWEST 

01 

ALL&TOaNA  DAM  2 

EVAP 
WIND 

1259 

1  .VIB 

1389 

3.58 

1274 

4.65 

1104 

4  •  69B 

920 

5  .  6 1 B 
905 

5  ■  50 

5.50B 

4  •  26E 

2.87 

1413B 

1 .  06B 

1242B 

- 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

1916 
66.6 
45.4 

5.22 
1564 
77.2 
53.2 

5.99B 

84.3 
61.8 

7.48 

90.0 
64.9 

6.62B 

95.8 
71.2 

6.68B 

851 
95.8 
71.8 

4.678 

670 
88.9 
68.5 

3.14 
959 
73.3 
55.0 

1310 
57.9 
45.2 

1670 
55.6 
43,6 

- 

•       «  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

2365 
57.0 
44.2 

5.21E 
2972 
54.4 
38.8 

5.21B 
2912 
69.4 
46.3 

6.40 
2508 
80.0 
52.9 

6.78 
1934 
83.7 
60.5 

8.39B 
1697 
90.9 
65.0 

8.31 
1314 
94.0 
70.0 

7.44B 
1402 
94.3 
70.7 

6.26 
1049 
90.4 
67.6 

4.868 
1740 
75.6 
54.4 

2.918 
1888 
61.2 
45.0 

2.04B 
2245 
58,3 
44,1 

24027 
75.8 
55.0 

*       *  • 

WEST  CENTRAL 

O* 

EXPERIMENT 

EVAp 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1887 
58.2 
43.8 

2195 

6.26B 
1.90 
2325 
67.7 

6.37B 

.38 
1885 
77.8 
52.6 

1457 
82.1 
60.1 

9.63B 

1.75 

1727 

87.6 

63.8 

1411 
91.5 
69  •  5 

8.07B 

1.27 

1165 

92.9 

71.0 

6.44 
.95 
805 
88.1 
67.  1 

4.77B 

.68 
1355 
73.4 

3. 248 

.40 
1688 
59.4 

2017 
56,4 

19917 

*       *  * 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 
WIND 

1.67B 
466 

2.346 

ses 

4.458 
864 

5.308 

784 

5.39B 

628 

597 

7.42B 
428 

256 

259 

- 

- 

- 

- 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON   EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.93 
.43 
1665 
66.2 
48.5 

2.50 
.23 
1763 
61.4 
41.6 

4.56 
.23 
1777 
76.3 
47.7 

6.36 
.60 
1744 
84.4 
55.4 

5.91 
-  1.22 
1530 
86.9 
61.5 

S.36B 

1.42 

1734 

91.8 

64.9 

8.00 
1.43 
1216 
98.1 
69.6 

6.76B 
.58 
940 
97.8 
71.8 

6.44 
1.60 
907 
94.6 
67.5 

4.58 
.64 

1390 
80.7 
55.7 

2.47B 

.15 
1403 
68.6 
47.7 

1.91 
.15 
1305 
65,7 
46,0 

59.78 
4.32 

17374 
81.0 
56.7 

*       *  * 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.68 
2309 
68.6 
51.5 

3.788 
3072 
62.2 
43.8 

5.56 
2775 
73.8 
50.2 

7.13 
2563 
81.9 
56.4 

6.69 
2786 
84.5 
62.9 

9.85B 
3046 
89,8 
65.7 

8.58 
2256 
94.7 
71.3 

7.37B 
1855 
93.6 
72.4 

6.37 
1967 
90.1 
67.9 

5. 798 
2732 
80.4 
58.3 

3.308 
2413 
68.5 
50.6 

2.62B 
2U7 
66.6 
49,5 

69.72 
29891 
79.6 
58.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
1972 


Station 


a 
a> 
Q 

(  IN) 


January 


February 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


CALHOUN  EXP  STATION 


HAWKINSVILLE 


HQHERVILLE  3  WSW 


MIOVIULE  EXP.  STATION 


PLAINS  SM  GA  EXP  STA 


TIFTON  EXP  STATION 


96 
36 


53  93. «  62 


69  98.0  79 


70  69.1 
91 


57. 0|  71 
43 


58. 0|      70  53.0 
39 


72  69. 3|  79|  74. 1 
43 


66  67.6 
40 


92  78,4 

57 


79  74. 2|  89 
95 


8l.2{  lOO 
61 


79. 4|  92 
66 


82. 0|  93 
62 


S0.6{  91 
68 


113 
69 


106 
71 


IOC 
79 


63. B{  94 
77 


104 

67 


70. 0|  89 
49 


69. 5|  84 

53 


66. 6|  78 
98 


90  69.6 
76 


102 
75 


97  89. S 

70 


94  79.0  62 


9e   76.9  92 


59.91  61 
49 


56. 9|  78 
38 


56. 7|  74 
41 


57. 9|  70 
49 


62. 9|  76 
91 


64. 3{  61 
49 


93.3  64 


86.01      95  83. T|      94|  79. 0|  95 
77 


70.3      90  56.2 


79. 7|      96  87.2 

70 


105 
72 


106  91.7  106 


54.3       79  65.4  89 


75. 6|  98 
49 


61.7       74  56.7 


60.4       69  95.2 


76  66.4       89  75.8 


84. 6{  101 
71 


111 
70 


105 
76 


63. 7|  76 

5 


72. 3|      851  77. 3|      8T|  82.2 
56 


86. 6|  97 
77 


91. 6|  111 
74 


105 
79 


88.91  98 
79 


86. 9|  106 

72 


85.11  94 

78 


75. 6|  96 
9 


76. 8|  9 
62 


1  65.9       69  61.6 


75. 4{      85|  65. 3{      80j  60. 2{  73 
65 


AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  OAILV  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


CALHOUN 

EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STA 
PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
TIPTON  EXP  STA 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT  IN  AREAj   2  PERCENT 
50  SO.   FT.   AROUND  THERMOMETERS,   DIRECTIONS  UNKNOWN. 
TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN. 

SANDY  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
GRAY  SANDY  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE   1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
SANDY  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
GREENVILLE-HEAVY  CLAY,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,  DIRECTION  UNKNOWN. 
TIPTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 


S««  Rcleranc*  Notes  Following  Station  Index 


-  ITS 


STATION 


Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

Drainage  J  | 

Latitude 

Longitude 

C 
0 

> 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

1  Temp.  1 

1  Precip. 

1     Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

OOK 

Of 

32  OC 

B3  It 

61 

 ^  :^ 

ADAIRSVlLLE 

01 

BARTON 

li 

84  96 

71C 

6! 

2  C 

AOEL  2  $ 

0Q5I 

0( 

COOKE 

24C 

2 

AILEY 

0090 

0! 

MONTGOMERY 

32   1 1 

233 

I  2  3» 

ALAPAHA  EJ<P  STATION 

0131 

Oi 

BERRIEN 

31  21 

290 

1  2  3 

ALBANV  3  SE 

oi'.a 

OT 

DOUGHERTY 

IBC 

1  2  3 

ALLATODNA  QAH  Z 

0181 

01, 

BARTON 

975 

1  2  3*C 

ALHA  FAA  AP 

0211 

8ACDN 

198 

I  2  3 

ALPHARETTA  S  SSN 

ozit 

s; 

FULTON 

1O40 

1  2  3 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

110 

C 

ANERKUS  *  6NE 

02531  01 

32  Ot 

84  IC 

476 

8C 

66 

12  3 

AHEftlCUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

32  oe 

84  I* 

450 

C 

APPLING  1  NW 

031 

06 

COLUMBIA 

360 

1  2  3 

ASH6URN  3  ENE 

0<>0« 

OQ 

TURNER 

*3S 

1  2  3 

ATHENS  hSO  AP 

0439  02 

CLARKE 

eoi 

1  2  3  C 

ATKINSON  2  t 

O^itl 

09 

BRANTLEY 

31  1' 

70 

2 

ATLANTA  BOLTON 

0<t<i4  02 

FULTON 

860 

2 

ATLANTA  wSO  AP  R 

0<.51 

02 

FULTON 

1010 

1  2  3  C 

AUGUSTA  HSQ  AP  R 

06 

RICHMOND 

145 

1  2  3  C 

BAINBRIOCE 

05BL  07 

DECATUR 

30  55 

120 

1  2  3  C 

BALL  GROUND 

060a  02 

CHE  ROKEE 

9 

3*  20 

a*  23 

^72^ 

23 

beaverdale 

o7'.a  01 

WHITFIELD 

12 

3*  55 

64  51 

30 

2 

BElLVIlLE 

07971  09 

EVANS 

169 

C 

BLACKBEARO  islano 

09<i(>  09 

MC  INTOSh 

10 

1  2  3 

8LAIRSVILLE  EXP  $TA 

0969  02 

UNION 

itii 

1  2  3 

blakelv 

0979|  07 

EARLY 

" 

3oq 

1  2  3 

BLUE  RIOCE 

lOZt*  02 

FANNIN 

3*  52 

1760 

16 

1  2  3 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

3*  li 

7B* 

2 

BROOKLET  1  H 

126t 

11 

BULLOCH 

190 

1  2  3 

BRUNSmICK 

I3*aj  09 

CLYNN 

2 

31  10 

ly 

1  2  3  C 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13<.5l  09 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

41 

41 

BUENA  VISTA 

137Z  0*. 

MARION 

6 

32  19 

84  31 

66( 

It 

16 

I  2  3  C 

BURTON  DAM 

1*13'  03 

RABUN 

1770 

C 

BUTLER 

1*2! 

0* 

TAYLOR 

629 

2 

CAIRO  2  NNW 

07 

GRADY 

8*  1  ■ 

269 

1  2  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

U7'«  01 

GORDON 

659 

1^ 

1  2  3»  C 

CAMILLA 

15UC 

07 

MITCHEU 

31  1* 

179 

1  2  3 

.  CANTON 

158- 

02 

CHEROKEE 

11  It 

870 

2  C 

1    CAHNESVILLE  3  N 

1619  03 

FRANKLIN 

It  \t 

900 

2  C 

j  CARROLLTDN 

164CI  O* 

CARROLL 

33  36 

969 

1  2  3  C 

ItiSi  01 

MURRAY 

U 

3*  36 

8*  42 

29 

CARTEftlviLLE 

166! 

01 

BARTOW 

1; 

3*  1( 

84  48 

75; 

26 

3' 

1  2  3 

CARTERSVILLE  3  SH 

167C 

01 

BARTOW 

700 

2 

CAVE  SPCS  4  SSH 

171S  01 

PDLK 

3*  03 

800 

9 

CEOARTOHN 

1732  01 

PDLK 

3*  01 

765 

33 

12  3 

CHATSWORTH 

iBSe 

MURRAY 

3*  *e 

769 

33 

2  C 

CHICKAHAUCA  PARK 

190i 

SI 

WALKER 

3*  55 

760 

26 

2 

CISCO  7  £NE 

19*<J  01 

MURRAY 

3*  91 

980 

C 

CLAYTON  1  SSh 

198^  03 

RABUN 

3*  92 

1880 

75 

1  2  3 

1     CLERMONT  3  HSM 

199 

HALL 

3*  27 

1346 

c 

CLEVELAND 

200 

Oi 

3*  36 

83  46 

27 

1  I  3 

1    COLOOITT  Z  E 

2153  07 

MILLER 

31  10 

84  *6 

^15: 

1| 

16 

COLUMBUS  HSO  AP  R 

2l6b  0<< 

MUSCOGEE 

385 

27 

1  2  3  C 

COMMERCE  >•  NNH 

2iaa  02 

JACKSON 

3*  IS 

750 

15 

15 

1  2  3 

CONCORD 

2193  0*. 

PIKE 

33  Oi 

84  26 

630 

59 

2 

COOLIOCE 

22361  07 

THOMAS 

31  0 

83  52 

250 

C 

■  COROELE 

2266  06 

CRISP 

32  OC 

83  47 

308 

3: 

39 

I  2  3 

CORNELIA 

2283  03 

HABERSHAM 

I* 

3*  3 

63  32 

1*70 

5* 

1  2  3 

1  COVINGTON 

231 

NEWTON 

33  36 

770 

80 

1  2  3 

CUHHINC  2  NNE 

2<.0 

11 

FORSYTH 

3*  13 

84  08 

1300 

32 

2 

CUHRYVILLE  2  W 

24291  0 

12 

3*  27 

85  07 

25 

CUTHBERT 

265C 

07 

RANDOLPH 

31  46 

84  *7 

46: 

32 

2^ 

1  2  3 

i  oahlonega 

247 

02 

LUMPKIN 

1430 

80 

1  2  3 

1     OAHLONEGA  3  NNM 

247^ 

02 

LUMPKIN 

34  35 

1390 

C 

DALLAS  b  NE 

248S  0 

PAULDING 

33  58 

1060 

19 

21 

I  2  3  C 

OALTON 

2<.93|  0 

WHITFIELD 

34  46 

64  57 

720 

33 

33 

1  2  3 

DANVILLE 

2535  05 

TWIGGS 

32  36 

83  15 

450 

16 

2 

DAMSON 

257a  07 

TERRELL 

31  46 

395 

32 

2 

DAHSONVILLE 

257 

DAWSON 

3*  25 

1370 

2« 

2  C 

1     DOCTORTOWN  t  wSM 

271 

WAYNE 

'. 

31  39 

61  51 

60 

34 

2 

2728  Oe 

31  *2 

83  53 

OONALSQNVlLLE   I  S 

2734^  01 

SEMINOLE 

31  0' 

8*  53 

131 

2S 

2 

'     DOUGLAS  Z  NNE 

2783  OS 

COFFEE 

31  3 

240 

28 

3* 

1  2  3 

DDUGLASVILLE 

2791  0* 

DOUGLAS 

1219 

3C 

2 

DOVER 

2799  oe 

SCREVEN 

32  35 

81  *3 

103 

39 

2 

DUBLIN  3  S 

2839  0 

LAURENS 

11  I'i 

82  5* 

215 

61 

79 

1  2  3 

;     DUBLIN  2 

ZO'''*  0 

LAURENS 

32  32 

82  5* 

19C 

C 

EASTMAN   I  W 

296t.  0 

OODGE 

32  12 

83  12 

4O0 

78 

1  2  3 

I  EDISON 

3028  01 

CALHOUN 

31  3* 

84  4* 

30S 

C 

ELBERTON  2  N 

306 

0 

ELBERT 

3*  0( 

62  52 

94C 

1 1 

*3 

1  2  3 

ELLIJAY 

311 

0 

34  42 

84  30 

3C 

1  EM6RY 

31* 

0 

PAULDING 

1' 

33  52 

84  5' 

1201 

32 

2 

;■  EXPERIMENT 

32711  0* 

SPALDING 

33  It 

84  n 

925 

50 

52 

1  2  34  C 

FAIRMDUNT 

3299  0 

CORDON 

1. 

3*  Zt 

8*  42 

7*C 

32 

2 

FARGO 

331ii  0 

CLINCH 

30  4 

82  34 

lis 

C 

FITZGERALD 

33()C)  0 

6EN  HILL 

1< 

31  43 

83  IS 

371 

44 

49 

1  2  3 

FLEMING 

O'i 

LIBERTY 

31  53 

81  23 

2C 

3C 

35 

1  2  3  C 

1     FQLKSTON  3  SH 

3*60  0^ 

CHARLTON 

i: 

30  4{ 

82  02 

3C 

25 

2  C 

1     FOLKSTON  9  SM 

3*69  0^ 

CHARLTON 

IS 

30  4* 

82  08 

I2C 

19 

2! 

1  2  3 

1     FORSYTH  I  S 

1 

35061  0 

MONROE 

s 

33  0 

83  57 

65C 

18 

19 

1  2  3 

1   FORT  Gaines 

351&  0 

CLAY 

31  3e 

65  03 

72 

75 

12  3 

1     FORT  STEWART 

3538  0 

LIBERTY 

1 

31  9< 

81  37 

'9; 

27 

3C 

1  2  3 

FORT  VALLEY  2  E 

35* 

PEACH 

32  3t 

83  52 

4  9C 

52 

2 

I  FRANKLIN 

356 

0 

HEARD 

33  1 

85  OS 

66! 

2e 

AUG 

2 

1     FRANKLIN  2 

357 

i  0 

HEARD 

33  \t 

85  OS 

79C 

AUC 

2 

GAINESVILLE 

36211  0 

HALL 

34  1 

83  5 

117C 

82 

8 

1  2  3 

GIBSON 

3695  0 

GLASSCOCK 

1 

33  I* 

82  3t 

54C 

n 

2 

GLENNVILLE 

375*1  0 

TATTNALL 

31  5t 

81  5! 

17C 

67 

6C 

1  2  > 

GODFREY  3  NE 

379 

MORGAN 

IC 

33  2 

83  21 

97C 

14 

2 

GREENVILLE  2  NNM 

39X 

i  0 

MERIWETHER 

t 

33  0 

84  43 

B6C 

H 

IS 

1  2  > 
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HAMILTON  4  H 

403: 

04 

HARRIS 

32  45 

84  9e 

660 

It 

2  C 

HARALSON 

V^V- 

04 

COWETA 

J 

33  14 

84  34 

840 

C 

MARTWELt 

MART 

53 

1  2  3 

HAWKINSVILLE 

0! 

PULASKI 

1  2  1  C 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

C 

HELEN  1  ESE 

o! 

HMETE 

1  2  3 

HDMERVILLE  3  wSH 

CL  INCH 

12  3  C 

IRWtNTON  *  WNW 

WILKINSON 

1  2  3 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

C 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

1  2  3 

JASPER 

4651, 

02 

PICKENS 

34  26 

84  26 

1912 

JESUP 

467L 

09 

WAYNE 

31  37 

81 

100 

C 

jEsup  e  S 

4676 

WAYNE 

16 

1  2  3 

JOHNTOWN 

DAWSON 

C 

JONESBORO 

CLAYTON 

2 

JULIETTE 

MONROE 

2 

KENSINGTON 

WALKER 

2 

KINGSTON 

BARTOW 

2! 

2 

LA  FAYETTE 

WALKER 

3! 

1  2  3  C 

LA  FAYETTE  2 

WALKER 

C 

LA  GRANGE 

4949 

o» 

TROUP 

3 

33  03 

85  01 

715 

39 

94 

1  2  3  C 

LEXINGTON  1  NW 

516! 

03 

OGLETHORPE 

1* 

33  53 

83  oe 

760 

20 

2  C 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1* 

33  47 

82  2i 

3Q 

2 

LOUISVILLE  3  S 

JEFFERSON 

ft- 

1  2  »  C 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

97 

1  2  1 

LUMPKIN  2  SE 

STEWART 

16 

1  2  2  C 

MACON  WSO  AP  R 

BIBB 

< 

83  39 

2* 

1  2  2  C 

MARSHALLVILLE 

555( 

MACDN 

32  2' 

83  9e 

It 

1  2  3 

MAYSVILLE 

JACKSON 

Zl 

2 

METTER 

CANDLER 

1 ; 

32  Zi 

82  0« 

17 

n 

1  2  3 

H 1 OVI L  LE 

5856 

06 

BURKE 

U 

32  50 

82  1< 

160 

41 

MIDVlLLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1 1 

32  53 

82  12 

280 

IS 

li 

1  2  3  C 

MILLEOCEVILLE 

53741 

05 

BALDWIN 

10 

33  06 

83  IS 

360 

64 

83 

12  3 

MlLLEN  *  N 

588i 

06 

JENK INS 

111 

32  5; 

81  5{ 

19S 

7< 

8( 

12  9 

MlLLHAVEN-WfiOE  2  SE 

01 

SCREVEN 

17 

2 

MONROE 

WALTON 

17 

2 

MONTEZUMA 

MACON 

61 

2 

MONTICELLO 

5981 

0! 

JASPER 

< 

33  11 

83  41 

65! 

14 

1* 

12  3 

MORGAN  1  H 

CALHOUN 

84  37 

270 

17 

1  2  3 

MORGAN  5  Nw 

0' 

CALHOUN 

84  38 

I* 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUl TT 

16 

31  IQ 

83  45 

340 

42 

43 

12  3 

MOUNT  VERNON  3  HNH 

6126 

05 

WHEELER 

U 

32  12 

82  3( 

199 

27 

2 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

16 

12  3 

NASHVILLE  5  S5E 

ftERRIEN 

16 

1  2  3 

NEWlNGTON  2  NE 

SCREVEN 

16 

12  3 

NEWNAN 

COWETA 

7* 

78 

12  3 

NORCROSS  *  N 

GWINNET 

96 

2 

PATTERSON 

PIERCE 

16 

2 

PEARSON 

ATKINSON 

C 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

SUMTER 

17 

1  2  3  C 

7201 

07 

32  03 

84  31 

360 

16 

QUITHAN  2  SW 

7276 

01 

BROOKS 

It 

30  46 

83  34 

180 

7B 

79 

1  2  3 

RESACA 

CORDON 

81 

2 

RINGGOLD 

CATOOSA 

20 

2 

ROME 

FLOYD 

112 

1  2  3 

ROME  8  SW  ft 

FLOYD 

ROME  WSO  AP  R 

FLOYD 

27 

1  2  3  C 

SANDERSVILLE 

WASHINGTON 

17 

1  2  3 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSH 

11 

1  2  3 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

CHATHAM 

1  2  3 

76*7 

09 

C  HATHAM 

2 

32  06 

81  12 

46 

22 

22 

6 

1  2  34C 

SAVANNAH  BEACH 

7660 

09 

CHATHAM 

Z 

32  00 

80  51 

10 

2! 

28 

1  2  3 

SlLOAM 

GREENE 

69 

12  3 

SPARTA  3  NW 

HANCOCK 

36 

2  C 

STILLMDRE 

oi 

EMANUEL 

32  26 

82  13 

17 

2 

SUMMERVlLLE  1  SSW 

CHATTOOGA 

3*  Z7 

85  22 

34 

2 

SUNNYSIDE 

SPALDING 

33  20 

8*  17 

68 

1  2  3 

SUHRENCY  2  WNW 

APPLING 

31  44 

62  1* 

16 

1  2  3 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

1 : 

32  35 

82  22 

23 

1  2  3 

SWEET  CUM 

FANNIN 

7 

34  58 

8*  13 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  39 

254 

73 

TAL60TTON  1  NE 

8535 

TALBOT 

32  42 

8*  32 

710 

71 

1  2  3 

TALLAPOOSA  2  N 

i: 

HARALSON 

r 

33  46 

85  18 

73 

12  3 

TAYLORSVILLE 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

31 

2 

THE  ROCK 

8657 

0, 

UPSON 

32  98 

84  14 

801 

THOMASTDN  2  S 

866 

0* 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

17 

17 

1  2  3 

THDMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

1 

30  48 

83  94 

210 

82 

94 

12  3 

TIFTON  EXP  STATION 

87C)3 

oe 

TIFT 

16 

31  28 

83  31 

360 

48 

50 

3* 

1  2  34  C 

TOCCOA 

874C 

0. 

STEPHENS 

14 

34  35 

63  19 

1019 

78 

91 

12  3 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

34  *8 

63  42 

3900 

OCONEE 

10 

33  52 

83  32 

B'  - 

2 

2 

2 

1  2  34 

VALDOSTA  3  E 

897; 

oe 

LOWNDES 

16 

30  51 

83  1* 

250 

I 

NOV 

1  2  3 

VALDOSTA  *  NW 

897* 

OE 

LOWNDES 

30  52     83  20 

269 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1110 

24 

2 

WARRENTON 

914 

oe 

WARREN 

1 

33  25 

82  40 

510 

57 

90 

1  2  3 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

l-J  33  4*. 

82  44 

630 

66 

69 

1  2  3 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10  33  5 

83  26 

750 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

05 

PIERCE 

13 

31  15 

82  19 

1*9 

72 

78 

I  2  3 

WAYNESBORO  2  h" 

919* 

oe 

8URKE 

1* 

33  07 

81  59 

270 

*1 

52 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  92 

85  11 

975 

71 

79 

1  2  3 

WINDER  1  SSE 

9*66 

02 

BARRON 

IQ 

33  59 

83  43 

960 

16 

17 

1  2  3  C 

WOODBURY 

95D6 

0* 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  39 

600 

71 

2 

WOODSTOCK 

952* 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84  31 

1055 

34 

2 

DRAINAGE  CODE: 


NEW  NAHE 

AOAIRSVILLE 
ATKINSON  2  E 
CLAYTON  I  SSW 
DALLAS  6  NE 
QUITMAN  2  SW 
TAL80TT0N  1  NE 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

AOAIRSVILLE  2  SSE 
ATKINSON  1  W 
CLAYTON  1  W 
DALLAS  2  SSE 
QUITHAN 
TALBOTTON 


DATE 

JANUARY  20,  1972 
JULY  1,  1972 
NOVEMBER  28,  1972 
SEPTEMBER  20,  1972 
AUGUST  30,  1972 
JULY  31,    197  2 


AOAIRSVILLE 
ATKINSON  2  E 
ATLANTA-eOLTON 
CLAYTON   1  SSW 
DALLAS  6  NE 
DANVILLE 

GLENNVILLE 
HAZLEHURST 
JASPER 
LAFAYETTE 
QUITMAN  2  SW 


WOODSTOCK 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  1,6  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  2.1  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  5.9  MILES  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  300  YARDS  SOUTH 

EQUIPMENT  MOVED  0,1  MILE  WSW 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  ADDED 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  ADDED 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  ADDED 
EQUIPMENT  MOVED  1.8  MILE  SOUTH 

EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  NE 

CRS  AND  STO  e"  NON-RECOROING  RAIN  GAGE  MOVED  5.5  MILES  ESEi 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  REMAINS 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NORTH 


JANUARY  20,  1972 
JULY   1,  1972 
MAY  1,  1972 
NOVEMBER  28.  1972 
SEPTEMBER  20.  197? 
JULY  24,  1972 

SEPTEMBER  2,  1971 
APRIL  26,  1972 
AUGUST  24,  1971 
MAY  1,  1972 
AUGUST  30,  1972 

JULY  31,  1972 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
1972 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  AdmlnlHtratlon  State  CI Imatologlst , 
Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  arc:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 
above  the  pan. 

W0RIIAL8  for  all  stations  ar«  climatologlcal  oormals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  baaed  on 

periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AHD  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-    No  record . 

■f    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months, 
*     Amount  Included  in  f ollowl ng  measurement . 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  la  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LCTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Tears  of  record  as  shown  in  the  Station  In-iex  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  bo  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  WashinKton,  D.   C.     20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as 
indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  nailing;   209  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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STATION  LEGEND 
O      0       3     Precipifotion  only 

0  Precipitation,  storage 

-Q-    -0-     -<;^     Precipitation   ana  Temperature 

-(^    Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:     Q  A/on -recording;     ♦  Sr->ii  Temperature 

9   Pecordmg.       3  Both  types. 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data. 
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